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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Precipitation  averaged  less  than  20 
percent  of  the  long-term  mean  for  the 
third  consecutive  month  in  the  South- 
east Division  and  moisture  supplies 
in  the  South  Central  Division  were 
only  slightly  less  sparse.  Accumu- 
lated deficiencies  over  the  three- 
month  period  for  these  divisions 
amounted  to  6.08  and  6.07  inches 
respectively.     Folkston  9  SW  measured 
0.40  inch  of  rain  on  January  21st  to 
break  the  monotony  of  checking  a  dry 
gage  since  October  22nd.  Appreciable 
deficiencies  in  precipitation  were 
also  apparent  in  the  Southwest,  Cen- 
tral, and  East  Central  Divisions  this 
month  but  rainfall  was  moderate  to 
generous  in  the  West  Central  Division 
and  across  northern  Georgia.  Station 
totals  ranged  from  only  0.19  inch  at 
Jesup  8  S  to  13.83  inches  at  Flat  Top 
while  a.  measurement  of  3.33  inches 
at  Tray  Mountain  on  the  23rd  was  the 
greatest  amount  for  one  day.  Several 
stations  reported  traces  of  snow  or 
sleet  but  no  measurable  amounts  were 
indicated.     Temperature  averages  were 
generally  near  the  long-term  mean 
values  in  the  north  and  central  por- 
tions of  the  State  and  appreciably 
higher  than  the  long-term  means  in 
the  southern  portion.     Extremes  ranged 
from  4°  at  Blairsville  Exp.   Sta.  on 
the  18th  to  86°  at  Bainbridge  on  the 
30th. 

WEATHER  DETAILS 

The  weather  was  moderately  cold  the 
2nd-3rd  and  very  warm  the  9th,  but 
was  near  or  a  little  warmer  than  aver- 
age otherwise  until  the  15th.  An 
Arctic  air  mass  over  the  Atlantic 
states  spread  into  northeastern  Georgia 
on  the  15th  bringing  moderately  cold 
weather,  and  a  fresh  Arctic  air  mass 
moved  into  the  State  from  the  north- 
west on  the  16th  to  establish  January's 
major  cold  weather  period  which  per- 
sisted through  the  19th.     The  warming 
trend  beginning  on  the  20th  brought 
very  warm  weather  the  22nd  and  the 
succeeding  cooler  phase  dropped  tem- 
peratures to  only  slightly  lower  than 
seasonal  averages.     Warm  weather 
appeared  in  the  extreme  south  portion 
the  25th  and  very  warm  weather  pre- 


vailed in  most  areas  the  27th  through 
the  31st. 

Heavy  rains  occurred  in  northern  Geor- 
gia the  4th-5th,  but  amounts  were  rathei 
light  in  the  central  portion,  while 
only  insignificantly  light  and  scat- 
tered rains  occurred  in  the  south  por- 
tion.    There  was  light  precipitation 
in  the  north  and  central  portions  the 
lOth-llth,  and  over  most  of  the  State 
the  15th-17th.     Much  of  the  State  ex- 
perienced a  rainy  season  from  the  21st 
through  the  31st,  with  rain,  some  of 
it  heavy,  was  a  daily  feature  in  the 
north,  but  frequency  and  amounts  of 
rain  diminished  sharply  towards  the 
south  and  southeast. 

WEATHER  EFFECTS 

A  continuation  of  dry  weather  in  the 
southeastern  portion  maintained  haz- 
ardous forest  and  brush  fire  conditions 
while  adversely  affecting  grains, 
pastures,  and  tobacco  plant  beds. 
Except  in  the  southeast,   soil  moisture 
was  adequate  and  grains  made  fair  to 
good  progress.     Preparation  of  land 
for  spring  planting  was  delayed  in 
the  southeast  because  of  lack  of  mois- 
ture throughout  the  month  and  in  the 
north  because  of  excessive  moisture 
towards  the  end  of  the  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Stormy  weather  involving  wind,  rain, 
and  hail  caused  minor  property  damage 
in  the  northwest  portions  of  Dade  and 
Carroll  Counties  on  the  29th.  Damage 
was  primarily  due  to  wind  at  Trenton 
in  Dade  County  and  at  Carroll ton  in 
Carroll  County.     Hail  was  the  damaging 
agent  in  the  Bremen  section  of  Carroll 
County . 

FLOODS 

The  only  flood  stage  reported  was  on 
the  Ocumulgee  River  at  Abbeville  from 
the  1st  to  the  4th.     The  crest  was  2.1 
feet  above  the  flood  stage  and  caused 
no  damage. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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NORTHWEST 

ALLATOONA  0AM  2 

AM 

53*1 

34.  7 

43.9 

74 

30 

14 

17+ 

645 

0 

1 

12 

0 

4.19 

1.22 

5 

.  0 

0 

10 

3 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

53,7 

33.  1 

43  i  4 

70 

28+ 

14 

17+ 

661 

0 

1 

16 

0 

6.85 

1.35 

31 

.  0 

0 

14 

7 

2 

CARTERSVILLE 

53*6 

36,2 

45.9 

75 

28+ 

14 

1 6+ 

586 

0 

9 

0 

3.87 

5 

.  0 

0 

9 

3 

0 

CEDARTOWN 

5  5.3 

36.0 

45.7 

75 

29 

13 

19 

596 

0 

11 

0 

4.50 

1  .39 

5 

.  0 

0 

11 

3 

1 

DALTON 

AM 

SI. 6 

34.0 

42.8 

74 

30 

13 

17 

680 

0 

\ 

13 

0 

6.88 

1.20 

31 

.0 

0 

11 

5 

2 

LAFAYETTE 

51.9 

34.0 

43.0 

72 

29 

12 

1  7 

676 

0 

1 

12 

0 

5.54 

1.23 

5 

T 

0 

9 

7 

1 

ROME 

55.7 

35.3 

46.0 

.7 

76 

29 

15 

17+ 

580 

0 

1 

11 

0 

5.51 

-  .15 

1.83 

5 

T 

0 

9 

5 

1 

ROME  we  AIRPORT 

R 

53.5 

33.9 

43.7 

1.0 

74 

29 

12 

19 

651 

0 

1 

14 

0 

7.33 

1.76 

2.40 

4 

T 

0 

12 

6 

2 

DIVISION 

44.3 

-  .1 

6.46 

-  .03 

T 

NORTH  CENTRAL 

ATHENS 

S5«e 

37.5 

46.7 

.2 

76 

29 

17 

18 

564 

0 

0 

12 

0 

4.66 

-  .28 

1.42 

5 

.0 

0 

9 

4 

1 

A 1 ncNo   LUL   Ur  MOKi 

57.1 

36. 6M 

47. OM 

78 

29 

18 

0 

1 

12 

0 

4.54 

1.52 

.0 

0 

7 

4 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

54.7 

36.2 

45.6 

.8 

76 

29 

17 

18 

601 

0 

1 

12 

0 

5.06 

.04 

1.45 

4 

T 

T 

16 

10 

3 

1 

ATLANTA  we  AIRPORT 

R 

5*. 3 

37.5 

45.9 

1.3 

75 

29+ 

16 

17 

585 

0 

1 

9 

0 

5.35 

.68 

1.36 

4 

T 

0 

11 

3 

2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

51. A 

29.4 

40.4 

-  .7 

71 

30 

18 

756 

0 

3 

18 

0 

5.35 

-  .01 

1.12 

5 

•  0 

0 

10 

5 

1 

BLUE  RIDGE 

M 

67 

29 

0 

0 

T 

0 

DAHLONEGA 

AM 

50.1 

33.5 

41.8 

-  1.7 

71 

30 

13 

18 

713 

0 

1 

17 

0 

7.03 

.74 

1.60 

6 

.0 

0 

11 

5 

2 

DAWSONVILLE  WB 

52.5 

31.8 

43.2 

74 

29 

7 

18 

700 

0 

0 

16 

0 

6.96 

1.70 

4 

T 

T 

11 

12 

5 

3 

GAINESVILLE 

52. S 

35.6 

44.2 

.2 

73 

29 

16 

17+ 

637 

0 

1 

13 

0 

5.94 

.71 

1  .44 

5 

T 

0 

11 

5 

2 

HELEN 

52.1 

35.2 

43.7 

69 

28 

8 

18 

654 

0 

1 

10 

0 

9.41 

2.27 

31 

.0 

0 

8 

6 

4 

JASPER 

AM 

51  .4M 

32. 5M 

42. OM 

70 

30 

9 

18 

709 

0 

1 

14 

0 

1.77 

5 

.0 

0 

WINDER  1  SSE 

56.1 

35.4 

45.8 

76 

29 

11 

18 

596 

0 

0 

13 

0 

4.28 

1.67 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

44.3 

-  .3 

5.86 

.73 

T 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

56.1 

32.5 

44.3 

.5 

78 

30 

10 

18 

641 

0 

0 

16 

0 

4.38 

-  .31 

1.41 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

CLAYTON   1  N 

52.5 

33.8 

43.2 

.  9 

70 

28+ 

14 

1 9 

670 

0 

0 

15 

0 

10.59 

4.  00 

2.35 

31 

.  0 

0 

1 1 

7 

CORNELIA 

51.0 

33.1 

42.1 

-  1.4 

71 

29 

11 

19 

705 

0 

1 

16 

0 

6.27 

.49 

2.40 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

HARTWELL 

57.'. 

36.8 

47.1 

1.5 

79 

29 

17 

18 

549 

0 

0 

13 

0 

5.00 

.20 

1.10 

5 

.0 

0 

11 

5 

1 

TOCCOA 

29 

13 

18 

597 

0 

13 

0 

5.68 

1.40 

5 

WASHINGTON 

58. 3M 

35. 5M 

46.  9M 

-  .6 

541 

0 

0 

0 

4.40 

.19 

1.00 

5 

.0 

0 

7 

5 

1 

DIVISION 

44.9 

-     .  1 

• 

6.05 

.86 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 

M 

78 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

CARROLLTON 

55  4 

35.1 

45.3 

74 

29+ 

1 1 

18 

607 

1 

13 

0 

5  98 

1.38 

5 

.  0 

0 

1 0 

5 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

60.2 

40  .  5 

50.4 

3.0 

81 

29 

16 

1 8 

454 

0 

0 

7 

0 

3.05 

-  1.53 

.71 

23 

.  0 

0 

9 

3 

0 

EXPERIMENT 

AM 

54.7 

38.2 

46.5 

76 

30 

17 

18 

569 

0 

1 

B 

0 

6.24 

1.89 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

GR IFFI N 

57.4 

38.8 

48.1 

.0 

78 

29 

19 

18 

523 

0 

0 

9 

0 

6.36 

1.93 

2.02 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

LA  GRANGE 

59.2 

39.0 

49.  1 

77 

29 

14 

1 9 

490 

0 

0 

9 

0 

6.38 

1.S3 

30 

.  0 

0 

9 

3 

3 

MARSHALLV ILLE 

29 

18 

0 

0 

.  0 

0 

NEWNAN 

56  8 

37  4 

47  l'^ 

77 

29 

12 

18 

551 

1 

9 

0 

7  05 

2  11 
* 

2.03 

5 

9 

5 

2 

TALBOTTON 

60.9 

39.9 

60.4 

76 

29 

16 

18 

448 

0 

0 

9 

0 

4.02 

1.10 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

55.7 

33.9 

44.8 

.5 

73 

31 

9 

18 

619 

0 

0 

13 

0 

5.35 

.40 

1.70 

5 

.0 

0 

10 

4 

1 

THOMASTON  2  S 

61.5 

38.2 

49.9 

79 

29 

12 

1  e 

468 

0 

0 

9 

0 

4.17 

1.15 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

WEST  POINT 

60.9 

39.9 

50.4 

2.3 

80 

29 

16 

19 

455 

0 

0 

9 

0 

5.32 

.86 

1  .69 

5 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

48.2 

-  .4 

5.39 

1.06 

.0 

CENTRAL 

AILEY 

AM 

M 

0 

0 

0 

.  0 

0 

COV 1 NGTON 

• 

• 

46  .  5 

31 

1 7 

1 9 

570 

0 

0 

11 

0 

4 

.14 

1.33 

5 

7 

0 

1 0 

3 

1 

DUBLIN 

flO 

31 

19 

391 

0 

8 

0 

1 

.28 

16+ 

0 

EASTMAN  1  W 

64  5 

418 

63*2 

13 

78 

1  + 

20 

18* 

369 

0 

0 

6 

0 

75 

-  2*66 

.36 

6 

.  0 

0 

3 

0 

0 

FORSYTH  1  S 

59.6 

38.4 

49.0 

80 

29 

13 

18 

497 

0 

0 

10 

0 

3.94 

1.00 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

FORT  VALLEY  3  E 

60.6 

38.3 

49.6 

.6 

80 

29 

17 

18 

481 

0 

0 

9 

0 

2.29 

-  1.47 

.56 

30 

•  0 

0 

8 

2 

0 

GREENSBORO 

58.8 

38.3 

48.6 

1.8 

79 

29 

16 

18 

509 

0 

0 

10 

0 

5.14 

.53 

1.10 

5 

.0 

0 

8 

4 

3 

HAWK INSV ILLE 

63.9 

41.8 

52.9 

1.7 

80 

3 1 

16 

18 

383 

0 

0 

9 

0 

1.12 

-  3.02 

.42 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

IRWINTON 

61.3 

39.5 

50.4 

80 

29+ 

17 

18 

459 

0 

0 

7 

0 

1.93 

.60 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

60.7 

40.0 

50.4 

.9 

81 

29 

20 

19 

454 

0 

0 

7 

0 

1.79 

-  2.22 

•  47 

30 

T 

0 

6 

0 

0 

MILLEDGEVILLE 

AM 

58.7 

36.0 

46.9 

-  1.1 

60 

30 

16 

18 

557 

0 

0 

15 

0 

4.00 

.20 

1.30 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

MONTICELLO  2  NW 

59.0 

32.9 

46.0 

80 

29 

8 

18 

588 

0 

0 

14 

0 

4.47 

1.49 

30 

.0 

0 

6 

3 

3 

SANDERSVILLE 

61.5 

39.6 

50.6 

80 

31 

16 

18 

446 

0 

0 

8 

0 

2.21 

.81 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

49.7 

.6 

2.63 

-  1.13 

T 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

60.0 

38.4 

49.2 

1.8 

80 

29+ 

16 

19 

492 

0 

0 

10 

0 

2.33 

-  1.13 

.84 

25 

T 

0 

7 

2 

0 

AUGUSTA 

61.3 

40. 4M 

50. 9M 

80 

29+ 

20 

18 

445 

0 

0 

8 

0 

3.00 

1.09 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

BROOKLET   1  W 

65.2 

41.9 

63.6 

1.3 

84 

29 

1 8 

18+ 

372 

0 

0 

7 

0 

.60 

-  1.94 

.24 

1 5 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOUISVILLE 

61.8 

40.4 

61.1 

.6 

80 

31 

16 

18 

428 

0 

0 

10 

0 

1.67 

-  1.57 

.68 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

METTER 

64.0 

42.9 

53.6 

82 

29 

20 

18 

374 

0 

0 

6 

0 

•  64 

.27 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 
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2 

0 

SO  or  More  | 

0 

S  < 

aS 

s. 

o5 

MILLEN 

42.6 

53.7 

2.4 

83 

29 

17 

18+ 

372 

0 

0 

8 

0 

,94 

2,18 

.  0 

0 

4 

0 

0 

N  t  n  1  iNO  1  UlN 

64.6 

41.5 

53.1 

84 

29 

17 

19 

390 

0 

0 

8 

0 

,74 

.33 

16 

.  0 

Q 

2 

SWAINSBORO 

6  2.  OH 

42. 4M 

52. 2M 

83 

30 

19 

18 

427 

0 

0 

8 

0 

1.73 

.35 

16 

.  0 

Q 

Q 

w arrenton 

59.8 

38.6 

49,2 

.9 

77 

31 

18 

18 

482 

0 

0 

10 

0 

5,57 

1.68 

1 

.05 

26 

•  0 

0 

1 0 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

62.2 

40.3 

51,3 

79 

31 

17 

19 

427 

0 

0 

10 

0 

1,29 

.30 

23 

,0 

0 

b 

0 

Q 

DIVISION 

51,8 

1.4 

1.87 

-  1,22 

SOUTHWEST 

ALBANY 

66.8 

44.9 

55.9 

2.7 

82 

9+ 

18 

18+ 

310 

0 

0 

7 

0 

1,19 

-  2,38 

.71 

26 

T 

0 

3 

1 

0 

AMERICUS  *  ENE 

64.  IM 

43. 6M 

53  .  9M 

2,9 

80 

9 

18 

18 

356 

0 

0 

7 

0 

1.61 

-  2,54 

.49 

23 

.0 

0 

0 

0 

BAINBRIDGE 

70.9 

46.3 

58.6 

4.9 

86 

30 

16 

18+ 

247 

0 

0 

6 

0 

1.11 

-  2.73 

.31 

26 

.0 

0 

4 

0 

^ 

BLAKEUY 

66.2 

45.3 

55.8 

3.0 

80 

9+ 

19 

18 

304 

0 

0 

6 

0 

1.85 

-  2.29 

.61 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

CAIRO  2  NNW 

69.2 

48.0 

58.6 

83 

30 

18 

18 

241 

0 

0 

4 

0 

,42 

•  U 

23+ 

.0 

0 

^ 

0 

0 

CAMILLA 

69. 2M 

44,  5M 

56.  9M 

84 

9 

19 

18 

273 

0 

0 

5 

0 

,65 

•  40 

22 

•  0 

0 

3 

Q 

0 

COLQUITT 

70.2 

47, 7M 

59. CM 

85 

30 

20 

18 

225 

0 

0 

4 

0 

1,00 

•  63 

26 

2 

0 

CUTHBERT 

65.1 

45,2 

55.2 

80 

29 

20 

18 

317 

0 

0 

5 

0 

1,67 

•  78 

23 

J 

Q 

4 

0 

FORT  6AINES 

66.6 

44.5 

55  .6 

3.6 

82 

9 

19 

19 

313 

0 

0 

7 

0 

1,49 

-  2.82 

•  56 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

H06GARDS  MILL 

66.0 

44,0 

56.0 

82 

9+ 

16 

18 

304 

0 

0 

7 

0 

1,20 

•  35 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

LUMPKIN  4  ENE  ' 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

62.7 

44,  1 

53.4 

79 

9 

18 

18 

367 

0 

0 

7 

0 

1.06 

.28 

5 

.0 

0 

0 

0 

THOMASV I LLE 

69.0 

46.4 

57.7 

3.2 

84 

30 

17 

19 

269 

0 

0 

6 

0 

.49 

-  3.10 

.16 

22 

.0 

0 

'\ 

0 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

68.6 

48.0 

58.3 

4.1 

84 

30 

23 

18 

244 

0 

0 

4 

0 

.52 

-  3.49 

.16 

22 

T 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.5 

3.4 

1.10 

-  2.72 

T 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

66.2 

40.5 

53,4 

.5 

79 

11  + 

17 

18 

368 

0 

0 

7 

0 

.48 

-  2.76 

.20 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

ASHBURN 

M 

0 

.0 

0 

CORDELE 

DOUGLAS 

66.1 

40.7 

63.4 

79 

10  + 

21 

18+ 

359 

0 

0 

4 

0 

1,68 

1 

.47 

16 

.  0 

0 

2 

1 

FITZGERALD 

66.0 

46.1 

66.1 

2.7 

79 

29 

22 

18 

296 

0 

0 

6 

0 

.83 

-  2^39 

.23 

16 

T 

0 

0 

0 

HOMERVILLE 

72.7 

44.4 

68,6 

85 

31 

23 

18 

229 

0 

0 

4 

0 

•  66 

•  45 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

64.2 

38.0 

51.1 

82 

30 

15 

19 

432 

0 

0 

9 

0 

.59 

-  2.51 

.23 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

67.7 

45.8 

56,8 

1.7 

82 

9 

20 

18 

279 

0 

0 

6 

0 

1.34 

-  2.19 

.46 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

NASHVILLE 

68.9 

47. IM 

58. OM 

82 

30+ 

20 

18+ 

262 

0 

0 

5 

0 

.46 

.12 

2 1 

.  0 

0 

2 

Q 

QU I TMAN 

69.3 

44.0 

56,7 

1,4 

63 

11  + 

17 

19 

271 

0 

0 

5 

0 

.49 

-  2.86 

.24 

24 

.  0 

0 

3 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

65.3 

41.8 

53.6 

1,1 

80 

30+ 

17 

18 

367 

0 

0 

5 

0 

.81 

-  2.67 

.25 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

VALDOSTA  k  NW 

69.5 

45.2 

57.4 

81 

10+ 

15 

19 

271 

0 

0 

5 

0 

.80 

.36 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

56.5 

2.2 

.61 

-  2.45 

T 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

66.4 

41.1 

53.8 

81 

31 

14 

19 

369 

0 

0 

7 

0 

.38 

.10 

16+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

64. 6M 

43. 9M 

64, 3M 

82 

11 

21 

19 

343 

0 

0 

5 

0 

.26 

.26 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRUNSWICK 

68.5 

48,0 

68,3 

2,3 

83 

30 

28 

18+ 

235 

0 

0 

2 

0 

.47 

-  1.77 

.33 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

64.0 

46.4 

55,2 

61 

29 

24 

19 

317 

0 

0 

3 

0 

.44 

.34 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  STEWART 

65.8 

43.8 

64  ,8 

83 

28+ 

17 

19 

340 

0 

0 

5 

0 

•  40 

.16 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

66.7 

42.6 

54.7 

83 

29+ 

12 

19 

347 

0 

0 

6 

0 

.25 

.09 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

70, 4M 

45. IM 

67. 8M 

83 

10 

20 

19 

250 

0 

0 

4 

0 

•  66 

.40 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

6LENNVILLE 

65.1 

44.3 

54,7 

1,5 

82 

29+ 

19 

19 

344 

0 

0 

5 

0 

.66 

-  2.17 

.16 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

JESUP  8  S 

68.6 

41.9 

55,3 

83 

28+ 

14 

19 

329 

0 

0 

7 

0 

.19 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAHUNTA 

70. 9M 

44. 2M 

57, 6M 

83 

10+ 

248 

0 

0 

6 

0 

.62 

.23 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

64. 7M 

40,7 

52, 7M 

,8 

84 

29 

L2 

19 

402 

0 

0 

8 

0 

•  69 

-  1.92 

.lo 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

63.7 

42.0 

52,9 

1.3 

84 

29 

17 

19 

391 

0 

0 

7 

0 

.61 

-  1.94 

.12 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

63.2 

M 

81 

10 

'0 

0 

0 

1,20 

1 

.00 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

SURRENCY 

67.8 

41,9 

64.9 

83 

31 

16 

19 

334 

0 

0 

6 

0 

.37 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAYCROSS 

69.7 

44,6 

57.2 

2.0 

83 

10 

15 

19 

281 

0 

0 

6 

0 

,29 

-  2.42 

.13 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

55.3 

1.4 

,49 

-  2.01 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

poBsible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 

H 

.0I-.09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

14 

9.7 

29++ 

SW 

31 

79 

81 

63 

73 

4 

6 

7 

2 

1 

0 

20 

7.3 

ATLAKTA  TB  AIRPORT 

HW 

20 

13.3 

40++ 

WNW 

29 

81 

82 

65 

71 

4 

5 

8 

1 

2 

0 

20 

36 

7.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

W 

11 

7.5 

23++ 

SSW 

10 

82 

84 

57 

73 

4 

5 

5 

2 

0 

0 

16 

8.0 

CQLUMBUS  WB  AIRPORT 

86 

62 

72 

7 

4 

5 

3 

0 

0 

19 

7.5 

DAWSOHVILLE  WB 

1 

3 

7 

2 

3 

0 

IS 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

9.7 

34 

SW 

29 

79 

83 

58 

66 

6 

5 

6 

0 

0 

0 

17 

58 

7.1 

ROVE  WB  AIRPORT 

82 

62 

75 

3 

3 

6 

4 

1 

1 

18 

7.8 

SAVAMIIAH  WB  AIRPOKT 

SW 

13 

9.5 

27 

w 

10 

85 

87 

59 

72 

8 

2 

4 

0 

0 

0 

14 

45 

7.2 

TBOMASVIIXE  WB  CITT 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

16 

■f+  Fastest  observed  one  alnute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  recording  vlnd  Instruments. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

Day  of  month 

1      2  I  3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10  1 

r 

"  1 

12 

r 

13  1 

u  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ASBEVILLE 
AOA I RSV  t  LLE 

•63 

1*92 

•  16 

•  05 

•  10 

•  16 

.03 

.02 

.12 
.15 

.08 

.41 

■  59 

.18 

■  88 

•  07 

T 

.38 

7 

7 

•  44 

.56  • 

ADEL 

.10 

.08 

.10 

•  01 

AILEY 

- 

.30 

.02 

« 

• 

.32 

ALAPAHA  EXP  STATION 

.13 

•  09 

.20 

■  10 

• 

ALBANY 

T 

7 

7 

.11 

.09 

7 

.03 

■  01 

.18 

■  02 

•  71 

.01 

•  02 

.03 

7  • 

ALLATOONA  OAH  2 

•  05 

1*22 

•  11 

.10 

.02 

.03 

■  18 

.90 

•  11 

■  24 

7 

.31 

•  88 

.22  • 

ALMA  CAA  AIRPORT 

■  38 

.02 

7 

T 

.10 

.04 

.08 

T 

.10 

■  04 

7 

.02 

7 

7 

• 

AMERICUS  4  ENE 

•  40 

.07 

.22 

.15 

7 

7 

■  49 

7 

.20 

7 

7 

7 

•  06 

ASHBURN 

•  09 

.02 

•  04 

.07 

■  10 

.30 

• 

ATHENS 

4*69 

•  01 

1.42 

•  04 

•  0« 

7 

.13 

•  17 

•  06 

.09 

■  57 

.55 

.45 

■  10 

.86 

.77 

•  25  • 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

1*52 

•  02 

.03 

.41 

•  63 

.93 

■  12 

.17 

.71  • 

ATHENS  we  AIRPORT 

».0» 

1<45 

.01 

•  04 

T 

•  06 

T 

.33 

T 

•  04 

7 

.39 

■  44 

.10 

.88 

.08 

■  01 

•  12 

•  61 

.18 

•  35  • 

ATKINSON   1  M 

•  60 

.01 

•  >• 

.19 

■  08 

ATLANTA  BOLTON 

9*42 

.05 

1.43 

•  10 

.09 

.05 

.24 

.21 

.17 

■  94 

.58 

.70 

.28 

•  09 

•  22 

.58 

•  21  • 

ATLANTA  HB  AIRPORT  R 

S*3» 

1^36 

.02 

•  12 

T 

•  08 

T 

.61 

7 

■  01 

•  03 

.12 

■  49 

.18 

1.29 

•  19 

7 

•  06 

•  30 

.33 

•  11  • 

AUGUSTA  MB  A  I RPORT  R 

2,33 

•  13 

•  10 

•  03 

■  03 

•  02 

T 

7 

.38 

7 

.03 

■  16 

.84 

•  03 

7 

.29 

.13 

AUGUSTA 

3*00 

•  06 

•  21 

T 

•  07 

T 

•  46 

.11 

.09 

•  26 

1.09 

•  19 

7 

.11 

• 

BAINBRIOGE 

1.11 

•  04 

.01 

.04 

.02 

.03 

.04 

.20 

•  02 

.19 

•  51 

.19 

• 

BALL  GROUND 

6*26 

•  03 

1.72 

•  17 

•  13 

•  12 

.04 

.15 

■  82 

.84 

•  U 

.19 

•  02 

.49 

1.20 

•  26  • 

6EAVER0ALE 

5«43 

•  02 

1*10 

•  29 

•  23 

•  03 

■  08 

•  07 

■  74 

.51 

•  12 

.27 

•  13 

•  42 

•  48 

•  94  • 

8LACKSEARD  ISLAND 

(26 

.28 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

5.35 

1.12 

•  16 

•  16 

•  02 

.04 

.45 

.81 

.51 

•  09 

.19 

•  04 

•  87 

•  72 

•  21  • 

8LAKELY 

1«89 

.02 

T 

T 

.03 

•  09 

.20 

7 

.18 

.31 

.81 

•  27 

.01 

•  11 

• 

BLUE  RIDGE 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.06 

.03 

7 

.94 

.77 

.03 

.54 

.18 

.28 

.49 

•  45 

•  10 

4^40  • 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

5.68 

1.21 

•  IS 

T 

•  03 

.20 

.01 

•  11 

.02 

1.34 

.44 

.12 

.21 

.18 

•  58 

•  37 

•  73  • 

BOWMAN 

3.76 

T 

1.30 

•  08 

T 

T 

7 

.12 

.12 

7 

.08 

.78 

.38 

.20 

.14 

7 

7 

•  44 

•  14  • 

BRASSTOMN  BALD 

5.47 

.01 

1.05 

.10 

.07 

•  30 

.10 

• 

• 

« 

» 

• 

• 

• 

• 

3^75  • 

BROOKLET    1  W 

•  60 

.24 

.23 

•  08 

.02 

.05 

BRUNSWICK 

.47 

.01 

.33 

7 

.13 

• 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.44 

7 

.34 

7 

•  01 

T 

.09 

7 

7 

BUENA  VISTA   1  SW 

•  02 

.04 

■  38 

.11 

.09 

.01 

•  01 

•  04 

•  58 

BUTLER 

3.53 

1.11 

T 

T 

.08 

.29 

.10 

.08 

.47 

.36 

.1] 

.05 

.02 

.86 

BUTLER  CREEK 

2*64 

•  22 

•  07 

.02 

7 

.07 

.54 

•  02 

7 

■  19 

.06 

.28 

.8* 

.06 

7 

•  18 

.06  • 

CAIRO  2  NNW 

•  42 

•  03 

.02 

•  03 

7 

.04 

•  04 

7 

.04 

.11 

.11 

CALHOUN  EXP  STATION 

6.89 

.75 

.70 

.07 

•  17 

•  12 

.13 

.50 

■  95 

.79 

.10 

.20 

•  19 

1^15 

•  14 

1.15  . 

CAMILLA 

»6S 

.40 

•  15 

.10 

CAMP  STEWART 

.40 

T 

T 

T 

.05 

.10 

•  07 

7 

.19 

.03 

CANTON 

5*16 

•  01 

1.50 

•  11 

.12 

.09 

.05 

.11 

.24 

.65 

•  2« 

.31 

•  30 

1^17 

.24  . 

CARLTON  BRIDGE 

4.38 

.01 

1*41 

•  02 

lOt 

.16 

•  15 

•  05 

.02 

.93 

.44 

•  38 

.07 

•  02 

•  04 

•  80 

.18  • 

CARNESVILLE  *  NE 

5.45 

1.32 

. 

.17 

.16 

•  14 

•  U 

1.10 

.48 

•  18 

.21 

•  34 

.77 

•  18  • 

CARROLL TON 

5*98 

•  02 

1.38 

•  09 

.07 

.35 

.15 

.92 

.70 

•  79 

.24 

•  26 

.85 

•  18  . 

CARTERS 

6*10 

1.31 

•  21 

•  41 

.07 

■  08 

.66 

.63 

•  20 

•  34 

•  79 

1.54 

.20  . 

CARTERSV ILLE 

3.87 

•  41 

.85 

•oa 

.02 

.11 

.12 

.09 

.84 

•  IT 

.01 

.68 

.27 

.18  . 

CARTERSV ILLE   3  SW 

3.46 

•  06 

1.14 

•  10 

.12 

•  03 

.19 

.78 

•  12 

.18 

•  02 

.04 

.51 

.22  . 

CEDARTOWN 

•  05 

1«39 

•  16 

T 

.02 

.02 

.10 

•  10 

•  01 

.17 

7 

■  80 

•  18 

.28 

•  02 

.29 

•  60 

.22  . 

CHATSWORTH   1  W 

4!79 

1*10 

•  19 

■  10 

7 

7 

■  80 

.55 

•  18 

.20 

7 

.73 

•  48 

•  44  • 

CHICKAMAUGA  PARK 

7.31 

•  03 

1^30 

•  13 

.11 

.06 

■  06 

•  06 

.03 

1.98 

.48 

•  04 

.28 

•  20 

•  76 

•  40 

1^41  • 

CHOESTOE 

6.74 

1^18 

•  16 

.27 

.04 

.04 

.63 

1.23 

.58 

•  11 

.19 

•  84 

•  90 

1^19 

•  22  • 

CLAYTON    1  N 

lOi&O 

.70 

•  50 

.03 

•  21 

.16 

.12 

.03 

2.30 

1.22 

.89 

•  20 

.04 

•  04 

i.»a 

•  04 

2.35  • 

CLEVELAND 

7.16 

1.54 

•  12 

.07 

.09 

.10 

•  10 

.37 

1.58 

.77 

•  13 

•  31 

•  04 

.78 

•  74 

.44  • 

COLQU I TT 

1.00 

.37 

.63 

COLUMBUS 

3*03 

.94 

•  04 

•  06 

.14 

.68 

.06 

•  17 

•  07 

•  03 

•  66 

COLUMBUS  WS  AIRPORT  R 

3.0» 

.17 

.95 

T 

7 

7 

7 

T 

.06 

•  11 

7 

•  07 

.11 

.71 

.47 

•  04 

•  01 

7 

.98 

•  16 

CONCORD 

4*68 

•  30 

.80 

•  09 

T 

.04 

7 

•  29 

7 

.08 

.88 

1.08 

7 

7 

.10 

1^04 

CORDELE 

RECORD  MISSING 

CORNELIA 

6.27 

2.40 

■  10 

.11 

•  10 

•  08 

•  04 

.39 

1.10 

.70 

.53 

•  14 

.16  . 

COVINGTON 

4^90 

1.33 

■  11 

.04 

.01 

•  32 

•  22 

•  01 

.10 

.19 

.49 

•  92 

•  03 

.01 

•  89 

.11  . 

CUMMING    1  N 

9^52 

.10 

1*56 

■  13 

T 

•  20 

•  15 

•  02 

.13 

.41 

.88 

•  13 

•  3S 

•  03 

.23 

•  9* 

.24  . 

CURRVVILLE  2  W 

6.12 

U95 

•  10 

•  12 

.03 

•  18 

•  04 

7 

1.10 

.75 

•  06 

•  21 

.08 

1.10 

•  25 

.17  . 

CUTHBERT 

1*67 

•  03 

.03 

T 

T 

7 

•  06 

•  13 

•  04 

•  01 

.32 

.78 

.14 

•  07 

•  01 

7 

.02 

•  03 

DAHLONEGA 

7.03 

1.60 

•  18 

•  12 

•  06 

•  09 

•  02 

.25 

1.55 

.70 

.17 

•  40 

.08 

.80 

•  60 

.40  • 

DALLAS 

4.7B 

1.61 

•  22 

•  10 

.55 

.85 

.20 

.25 

.12 

•  55 

.13  • 

DALTON 

SaBB 

.04 

1.12 

■  12 

.27 

7 

•  06 

.04 

•  04 

.10 

.83 

.84 

.11 

.20 

.03 

.83 

•  45 

1.20  • 

DANV I LLE 

ls73 

.OS 

T 

T 

•  41 

•  19 

.12 

.27 

.08 

.07 

•  51 

• 

DAWSON 

1.22 

.07 

T 

•  01 

•  12 

.06 

.02 

.62 

7 

.26 

.04 

•  02  • 

DAWSONVILLE 

7.35 

•  05 

2*16 

•  16 

T 

.12 

7 

•  13 

•  OS 

•  02 

.10 

1.18 

.71 

.16 

.36 

.02 

.56 

1^23 

•  22  • 

OAWSONVILLE  WB 

A. 96 

1^70 

•  12 

.06 

7 

•  23 

•  02 

.60 

■  23 

.09 

.70 

.25 

.10 

.45 

1.02 

•  18 

1^14  • 

DIAL  POST  OFFICE 

6.08 

1.79 

•  10 

•  05 

•  22 

•  04 

•  05 

.10 

1^11 

.68 

.40 

.08 

1.00 

•  73 

•  43  • 

OOCTORTOWN  1  HSW 

.27 

T 

7 

•  11 

•  04 

.04 

.08 

7 

• 

D0NALS0f4VILLE  3  W 

ItOZ 

•  12 

7 

•  04 

•  23 

.05 

.13 

.31 

.91 

.11 

.01 

.01 

CX)UGLAS 

1.66 

1^47 

•  10 

.02 

.00 

.01 

DOUGLASVILLE 

6*14 

1.62 

•  05 

.38 

.10 

.15 

.53 

.98 

.45 

.31 

•  17 

1^18 

•  20  • 

DOVER 

•  71 

•  05 

■  02 

.02 

.05 

•  49 

•  09 

■  03 

DUBLIN 

1«3B 

•  07 

.01 

7 

.06 

•  28 

•  20 

7 

•  28 

■  11 

.88 

.01 

7 

•  28 

EASTMAN  I  H 

•  79 

•  36 

.11 

•  18 

7 

.08 

.02 

ELBERTON 

4*64 

U35 

.18 

•  18 

•  •24 

.35 

.40 

.08 

■  07 

•  72 

•  09  • 

ELLIJAY 

6t91 

T 

•  20 

•  24 

T 

.18 

•  82 

.89 

.10 

.38 

7 

•  05 

•  70 

•  51  • 

EMBRY 

6.46 

•  10 

1.82 

•  14 

.06 

.01 

•  28 

.09 

.09 

•  32 

1.72 

.26 

.33 

•  46 

•  82 

.02  . 

EXPERIMENT 

6t24 

.01 

1.B9 

*05 

■  20 

•01 

.02 

.02 

.02 

•  46 

.04 

.12 

•  23 

.42 

.80 

.02 

■  02 

■  03 

1^85 

•  01  . 

FAl RMOUNT 

*«7* 

.22 

1*81 

T 

7 

•  12 

•  58 

.10 

.48 

.20 

•  57 

•  48 

.20  . 

FITZGERALD 

•  81 

•  02 

•  23 

•  12 

•  03 

•  02 

.04 

■  13 

.22 

7 

•  02 

FLAT  TOP 

i)«e» 

2^35 

•  40 

•  17 

•  9« 

•  02 

•  03 

•  02 

•  12 

.30 

2^76 

1.00 

.04 

.63 

•  83 

•  95 

•  63 

3.20  . 

FLEMING  EXP  STATION 

•  29 

.02 

•  01 

•  06 

•  09 

•  01 

.09 

7 

•  01 

FOLKSTON  3  SSW 

•  34 

.13 

•  19 

• 

FOLKSTOH  9  SW 

•  96 

•  40 

.16 

FORSYTH   1  S 

3^94 

.04 

.05 

•  10 

T 

.15 

.05 

.93 

1.00 

.08 

•  64 

■ 

FORT  GAINES 

1.49 

.40 

•  it 

.51 

FORT  VALLEY  3  E 

2*29 

.50 

•  01 

.03 

.U 

•  16 

•  14 

7 

.33 

■  02 

.28 

.15 

7 

7 

•  56 

■  01  ■ 

FRANIU.I  N 

6*48 

• 

2.04 

.42 

.23 

■  23 

1.24 

•  52 

1^74 

■  04  ■ 

GAINESVILLE 

5a94 

•  02 

U44 

■  14 

•03 

7 

.14 

•  09 

7 

.14 

■  74 

■  62 

.20 

.12 

7 

1^02 

•  70 

■  25  • 

GIBSON 

2t96 

.70 

T 

•  12 

T 

.05 

•  10 

7 

■  30 

■  28 

.88 

.05 

•  50 

T  ■ 

6LENNVILLE 

■  69 

.07 

■  01 

.15 

•  18 

7 

.15 

■  09 

.82 

GOAT  ROCK 

9^39 

1^14 

1.61 

.11 

•  13 

■  01 

.29 

•  88 

■  83 

•  15 

.08 

•  02 

•  54 

GREENSBORO 

9il4 

1*10 

•  19 

.03 

•  35 

.03 

.10 

.04 

•  90 

■  >7 

l^Ol 

.08 

•  03 

•  03 

1^09 

■  02  ■ 

GRIFFIN 

6*36 

2*02 

•  19 

.02 

.18 

•  21 

7 

.06 

•  52 

.42 

•  85 

.03 

•  02 

1^8« 

7  • 

HARTWELL 

9*00 

I.IO 

•  00 

.20 

•  22 

.20 

•  82 

.85 

•  28 

.21 

•  52 

•  80 

•  18  • 

HARTWELL  «  E 

4*  26 

T 

1.10 

T 

.13 

•  14 

7 

7 

•  71 

.53 

•  48 

•  40 

•  34 

•  19 

HAWKINSVILLE 

1*12 

.21 

.10 

.19 

7 

•  42 

•  10 

7 

•  10 

7  . 

HELEN 

9.41 

•  90 

*02 

•  05 

1.92 

1^89 

.92 

•  18 

.15 

•  06 

1>58 

•  09 

2.27  . 

HEMPTOWN  GAP 

9.09 

•  01 

1.23 

•  21 

•27 

•  08 

.07 

•  81 

•  *» 

.17 

•  12 

•  58 

•  5« 

.35  . 

HIAWASSEE 

9.63 

1.28 

•  44 

•  89 

.30 

.44 

•  32 

•  77 

•  30 

•  45 

.28  . 

HOGGARDS  MILL 

1.20 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

7 

•  22 

•  09 

7 

7 

•  12 

■  33 

7 

•  03 

.35 

•  OS 

•  01 

7 

T 

7  . 

MOMERVl LLE 

■  64 

•  03 

•  43 

7 

•  15 

■  05 

7 

IRW  INTON 

1.99 

•  60 

•  02 

.10 

•  10 

•  98 

.35 

•  » 

.'10 

•  M 

1.77 

•  34 

•  12 

•  25 

■  87 

•  58 

.80 

.30  • 

JESUP  e  S 

•  19 

.01 

•  07 

•  03 

•  06 

■  01 

.01 

7 

JONESBOirO 

9*78 

T 

1.66 

•  U 

.25 

•  70 

7 

■  30 

•n 

1.01 

T 

1.05 

.39  . 

KENSINGTON 

6*78 

•  93 

1.99 

•09 

■  1» 

.09 

•  08 

•  15 

1.08 

•  84 

7 

•  21 

•  14 

•  58 

1.09  . 

KINGSTON 

♦•97 

1.72 

•  10 

.12 

.04 

.85 

•  •2 

.18 

•  04 

•  12 

l.li 

.14  . 

LAFAYETTE 

9*»4 

•  02 

1.23 

•  09 

.10 

.04 

.09 

.09 

.85 

.85 

•  89 

.88 

•  17 

.87 

.11 

.51 

.8*  . 

LA  GRANGE 

6.36 

1.10 

.32 

■  20 

.n 

.42 

1^80 

•a 

•  04 

.20 

1.85 

LEXINGTON 

4*49 

T 

1.25 

.03 

.05 

■  29 

7 

■  1* 

.85 

•  40 

.55 

•  02 

.15  • 

LINCOLNTON 

4.31 

.65 

T 

•  07 

.12 

.30 

.06 

.03 

.51 

•  54 

.87 

•  02 

.24  . 

LITTLE  HlfiHTOHER 

9.1« 

1.03 

•  24 

•  21 

.20 

.4. 

•  9* 

•  10 

.11 

.10 

•  70 

.3( 

.27  •' 

See  Eeference  Notea  rolloviog  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Continued  January  1957 


Station 

Totoi 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

1 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

I 

10 

11 

11 
13  14 

15 

T 

17  1 

Ifl 

ly 

99 

OA 

__ 

Zo 

__  ] 

__ 
Li 

no  1 

__  1 

30 

31 

LOU ISVILLE 

•  68 

•  04 

•  12 

•  09 

•  12 

•  19 

•  29 

LUMBER  C I TY 

•  50 

•  01 

!o3 

T 

.02 

•  21 

•  08 

•  10 

LUMPKIN  1*  ENE 

•  10 

MACON  WB  AIRPORT  R 

1*79 

.07 

•  23 

T 

~ 

.23 

•  24 

•03 

•  01 

•03 

•47 

marshallville 

•  04 

•  22 

•  12 

•  10 

•  01 

•62 

MAYSV I LLE 

3.1> 

T 

1.34 

•  10 

T 

T 

.15 

•  12 

T 

.28 

1*02 

.69 

.28 

•  24 

.02 

.29 

•  92 

•  16  * 

METTER 

■  04 

•  03 

T 

.02 

■  20 

•  27 

•  10 

T 

.03 

•  13 

.03 

T 

•  03 

MIDVILLE 

1*62 

.25 

•  09  ■ 

MILLEOGEVILLE 

4.00 

1.30 

•  04 

•  11 

•  10 

T 

.02 

•  69 

.92 

.60 

•  06 

•  96 

•  04  ■ 

.»* 

.17 

•  15 

•  19 

•  09 

.09 

•  27 

.09 

•  09 

•  10 

•  15 

•  17 

T 

.08 

■  18 

.29 

.03 

•  07 

•  28  • 

MONROE 

RECORD 

MISSING 

•  07 

MONTEZUMA  1  HE 

•  48 

•  02 

■  03 

.  14 

*  18 

•  28 

.09 

•  32 

•  09 

•  28 

MONTICELLO  2  NW 

4*47 

T 

•  14 

T 

.03 

•  03 

.37 

.24 

•  OB 

I  .OT 

1 .00 

1  ^49 

T  1 

MORGAN 

RECORD 

MISSING 

MOULTRIE  2  ESE 

1<34 

•  02 

•  21 

.09 

.07 

•02  .46 

■  09 

•  25 

■  06 

.09 

.02 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

•as 

•  33 

.02 

.12 

.16 

•  02 

•  20 

T 

T  ■ 

NAHUNTA 

•  62 

•  18 

*ft? 

•  09 

•  07 

.02 

NASHVILLE 

.46 

•  07 

NEEL  GAP 

7,59 

•  02 

i^ia 

•  07 

.10 

.78 

2«62 

•  44 

•  10 

•  18 

•  77 

•  91 

.33  * 

NEW  1 N6T0N 

•  7* 

•  03 

T 

.06 

•  3> 

.11 

•  06 

•08 

•  07 

7i05 

2.03 

•  10 

•  07 

•  03 

.28 

.77 

.24 

.09 

•  49 

•  92 

•  82 

T 

1.98 

.02  . 

NOONTOOTLA  CREEK 

7.26 

2.00 

.10 

.20 

•  12 

.30 

1^30 

•  10 

•  39 

1.20 

1.21 

.30  • 

NORCROSS  <»  N 

4*49 

T 

1.72 

•  10 

•  02 

.  10 

•  22 

•  09 

■  39 

•  22 

•  37 

•  33 

~ 

.21 

•  21 

.99  ■ 

NOTTELV  DAM 

RECORD 

HISSING 

PATTERSON 

.  16 

.01 

.05 

.  07 

.  03 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

1.06 

•03 

•  28 

.01 

•  02 

.06 

•  11 

.09 

•  08 

•  03 

.10 

.03 

.03 

•  08 

•  10 

.01  . 

PRESTON 

1*98 

.28 

T 

•  05 

•  38 

•  98 

•  03 

.19 

•  10 

•  41 

T  • 

QUITMAN 

•  49 

T 

•  01  T 

*io 

.14 

.24 

~ 

RESACA 

4*99 

1.33 

•  14 

.17 

RING60LO 

6»60 

.07 

1.26 

.14 

.07 

.06 

•  07 

•  03 

.06 

•  90 

•94 

•  07 

•  32 

•  12 

•  68 

•  74 

1.47  . 

.05 

1.30 

.08 

•  15 

.06 

•  05 

.06 

1.23 

•90 

.06 

•  22 

•  10 

•  60 

•  72 

1*30  . 

ROME 

5a51 

.06 

1^83 

.14 

T 

.06 

•  43 

•  01 

•89 

.14  . 

ROME  WB  AIRPORT  R 

7.  33 

2.40 

•  08 

T 

.10 

■  02 

.18 

•  15 

T  T 

■  38 

•  59 

.07 

•69 

•  24 

•  la 

•  99 

•50 

■  28 

1.17  . 

SANDERSV 1 LLE 

2,21 

•  81 

.04 

•  04 

•  44 

•  47 

•  03 

•  02 

•22 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

•  69 

T 

•  06 

.02 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.18 

.19 

.02 

T 

.06 

•  07 

•  02 

•  06 

T 

T 

•  01 

T 

.01  . 

SAVANNAH  WB  AP  fi 

•  51 

T 

T 

•  01 

.12 

•  10 

.11 

•  11 

.06 

T 

r 

T 

T 

T 

T 

SAVANNAH  BEACH 

1^20 

•  01 

•  06 

1.00 

•  09 

•  09 

•  02 

■  01 

SPARTA  2  NMM 

4^02 

.89 

•  11 

•  09 

STANLEY  GAP 

6*96 

1.50 

■  10 

.14 

.05 

•  06 

•  04 

•  23 

1*22 

•  99 

•  09 

•  24 

•  04 

1  ^47 

.67 

•  98  . 

ST  I LLMORE 

•  98 

T 

•  04 

.48 

T 

T 

■  44 

T 

T  ■ 

9«S« 

1.48 

•  13 

•  20 

•  18 

1.22 

3^22 

• 

•  T2 

• 

• 

1^>2 

.9^ 

•  60  . 

SUMMERVILLE 

9«2> 

.06 

1.44 

•  10 

.07 

•  10 

'?? 

•  0] 

•  07 

.74 

•  74 

•05 

.11 

•  13 

•  74 

•  42 

.29  . 

SURRENCY 

.02 

.06 

'  I* 

•  08 

'n« 

*?* 

•  01 

SWA  1 NSBORO 

^•37 

.15 

•  25 

•  39 

.08 

•  30 

.  M 

.28 

SWEET  GUH 

».69 

•  01 

1.10 

•  19 

.30 

•  19 

.04 

1*10 

.44 

.12 

•  28 

•  10 

•  76 

•  93 

.97  . 

TALBOTTON 

4«02 

1.10 

.07 

•  28 

1^02 

.69 

.20 

•  10 

•  60 

TALLAPOOSA  2  HNW 

5.35 

1.70 

•  10 

■  20 

•  20 

.99 

• 

T 

•  7( 

■  40  • 

TAYLORSVILLE 

4.51 

1.24 

•  17 

.32 

•  1( 

*  A« 

* 

•  ** 

•  ^\ 

•  32 

.7' 

THOMASTON  2  5 

4,17 

•  05 

.87 

•  04 

T 

•  04 

•  03 

T 

•  17 

T 

thomasville 

•  49 

.01 

T 

.07 

.01 

•  07 

•  02 

.16 

•  03 

.04 

.08 

T 

THOMASVILLE  WB  CITY 

•  52 

.02 

T 

T  .01 

■  02 

•  03 

.06 

•  02 

T 

•  16 

T 

■  08 

•  10 

•  02 

T 

7  • 

TIFTOH  EXP  STATION 

•  »1 

T 

•  29 

■  07 

•  01 

'it 

•  10 

•  15 

•  07 

TITUS 

ft^71 

lal5 

•  21 

•  01 

•  23 

.03 

i^* 

■  62 

.09 

.  33 

•  04 

•87 

.21 

TOCCOA 

5.6e 

1.40 

•  12 

T 

•  17 

TRAY  MOUNTAIN 

9.4S 

1.22 

■  22 

•  02 

•  01 

.21 

1.00 

3.33 

•  06 

.62 

.07 

■  29 

•  04 

.90 

1*20 

■  30  1 

9.97 

1.28 

.17 

•  23 

.06 

•  05 

•  Ofi 

•  71 

.70 

•  43 

.83 

•  66 

VALOOSTA  t,  NW 

.SO 

.25 

•  04 

.36 

■  03 

WALESKA 

.05 

1.91 

•  19 

•  07 

T 

T 

•  09 

•  16 

T 

.09 

•  90 

.70 

.13 

■  40 

•  02 

.42 

1.47 

.18 

WARRENTON 

5.57 

.81 

•  10 

.72 

•  30 

•  51 

.19 

•  49 

.92 

1.09 

■  04 

•  64 

WASHINGTON 

4.40 

1.00 

•  14 

•  14 

.06 

.01 

■  61 

.91 

.83 

.05 

.01 

.02 

•  81 

.21  . 

WAYCROSS 

•  29 

•  06 

T 

•  02 

T 

■  06 

■  13 

T 

.02 

WAYNESBORO  2  NE 

1.29 

•  11 

•  10 

•  05 

•  09 

•  30 

.20 

.23 

.01 

•  24 

WEST  POINT 

5^32 

1*59 

•  03 

•  04 

.05 

T 

•  05 

.07 

1*00 

.79 

•  43 

•  03 

•03 

1*25 

WINDER  1  SSE 

4.26 

1.67 

•  04 

•  25 

•  60 

.40 

•  97 

.18 

•02 

.47 

•  08  • 

WOODBURY 

4.84 

I.IO 

•  01 

•  08 

T 

.01 

•  03 

.04 

•  63 

T 

.70 

•  95 

.02 

.02 

■  01 

1.43 

•  01  . 

WOODSTOCK 

5,27 

.06 

1.39 

T 

•  15 

•  09 

•  13 

•  47 

T 

T 

.38 

•  42 

•  48 

.51 

.42 

•  77  . 

YOUNG  HARRIS 

5.17 

T 

1.18 

T 

•  21 

•02 

•  29 

T 

•  04 

•  04 

T 

.09 

•  40 

T 

.53 

.13 

.26 

•  05 

1.59 

•  12 

•  22  • 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlat  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weatber  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  folloving  the  station  name,  such  as  12  33W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Hootbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  lo  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  morement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observatiODS  taken  at  the  present 
location.     Long-term  neans  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  lo  tbe  record.    Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  Measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches  of  sno*  ore  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  la  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 
local  use. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

-    Ho  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  S,  Is  Indicated  by  no  entry.    Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  aontbly 

precipitation  totals. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however,   tbe  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AM    Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     la  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"   indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amotints  from  recording  gag'    .These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation  History*   for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doctiments,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weatber  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  CI imatological  Data.  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks,   and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaeots,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

MAX 

to" 

~67 

51 

69 

63 

MIN 

26 

30 

22 

25 

40 

36 

36 

28 

29 

46 

35 

36 

39 

40 

21 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

70 

67 

68 

66 

77 

79 

62 

63 

62 

60 

71 

46 

41 

44 

98 

66 

66 

72 

72 

65 

72 

76 

75 

74 

79 

74 

88 

•  2 

MIN 

33 

25 

26 

37 

37 

39 

28 

29 

SO 

38 

38 

41 

41 

46 

45 

39 

17 

19 

21 

38 

51 

61 

38 

40 

48 

50 

54 

59 

44 

60 

ALBANY 

MAX 

67 

59 

76 

70 

67 

82 

79 

61 

61 

71 

54 

31 

4« 

55 

68 

68 

72 

70 

64 

74 

69 

61 

81 

84 

•  8 

MIN 

52 

30 

26 

37 

57 

38 

50 

31 

46 

58 

35 

42 

52 

43 

90 

41 

30 

IB 

18 

32 

52 

61 

92 

39 

45 

50 

60 

59 

84 

62 

61 

44 

•  9 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

65 

41 

48 

55 

55 

56 

68 

60 

42 

46 

37 

99 

30 

47 

41 

44 

99 

69 

48 

47 

43 

61 

73 

74 

57 

93 

•  1 

MIN 

30 

20 

21 

34 

38 

34 

40 

28 

45 

51 

29 

32 

31 

36 

39 

31 

14 

14 

16 

21 

37 

44 

48 

34 

34 

39 

41 

51 

57 

47 

47 

** 

*' 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

70 

76 

47 

43 

43 

53 

47 

69 

72 

75 

62 

60 

44 

74 

80 

•  0 

80 

81 

88 

.4 

MIN 

49 

26 

20 

30 

50 

34 

36 

27 

38 

47 

37 

40 

41 

44 

46 

41 

28 

18 

14 

34 

48 

SB 

48 

40 

46 

51 

55 

59 

60 

61 

53 

41 

•  1 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

53 

36 

4} 

46 

60 

69 

70 

45 

58 

54 

60 

7j 

71 

79 

74 

70 

84 

•  1 

MIN 

40 

38 

50 

31 

45 

69 

33 

37 

49 

44 

48 

36 

26 

18 

21 

31 

49 

59 

54 

38 

41 

41 

51 

»5 

81 

57 

98 

** 

.8 

ASHBURN 

MAX 

• 

44 

90 

65 

68 

77 

MIN 

32 

30 

28 

34 

90 

57 

61 

39 

51 

49 

99 

98 

84 

81 

81 

ATHENS 

MAX 

62 

50 

47 

47 

63 

54 

57 

56 

69 

66 

49 

58 

48 

38 

39 

61 

69 

76 

62 

74 

9« 

•  8 

MIN 

38 

25 

23 

31 

45 

46 

42 

30 

48 

45 

29 

32 

39 

41 

31 

30 

20 

17 

20 

25 

37 

49 

46 

40 

34 

38 

45 

53 

61 

93 

91 

*° 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

68 

46 

47 

55 

66 

52 

70 

69 

59 

64 

99 

45 

32 

38 

48 

63 

72 

78 

74 

97 

•  1 

MIN 

35 

26 

24 

31 

52 

37 

38 

29 

45 

31 

30 

38 

42 

30 

29 

19 

16 

19 

27 

42 

48 

44 

40 

34 

37 

45 

53 

61 

92 

90 

** 

.8 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

60 

47 

47 

62 

52 

55 

56 

69 

67 

32 

37 

61 

76 

94 

.7 

MIN 

35 

23 

24 

32 

41 

37 

40 

31 

47 

34 

32 

32 

38 

40 

29 

30 

20 

17 

20 

25 

38 

48 

44 

34 

33 

39 

46 

52 

58 

50 

91 

** 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

MAX 

56 

42 

48 

56 

56 

54 

53 

55 

71 

66 

54 

96 

50 

43 

38 

30 

38 

47 

60 

•6 

47 

57 

94 

•  1 

MIN 

35 

24 

27 

38 

41 

37 

40 

34 

49 

35 

32 

36 

42 

41 

32 

26 

16 

17 

25 

32 

40 

52 

38 

37 

37 

41 

50 

51 

57 

91 

»1 

37 

•  9 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

MAX 

49 

62 

69 

53 

59 

59 

74 

75 

54 

69 

62 

^ 

40 

41 

42 

49 

99 

69 

70 

S3 

80 

•  0 

MIN 

38 

21 

18 

28 

43 

41 

44 

29 

46 

39 

33 

38 

42 

49 

32 

32 

26 

19 

16 

23 

39 

53 

51 

42 

37 

40 

52 

52 

60 

99 

97 

M 

** 

AUGUSTA 

MAX 

68 

57 

50 

61 

70 

57 

61 

60 

74 

74 

62 

63 

53 

41 

41 

44 

SO 

98 

70 

70 

72 

55 

45 

54 

72 

73 

10 

80 

61 

•  1 

40 

29 

23 

32 

50 

45 

45 

33 

45 

35 

38 

43 

43 

31 

30 

29 

20 

22 

40 

40 

56 

5« 

42 

36 

40 

51 

52 

54 

96 

9* 

48 

** 

BAINSRIOGE 

MAX 

75 

64 

60 

70 

80 

77 

69 

70 

83 

82 

65 

65 

66 

63 

75 

66 

45 

50 

55 

68 

70 

74 

72 

71 

75 

73 

SI 

81 

44 

86 

81 

70 

•  9 

MIN 

47 

36 

27 

42 

58 

39 

45 

30 

50 

64 

32 

45 

45 

46 

94 

45 

33 

16 

16 

31 

55 

62 

59 

41 

55 

59 

57 

58 

•7 

69 

80 

44 

•  3 

BLACXBEARO  ISLAND 

MAX 

73 

74 

51 

55 

68 

70 

72 

72 

75 

82 

60 

54 

65 

60 

64 

45 

43 

47 

92 

60 

44 

43 

78 

57 

57 

60 

74 

78 

'  81 

41 

84 

•  8 

41 

39 

31 

35 

39 

44 

45 

37 

32 

49 

42 

40 

49 

54 

42 

39 

26 

21 

23 

50 

54 

57 

49 

44 

90 

51 

60 

81 

97 

83 

.9 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

62 

50 

♦9 

68 

56 

50 

37 

31 

25 

32 

49 

00 

61 

91 

>4 

1« 

15 

10 

15 

34 

35 

36 

22 

22 

48 

20 

26 

31 

31 

31 

27 

10 

4 

5 

7 

34 

48 

43 

30 

32 

38 

41 

53 

93 

44 

49 

29 

** 

SLAKELY 

MAX 

68 

58 

57 

67 

75 

67 

63 

44 

80 

77 

62 

62 

61 

60 

72 

59 

40 

45 

52 

64 

69 

72 

69 

44 

73 

44 

74 

75 

80 

80 

78 

88 

•  2 

MIN 

52 

31 

27 

38 

56 

39 

48 

34 

49 

57 

33 

41 

52 

4» 

52 

40 

29 

19 

24 

31 

52 

60 

51 

37 

48 

S3 

57 

57 

89 

69 

81 

49 

•  3 

BLUE  RIDGE 

MAX 

9» 

94 

37 

26 

33 

49 

45 

62 

63 

63 

46 

57 

61 

MIN 

29 

32 

33 

32 

33 

20 

10 

13 

8 

30 

42 

93 

32 

30 

35 

41 

45 

9* 

91 

44 

♦7 

BROOKLET  1  M 

MAX 

70 

60 

70 

76 

78 

42 

41 

42 

66 

71 

74 

72 

67 

58 

47 

75 

81 

78 

89 

•  2 

MIN 

45 

32 

23 

30 

52 

44 

45 

33 

39 

60 

35 

38 

38 

40 

40 

39 

32 

18 

18 

29 

46 

55 

62 

43 

40 

4S 

57 

99 

97 

97 

97 

•  9 

BRUNSWICK 

MAX 

67 

68 

73 

** 

48 

46 

la 

48 

•  5 

MIN 

52 

38 

36 

37 

53 

49 

51 

40 

45 

61 

49 

41 

49 

»4 

46 

38 

28 

42 

52 

57 

59 

49 

46 

90 

59 

59 

60 

60 

M 

** 

.0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

73 

55 

55 

65 

74 

61 

69 

59 

74 

70 

59 

93 

44 

61 

69 

59 

44 

48 

51 

62 

63 

69 

78 

54 

95 

42 

72 

76 

61 

80 

80 

84 

•  0 

MIN 

52 

36 

31 

35 

52 

46 

42 

33 

43 

53 

48 

41 

4t 

49 

91 

43 

33 

26 

24 

47 

53 

57 

96 

47 

46 

99 

56 

99 

60 

61 

98 

** 

** 

BUENA  VISTA  1  SD 

MAX 

48 

98 

64 

69 

69 

58 

55 

60 

72 

78 

75 

78 

MIN 

26 

33 

47 

58 

$4 

38 

40 

46 

55 

99 

61 

56 

99 

CAIRO  2  NN« 

MAX 

73 

65 

60 

68 

78 

70 

67 

69 

81 

82 

67 

63 

69 

60 

75 

68 

45 

46 

53 

67 

69 

72 

69 

69 

75 

73 

79 

77 

82 

SI 

80 

89 

<2 

56 

34 

30 

38 

54 

42 

50 

33 

47 

67 

36 

49 

49 

47 

55 

45 

32 

18 

25 

36 

54 

61 

61 

49 

54 

47 

59 

99 

65 

89 

82 

** 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

61 

44 

48 

50 

55 

52 

54 

55 

49 

67 

40 

55 

58 

54 

45 

37 

31 

38 

51 

48 

62 

49 

65 

50 

45 

55 

70 

70 

47 

93 

•  7 

MIN 

30 

15 

19 

30 

44 

30 

38 

26 

47 

37 

30 

30 

32 

34 

35 

25 

14 

15 

14 

23 

31 

51 

37 

32 

36 

41 

44 

49 

90 

49 

47 

** 

*^ 

CAMILLA 

MAX 

70 

63 

58 

60 

76 

75 

73 

75 

8* 

78 

48 

67 

63 

69 

73 

67 

90 

47 

50 

42 

68 

69 

49 

74 

75 

70 

78 

82 

61 

82 

89 

•  2 

MIN 

51 

33 

29 

34 

48 

40 

49 

31 

46 

61 

35 

49 

44 

43 

52 

41 

33 

19 

21 

32 

55 

55 

58 

43 

48 

90 

55 

60 

•4 

81 

44 

•  9 

CAMP  STEWART 

MAX 

73 

62 

53 

66 

70 

65 

67 

65 

75 

76 

64 

69 

62 

57 

48 

42 

48 

52 

68 

70 

74 

65 

62 

69 

78 

81 

79 

81 

6» 

<S 

MIN 

50 

35 

21 

33 

54 

42 

47 

32 

39 

56 

36 

39 

39 

47 

46 

39 

32 

20 

17 

35 

47 

55 

43 

45 

42 

50 

56 

59 

62 

64 

98 

'* 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

70 

63 

49 

37 

98 

•  1 

MIN 

28 

16 

13 

20 

32 

30 

41 

25 

26 

48 

2« 

30 

» 

41 

33 

30 

24 

10 

11 

12 

18 

43 

52 

40 

34 

39 

40 

40 

97 

69 

93 

32 

•  9 

CARKOLLTON 

MAX 

70 

37 

32 

39 

49 

60 

69 

90 

74 

15 

•  4 

MIN 

29 

21 

21 

31 

47 

32 

39 

27 

44 

37 

29 

32 

39 

38 

34 

31 

19 

11 

13 

25 

40 

52 

39 

14 

36 

41 

48 

48 

99 

90 

90 

39 

•  1 

CARTERSVILLE 

MAX 

49 

M 

37 

34 

39 

51 

61 

87 

47 

61 

79 

99 

•  6 

36 

21 

21 

35 

48 

33 

42 

27 

51 

41 

30 

34 

34 

36 

34 

31 

19 

14 

14 

32 

41 

52 

40 

34 

35 

40 

45 

59 

58 

41 

48 

38 

•  2 

CEDARTOWN 

MAX 

57 

47 

52 

53 

57 

54 

53 

«0 

71 

70 

^ 

98 

49 

38 

30 

38 

51 

49 

63 

44 

44 

52 

47 

44 

60 

73 

75 

58 

74 

99 

•  3 

MIN 

29 

20 

19 

37 

50 

31 

40 

26 

92 

44 

30 

39 

37 

39 

36 

30 

14 

14 

13 

27 

33 

54 

39 

34 

38 

39 

44 

99 

97 

48 

4« 

38 

•0 

CLAYTON   1  N 

MAX 

61 

60 

45 

42 

33 

35 

62 

44 

70 

70 

98 

92 

■  9 

MIN 

39 

20 

17 

28 

40 

38 

33 

28 

41 

18 

29 

30 

31 

36 

29 

28 

18 

17 

14 

23 

36 

48 

41 

33 

31 

32 

4* 

99 

»4 

49 

48 

** 

•  6 

COLQUITT 

MAX 

70 

44 

48 

70 

79 

70 

•  2 

MIN 

53 

34 

30 

37 

56 

39 

52 

33 

47 

64 

34 

44 

92 

44 

94 

42 

31 

20 

34 

94 

93 

93 

41 

52 

99 

98 

60 

M 

88 

87 

*^ 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

MAX 

50 

60 

44 

57 

78 

71 

90 

60 

96 

42 

39 

43 

52 

99 

67 

60 

47 

60 

48 

97 

74 

71 

61 

66 

77 

60 

•  2 

MIN 

39 

29 

29 

38 

45 

37 

38 

30 

51 

38 

35 

37 

44 

4S 

42 

34 

24 

16 

17 

32 

47 

98 

41 

40 

41 

48 

93 

91 

82 

96 

99 

40 

*' 

COSOELE 

MAX 
MIN 

CO«NELIA 

MAX 

55 

43 

4^ 

4» 

60 

52 

50 

62 

39 

10 

34 

12 

40 

44 

96 

47 

71 

55 

91 

•  0 

MIN 

33 

20 

18 

34 

42 

36 

37 

27 

48 

36 

26 

26 

29 

39 

29 

28 

18 

13 

11 

20 

29 

50 

48 

36 

30 

32 

32 

47 

94 

91 

48 

31 

•  1 

COV I NGTON 

MAX 

65 

47 

50 

53 

»5 

71 

36 

40 

94 

•  2 

MIN 

39 

25 

22 

32 

37 

36 

42 

28 

45 

44 

29 

34 

40 

41 

31 

31 

18 

18 

17 

26 

38 

51 

44 

40 

35 

38 

^ 

49 

61 

50 

90 

M 

t8 

CUTH8ERT 

MAX 

69 

62 

56 

62 

70 

67 

65 

65 

79 

79 

61 

»2 

99 

98 

70 

99 

40 

44 

51 

63 

68 

69 

49 

61 

68 

68 

7a 

71 

80 

77 

78 

89 

•  1 

MIN 

53 

30 

29 

39 

58 

40 

51 

33 

51 

61 

34 

39 

90 

44 

50 

40 

27 

20 

23 

34 

49 

59 

55 

38 

44 

50 

57 

97 

89 

99 

81 

48 

•  2 

DAHL0NE6A 

MAX 

63 

51 

42 

42 

51 

S9 

41 

49 

90 

64 

59 

41 

97 

99 

93 

33 

19 

27 

34 

44 

49 

93 

44 

91 

49 

41 

47 

99 

8T 

71 

91 

86 

•  1 

MIN 

32 

23 

23 

25 

35 

37 

38 

28 

29 

48 

27 

31 

32 

37 

32 

30 

16 

13 

18 

18 

31 

41 

50 

38 

12 

34 

17 

47 

16 

50 

47 

11 

.9 

OALTSN 

MAX 

67 

51 

36 

49 

53 

54 

90 

52 

M 

*« 

»• 

41 

99 

99 

44 

39 

39 

28 

34 

91 

49 

63 

67 

42 

49 

44 

48 

60 

71 

74 

19 

91 

•  8 

MIN 

38 

19 

20 

24 

38 

34 

42 

29 

35 

48 

31 

31 

38 

39 

32 

30 

13 

19 

14 

20 

40 

48 

41 

32 

19 

18 

42 

41 

99 

49 

41 

>4 

•  0 

Sm  r«r*r«Bc«  oetca  followlof  Btki 
-   7  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1957 


Day 

Ol 

Month 

Station 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  '3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

OAWSONVILLE  WB 

MAX 

56 

46 

45 

46 

57 

90 

52 

55 

67 

67 

42 

95 

98 

91 

43 

40 

29 

47 

42 

55 

64 

63 

46 

41 

47 

98 

70 

74 

99 

70 

92 

•  9 

MIN 

26 

17 

14 

30 

34 

31 

36 

24 

46 

28 

23 

30 

39 

34 

32 

24 

14 

7 

9 

19 

40 

48 

37 

34 

32 

39 

44 

91 

92 

47 

48 

.8 

DOUGLAS 

MAX 

n 

68 

56 

65 

73 

67 

66 

69 

75 

79 

69 

69 

98 

62 

64 

55 

42 

42 

41 

65 

68 

70 

72 

76 

70 

70 

n 

72 

76 

72 

79 

66 

•  1 

MIN 

35 

34 

27 

34 

43 

41 

37 

35 

43 

44 

40 

38 

35 

39 

37 

37 

37 

21 

21 

32 

42 

56 

65 

46 

45 

46 

49 

46 

99 

56 

93 

40 

•  7 

DUBLIN 

MAX 

68 

55 

53 

65 

70 

67 

59 

63 

78 

75 

53 

51 

65 

63 

53 

48 

42 

45 

50 

62 

69 

69 

72 

64 

90 

60 

68 

74 

79 

71 

80 

62 

.7 

MIN 

47 

30 

25 

30 

57 

37 

50 

31 

43 

54 

34 

40 

38 

49 

39 

35 

30 

19 

19 

29 

45 

56 

54 

43 

41 

45 

95 

98 

61 

56 

60 

42 

•  > 

EASTMAN   1  W 

MAX 

78 

65 

65 

71 

68 

66 

66 

63 

78 

71 

59 

63 

64 

63 

58 

45 

40 

48 

64 

66 

71 

67 

98 

61 

66 

69 

72 

74 

78 

78 

64 

•  9 

MIN 

58 

30 

29 

32 

56 

39 

46 

33 

45 

48 

36 

39 

36 

48 

42 

34 

29 

20 

23 

34 

42 

44 

44 

41 

42 

45 

55 

99 

94 

56 

99 

41 

•  8 

EXPERIMENT 

MAX 

68 

58 

45 

50 

58 

58 

58 

53 

56 

72 

60 

45 

50 

59 

52 

40 

41 

31 

40 

47 

52 

61 

66 

94 

47 

44 

92 

69 

71 

76 

66 

94 

t7 

MIN 

39 

24 

24 

34 

42 

35 

41 

30 

46 

57 

30 

33 

40 

42 

38 

33 

18 

17 

20 

30 

38 

42 

53 

37 

36 

37 

44 

59 

62 

57 

49 

IS 

•  2 

FITZGERALD 

MAX 

70 

65 

53 

66 

70 

69 

64 

63 

77 

77 

68 

59 

61 

61 

71 

54 

42 

43 

49 

69 

64 

72 

71 

66 

73 

73 

72 

74 

79 

78 

78 

66 

•  0 

MIN 

S3 

32 

30 

36 

57 

40 

54 

34 

49 

66 

36 

40 

48 

46 

93 

39 

31 

22 

23 

32 

49 

59 

64 

40 

44 

49 

58 

97 

64 

64 

60 

46 

•  1 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

70 

73 

54 

6« 

70 

69 

66 

65 

60 

64 

93 

66 

65 

61 

49 

41 

46 

50 

63 

67 

69 

76 

72 

60 

69 

78 

82 

81 

81 

81 

6« 

.7 

MIN 

48 

33 

18 

28 

53 

43 

49 

26 

35 

64 

34 

39 

34 

48 

49 

36 

37 

16 

12 

32 

46 

58 

62 

43 

42 

50 

57 

9« 

97 

64 

90 

42 

•  6 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

73 

69 

61 

71 

77 

74 

71 

69 

78 

83 

78 

97 

69 

66 

77 

73 

51 

47 

99 

69 

67 

76 

82 

71 

68 

71 

82 

82 

70 

•  4 

MIN 

52 

34 

27 

34 

50 

46 

51 

30 

40 

64 

43 

42 

44 

50 

54 

49 

38 

24 

20 

36 

51 

59 

64 

48 

45 

50 

59 

61 

4f 

•  1 

FORSYTH   1  S 

MAX 

64 

59 

50 

57 

63 

60 

55 

59 

75 

70 

50 

98 

62 

57 

54 

44 

37 

4X 

50 

56 

62 

68 

67 

50 

47 

94 

70 

74 

80 

7» 

7* 

99 

•  9 

MIN 

43 

25 

30 

32 

44 

35 

44 

29 

47 

48 

31 

33 

40 

43 

34 

32 

22 

13 

20 

28 

39 

56 

37 

39 

37 

40 

51 

53 

60 

54 

90 

18 

•  4 

FORT  GAINES 

MAX 

69 

61 

56 

64 

75 

68 

64 

66 

82 

75 

60 

64 

60 

60 

71 

65 

43 

46 

92 

63 

69 

71 

70 

64 

71 

66 

74 

71 

81 

79 

81 

66 

•  6 

MIN 

53 

30 

28 

38 

58 

39 

50 

30 

48 

60 

30 

42 

41 

44 

50 

43 

29 

20 

19 

33 

52 

54 

48 

37 

46 

51 

56 

58 

69 

60 

64 

44 

•  9 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

60 

48 

51 

63 

69 

67 

59 

61 

79 

72 

47 

97 

63 

62 

51 

49 

37 

44 

49 

96 

66 

70 

67 

98 

47 

97 

71 

72 

80 

68 

78 

60 

«6 

MIN 

40 

28 

27 

32 

44 

35 

41 

29 

39 

36 

32 

36 

44 

46 

36 

35 

20 

17 

19 

29 

37 

45 

40 

40 

40 

41 

51 

96 

61 

94 

91 

M 

•  1 

GAINESVILLE 

MAX 

57 

44 

46 

48 

58 

47 

54 

58 

65 

63 

40 

57 

60 

53 

49 

42 

32 

30 

47 

42 

55 

61 

63 

45 

40 

47 

98 

72 

71 

60 

69 

92 

tS 

MIN 

36 

21 

22 

30 

42 

36 

39 

30 

45 

40 

29 

31 

36 

39 

30 

29 

16 

16 

20 

23 

38 

49 

43 

36 

32 

38 

44 

99 

97 

50 

48 

39 

tS 

GLENNVILLE 

MAX 

72 

65 

53 

66 

69 

65 

64 

64 

73 

80 

64 

51 

69 

61 

59 

45 

41 

45 

92 

66 

67 

70 

74 

65 

65 

66 

73 

81 

•2 

76 

82 

69 

MIN 

51 

34 

23 

32 

54 

40 

46 

32 

41 

64 

37 

40 

40 

46 

49 

36 

36 

20 

19 

34 

48 

96 

63 

45 

42 

48 

99 

98 

60 

6« 

99 

44 

•1 

GREENSBORO 

MAX 

64 

55 

50 

54 

61 

56 

57 

54 

71 

70 

50 

55 

64 

59 

54 

48 

41 

49 

93 

96 

68 

66 

51 

49 

96 

67 

72 

79 

76 

76 

98 

•  8 

MIN 

38 

24 

24 

33 

50 

33 

42 

29 

42 

49 

32 

39 

39 

41 

31 

30 

23 

18 

19 

28 

36 

54 

51 

41 

35 

39 

50 

52 

62 

94 

90 

38 

•  1 

GRIFFIN  " 

MAX 

61 

47 

51 

54 

59 

58 

59 

99 

72 

67 

59 

97 

61 

53 

44 

43 

33 

41 

50 

99 

61 

69 

41 

55 

42 

99 

69 

72 

78 

70 

71 

97 

•  4 

MIN 

42 

24 

27 

38 

51 

36 

42 

32 

49 

41 

31 

34 

41 

44 

34 

32 

20 

19 

21 

29 

39 

53 

41 

38 

36 

40 

51 

52 

62 

94 

10 

38 

•  8 

HARTWELL 

MAX 

65 

55 

45 

50 

67 

60 

67 

54 

67 

67 

93 

96 

64 

57 

90 

43 

41 

40 

47 

48 

98 

64 

65 

55 

44 

48 

»1 

7* 

ft 

T2 

72 

97 

•  4 

MIN 

41 

22 

20 

30 

42 

42 

39 

30 

44 

51 

31 

32 

40 

43 

26 

28 

24 

17 

20 

23 

37 

45 

94 

36 

32 

39 

42 

94 

97 

91 

90 

M 

•  8 

HAWKINSVILLE 

MAX 

70 

62 

53 

54 

n 

71 

62 

64 

79 

79 

58 

99 

63 

63 

58 

42 

42 

45 

51 

68 

71 

71 

69 

56 

99 

61 

72 

70 

79 

79 

80 

61 

•  9 

MIN 

50 

29 

25 

30 

52 

34 

49 

29 

41 

56 

32 

40 

41 

46 

41 

37 

29 

16 

17 

28 

47 

47 

57 

40 

41 

45 

57 

59 

69 

60 

99 

41 

•  8 

HELEN 

MAX 

62 

45 

43 

45 

95 

52 

49 

50 

60 

65 

42 

55 

59 

56 

53 

35 

30 

33 

45 

41 

50 

96 

64 

46 

44 

90 

65 

69 

66 

61 

69 

92 

•  1 

MIN 

41 

20 

18 

29 

41 

40 

40 

27 

42 

41 

37 

39 

37 

39 

11 

30 

14 

8 

15 

16 

37 

45 

42 

37 

38 

37 

44 

96 

55 

51 

49 

19 

•2 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

70 

53 

58 

68 

77 

68 

66 

67 

82 

SO 

64 

64 

61 

60 

71 

67 

51 

48 

55 

6« 

68 

72 

65 

67 

73 

66 

77 

78 

82 

81 

82 

68 

iS 

MIN 

49 

31 

27 

33 

51 

36 

42 

29 

44 

60 

33 

43 

48 

43 

91 

47 

32 

16 

17 

32 

90 

60 

61 

39 

40 

51 

93 

59 

61 

69 

60 

44 

•  0 

HOMERVILLE 

MAX 

75 

70 

61 

69 

80 

73 

71 

74 

77 

80 

78 

56 

68 

65 

74 

68 

59 

64 

68 

78 

77 

78 

71 

69 

78 

82 

82 

83 

80 

89 

72 

t7 

MIN 

50 

35 

24 

30 

50 

41 

47 

34 

36 

42 

40 

43 

41 

45 

94 

36 

33 

23 

32 

35 

53 

51 

66 

42 

46 

51 

57 

61 

64 

52 

97 

44 

•4 

IRNINTON 

MAX 

69 

55 

58 

61 

64 

62 

99 

62 

65 

75 

91 

54 

61 

69 

53 

43 

42 

44 

50 

60 

69 

69 

*.9 

55 

47 

96 

69 

79 

60 

76 

80 

61 

•  1 

MIN 

46 

27 

29 

34 

36 

34 

46 

29 

36 

38 

33 

37 

40 

14 

35 

33 

26 

17 

22 

26 

44 

57 

53 

40 

39 

42 

92 

58 

61 

96 

62 

19 

•  9 

JASPER 

MAX 

57 

45 

46 

55 

55 

90 

52 

94 

65 

59 

42 

50 

91 

54 

35 

38 

29 

47 

54 

96 

57 

64 

44 

46 

19 

94 

98 

63 

70 

96 

91 

•4 

MIN 

20 

13 

28 

39 

31 

36 

24 

35 

50 

26 

29 

30 

14 

14 

29 

11 

9 

19 

23 

35 

51 

42 

34 

34 

19 

38 

50 

4« 

47 

47 

12 

•  9 

JESUP  a  S 

MAX 

74 

68 

56 

70 

72 

70 

68 

71 

74 

82 

77 

99 

62 

61 

69 

61 

43 

46 

52 

67 

66 

72 

76 

71 

63 

69 

80 

ai 

83 

81 

83 

68 

•6 

MIN 

41 

35 

19 

29 

48 

38 

40 

26 

33 

64 

40 

40 

36 

46 

92 

42 

36 

18 

14 

31 

31 

55 

61 

42 

44 

90 

98 

56 

98 

61 

94 

41 

•  9 

LAFAYETTE 

MAX 

57 

45 

48 

45 

53 

48 

51 

53 

67 

69 

40 

94 

51 

46 

40 

37 

27 

37 

49 

48 

60 

63 

66 

47 

44 

49 

92 

68 

72 

97 

62 

91 

•  9 

MIN 

34 

19 

18 

37 

42 

30 

41 

26 

91 

38 

30 

30 

31 

34 

33 

26 

12 

15 

14 

28 

33 

54 

36 

32 

37 

41 

40 

91 

52 

41 

49 

14 

•  0 

LA  GRANGE 

MAX 

6« 

56 

55 

56 

98 

61 

99 

62 

73 

67 

69 

99 

60 

96 

90 

41 

34 

92 

9« 

64 

66 

64 

53 

48 

94 

66 

71 

77 

71 

79 

99 

•  2 

MIN 

40 

24 

25 

36 

50 

32 

40 

27 

90 

60 

29 

37 

42 

41 

40 

35 

20 

16 

14 

24 

40 

57 

42 

37 

40 

42 

52 

90 

96 

96 

92 

19 

•  0 

LOUISVILLE 

MAX 

»7 

56 

50 

64 

70 

61 

60 

60 

74 

74 

96 

99 

69 

61 

99 

42 

42 

49 

61 

70 

72 

72 

56 

47 

98 

69 

74 

.79 

79 

80 

61 

i8 

MIN 

42 

28 

23 

31 

53 

38 

46 

30 

40 

55 

32 

38 

39 

44 

14 

32 

29 

16 

17 

29 

44 

55 

95 

48 

38 

43 

54 

99 

98 

92 

94 

40 

•  4 

LUMBER  CITY 

MAX 

72 

73 

51 

54 

67 

71 

63 

6* 

67 

T9 

78 

69 

9« 

62 

62 

94 

47- 

51 

66 

68 

71 

72 

99 

69 

69 

71 

76 

82 

77 

64 

•2 

MIN 

43 

33 

20 

21 

33 

30 

31 

28 

2« 

47 

34 

39 

38 

41 

49 

39 

35 

18 

15 

16 

35 

50 

59 

39 

39 

46 

50 

50 

53 

69 

91 

18 

lO 

LUMPKIN  »  ENE 

MAX 

66 

99 

60 

99 

99 

71 

71 

70 

79 

74 

MIN 

60 

56 

38 

42 

42 

48 

57 

59 

97 

97 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 

66 

49 

52 

63 

*9 

61 

97 

62 

T» 

72 

47 

97 

62 

61 

90 

49 

37 

41 

91 

60 

67 

71 

67 

55 

49 

97 

71 

71 

81 

70 

80 

60 

.7 

MIN 

41 

28 

26 

32 

45 

36 

42 

33 

46 

M 

34 

97 

41 

4* 

16 

39 

25 

21 

20 

31 

42 

58 

41 

41 

40 

43 

91 

56 

61 

9f 

91 

40 

■0 

MARSHA LLVILLE 

MAX 

48 

98 

69 

69 

70 

56 

95 

96 

71 

70 

78 

76 

77 

MIN 

18 

20 

30 

45 

54 

42 

39 

40 

44 

54 

55 

63 

97 

99 

METTER 

MAX 

69 

65 

50 

65 

6> 

62 

61 

63 

74 

78 

69 

92 

64 

61 

61 

41 

41 

49 

64 

69 

70 

70 

65 

98 

65 

74 

78 

•2 

79 

81 

64 

•  0 

MIN 

49 

33 

25 

31 

45 

28 

41 

31 

43 

63 

36 

39 

41 

44 

40 

35 

32 

28 

22 

34 

46 

96 

63 

44 

41 

46 

57 

56 

59 

60 

99 

42 

■  9 

MtLLEOeEVItLE 

MAX 

71 

69 

48 

51 

60 

65 

99 

97 

60 

7» 

70 

49 

93 

64 

99 

43 

46 

36 

42 

90 

58 

67 

68 

67 

90 

49 

96 

70 

72 

80 

68 

98 

.7 

MIN 

32 

26 

23 

27 

36 

32 

32 

28 

28 

40 

32 

12 

14 

45 

41 

33 

26 

15 

17 

17 

24 

40 

56 

42 

37 

38 

41 

52 

94 

96 

90 

39 

•0 

MILLEN 

MAX 

n 

63 

53 

67 

71 

65 

64 

64 

72 

79 

61 

%t 

69 

63 

99 

40 

91 

64 

69 

69 

74 

67 

46 

66 

79 

79 

81 

78 

82 

64 

•a 

MIN 

*S 

28 

21 

28 

97 

42 

4« 

28 

44 

60 

39 

40 

91 

46 

37 

34 

32 

17 

17 

28 

45 

56 

64 

43 

39 

49 

55 

54 

99 

60 

62 

43 

•6 

MONTtCELLO  2  NW 

MAX 

A3 

50 

51 

54 

61 

97 

9« 

99 

74 

70 

98 

98 

62 

96 

48 

46 

96 

99 

61 

6« 

67 

57 

46 

97 

67 

74 

SO 

79 

7S 

M 

•0 

MIN 

27 

23 

23 

33 

48 

28 

39 

21 

34 

42 

23 

28 

30 

14 

29 

26 

19 

8 

9 

12 

35 

47 

41 

38 

34 

37 

49 

42 

99 

94 

44 

» 

•9 

MORGAN 

MAX 

MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

71 

65 

57 

70 

74 

70 

69 

66 

82 

80 

67 

60 

62 

61 

71 

66 

92 

64 

66 

72 

68 

65 

79 

»9 

79 

76 

SO 

86 

79 

•7 

i7 

MIN 

54 

32 

28 

39 

54 

39 

50 

32 

43 

69 

it 

42 

42 

49 

92 

41 

31 

20 

22 

14 

51 

59 

63 

40 

49 

99 

57 

97 

•4 

to 

4S»8 

NAHUNTA 

MAX 

64 

58 

70 

76 

71 

70 

68 

79 

83 

70 

99 

69 

62 

79 

68 

46 

67 

68 

79 

T7 

71 

63 

72 

•2 

82 

SI 

SI 

n 

7S 

■  9 

MIN 

35 

24 

29 

44 

41 

41 

28 

34 

69 

39 

41 

39 

49 

91 

45 

37 

16 

48 

57 

61 

42 

45 

50 

98 

59 

99 

99 

»2 

44 

■2 

NASHV I LLE 

MAX 

T2 

76 

59 

66 

71 

64 

67 

68 

79 

81 

72 

62 

64 

62 

72 

64 

48 

46 

91 

69 

69 

74 

72 

68 

74 

71 

71 

77 

60 

83 

82 

ts 

■9 

MIN 

49 

36 

33 

45 

64 

42 

52 

30 

48 

69 

39 

43 

46 

44 

94 

32 

30 

20 

20 

39 

92 

61 

65 

42 

99 

57 

99 

69 

69 

61 

47 

>1 

NEHINGTON 

MAX 

71 

57 

52 

68 

70 

63 

61 

63 

77 

79 

97 

97 

68 

63 

96 

39 

41 

49 

50 

64 

69 

71 

n 

69 

94 

Tl 

77 

S3 

84 

72 

■a 

•4 

6 

MIN 

49 

32 

22 

28 

51 

47 

48 

30 

39 

96 

39 

18 

It 

17 

18 

34 

30 

19 

17 

20 

49 

47 

69 

43 

41 

46 

97 

97 

99 

61 

u 

41 

il 

8««  rer«reac«  iwtaa  follovlnc  StkttoD  Index. 
-    8  - 


Table  S-Conttnued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JAtAJARY  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NEWNAN 

MAX 

82 

A> 

92 

99 

56 

60 

f» 

60 

74 

67 

49 

99 

60 

59 

47 

36 

91 

S3 

62 

49 

41 

SO 

49 

91 

49 

79 

77 

n 

79 

94 

•  4 

MIN 

3« 

22 

29 

39 

47 

14 

39 

28 

49 

40 

2« 

14 

40 

54 

39 

32 

17 

12 

20 

11 

40 

93 

40 

39 

37 

40 

90 

94 

•2 

91 

90 

ta 

i4 

PUAINS  SW  GA  EXP  STA 

M 

96 

54 

62 

67 

66 

99 

»4 

79 

74 

62 

*2 

60 

60 

99 

47 

40 

41 

90 

63 

64 

70 

48 

98 

95 

42 

72 

70 

78 

79 

74 

4] 

#7 

MIN 

SI 

2« 

27 

3« 

56 

37 

91 

32 

90 

69 

34 

39 

90 

44 

47 

39 

27 

21 

32 

48 

98 

92 

38 

42 

44 

57 

97 

44 

98 

99 

44 

•  1 

QUITMAN 

73 

74 

94 

60 

71 

72 

T> 

78 

7« 

81 

83 

66 

99 

»4 

61 

77 

93 

42 

48 

69 

69 

69 

74 

71 

71 

72 

79 

69 

79 

79 

81 

49 

•1 

MIN 

»3 

35 

24 

29 

39 

39 

48 

40 

41 

93 

37 

42 

48 

48 

53 

52 

17 

32 

47 

55 

42 

42 

45 

51 

SO 

6« 

42 

94 

40 

44 

•  0 

ROME 

5« 

50 

51 

49 

9« 

9* 

99 

9« 

71 

70 

41 

55 

99 

99 

41 

19 

32 

39 

94 

92 

64 

49 

44 

90 

47 

44 

97 

79 

74 

57 

71 

99 

.7 

MIN 

32 

21 

20 

38 

48 

32 

42 

28 

51 

41 

32 

13 

38 

IS 

16 

29 

15 

31 

39 

54 

40 

35 

37 

40 

41 

48 

95 

44 

49 

94 

•  1 

ROME   WB  AIRPORT 

59 

40 

52 

53 

57 

S3 

94 

58 

70 

6a 

40 

99 

»9 

49 

40 

M 

30 

38 

91 

49 

62 

47 

44 

49 

42 

49 

5> 

72 

74 

94 

49 

94 

•  9 

MIN 

32 

20 

19 

3« 

38 

31 

35 

29 

51 

34 

32 

12 

11 

IS 

35 

22 

12 

25 

32 

34 

34 

34 

37 

41 

44 

4fl 

93 

47 

96 

» 

•9 

66 

56 

50 

62 

70 

67 

69 

99 

74 

74 

90 

92 

69 

60 

34 

44 

42 

42 

49 

60 

70 

47 

70 

44 

44 

94 

49 

79 

79 

71 

SO 

41 

•  * 

MIN 

UO 

28 

22 

28 

53 

35 

41 

28 

40 

90 

31 

18 

40 

40 

16 

33 

27 

18 

28 

45 

96 

93 

42 

19 

43 

51 

94 

40 

97 

92 

99 

i4 

7* 

91 

96 

69 

T2 

67 

69 

64 

76 

82 

54 

55 

68 

91 

41 

41 

49 

92 

64 

64 

99 

79 

91 

99 

68 

41 

SI 

84 

74 

S9 

•  7 

HIN 

hi 

31 

14 

26 

49 

45 

91 

24 

ii 

49 

12 

IS 

34 

44 

40 

37 

36 

16 

12 

29 

44 

53 

93 

49 

41 

90 

57 

98 

44 

44 

H 

4« 

.7 

SAVANNAH  WB  Ap 

72 

90 

50 

68 

70 

*9 

69 

62 

76 

81 

91 

99 

67 

61 

92 

40 

42 

49 

4« 

63 

61 

71 

79 

52 

60 

48 

74 

U 

84 

71 

41 

•  7 

MIN 

AS 

27 

21 

31 

51 

48 

40 

30 

39 

38 

39 

M 

49 

38 

36 

28 

20 

17 

34 

48 

54 

92 

44 

41 

48 

97 

41 

41 

94 

94 

43 

•  0 

SAVANNAH  BEACH 

67 

67 

57 

64 

71 

67 

M 

61 

79 

81 

61 

91 

•9 

6« 

38 

48 

44 

46 

49 

BS 

56 

69 

73 

70 

90 

60 

70 

72 

71 

72 

71 

** 

•2 

MIN 

99 

47 

43 

49 

49 

48 

98 

60 

99 

SIfRRCNCY 

7* 

74 

69 

70 

71 

70 

64 

67 

74 

81 

76 

93 

61 

61 

69 

92 

42 

4« 

91 

64 

68 

72 

74 

62 

64 

48 

74 

82 

82 

SO 

*> 

•  8 

M^N 

A6 

33 

18 

29 

53 

35 

42 

26 

40 

66 

94 

40 

36 

40 

92 

40 

35 

19 

31 

45 

97 

91 

40 

44 

60 

98 

54 

58 

44 

SO 

41 

•  9 

SMA [ NSBORO 

66 

49 

51 

69 

63 

57 

40 

41 

44 

90 

63 

68 

70 

72 

90 

90 

47 

71 

77 

81 

81 

81 

42 

•  0 

MIN 

43 

32 

26 

39 

55 

32 

36 

37 

35 

20 

31 

46 

67 

50 

43 

39 

45 

53 

57 

43 

41 

42 

42 

•  4 

T ALBOTTON 

63 

60 

58 

59 

65 

64 

64 

63 

74 

74 

52 

99 

M 

97 

98 

90 

38 

41 

90 

55 

65 

68 

4« 

91 

92 

94 

49 

71 

74 

74 

74 

40 

•  9 

MIN 

♦  S 

26 

25 

31 

55 

35 

40 

30 

51 

91 

31 

15 

17 

34 

40 

35 

23 

18 

26 

41 

56 

56 

39 

39 

43 

52 

59 

43 

99 

99 

99 

•  9 

Tallapoosa  2  nnw 

55 

46 

51 

54 

97 

»4 

91 

99 

71 

70 

44 

9« 

5« 

99 

49 

37 

37 

90 

49 

59 

44 

44 

90 

47 

49 

49 

71 

72 

70 

79 

99 

.7 

MIN 

28 

19 

15 

32 

47 

29 

38 

23 

45 

40 

29 

34 

34 

38 

35 

30 

13 

10 

25 

92 

54 

39 

33 

37 

40 

45 

40 

98 

49 

•  0 

U 

•  9 

THOMASTON   2  s 

67 

57 

54 

57 

69 

63 

99 

63 

76 

72 

91 

60 

62 

62 

96 

44 

3« 

43 

95 

61 

64 

48 

44 

99 

48 

99 

72 

79 

79 

77 

74 

•  9 

MIN 

37 

27 

24 

31 

52 

34 

47 

28 

43 

90 

31 

31 

3« 

19 

39 

39 

IS 

25 

40 

54 

48 

34 

38 

42 

91 

47 

40 

94 

91 

n 

•  2 

TunuAcuii  1  c 

7* 

63 

60 

70 

79 

69 

67 

69 

79 

82 

67 

»> 

*« 

«2 

72 

63 

49 

42 

94 

47 

63 

72 

71 

70 

T7 

71 

•  0 

7S 

82 

84 

SO 

49 

•  0 

MIN 

53 

33 

24 

35 

53 

51 

90 

31 

51 

67 

32 

36 

4S 

48 

54 

41 

36 

17 

28 

50 

69 

62 

40 

53 

60 

45 

S8 

49 

44 

41 

44 

•  4 

1  nUHAdV  I  tLiC    If  D    k  1  1  T 

73 

53 

61 

70 

77 

71 

67 

70 

80 

81 

69 

63 

69 

63 

76 

99 

41 

46 

54 

67 

64 

71 

71 

71 

79 

72 

79 

78 

81 

84 

79 

<4 

MIN 

51 

34 

32 

40 

58 

45 

59 

38 

52 

48 

37 

45 

93 

51 

56 

41 

28 

37 

59 

62 

49 

43 

93 

41 

59 

60 

44 

49 

42 

44 

•  0 

T IFTON  EXP  ST AT I ON 

71 

70 

51 

57 

67 

74 

6S 

64 

66 

79 

78 

61 

62 

60 

59 

72 

43 

40 

45 

S3 

64 

47 

70 

AC 

49 

79 

42 

78 

75 

80 

80 

49 

•  1 

MIN 

A2 

33 

28 

34 

42 

36 

42 

29 

35 

94 

37 

39 

42 

40 

48 

43 

33 

17 

19 

27 

38 

52 

62 

39 

41 

49 

53 

58 

60 

65 

60 

41 

•  s 

TOCCOA 

6« 

47 

43 

48 

64 

53 

5« 

99 

56 

67 

47 

96 

69 

57 

48 

47 

38 

37 

49 

43 

94 

56 

44 

91 

43 

*4 

42 

70 

79 

62 

68 

•  4 

MIN 

39 

24 

20 

30 

42 

43 

37 

29 

43 

47 

29 

33 

3a 

41 

29 

29 

21 

22 

39 

49 

91 

18 

32 

32 

43 

94 

97 

51 

49 

M 

•  9 

VALDOSTA  ^ 

74 

63 

60 

71 

78 

70 

68 

68 

79 

81 

72 

62 

67 

62 

76 

69 

49 

47 

54 

68 

61 

79 

74 

70 

79 

71 

7a 

79 

T9 

U 

80 

49 

•  9 

MIN 

50 

36 

23 

31 

55 

37 

48 

26 

36 

67 

35 

44 

43 

43 

31 

46 

15 

33 

53 

61 

41 

43 

49 

41 

54 

60 

43 

97 

41 

4* 

•  2 

67 

58 

48 

60 

66 

59 

97 

98 

72 

71 

54 

9« 

64 

60 

34 

44 

42 

40 

47 

99 

67 

46 

46 

91 

4S 

99 

70 

71 

75 

74 

77 

•  8 

MIN 

39 

27 

24 

31 

50 

36 

36 

25 

42 

52 

32 

38 

41 

39 

32 

33 

20 

28 

34 

95 

93 

42 

34 

19 

92 

54 

60 

59 

92 

18 

•  6 

DASHINGTON 

MAX 

60 

63 

60 

61 

58 

99 

69 

51 

90 

60 

51 

48 

41 

92 

70 

49 

41 

94 

SI 

47 

48 

79 

.98 

•  1 

30 

29 

31 

32 

31 

43 

47 

39 

38 

30 

41 

30 

31 

18 

20 

37 

48 

49 

40 

41 

40 

51 

'39 

•  9 

NATCROSS 

MAX 

74 

63 

58 

69 

76 

72 

69 

70 

77 

89 

71 

61 

66 

62 

76 

64 

44 

47 

54 

70 

69 

75 

77 

48 

66 

71 

M 

82 

a 

81 

S2 

49 

.7 

MIN 

51 

34 

22 

32 

62 

39 

43 

27 

43 

65 

39 

41 

44 

49 

92 

44 

36 

21 

15 

32 

48 

58 

43 

42 

46 

99 

59 

93 

43 

41 

98 

*4 

■  4 

NAYNESBORO  2  NE 

MAX 

67 

63 

49 

63 

66 

41 

41 

70 

^ 

42 

MIN 

42 

28 

21 

26 

51 

41 

45 

29 

43 

55 

32 

17 

41 

49 

33 

32 

30 

18 

17 

26 

41 

54 

42 

42 

36 

53 

59 

99 

97 

94 

40 

ll 

KEST  POINT 

MAX 

65 

58 

54 

59 

60 

65 

59 

60 

77 

73 

67 

67 

97 

99 

94 

43 

3« 

44 

53 

96 

65 

69 

44 

94 

91 

94 

71 

79 

8* 

74 

78 

60 

■  9 

MIN 

35 

26 

26 

32 

54 

33 

43 

28 

49 

96 

29 

37 

44 

42 

41 

37 

21 

18 

15 

29 

43 

56 

93 

38 

41 

43 

S3 

49 

41 

59 

99 

39 

■  9 

WINDER   1  SSE 

MAX 

65 

48 

45 

46 

60 

55 

93 

54 

69 

68 

48 

56 

69 

S6 

51 

44 

38 

39 

47 

49 

58 

42 

49 

50 

43 

48 

44 

71 

74 

72 

79 

94 

•  1 

MIN 

30 

22 

18 

44 

38 

40 

27 

1 

42 

26 

29 

1« 

39 

32 

32 

16 

11 

IS 

26 

35 

49 

49 

40 

S3 

37 

37 

90 

48 

52 

49 

» 

>4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

AILBY 

EVAP 

.08 

.08 

.02 

.07 

.06 

.04 

.05 

.09 

.05 

.04 

.04 

.11 

.05 

.03 

RIND 

33 

34 

14 

13 

36 

17 

22 

26 

22 

20 

22 

68 

44 

2 

• 

• 

• 

* 

113 

ATHENS  COL  OP  AGRI 

EVAP 

.15 

.22 

.08 

.03 

.04 

.08 

.15 

.09 

.04 

.09 

• 

• 

.14 

.09 

.04 

.06 

.08 

.09 

.16 

.09 

.02 

WIND 

75 

93 

32 

IS 

98 

89 

97 

64 

60 

ISO 

68 

21 

58 

127 

76 

55 

165 

134 

40 

86 

49 

71 

146 

108 

52 

34 

35 

45 

30 

70 

80 

2353 

EXPERIMENT 

EVAP 

.08 

.10 

.11 

.08 

.10 

.10 

.07 

.20 

.05 

.07 

.08 

.08 

.01 

.09 

.04 

.02 

.12 

.05 

.04 

.03 

.03 

.07 

WIND 

121 

110 

33 

61 

103 

80 

84 

67 

78 

230 

95 

79 

75 

62 

78 

65 

111 

100 

80 

82 

83 

95 

171 

91 

120 

44 

70 

57 

37 

218 

77 

2857 

BOGGARDS  yiLL 

EVAP 

.12 

.10 

.08 

.04 

.02 

.09 

.02 

.10 

.06 

.06 

.14 

.10 

.03 

.01 

.00 

.06 

.04 

.07 

.04 

.04 

.02 

.02 

.04 

.08 

.08 

.11 

.07 

.03 

.05 

.08 

.09 

1.89 

WIND 

39 

6 

18 

8 

17 

20 

11 

21 

5 

43 

38 

19 

8 

5 

3 

12 

15 

34 

17 

12 

7 

5 

25 

16 

10 

12 

4 

4 

10 

19 

12 

475 

UAX 

71 

58 

58 

61 

74 

68 

71 

64 

76 

77 

63 

64 

62 

61 

69 

55 

47 

46 

48 

61 

66 

71 

70 

68 

73 

69 

78 

77 

81 

80 

80 

86.7 

yiN 

51 

41 

35 

41 

57 

48 

56 

40 

51 

57 

42 

48 

55 

51 

57 

47 

35 

34 

34 

35 

55 

63 

56 

47 

58 

62 

64 

85 

68 

69 

69 

51.3 

ROVE  IB  AIRPORT 

EVAP 

.06 

* 

* 

.22 

.11 

.03 

.08 

.08 

.00 

.11 

.01 

.05 

.08 

.03 

.00 

• 

• 

• 

« 

.23 

.01 

.06 

.09 

.02 

.00 

.10 

.09 

81.68 

WIND 

28 

47 

31 

28 

19 

27 

36 

35 

35 

54 

65 

6 

18 

18 

25 

39 

51 

46 

40 

19 

61 

50 

63 

63 

69 

5 

7 

4 

20 

49 

16 

1074 

T IFTON  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.12 

.07 

.06 

.04 

.07 

.08 

.12 

.07 

.05 

.15 

.09 

.07 

.05 

.00 

.05 

.00 

.08 

.06 

.08 

.01 

.00 

.00 

.08 

.08 

.06 

.01 

.03 

.06 

.13 

.07 

1.93 

RIND 

4S 

56 

23 

21 

58 

30 

38 

31 

20 

79 

67 

30 

29 

27 

11 

35 

36 

49 

28 

24 

29 

25 

68 

36 

31 

46 

12 

20 

49 

71 

38 

116S 

HAX  ud  MIH  In  Table  6  refer  to  extreaes  of  temperature  of  water  In  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


S««  r«(«r*iic*  Bot«»  follovlQC  Station  lDd«i. 
-   9  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANTJART  1957 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approxl«ately  equal  T«.luoa.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  aubstatlona  will  bo 
arallable  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEOBGIA 
JAiniAHY  1957 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froM  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


GEORCIA 
JANUARY  1957 


Station 

Index  No.  1 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

.X  No. 

County 

nago  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp 

Precip 

Temp. 

Precip. 

ABBEVILLE 

g 

32  00 

83  IS 

2*0 

8A 

3 

c 

HARTWCLL  6  E 

*136 

HART  

1* 

3*  21 

82  50 

690 

8A 

e"  gT  eer' 

3 

00^1 

12 

3*  22 

e*  56 

710 

8A 

3 

C 

HAWKINSVILLE 

*170 

9 

32  17 

S3  28 

2*5 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

00S3 

16 

31  08 

83  25 

2*0 

8A 

3 

HA£LEHURST 

JEFF  DAVIS 

MOODROW  Wa  BROWN 

C 

ID 

32  11 

3   5  6  1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

ROY  E.  HOLLAND 

2 

HEMP TOWN  GAP 

UNION 

rVA-131 

01i>0 

6 

31  35 

8*  10 

210 

5P 

BA 

3   5  7 

MIAWASSEE 

*279 

TOW 

7 

3*  57 

63  *6 

1950 

7A 

3 

0181 

5 

3*  10 

8*  ** 

975 

BA 

8A 

3   5  6  7 

C 

HOGGARDS  HILL 

*3ee 

6 

31  12 

6*  27 

132 

8A 

Emory  UNI  FLO  STA 

2  3  5  6 

7 

13 

CIVIL  AEROa  ADMt 

HOMERVILLE 

CITY  OF  HOMERVILLE 

2  3  3 

7 

3LANCHC  S«  RHYNE 

IRwInTON 

COUNTY  AGENTS  OFFICI 

7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSV 

SUMTER 

J  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

JACKSON  OAM 

BUTTS 

GA.  POWER  COMPANY 

0*30 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

8A 

3  5  7 

JASPER 

*6*8 

PICKENS 

5 

3*  29 

6*  27 

1*80 

6A 

eA 

CITY 

2  3  5 

7  C 

0*.32 

ID 

33  55 

63  21 

685 

6P 

3   5  6  7 

*671 

I 

31  37 

61  53 

100 

110 

C 

JESUP  6  S 

JOHN TOWN 

c 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

HENRY  T.  BARNETT 

JONESBORO 

CLAYTON 

E.  J.   SWiNTt  SR. 

T 

0*51 

6 

33  39 

8*  25 

977 

110 

110 

3   6  7 

c 

KENS INGTON 

*eo2 

WALKER 

16 

3*  *7 

85  22 

850 

7A 

TV 

3 

0*<)5 

R I CMMOND 

1* 

33  22 

61  58 

1*3 

110 

110 

3   5  7 

c 

K INGSTON 

*e5* 

BARTOW 

5 

3*  1* 

8*  56 

720 

BA 

3 

0500 

1* 

33  28 

61  58 

130 

3  5  7 

LAFAYETTE 

2  3  5 

7  C 

0581 

30  55 

120 

5P 

3   5  7 

c 

LA  GRANGE 

2  3  5 

7  C 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

IRS.   ESTELLE  GROGAM 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

SIDNEY  Ea  STEVENS 

C 

07*6 

12 

3*  55 

a*  51 

72* 

aA 

3 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

850 

1ID 

Corps  of  engineers 

c 

0787 

11 

32  09 

61  58 

185 

110 

c 

LINCOLNTON 

520* 

1* 

33  *7 

82  28 

500 

8A 

3 

2 

31  29 

61  13 

ID 

3  5  7 

LITTLE  HIGMTOWER 

8LAIR5VILLE  EXP  STA 

LDU I SVI LLE 

7  C 

BLAKELV 

EARLY 

OR,  J.  G.  STANDIFER 

2 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

W.  ALEX  JERNlGAN 

1029 

7 

3*  53 

8*  17 

1560 

5A 

-11 

3 

LUMPKIN  *  ENE 

539* 

STEWART 

3 

32  03 

8*  ** 

590 

5P 

5P 

GA 

2  3  5 

7  C 

1132 

1* 

3*  12 

83  02 

760 

3 

MACON  wa  AIRPORT 

5**3 

9 

32  *2 

63  39 

356 

HID 

2  3  5 

7  C 

1170 

3*  52 

*7ao 

8A 

3 

JACKSON 

BROOKLET  1  W 

1266 

32  23 

61  *l 

CANDLER 

BRUNSWICK, 

GLYNN 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2 

MIOVILLE 

IRS.  E.  B.  KING 

13<>» 

2 

31  09 

81  23 

1* 

110 

11D 

CI    1      AE  A 

3  5  7 

c 

MILLEOGEVILLE 

587* 

BALDWIN 

10 

33  05 

63  13 

320 

7A 

7A 

H     LOUIS  OHNE 

2  3  5 

7 

1372 

6 

32  19 

6*  32 

670 

5P 

5P 

3  5  7 

c 

5862 

11 

32  *6 

81  56 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

1* 

MlLLHAVEN  6  E 

MONROE 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

EDWIN  S.  EPSTEIN!  JR 

MONTEZUMA  1  NE 

HACON 

W.  COLLINS 

1*63 

6 

30  5* 

a*  13 

265 

6P 

6P 

3  5  7 

MONTICELLO  2  NW 

5989 

9 

33  19 

83  *l 

330 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

1*7* 

12 

3*  29 

8*  58 

650 

6P 

6P 

3   5  7 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

e 

31  32 

8*  36 

260 

5P 

2  3  5 

7 

MOULTR IE  2  ESE 

COLQUI TT 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

CANTON 

CHEROKEE 

C.  B>  TEASLEY 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

JAMES  A.  RUSS 

1601 

1* 

3*  0* 

82  59 

*50 

8A 

8A 

3  5  7 

NASHVILLE 

6237 

16 

31  13 

83  15 

2*0 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

1619 

1* 

3*  23 

83  12 

710 

7A 

3 

c 

6266 

7 

3*  ** 

83  55 

3300 

eA 

3 

NEW INGTON 

SCREVEN 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

BAKER 

EMORY  UNI   FLO  STA 

CARTEfiSVlLLE  3  SW 

1670 

5 

3*  09 

a*  50 

685 

7A 

3 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

3*  *2 

8*  13 

2050 

eA 

TVA-112 

3 

1715 

* 

3*  03 

85  21 

600 

110 

c 

NORCROSS  *  N 

6*07 

GW 1 NNET 

3 

3*  00 

8*  12 

1025 

BA 

IRS.  M.  H.  OEMPSEY 

3 

3*  01 

85  15 

785 

3  5  7 

PATTERSON 

CMICKAMAU&A  PARK 

WALKER 

J.S,  DEPT  INTERIOR 

PEARSON 

ATKINSON 

COUNTY  AGENT 

CHOESTOE 

1927 

7 

3*  *8 

83  5* 

lOOO 

3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

6 

32  03 

a*  22 

500 

5P 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

2  3  5 

7 

1902 

1* 

3*  53 

83  2* 

2150 

6P 

6P 

3  5  7 

PRESTON 

7201 

6 

32  0* 

a*  32 

*00 

8A 

BILLY  A a  DICK 

3 

BROOKS 

RESACA 

GORDON 

COLQUITT 

MILLER 

CITY  OF  COLQUITT 

2 

RINGGOLD 

CATOOSA 

TVA-721 

COLUMBUS 

2161 

3 

32  28 

a*  50 

250 

aA 

RISING  FAWN 

7*99 

DADE 

18 

3*  *5 

85  32 

820 

7A 

rvA-669 

3 

2166 

3 

32  31 

6*  56 

385 

MID 

3  5  7 

c 

7600 

*■ 

3*  15 

85  10 

61D 

6P 

BA 

HiLL I AM  Ma  TOWERS* 1 1  i 

2  3  5 

2198 

6 

33  05 

8*  27 

B25 

3 

ROME  6  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

MARRY  M.  BUTLER 

SANOERSVILLE 

WASHINGTON 

BAOIO  STATION  WSNT 

2266 

6 

31  58 

83  *7 

3*5 

tP 

6P 

3  5  7 

SAVANNAH  U5DA  PL  GARDEN 

78*2 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

110 

BA 

3,  A.  8ISSETT 

2  3  5 

7 

2263 

1* 

3*  31 

63  32 

1*70 

6P 

TA 

3  5  7 

SAVANNAH  WB  AP 

78*7 

CHATHAM 

2 

32  08 

61  12 

*8 

11D 

1ID 

2  3  5 

7  C 

6P 

aA 

3   5  7 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

11 TY  OF  SAV.  BEACH 

3*  13 

1300 

HANCOCK 

CURRYVILLE  2  W 

FLOYD 

JOSEPH  e*  DAVIS 

STANLEY  GAP 

GILMER 

TVA-lll 

2*50 

12 

31  *6 

8*  *7 

*61 

5P 

5P 

3  5  7 

ST  I LLMORE 

8351 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

255 

7A 

1R5.MARJ0R IE  HUDSON 

3 

2*75 

3 

3*  32 

63  59 

1519 

6A 

3   5  7 

8*1* 

3*  *1 

a*  01 

- 

8A 

3 

2*65 

5 

33  55 

6*  50 

1025 

7A 

3 

c 

SUMMERVILLE 

12 

6*  57 

720 

9A 

9A 

3  5  7 

SURRENCY 

OANBURG  It  NNE 

LINCOLN 

I* 

MID 

WAYNE    D,  MATTHEWS 

c 

5WAINS60RO 

EMANUEL 

H.   MC  MILLAN 

2S32 

10 

32  36 

63  15 

*50 

5P 

SWEET  GUM 

650* 

FANNIN 

7 

3*  58 

6*  13 

1800 

BA 

3 

C 

2570 

6 

31  *6 

a*  27 

355 

7A 

3 

8517 

1* 

32  *5 

81  36 

210 

IID 

C 

2576 

3*  25 

1375 

7A 

c 

TALBOTTON 

5 

3*  21 

1110 

MIO 

MID 

3  5  7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

IRS.  MAUD  M*  HAGOOO 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

3*  *6 

8*  13 

1900 

eA 

TVA-633 

TAYLOfiSVILLE 

BARTOW 

:)R.  W.   K.  COUSINS 

DOC TOR TO 

2716 

31  39 

81  51 

80 

6A 

it  C *   T NOMP SO N 

THE  ROCK 

6657 

UPSON 

6 

32  56 

8*  1* 

600 

110 

c 

2728 

6 

31  *2 

83  53 

260 

MIO 

JOHN  R«  RUSS 

c 

8661 

6 

32  52 

8*  19 

66  5 

5P 

9P 

2  3  5 

2736 

31  02 

8*  55 

139 

6P 

lARL  J*  PATTERSON 

3 

THOMASVI LLE 

THOMAS 

IRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3  5 

2783 

13 

31  30 

82  51 

2*5 

6P 

eA 

'ADIO  STATION  WDMG 

3   5  7 

THOMASVlLLE  W6  CITY 

OOUOLASVIU-E 

DOUGLAS 

3 

33  *5 

8*  *5 

1219 

LEONA  e.  THOMPSON 

3 

TIFTON  EXP  STATION 

TIFT 

iA  CSTL  PLN  EXP  STA 

DOVER 

2T99 

11 

32  35 

61  *3 

103 

6A 

3 

TITUS 

TOWNS 

TVA-57* 

2639 

10 

32  33 

82  55 

255 

6P 

BA 

Wa  LEO  SCARBOROUGH 

3  5  7 

STEPHENS 

fAOIO  STATION  WLET 

26** 

LAURENS 

10 

32  32 

82  5* 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

9 

32  12 

63  12 

*00 

5P 

5P 

GAa  FORESTRY  COMMa 

3  5  7 

EDISON 

CALHOUN 

31  3* 

295 

MID 

DAN  Wa  HAMMACK 

c 

VALDOSTA  *  NW 

.OWNOES 

GEORGE  Ba~  COOK 

3060 

1* 

3*  07 

62  52 

690 

7A 

SHELSYN  C*  GUNTER 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

3*  '.9 

6*  33 

1100 

7A 

MRS     MARY  P  CLINE 

3 

3115 

12 

3*  *2 

6*  29 

1300 

8A 

Aa  Oi  DOVER 

3 

91*1 

11 

33  2* 

82  *0 

500 

5P 

8A 

.i  MONROE  CAS ON 

2  3  5 

7 

31*7 

17 

33  52 

8*  59 

1200 

Ml SS  JANETTE  ALLGOOD 

3 

WASH INGTON 

4RS.   SYBIL  B.  EVANS 

3271 

6 

33  16 

8*  IT 

925 

IDA 

IDA 

3  5  6  7 

3295 

GORDON 

12 

3*  26 

8*  *2 

735 

BA 

DYHPLE  Da  WARMACK 

3 

3312 

16 

30  -.l 

62  3* 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

WAYNESBORO  2  NE 

910* 

1* 

33  07 

81  59 

270 

5P 

5P 

'ADIO  STATION  WBRO 

2  3  6 

] 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

5 

3*  07 

6*  19 

1050 

MID 

SAMUEL  Ra  HARMON 

WEST  POINT 

9291 

3 

32  52 

85  11 

575 

6P 

BA 

2  3  5 

F IT2GERALD 

3386 

16 

31  *3 

83  15 

371 

SP 

5P 

3   5  7 

WINDER  1  S5E 

9*66 

JARROW 

10 

33  58 

63  *3 

960 

5P 

7A 

^£C1L  H*  GRIOER 

2  3  5 

7  C 

3*0* 

7 

3*  51 

6*  30 

3 

9506 

6 

32  59 

8*  35 

800 

eA 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  2* 

19 

SOIL  CONS*  SERVICE 

2 

3   5  7 

WOODSTOCK 

952* 

:herokee 

9 

3*  06 

84  31 

992 

U  G.  BOOTH 

3 

FOLKSTON  3  SSM 

3*60 

15 

30  *8 

62  02 

20 

lOA 

3 

c 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

3*  56 

83  51 

1020 

8A 

TV  -14* 

3*65 

15 

30  ** 

62  08 

120 

6P 

5P 

DKEFENOKEE  REFUGE 

3  5  7 

FORSYTH  1  S 

9 

33  01 

83  57 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

3  5  7 

NEW  STATIONS 

3 

31  36 

85  03 

3*0 

5P 

7A 

3  5  7 

FORT  VALLEY  3  E 

35** 

PEACH 

9 

32  3* 

63  51 

*90 

MID 

9A 

M.IVER   I,  SNAPP 

2 

3  5  7 

ASHBURN 

0*06 

TURNER 

16 

31  *2 

83  39 

*30 

6P 

«P 

CITY  OF  ASHBURN 

2  3  6 

7 

BLUE  RIDGE 

102* 

FANNIN 

7 

3*  52 

8*  19 

1730 

6P 

6P 

F>.  8*  CARRUTH 

2  3  5 

7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

65  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

MARSHALLVILLE 

5550 

32  27 

83  56 

186 

5P 

5P 

CTY  OF  MARSHALLVILLE 

2  3  5 

7 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3*  19 

83  50 

125* 

6P 

6A 

SAM  Sa  HARBEN 

2 

3  5  7 

GieSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  1* 

82  36 

5*0 

7A 

SANFORO  N.  BRADDY 

3 

GLENNVILLE 

375* 

TATTNALL 

1 

31  56 

ai  55 

175 

7P 

7P 

W*   Ca  BARNARD 

2 

3  5  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

7A 

GAa  POWER  COMPANY 

3 

3699 

GREENE 

10 

33  3* 

63  11 

620 

5P 

MRS.   LILLIE  CHRISTIE 

2 

3  5  7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

8*  16 

980 

6P 

8A 

HORACE  0.  WEST8R00KS 

2 

3  5  7 

HAMILTON  4,  H 

*033 

HARRIS 

3 

32  *5 

a*  56 

660 

WID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

c  ' 

HARALSON 

*070 

COWETA 

33  1* 

8*  3* 

6*0 

HID 

MRS*  RUTH  Ta  GABLE 

c  * 

HARTHELL 

*133 

HART 

1* 

3*  21 

82  56 

785 

5P 

TA 

SAMUEL  A.  VERNER 

2 

3  5  7 

t       1-ALTAMAHA,     2-ATLAKTIC,     3-CKATTAH00CHEEi     4-COOSA,     5-ET(MAHi     fr-FLINT,     7-HII(*SSEEi     a-OCMLOCKONEEi     9-OCMULGEei     lO-OCONEE,     11-0GEECM€E|     1 2-OOSTANAULA ,     13-SATILLA|  J4-SAVANNAH| 
IJ-ST.  MARY,     16-Sl*ANE£,     17-TALUPOOSA ,  IB-TENNESSEE 
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GEORGIA  -  FEBRUARY  1957 


WEATHER,  SUMMARY 


GENERAL 

A  long  period  of  unseasonably  warm 
weather,  the  absence  of  a  signifi- 
cantly cold  period,  and  heavy  rains 
in  the  north  portion  were  the  salient 
features.     Temperatures  averaged  much 
above  the  long-term  means  at  all  sta- 
tions for  which  comparative  data  are 
available  and  the  average  at  Macon 
was  the  highest  entered  there  for 
February  (57-year  record) .     This  was 
the  warmest  February  in  25  years  at 
Augusta  and  Columbus,  and  the  warmest 
since  1938  at  Rome.     No  freezing  tem- 
peratures entered  the  records  at 
Atlanta  to  make  this  the  first  freeze- 
free  February  for  that  station  in  its 
history  (78  years).     However,  freezing 
temperatures  were  recorded  at  scattered 
stations  even  in  the  southern  portion 
of  Georgia.     Extreme  temperatures  for 
the  State  ranged  from  88°  at  Homerville 
on  the  10th  to  16°  at  Blairsville  Exp. 
Station  on  the  15th. 

Precipitation  was  entirely  in  the  form 
of  rain  and  was  excessive  at  several 
stations  in  each  of  the  three  northern 
divisions.     Deficiencies  were  appreci- 
able to  rather  large  in  the  central  and 
southern  portions  of  the  State.  Sta- 
tion totals  ranged  from  16.21  inches 
at  Flat  Top  to  1.03  inches  at  Cairo  2 
NNW.     Double  recognition  was  gained  by 
the  Flat  Top  station  in  that  the 
greatest  amount  for  one  day,  5.47 
inches  on  the  1st,  was  measured  there. 
Competition  for  the  greatest  amount 
in  one  day  was  not  keen ;  however , 
twelve  other  stations  recorded  meas- 
urements in  excess  of  three  inches 
on  the  1st. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  over  the  entire  State 
were  more  than  two  months  ahead  of 
the  calendar  for  the  first  ten  days 
of  February  with  values  near  those 
usually  experienced  in  mid-April. 
Seasonal  temperatures  appeared  on 
the  11th  and  prevailed  through  the 
23rd  with  the  exception  of  quite  warm 
weather  in  the  southeast  portion  on 
the  19th.     Warm  weather  covered  the 
State  again  the  24th  through  the  27th, 
but  temperatures  were  not  quite  as 
high  as  in  the  early  part  of  the 
month,  and  dropped  to  near  average 
on  the  28th. 


Rain  was  an  almost  daily  weather  feature 
in  northern  Georgia  through  the  10th 
but  spread  into  the  south  portion  only 
around  the  2nd  and  10th.     The  Northwest 
Division  and  several  stations  in  the 
North  Central  Division  received  very 
heavy  rains  during  this  early  February 
rainy  spell  but  amounts  elsewhere  were 
mostly  light.     Light  rains  occurred 
in  the  south  portion  the  12th,  over 
the  entire  State  the  15th-16th  and 
18th,  in  the  north  portion  the  19th, 
and  in  the  south  portion  the  20th. 
The  warm  period  the  24th  through  the 
27th  was  also  a  period  of  showery 
weather  over  the  entire  State  that 
brought  heavy  rains  to  the  west  portion 
on  the  25th  and  to  the  east  central 
portion  on  the  27th. 

WEATHER  EFFECTS 

Light  rains  in  southeastern  Georgia 
provided  some  relief  from  drought  that 
had  persisted  since  November,  but 
moisture  was  still  far  short  of  ade- 
quate at  the  end  of  February.  Grains 
made  little  progress  in  the  south  but 
showed  very  good  growth  in  the  north 
portion  of  the  State.     Preparation  of 
land  for  spring  planting  was  delayed 
due  to  dry  soil  in  the  south  and  due 
to  wet  soil  in  the  extreme  north  por- 
tion.    Streamflow  ranged  from  flooding 
in  the  northwest  section  to  extremely 
low  in  some  southern  areas  but  was 
deficient  over  the  major  portion  of 
the  State. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

None. 

FLOODS 

Heavy  to  severe  flooding  occurred  on 
the  Oostanaula  River  early  in  February. 
The  crest  was  30.8  feet,   8.8  feet 
above  flood  stage,  at  Resaca  on  the 
4th,  but  was  only  a  foot  above  flood 
stage  at  Rome  on  the  6th.     The  major 
damages  were  due  to  flooding  of  agri- 
cultural lands  while  damages  to  road- 
ways, railroads  and  buildings  were  of 
a  lesser  nature. 

J.  T.  B.  Beard,  Cliraatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

< 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

ts 

% 

Dote 

Degree  Days 

No,  of  Days 

o 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min, 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

1 

1   ,10  or  More  | 

1    ,50  or  More  | 

100 

or  Moro 

s  > 

k£ 

h£ 

1     B<lo>r  1 

NORTHWEST 

63»4 

41,2 

52.3 

79 

9 

26 

15+ 

>48 

0 

0 

10 

0 

4,  15 

1.01 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

62ie 

41,9 

52.4 

74 

8 

25 

17+ 

348 

0 

0 

8 

0 

6,83 

1.50 

1  + 

.0 

0 

13 

4 

2 

64.0 

43,0 

53,5 

79 

8+ 

26 

18 

317 

0 

0 

8 

0 

4,17 

.82 

26 

.0 

0 

12 

3 

0 

CEDARTOWN 

69.1 

42,7 

53,9 

78 

4+ 

25 

17+ 

311 

0 

0 

8 

0 

4,85 

1.66 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 

UAL  1 Un 

61i7 

41.9 

51.8 

74 

1  + 

26 

18 

363 

" 

*" 

0 

9,41 

2.97 

1 

.0 

0 

13 

6 

3 

LAFAYETTE 

6  X  •  2 

41.6 

51.4 

8 

25 

15+ 

376 

0 

0 

9 

0 

8,89 

2.15 

1 

.  0 

0 

1 3 

9 

3 

ROME 

65.6 

43,5 

54,6 

7.8 

79 

8 

27 

17+ 

294 

0 

0 

8 

0 

7.77 

2.40 

2,05 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

ROME  AIRPORT 

R 

62.3 

40,4 

51  .4 

6.4 

77 

6 

25 

14+ 

376 

0 

0 

9 

0 

5.38 

- 

.02 

1,76 

25 

.0 

0 

12 

3 

2 

D I V I  S I  ON 

52.7 

6.8 

6.43 

1.14 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ATHENS 

62.9 

43.8 

53.4 

5,8 

79 

4 

26 

15 

323 

0 

0 

6 

0 

_ 

1,53 

,90 

,0 

0 

8 

2 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

64.5 

43.5 

54.0 

79 

4+ 

26 

18 

304 

0 

3.06 

.99 

28 

,0 

0 

2 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

62.2 

42.7 

52.5 

5.9 

77 

4+ 

29 

17+ 

345 

0 

0 

6 

0 

3.10 

- 

1,87 

1.07 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

63.4 

45.9 

54.7 

8,0 

79 

8 

33 

17 

291 

0 

0 

0 

0 

1.91 

_ 

2,91 

1.20 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

8LAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

60.4 

34.4 

47.4 

5,9 

72 

10 

16 

15 

485 

0 

0 

13 

0 

7.75 

2.41 

3.02 

1 

.0 

0 

1 

BLUE  RI06E 

60.4 

38.6 

49.5 

69 

1 

19 

15 

425 

0 

0 

10 

0 

7.64 

2.14 

1 

.0 

0 

13 

9 

2 

AM 

60.3 

39.9 

50.1 

5,4 

72 

9 

24 

15 

412 

0 

0 

9 

0 

6,05 

.06 

1.77 

1 

.0 

0 

13 

4 

1 

OAWSOMVILLE  WB 

60.3 

37.7 

49.0 

75 

8 

19 

18 

440 

0 

0 

11 

0 

4,23 

.77 

25 

.0 

0 

10 

5 

0 

61  .3 

42,3 

51.8 

6.7 

74 

1  + 

28 

15 

363 

0 

4,47 

.  54 

1.17 

26 

.0 

0 

11 

2 

1 

HELEN 

60.1 

40,2 

50.2 

73 

4 

23 

15 

411 

0 

0 

10 

0 

8,66 

1.80 

1 

.0 

0 

12 

7 

3 

JASPER 

AM 

60. 3M 

38,2M 

49.  3M 

B2 

10 

25 

15 

438 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

WINDER   1  SSE 

62.9 

41,9 

52.4 

77 

4+ 

25 

17 

349 

0 

0 

6 

0 

2  ,  86 

.85 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

0 IV I S I ON 

51  .2 

5.5 

4,  80 

- 

.18 

.0 

f*ADI  TOM  RBirW^F 

64.5 

38.1 

51.3 

5,6 

78 

5 

19 

18 

384 

0 

0 

10 

0 

2,87 

- 

1.48 

.56 

28 

.0 

0 

8 

2 

0 

CLAYTON  1  N 

59.6 

38.2 

48.9 

6,  1 

71 

10 

22 

15 

445 

0 

0 

10 

0 

7,55 

1,37 

1.47 

1 

.0 

0 

13 

5 

3 

^nOMFl  F  A 
^UKftCl.  1  n 

59.4 

40.7 

50.1 

5.6 

72 

1 

23 

15 

411 

0 

0 

4,97 

_ 

.35 

1.26 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 

HARTWELL 

64.7 

42.3 

53.6 

6,8 

76 

1  + 

28 

15+ 

317 

0 

0 

7 

0 

3,03 

- 

1,38 

.78 

1 

.0 

0 

9 

3 

0 

TOCCOA 

61.9 

42.3 

52.1 

5,4 

76 

4 

26 

15 

357 

0 

0 

6 

0 

5.51 

,16 

1.26 

1 

•  0 

0 

12 

3 

2 

WASHINGTON 

66.8 

42.3 

54.6 

5.7 

81 

1  + 

29 

17 

290 

0 

0 

8 

0 

2.17 

- 

1,88 

1.00 

28 

.0 

0 

7 

1 

1 

0 1 V 1 S 1 ON 

51.8 

5.9 

4.35 

•  52 

.  0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 

69. 9M 

49,  9M 

59. 9M 

80 

5+ 

32 

12 

178 

0 

2  •  66 

.  95 

26 

.  0 

0 

5 

2 

0 

CARROLLTON 

64.9 

43.1 

54.0 

78 

4+ 

25 

18 

311 

0 

0 

9 

0 

2.81 

1.11 

26 

.0 

0 

10 

1 

1 

rCA  IIMDJIQ    WD  AIDDDDT 

68.7 

47.1 

8.3 

81 

5+ 

14 

216 

0 

0 

3 

0 

1.97 

2.70 

1.18 

25 

,0 

0 

2 

2 

1 

EXPERIMENT 

AM 

64.5 

45.4 

55.0 

78 

9 

30 

17 

285 

0 

0 

3 

0 

2.22 

.78 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

GREENVILLE  2  W 

68. 5M 

46.  OM 

57. 3M 

80 

8 

29 

17 

238 

0 

0 

4 

0 

1.63 

.85 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

GR IFF  I N 

65.8 

46,  1 

56  .  0 

6.7 

81 

8 

30 

17 

258 

0 

0 

2 

0 

2.42 

2.21 

1.02 

26 

.  0 

0 

4 

2 

1 

LA  GRANGE 

67.8 

45.6 

56.7 

81 

5+ 

26 

17 

247 

0 

0 

6 

0 

1,80 

,65 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

70.4 

49,4 

59.9 

82 

1  + 

3  2 

14 

174 

0 

0 

1 

0 

1,79 

.88 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

NEWNAN 

66.1 

45.4 

55.8 

7.9 

80 

5 

27 

17 

267 

0 

0 

5 

0 

1.77 

- 

3.21 

.70 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

TALBOTTON 

67.8 

46,7 

57.3 

78 

9 

31 

17+ 

219 

0 

0 

3 

0 

2.66 

1.45 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

65.  1 

41,5 

53.3 

7,8 

78 

7+ 

22 

1 8 

327 

0 

0 

9 

0 

3.56 

1.17 

1.50 

25 

.  0 

0 

8 

2 

1 

THOMASTON  2  S 

70.2 

45,2 

57.7 

81 

5-I- 

27 

14+ 

209 

0 

0 

5 

0 

2.52 

1.09 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

WEST  POINT 

69.1 

46.1 

57.6 

8,4 

82 

4  + 

29 

14+ 

222 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

0 1 V I  S 1  ON 

56,8 

7.2 

2,32 

2.21 

.  0 

CENTRAL 

A I  LEY 

AM 

M 

0 

.0 

0 

COVINGTON 

64.0 

44,3 

54,2 

6.6 

80 

8 

25 

18 

306 

0 

0 

5 

0 

2,07 

2.42 

.73 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

ni  ini  t  lu 

70.9 

48.8 

7.9 

83 

5+ 

18 

170 

0 

0 

1 

0 

2,33 

_ 

1.58 

.77 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

EASTMAN   1  W 

71,8 

50.1 

61.0 

8.  1 

83 

3 

32 

18 

145 

0 

0 

1 

0 

2,17 

_ 

1.66 

.50 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORSYTH  1  S 

68. 6M 

45.  7M 

57. 2M 

82 

4 

28 

18 

231 

0 

0 

4 

0 

2,28 

,87 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

FORT  VALLEY  3  £ 

69.4 

46.3 

57.9 

7.8 

83 

6  + 

3 1 

14 

217 

0 

0 

2 

0 

2,31 

1.99 

.54 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

GREENSBORO 

66.9 

46.4 

56.7 

8.7 

79 

10 

26 

18 

244 

0 

0 

4 

0 

2,16 

- 

1.73 

.74 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

71.1 

49.0 

7.9 

84 

5 

14 

166 

0 

0 

1 

0 

2,35 

1.71 

.80 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

IRWINTON 

MAmM  yn  at dphdt 

69.5 

48,0 

7,3 

83 

5 

18 

199 

0 

0 

1 

0 

1,97 

2.30 

.80 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

MILLEDGEVILLE 

AM 

68.6 

43,7 

56,2 

7,2 

82 

9 

28 

14+ 

255 

0 

0 

8 

0 

3,02 

.97 

1  .63 

28 

.  0 

0 

9 

2 

1 

MONTICELLO  2  NW 

66.7 

42,2 

54,5 

81 

8 

21 

18+ 

298 

0 

0 

7 

0 

2,29 

1.10 

25 

,0 

0 

3 

2 

1 

SANDERSVILLE 

69.8 

47,9 

58,9 

85 

5 

28 

18 

193 

0 

0 

1 

0 

2,43 

.91 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVI SION 

57.8 

7,6 

2.31 

1.76 

.0 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

67.8 

44,8 

56,3 

7,5 

81 

8+ 

24 

18 

251 

0 

0 

6 

0 

1.66 

2.05 

.71 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

AUGUSTA 

68.6 

46.0 

57.3 

81 

8+ 

30 

14+ 

223 

0 

0 

2 

0 

1.53 

.60 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

71.5 

48.3 

6,6 

85 

5 

18 

171 

0 

0 

1 

0 

2,89 

,46 

.85 

2 

.0 

0 

7 

3 

0 

LOUISVILLE 

70,2 

47,4 

58.8 

7,4 

84 

5 

28 

18 

197 

0 

0 

3 

0 

2,02 

1.77 

1.00 

28 

.0 

0 

7 

1 

1 

METTER 

71.7 

49.2 

60.5 

84 

5 

31 

18 

160 

0 

0 

1 

0 

2.30 

.63 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
FEBRUARY  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

5 
1 

Q 

From  Long 
Term  Means 

Higiiest 

Dale 

5 

q 

Dole 

No  oi  Days 

D 
0 

(- 

Departure 
From  Long 

Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Days 

Days 

Max 

Min 

Date 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

0 

s 

1    50  or  More 

gS 

—  o 

$ 

50-  or 
1     Above  1 

°  0 

MILLEN 

72t6M 

49, OM 

60, 8M 

8.6 

85 

5 

150 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

NEWINGTON 

70, 6M 

47.5 

59,  IM 

28 

18 

200 

0 

0 

2 

0 

2.17 

.62 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

SWAINSBORO 

84 

5 

30 

18 

142 

0 

0 

1 

0 

2.43 

.65 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

WARRENTON 

68.0 

45.9 

57.0 

7.7 

80 

1  + 

24 

15 

236 

0 

0 

5 

0 

3.32 

-  .68 

2.50 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

70.4 

46.2 

58.3 

81 

5 

25 

18 

198 

0 

0 

5 

0 

1.33 

.33 

25 

.0 

0 

* 

0 

0 

DIVISION 

58.8 

7.3 

2.19 

-  1.48 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

32 

1 4 

130 

0 

0 

1 

0 

~  2.76 

.40 

11 

.  0 

0 

5 

0 

0 

AMERICUS  h  ENE 

70.5 

49.4 

60.0 

7.8 

83 

8 

33 

17 

172 

0 

0 

0 

0 

2.09 

-  2.27 

.78 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

BAINBRIOGE 

75.0 

51,0 

63.0 

8,0 

87 

7 

31 

14 

0 

2 

1.08 

-  2.83 

.  39 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLAKEUY 

71,6 

51,0 

61.3 

7,3 

82 

6  + 

34 

17 

143 

0 

0 

0 

0 

2.62 

-  2.03 

1.87 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

CAIRO  2  NNW 

74,5 

51.7 

63.1 

84 

5  + 

34 

17 

109 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.33 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAM  I LLA 

74.9 

50.8 

62.9 

84 

7 

14 

0 

.50 

26 

.0 

0 

1 

0 

COLQUITT 

76.7 

51.4 

64.1 

85 

3+ 

35 

14 

97 

0 

0 

0 

0 

1.90 

1,00 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

83 

1 7 

135 

0 

0 

0 

0 

2.57 

.77 

26 

.  0 

0 

4 

3 

0 

FORT  SAINES 

73,2 

50.2 

61.7 

6,4 

84 

7 

32 

14+ 

137 

0 

0 

2 

0 

2.32 

-  2.41 

.0 

0 

H06GARDS  HILL 

73,8 

48.6 

61.2 

85 

8 

14 

155 

0 

0 

3 

0 

1.82 

.69 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

LUMPKIN  ENE 

71.  8M 

49. 2M 

60.  5M 

81 

8 

36 

14 

164 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

70,7 

60.1 

32 

163 

0 

1 

0 

2.42 

.  89 

26 

6 

1 

THOMASVILLE 

73.6 

49,7 

61.7 

6,3 

86 

5 

32 

14 

147 

0 

0 

1 

0 

1.67 

-  2.17 

.76 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

72,6 

62,5 

62.6 

6,7 

86 

5+ 

38 

12 

134 

0 

0 

0 

0 

-  2.33 

.56 

11 

.0 

0 

* 

1 

0 

DIVISION 

62.0 

7.8 

1,85 

-  2.29 

,0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

71.7 

46,8 

59.3 

5,4 

84 

5 

3  0 

14 

184 

0 

0 

4 

0 

2.26 

-  1.22 

.66 

26 

.0 

0 

1 

0 

ASHBURN 

M 

1.95 

.71 

27 

.0 

0 

4 

2 

CORDELE 

72.1 

45,6 

58.9 

82 

5+ 

14 

181 

0 

0 

1 

0 

.45 

2S 

.0 

0 

0 

0 

FITZGERALD 

72,4 

50,7 

61.6 

7,3 

84 

5 

36 

17+ 

133 

0 

0 

0 

0 

1,44 

-  1.98 

.40 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOMERVILLE 

77.6 

47.3 

62.5 

88 

10 

31 

13+ 

116 

0 

0 

2 

0 

,0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

71. 4M 

46,  OM 

58. 7M 

84 

6 

29 

14+ 

198 

0 

0 

3 

0 

1,98 

-  1.51 

.39 

28 

.0 

0 

9 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

72.1 

49,8 

61.0 

4,9 

83 

5  + 

35 

13 

146 

0 

0 

0 

0 

2,11 

-  1.56 

.62 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

NASHVILLE 

75.0 

50,5 

62.8 

87 

5 

31 

14 

0 

0 

0 

2,26 

.77 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

QUITMAN 

74.6 

47.8 

61.2 

4,9 

S6 

6 

30 

22 

158 

0 

0 

3 

0 

2,24 

-  1.59 

.60 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

71.4 

48.4 

59.9 

6.7 

83 

6+ 

29 

14 

175 

0 

0 

1 

0 

^  1,85 

-  1.71 

.57 

26 

.0 

0 

S 

1 

0 

VALDOSTA  4  NW 

74.8 

48.2 

61.5 

87 

5 

14 

148 

0 

0 

4 

0 

2,15 

.61 

26 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

60.7 

6,5 

2.02 

-  1.49 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

71.7 

46.6 

59.2 

85 

5 

2  7 

14+ 

189 

0 

0 

4 

0 

2.65 

.81 

27 

.0 

0 

2 

0 

BLACKBEARD  ISLAND  AM 

69.3 

49.8 

59.6 

85 

11 

33 

13  + 

167 

0 

0 

0 

0 

2,26 

.67 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

BRUNSWICK 

73.1 

52.9 

63,0 

6,3 

85 

10 

39 

21 

0 

2.17 

-  .63 

.90 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

67.9 

50.8 

59.4 

85 

10 

35 

13 

179 

0 

0 

0 

0 

2.09 

.77 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAMP  STEWART 

72,6 

47.1 

59.9 

85 

5 

28 

17+ 

181 

0 

0 

4 

0 

2,40 

1.15 

25 

.0 

0 

6 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

72.6 

47.1 

59,9 

85 

5 

25 

18 

175 

0 

0 

4 

0 

1,70 

.55 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

76,  IM 

49.  7M 

62, 9M 

86 

5  + 

31 

13 

126 

0 

0 

1 

0 

2,53 

.95 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

GLENNVILLE 

71.5 

49.7 

60,6 

6,5 

84 

5 

31 

IB 

157 

0 

0 

1 

0 

2.16 

-  .82 

.44 

2 

,0 

0 

7 

0 

0 

JESUP  8  S 

74.0 

47.3 

60.7 

86 

5 

26 

18 

163 

0 

0 

5 

0 

1.73 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

NAHUNTA 

73. 6M 

46.  8M 

60. 2M 

85 

5 

28 

18 

161 

0 

0 

4 

0 

2.17 

.66 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

70,3 

46.3 

58.3 

5.6 

84 

5  + 

22 

14 

208 

0 

0 

4 

0 

1.64 

-  1.29 

.47 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

69,5 

48,5 

59.0 

5.6 

83 

9 

30 

18 

193 

0 

0 

1 

0 

2.18 

-  .54 

.88 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

70, OM 

M 

82 

10 

0 

0 

0 

0 

1.89 

1.15 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

SURRENCY 

73,9 

46,9 

60.4 

86 

5 

27 

13^ 

170 

0 

0 

5 

0 

2,06 

.37 

28 

.0 

0 

9 

0 

0 

WAYCROSS 

74.8 

49,3 

62.1 

6.0 

86 

5+ 

29 

18 

139 

0 

0 

3 

0 

2.74 

-  .48 

.67 

26 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVI SION 

60.4 

5.8 

2.16 

-  .77 

,0 

Precipitalion 


t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  16  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


StotioD 

Total 

Day  of  month 

1  I 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

^  1 

8 

9 

10 

"  1 

12 

13  1  14  {  15 

16 

17  1  18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

26  1  29  1  30 

31 

ABBEVnXC 

2*20 

•  22 

•  10 

•07 

•93 

•  02 

.48 

ADAIRSVILLE 

S.51 

1.B8 

•  20 

•  75 

•  03 

•  17 

.08 

T 

.06 

■  37 

■  36 

T 

■  11 

1«16 

•  26 

.19 

ADEL 

1.09 

•  08 

•  38 

■  03 

•  09 

•  03 

•oa 

•  06 

.27 

•  16 

.79 

AREV 

•  77 

•  21 

T 

ALAPAMA  EXP  STATION 

•  27 

.44 

.10 

•  08 

•  06 

•  11 

.40 

•  24 

•  56 

ALBANY 

1*22 

•  12 

T 

•  40 

•  03 

•  01 

•  09 

T 

.09 

T 

T 

•  27 

.  12 

•  01 

ALLATOONA  DAH  2 

4.19 

1.01 

•  41 

•  29 

•  43 

.01 

•  69 

T 

•  02 

•  27 

.09 

•  06 

T 

•  06 

•  98 

.23 

•  08 

ALMA  CAA  A|im>RT 

•  13 

.41 

•oa 

•  05 

T 

.21 

•  04 

.98 

•  09 

.81 

■  20 

AMERICUS  *  ENE 

•  19 

.26 

.39 

T 

T 

•  32 

•  78 

T 

■  23 

ANTIOCH 

3.20 

•  61 

•  06 

•  83 

•  09 

•  06 

•  27 

T 

•20 

•  10 

•  41 

T 

■  20 

•  12 

T 

•  77 

•  94 

■  00 

ASH8URN 

•  n 

•  04 

•  30 

•  04 

•  31 

•  99 

.71 

■  08 

ATHENS 

9.07 

•  32 

•  13 

•  27 

•  02 

•  02 

•  14 

■  21 

•  09 

•62 

.06 

•  90 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

3.06 

•  31 

•  26 

•  02 

•  19 

■  22 

.61 

■42 

•  04 

•  99 

ATHENS  M8  AIRPORT 

.17 

•  23 

•  07 

.01 

•  01 

T 

T 

T 

T 

•  04 

•  11 

•  24 

.09 

•  97 

•  91 

•  02 

1.07 

ATKINSON   1  H 

2.21 

•  99 

•  22 

•  76 

•  90 

•  14 

ATLANTA  BOLTON 

2.M 

•  40 

•  37 

■  25 

•  12 

•  09 

•  06 

•  04 

.06 

1.09 

.  10 

ATLANTA  MB  AIRPOAT  R 

1.91 

•  17 

•  12 

•  14 

T 

T 

T 

T 

T 

•  04 

•  02 

•  02 

•  03 

T 

1.20 

.17 

T 

T 

AU«USTA  we  AIRPOAT  R 

i.eB 

•  20 

•  12 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  04 

•  27 

T 

T 

.22 

T 

.03 

•  71 

AMUSTA 

•  23 

•  17 

T 

•  06 

T 

•  03 

.21 

T 

•  21 

T 

T 

•  60 

BAINBRIOOE 

I.OB 

.33 

.08 

•  03 

•  02 

•  06 

•  06 

•  39 

.09 

BALL  MOUND 

9  07 

•  40 

•  31 

•  46 

•  03 

•  36 

•  02 

•  02 

.03 

•  29 

•  14 

•  13 

•  10 

.62 

•  41 

•  22 

BEAVEROALE 

a. 63 

2.62  1 

•  39 

•  43 

.71 

.19 

*29 

•  32 

T 

•  14 

.11 

•  37 

•  37 

•  27 

T 

•  04 

.  la 

■  42 

BLACKBEARO  ISLAND 

2.2« 

.18 

•  13 

.56 

•  37 

•  67 

.39 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

9.02 

•  •1 

•  14 

.47 

•  10 

•  04 

•  37 

•  16 

•  12 

•  01 

•  42 

•  10 

• 

.06 

•  26 

■  73 

BLAKELV 

2.62 

•  26 

.38 

•  03 

T 

.01 

1*67 

•  05 

T 

T 

BLUE  RIDGE 

2i  14 

T 

•  00 

1.03 

.46 

•  19 

•  20 

■  11 

•  09 

•  29 

.12 

•  47 

•  83 

•  10 

•  73 

BLUE  RID6E  RESVR  DAM 

loIo2 

3 167  I 

•  99 

•  08 

1.27 

,24 

.29 

•  29 

•  03 

.19 

•  13 

.39 

T 

•  26 

•  17 

•  48 

•  67 

.33 

BOHMAN 

2.T* 

.  38 

•  14 

•  79 

•  03 

•  06 

T 

T 

T 

T 

•  10 

•  09 

•  30 

•  06 

T 

•  21 

•  40 

•  36 

.36 

6RAS5T0HN  BALD 

1.69 

•  47 

•  12 

•  94 

•  24 

•  14 

.99 

.32 

•  14 

•  43 

•  27 

•  18 

•  09 

1^77 

•  21 

.72 

BROOKLET   I  W 

»'ao 

•  89 

•  03 

.  54 

•  19 

•  16 

.16 

•  77 

•  19 

.06 

BRUNSWICK 

2  17 

.51 

T 

•  25 

.90 

.34 

•  02 

•  IS 

BRUNSWICK  CAA  AP 

2.09 

T 

.55 

T 

•  28 

•  01 

.77 

T 

T 

T 

.37 

T 

T 

.11 

BUENA  VISTA   I  SH 

2.66 

•  43 

•  02 

.27 

.19 

.01 

.77 

•09 

BUTLER 

•  86 

.29 

.06 

•  12 

.65 

1.20 

BUTLER  CREEK 

1.72 

•  02 

•  37 

T 

•  05 

T 

•  09 

•  31 

•  02 

.02 

.24 

•  64 

CAIRO  2  NNW 

1  03 

•  13 

•  31 

.09 

.01 

•  05 

.11 

.29 

•  04 

•  06 

CALHOUN  EXP  STATION 

a. 63 

1*90 

•  35 

■  49 

•  84 

•  09 

•  10 

.52 

.05 

•  10 

•  30 

•  34 

•  13 

1.90 

•  30 

.30 

CAMILLA 

1.67 

•  30 

•  06 

•  36 

■  10 

.06 

•  20 

•  90 

•  25 

T 

CAMP  STEWART 

7 

T 

T 

•  35 

•  13 

T 

•  21 

T 

.40 

T 

1^19 

•  04 

.12 

CANTON 

1*12 

•  40 

•  40 

•  30 

1^38 

.04 

•  39 

•  06 

■  10 

•  07 

•  76 

.22 

.10 

CARLTON  BRI06E 

2«B7 

•  46 

•  14 

•  28 

•  03 

.02 

.02 

.06 

•  19 

•  07 

.20 

•  92 

•  36 

.56 

CARNESVILLE  *  NE 

4.01 

.62 

•  23 

•  31 

•  07 

•  26 

T 

•  17 

■  32 

•  20 

•  32 

.76 

•  07 

•  46 

CARROLLTON 

2.61 

•  13 

•  23 

•  11 

•  15 

.07 

•  13 

•  10 

.32 

1.11 

.32 

•  12 

CARTERS 

6  .09 

2»hS 

•  to 

• 

1.31 

.37 

.32 

•  29 

.20 

■  99 

.96 

•  21 

CARTERSVILLE 

4.17 

•  73 

•  19 

•  36 

.31 

.11 

•  57 

.02 

•  30 

.10 

•  28 

•  82 

•  11 

■  22 

CARTERSVILLE   3  SH 

♦  64 

•  62 

•  42 

•  17 

.46 

•  03 

■  91 

.01 

.03 

•  31 

•  16 

.05 

•  06 

•  89 

•  29 

•  23 

CEDARTOWN 

4.69 

•  90 

•  45 

•  27 

.81 

■  17 

.10 

■  39 

•  13 

.07 

.02 

•  03 

1.66 

•  14 

•  15 

CHATSWORTH  1  W 

9.5a 

3^07  1 

•  20 

•  20 

1.06 

•  16 

•  44 

T 

.19 

•  16 

•  34 

•  35 

T 

.85 

•  33 

•  35 

01ICKAMAU<>A  PARK 

1^83 

•  59 

•  40 

.22 

•  27 

■  12 

•  69 

•  09 

.16 

•02 

•  90 

•  40 

*19 

1.62 

•  19 

•  32 

CHOESTOE 

6.63 

2.96 

•  4« 

•  13 

•  67 

•  10 

•  22 

•  34 

•OB 

•09 

.31 

■  62 

•  16 

•  06 

1.90 

.  17 

.70 

CLATTON   1  N 

1  (47 

•  04 

•  48 

•  10 

•  21 

•  29 

•  24 

•  12 

.36 

•  78 

•  71 

1.04 

.31 

1^44 

CLEVELAND 

6*02 

1.72 

■  31 

.31 

.40 

•  06 

•  13 

•  02 

T 

•  03 

•  34 

.24 

•  21 

•  25 

1.20 

.39 

.34 

COLQUITT 

1.90 

•  32 

•  13 

.20 

1^00 

•  15 

.10 

COLUMBUS 

•  32 

.20 

•  11 

•  99 

•  67 

•  01 

COLUMBUS  MB  AIRPORT  R 

1.97 

T 

•  99 

T 

T 

■  08 

.04 

•  08 

.02 

T 

wie 

•  02 

T 

T 

CONCORD 

T 

•  29 

.10 

•  04 

•  04 

•  04 

T 

1.25 

•  11 

T 

COR DELE 

RECOR[ 

MISSINC 

CORNELIA 

4.B7 

.70 

•  30 

.87 

•  05 

•  41 

T 

.21 

•  19 

*37 

•  33 

1^26 

■  11 

.37 

COVINGTON 

•  11 

•  21 

7 

•  03 

•01 

•  04 

•  10 

•  04 

.13 

•  40 

.73 

.09 

•  09 

CUMHING   1  N 

9.41 

1*06 

•  32 

•  45 

.21 

•  02 

1*25 

•  02 

.28 

•  19 

•  16 

•  19 

1.04 

.02 

*24 

CURRYVILLE  2  M 

7  74 

1*60 

•  63 

■  35 

1.37 

•  04 

•  12 

•  34 

•  03 

•  04 

.  38 

•  32 

•  08 

•  02 

1*62 

•  25 

•  35 

CUTHBERT 

2.97 

•  64 

.03 

•  48 

•  01 

T 

.64 

•  77 

DAHLONE&A 

6.05 

1.77 

•  32 

•  31 

.57 

•  18 

•  28 

■  05 

•  04 

T 

•  03 

•  32 

.25 

■  21 

.17 

•  69 

•  14 

.72 

DALLAS 

•  94 

•  40 

■  26 

•  45 

•  27 

•  10 

•  20 

1.10 

.08 

OALTON 

9.41 

2^97 

•  88 

•  32 

1.26 

•  12 

•  06 

•  60 

•  04 

•  12 

•  07 

•  31 

•  40 

•  10 

•  03 

1.05 

•  32 

•  43 

DANVILLE 

4  98 

■  34 

•  20 

.38 

•  04 

•  09 

•  07 

•  50 

.46 

1(26 

1.55 

DAWSON 

2.19 

•  22 

•  21 

•  57 

.04 

•  01 

•  06 

•  01 

•  12 

.79 

•  06 

•  04 

DAWSONVILLE 

9.76 

1*69 

■  26 

•  34 

•  42 

•  02 

•  56 

•  01 

T 

.06 

•  27 

.14 

•  19 

.11 

.73 

•  05 

•  91 

OAWSONVILLE  HB 

*93 

■  14 

•  57 

■  12 

.47 

.06 

•  11 

•  00 

•  01 

.77 

.12 

•  66 

•  58 

DIAL  POST  OFFICE 

10.06 

9.33 

•  62 

•  44 

1^27 

.12 

•  34 

•  28 

.08 

.13 

•  42 

.27 

.19 

.82 

■  54 

1.05 

DOCTOR TOWN  1  WSW 

l.ao 

•  00 

* 

•  21 

.03 

* 

.11 

* 

DONALSONVILLE   3  M 

2.06 

•  13 

•  09 

•  00 

•  02 

T 

.01 

T 

.91 

.71 

•  oe 

DOUGLAS 

1*96 

•  02 

•  10 

.  39 

.16 

•49 

.39 

•  30 

DOUGLASVILLE 

•  29 

•  40 

•  10 

•  12 

•  14 

.08 

.15 

•  05 

.27 

1.01 

•  10 

DOVER 

2.22 

•  30 

•  13 

•  61 

•  06 

.21 

•  01 

•  14 

.97 

•  11 

DUBLIN 

2  33 

•  OS 

•  62 

T 

•  34 

■  03 

.09 

.04 

39 

T 

.77 

EASTMAN   1  W 

2)17 

•  to 

•  10 

.  33 

•  20 

.06 

T 

.01 

.36 

.  19 

T 

•  40 

ELBERTON 

2.49 

•  47 

•  27 

■  11 

•  08 

•  09 

•  06 

*  16 

.40 

•  49 

•  40 

•LLIJAY 

2.99 

•  88 

•  30 

1^88 

•  09 

•  36 

•  98 

•  04 

•  20 

•  90 

•  23 

.16 

.20 

.30 

•  52 

*18 

EMBRY 

3a9« 

•  71 

•  43 

•  22 

•  06 

.03 

•  50 

•  02 

T 

•  19 

•  IB 

ill 

.12 

1.34 

•  06 

•  04 

EXPERIMENT 

2  22 

•  06 

•  05 

•  02 

•  01 

•  01 

•  02 

•  01 

•  03 

•  11 

01 

.01 

.04 

.78 

.77 

•  26 

•  03 

FAIRMOUNT 

4.60 

1*89 

•  52 

7 

1^00 

T 

•  10 

•  3a 

.15 

.79 

•  10 

FITZGERALD 

1.44 

•  18 

•  04 

•  34 

•  07 

•  07 

.00 

T 

•  18 

.02 

•  02 

•  40 

FLAT  TOP 

9.47 

•  11 

1<16 

4^2S 

•  16 

■  97 

*61 

•  01 

.20 

•  22 

•  63 

•  36 

*92 

1.49 

■  37 

•  10 

FLEMING  EXP  STATION 

1.70 

•  17 

T 

•01 

•  29 

.17 

•  07 

.32 

•  59 

.02 

•  04 

•  06 

FOLKSTON  3  SSH 

1  96 

•  20 

.  10 

.18 

•  34 

•  09 

•  63 

•02 

•  04 

FOLKSTON  9  SM 

2.93 

•  40 

.30 

■  47 

•  04 

•  09 

•  09 

•  21 

.11 

FORSYTH   1  S 

2.2a 

•  18 

.  20 

•  03 

•  09 

.03 

•  87 

•  06 

FORT  GAINES 

•  99 

•  63 

.11 

1^09 

FORT  VALLEY   3  E 

•  49 

T 

T 

T 

•  21 

•  10 

•  01 

•  06 

•  10 

.40 

•  94 

•  09 

.37 

FRANKLIN 

2  34 

•  42 

1^79 

.17 

GAINESVILLE 

4.47 

* 

•  24 

•  35 

* 

T 

' 

•  21 

•  06 

•  18 

1*17 

•  21 

•  13 

GIBSON 

i«2a 

T 

•  29 

7 

T 

.09 

•  02 

•  16 

•  01 

■  74 

6LENNVILLE 

•  44 

•  02 

•  38 

•  22 

•  06 

•  13 

•  37 

•  06 

•  26 

.22 

GOAT  ROCK 

2.06 

•  90 

•  06 

.21 

•  07 

•  03 

•  01 

.28 

GREENSBOAO 

•  07 

•  19 

•  09 

•  03 

.02 

* 

* 

T 

.28 

.38 

•  13 

•  74 

GREENVILLE  2  M 

1.6B 

T 

•  06 

•  02 

T 

•  83 

•  68 

•  02 

GRIFFIN 

2.42 

•  09 

•  0« 

J 

T 

T 

.09 

•  13 

T 

•  78 

1,02 

•  If 

HARTWELL 

•  78 

•  M 

7 

•  20 

.19 

•  03 

•  09 

•  92 

•  05 

•  19 

•  98 

•  16 

1 20 

HARTWELL  6  E 

*97 

•  90 

.09 

T 

T 

T 

.47 

.11 

•  26 

.22 

•  20 

•  22 

HAWKlHSVlLLE 

•  U 

•  21 

*  22 

T 

•  11 

•  05 

•  22 

.80 

•  03 

.99 

HELEN 

8.«6 

1.80 

•  Ot 

.97 

•  17 

•  19 

.04 

•  02 

T 

J, 3] 

.89 

HEMP  TOWN  MP 

6*27 

9.17 

•  79 

•  12 

■  16 

•  11 

•  11 

•  27 

•  07 

Wo 

.99 

HIAWASSEE 

•  •61 

3.06 

•  9« 

.26 

•  70 

•  26 

•  01 

•  73 

•02 

•49 

•  49 

.27 

•  07 

.05 

1.05 

•  01 

.90 

HO««ARDS  MILL 

1.62 

•  U 

.07 

T 

T 

•  29 

T 

T 

.  17 

.05 

•  03 

.02 

•  03 

T 

•  08 

T 

T 

.69 

•  31 

T 

MO»«£RV|LLE 

.36 

•  59 

T 

•29 

.80 

•  36 

•  35 

IRWINTON 

RECORD  MISSING 

JASPER 

.16 

.03 

•  01 

•  07 

•  29 

•  01 

•  20 

.17 

.01 

•  01 

•  04 

.74 

•  96 

•  29 

JESUP  a  S 

I«79 

•  03 

.01 

.21 

•  09 

•  14 

.38 

.43 

.27 

•  08 

•  09 

JOMESBORO 

2»M 

•  20 

•  05 

•  04 

•  06 

.02 

.72 

.30 

1.14 

•  06 

KENSINGTON 

9*40 

2.40 

.93 

•  81 

•  88 

.14 

.22 

.64 

•  06 

•  91 

•  35 

.17 

.12 

T 

2.07 

•  46 

•  44 

KINGSTON 

6.71 

1.17 

•  47 

•  29 

•  •2 

.80 

•  05 

.64 

•  37 

■  16 

2.00 

.20 

•  26 

LAFAYETTE 

•••9 

2. 13 

•  77 

•  30 

1^13 

•  11 

•  oa 

.79 

.01 

.04 

•  10 

•  17 

.25 

.32 

1.79 

•  49 

•  18 

LA  GRANGE 

1.60 

•  07 

•  20 

.01 

.10 

•  02 

•  01 

T 

.69 

.40 

■  21 

•  02 

LEXINGTON 

a.99 

.08 

•  19 

•  It 

j  T 

•  04 

•  09 

•  19 

.20 

.47 

•  40 

•  74 

See  Refereoce  Hotea  yollovlog  Stktloo  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contiaued 


Day  of  month 


btation 

E-" 

'  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

n  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  j  18 

19  j 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  j  2' 

1  30 

31 

LINCOLNTON 

2(32 

■  91 

•  11 

T 

•  02 

•  01 

T 

•  34 

•  06 

•  06 

•  17 

•  03 

1^21 

LITTLE  HIGHTOWER 

10«2« 

2 

•c 

•  M 

•  29 

■  80 

•  26 

•  28 

1^01 

.90 

•  18 

•  39 

•  34 

•  20 

•  29 

1.22 

•  20 

1.03 

LOUISVILLE 

2*02 

■  10 

•  12 

■  10 

■  14 

•  09 

•  23 

•  19 

1^00 

LUMBER  CITY 

1.98 

■  04 

•  10 

•  03 

•  32 

•  12 

•  13 

■  11 

•  06 

.12 

■  33 

•  23 

•  39 

LUMPKIN  4  ENE 

.55 

.  1 1 

MACON  MB  AIRPORT  R 

1*07 

•  94 

•  06 

•  29 

T 

.08 

T 

■  02 

•  08 

•  80 

■02 

•  07 

•  07 

MARSHALLVILLE 

l«7« 

•  47 

•  10 

•  19 

•  12 

•  03 

■  68 

MATSVIUE 

3*70 

72 

•  18 

•  38 

■  19 

T 

•  23 

T 

.02 

T 

•  17 

.16 

•  10 

•  27 

■  76 

•  14 

•  43 

METTER 

2*30 

•  83 

•  06 

■  02 

•  50 

•  17 

■  11 

.18 

T 

•  41 

•  09 

•  06 

•  09 

MIDVI LLE 

1*56 

•  26 

•  59 

■  16 

MILLEOGEVILLE 

3i02 

•  27 

.19 

T 

•  06 

7 

T 

•  31 

•  90 

•  06 

1^63 

MILLEN 

— 

•  15 

•  05 

•  90 

T 

.65 

•  19 

- 

MILLHAVEN  8  E 

.52 

•  62 

•  02 

■  13 

T 

T 

•  92 

•  10 

MONROE 

01 

•  08 

.26 

■  01 

•  21 

■  01 

.72 

.03 

•  70 

•  04 

MONTEZUMA  1  NE 

•  78 

•  14 

•  10 

•  12 

07 

•  09 

X 

•  08 

•  70 

1.10 

■  09 

•  12 

MORGAN 

RECORD 

MISSING 

MOULTRIE  2  ESE 

2«ll 

•  10 

•  39 

.09 

•  18 

•  09 

•  03 

.39 

■  24 

•  14 

•  62 

MOUNT  VERNON  3  WNM 

2(20 

•  02 

•  44 

•  05 

.28 

•  08 

•  02 

•  26 

•  02 

•  20 

•  01 

•  02 

■  46 

•  03 

•  31 

NAKUNTA 

2il7 

■  06 

•  99 

•  01 

■  15 

•  66 

.47 

■  16 

•  11 

NASHVILLE 

2*26 

•  46 

•  07 

■  06 

•  13 

•  01 

.20 

■  29 

•  77 

•  24 

NEEL  GAP 

6.72 

2 

52 

•  38 

•  20 

■  87 

•  19 

•  10 

•  30 

■  06 

•  05 

•  36 

■  71 

•  19 

.11 

1^44 

.40 

•  86 

NEWINGTON 

2<1T 

■  98 

•  59 

•  06 

•  17 

•  04 

.62 

■  01 

•  10 

•  06 

NEWNAN 

1.77 

19 

•  20 

■  03 

•  02 

•  04 

•  46 

.70 

.19 

.02 

NOONTOOTLA  CREEK 

11«57 

3 

♦5 

.71 

•  29 

1^80 

1.29 

•  39 

•  45 

•  39 

•  49 

.40 

•  10 

HORCROSS  h  N 

2.82 

■  21 

•  02 

7 

•  21 

•  02 

.06 

•  21 

•  93 

•  07 

.17 

PATTERSON 

l.M 

•  01 

•  24 

•  08 

•  09 

■  OS 

•  29 

.07 

•  22 

•  22 

•  21 

•  21 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

2.42 

■  19 

•  22 

•  01 

•  44 

•  20 

•  01 

•  37 

•  S9 

•  09 

PRESTON 

2  •70 

T 

•  79 

.09 

•  20 

T 

•  89 

QUITMAN 

2*24 

•  90 

.10 

T 

•  09 

•  14 

7 

.03 

•  90 

■  60 

•  32 

RESACA 

8.99 

2 

32 

■  98 

•  42 

1.36 

.09 

•  08 

•  49 

.20 

•  07 

•  23 

•  20 

.18 

.20 

1^93 

•  30 

.38 

RINGGOLD 

8*87 

2 

OS 

■  67 

•  52 

.91 

.18 

•  13 

•  78 

.05 

•  23 

•  46 

•  51 

.12 

U89 

.32 

.49 

RISING  FAWN 

7.71 

2 

62 

■  78 

•  30 

.31 

.10 

•  13 

•  78 

.02 

•  09 

•  10 

•  50 

•  19 

■  15 

•  02 

1^30 

.19 

.29 

ROME 

7.77 

1 

99 

■  80 

•  33 

1.81 

T 

T 

•  09 

T 

T 

T 

•  42 

■  18 

2.09 

ROME  WB  AIRPORT  R 

3.3B 

82 

.13 

•  11 

•  16 

•  01 

.03 

•  02 

•  20 

•  19 

•  19 

.22 

T 

1^76 

.21 

•  29 

.06 

SANDERSVILLE 

2.43 

.17 

'.19 

.02 

•  02 

•  01 

•  04 

•  13 

•  01 

.18 

•  32 

•  06 

•  41 

.91 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

1.64 

■  03 

•  01 

.01 

T 

T 

•  01 

•  01 

T 

.17 

.01 

T 

•  24 

.15 

T 

■  28 

.14 

•  01 

T 

•  47 

•  01 

.09 

SAVANNAH  MB  AP  R 

2.18 

•  46 

T 

T 

T 

T 

•  32 

•  19 

.13 

•  17 

T 

•  88 

•  02 

.05 

SAVANNAH  BEACH 

1.09 

01 

■  02 

•  02 

•  02 

•  01 

•  10 

■  03 

1,15 

IlO 

SPARTA  2  NNM 

2*&8 

•  29 

•  05 

.23 

•  45 

1.62 

STAMLEV  GAP 

10.12 

1^16 

.19 

•  30 

•  53 

.15 

.14 

•  45 

.56 

•  20 

.02 

•  91 

•  48 

.49 

STILLMORE 

iii2 

•  34 

.49 

T 

■  31 

T 

•  38 

T 

SUCHES 

9*53 

2 

eo 

.60 

•  49 

1.09 

.20 

•  23 

•  12 

•  91 

1^20 

.08 

1^77 

•  11 

.41 

SUMMERVILLE 

0.79 

3 

00 

•  73 

•  68 

1«86 

.11 

•  07 

•  23 

•  02 

T 

.02 

•  34 

•  38 

•  13 

•  01 

.04 

1^77 

•  17 

.17 

SURRENCY 

2.06 

•  19 

•  09 

•  11 

•  15 

•  12 

•  22 

.22 

•  31 

.32 

•  37 

SWAINSBORO 

2.43 

•  62 

•  37 

•  37 

•  65 

T 

.04 

.20 

•  08 

.04 

•  06 

SWEET  GUM 

9*12 

3 

20  1 

•  42 

•  29 

•  93 

.23 

•  16 

•  32 

.30 

.19 

•  48 

•  22 

.18 

•  40 

.40 

.44 

TALBOTTON 

2.66 

•  42 

•  32 

1.49 

•  47 

TALLAPOOSA  2  NNM 

3.56 

75 

•  40 

•  29 

.  11 

T 

•  39 

•  10 

T 

1.90 

•  10 

TAYLORSVILLE 

4.88 

e< 

•  50 

•  27 

•  67 

•  33 

•  27 

.16 

1^32 

.47 

THOMASTON  2  S 

2.52 

•  17 

•  13 

.02 

•  39 

•  02 

•  03 

T 

1^09 

■  59 

•  08 

THOHASVILLE 

1.67 

•  79 

•  11 

•  10 

.19 

•  04 

■  39 

•  16 

.01 

THOMASVILLE  MB  CITY 

1.48 

•  02 

•  96 

•  19 

•  09 

T 

.19 

T 

•  02 

■  41 

•  02 

.02 

TIPTON  EXP  STATION 

1.89 

•  06 

•  13 

•  02 

•  36 

T 

•  04 

•  08 

•  07 

*  12 

T 

•  09 

•  97 

•  02 

TITUS 

10.87 

2 

82 

•  38 

•  33 

•  88 

•  14 

•  19 

1^31 

•  5« 

.24 

•  48 

.02 

•  26 

•  20 

•  31 

1^31 

•  32 

1.14 

TOCCOA 

3.91 

1 

28 

.20 

.18 

•  19 

.06 

•  23 

•  03 

•  01 

•  01 

.04 

•  21 

•  30 

•  38 

•  39 

1^21 

•  22 

.63 

TRAY  MOUNTAIN 

9.69 

3 

11 

.72 

.19 

•  83 

.11 

•  05 

•  14 

•  23 

.11 

•  40 

.05 

•  45 

•  21 

•  18 

2i26 

•  25 

.40 

TUNNEL  HILL 

9.90 

2 

77 

•  83 

1^25 

.36 

•  47 

•  29 

.03 

•  32 

•  65 

1^70 

•  46 

.90 

VALOOSTA  *  NW 

2.13 

•  41 

.09 

T 

•  04 

•  24 

T 

.02 

T 

•  32 

•  51 

•  50 

.06 

MALESKA 

6.30 

1 

»6 

•  52 

.42 

•  82 

.02 

•  51 

.05 

T 

T 

.11 

•  33 

•  19 

.11 

•  11 

.82 

•  50 

.03 

WARRENTON 

3.32 

•  90 

.09 

.04 

.14 

•  05 

2.90 

WASHINGTON 

2.17 

20 

•  16 

.16 

•  01 

.02 

.01 

•  09 

■  19 

.07 

.13 

.17 

1.00 

WAYCROSS 

2.74 

T 

•  59 

•  11 

.03 

■  05 

.15 

•  29 

.30 

.67 

•  31 

.32 

MAVNESBORO  2  NE 

1.33 

•  16 

■  21 

.05 

.08 

.04 

.18 

.33 

.03 

.25 

MEST  POINT 

•  12 

■  20 

.10 

■  02 

•  09 

.37 

.89 

•  03 

.05 

WINDER  I  SSE 

2.86 

30 

•  23 

■  28 

•  04 

.22 

■  15 

•  09 

.36 

•  89 

•  23 

.11 

WOODBURY 

1.82 

•  02 

■  29 

•  17 

.01 

.82 

•  48 

•  07 

T 

WOODSTOCK 

3.78 

87 

•  40 

■  36 

•  22 

•  06 

■  42 

.27 

•  13 

•  08 

.10 

•  79 

•  02 

.06 

YOUNG  HARRIS 

8.77 

3 

00 

•  46 

■  12 

•  •4 

•  10 

■  02 

.92 

•  01 

•  30 

.17 

•  44 

•  20 

•  03 

•  01 

•  04 

•  20 

.91 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievaiting 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  B 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-OS- 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

22 

8.9 

23++ 

SW 

1 

82 

85 

63 

71 

5 

6 

4 

2 

1 

0 

18 

7.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

17 

12.4  * 

32++ 

NW 

1 

75 

81 

59 

65 

8 

4 

4 

0 

1 

0 

17 

45 

7.2 

ADGUSTA  WB  AIRPORT 

NE 

12 

7.0 

21++ 

NW 

1+ 

82 

88 

59 

69 

9 

2 

4 

1 

0 

0 

16 

7.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

87 

58 

70 

6 

5 

0 

1 

1 

0 

13 

7.0 

DAWSONVILLE  WB 

0 

3 

5 

5 

0 

0 

13 

MACON  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

10.3 

33 

SW 

1+ 

76 

84 

51 

61 

2 

7 

1 

2 

0 

0 

12 

64 

6.4 

ROME  WB  AIRPORT 

88 

58 

77 

1 

5 

9 

1 

2 

0 

18 

7.3 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

9.1 

32 

SW 

19 

84 

91 

60 

75 

6 

2 

5 

1 

0 

0 

14 

53 

6.9 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1957 


Day    Ol  Montli 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

A I  LEY 

MAX 

83 

85 

75 

80 

84 

85 

80 

64 

97 

67 

70 

MIN 

50 

59 

" 

34 

34 

30 

30 

ALAPAMA  EXP  STATION 

MAX 

78 

80 

67 

75 

79 

84 

82 

81 

83 

82 

79 

61 

59 

66 

69 

73 

62 

61 

70 

76 

55 

54 

62 

75 

72 

74 

77 

70 

71 

7 

MIN 

60 

61 

58 

52 

50 

50 

50 

^* 

59 

39 

31 

30 

55 

46 

8 

ALBANY 

MAX 

74 

81 

84 

82 

84 

85 

S3 

79 

73 

60 

67 

72 

76 

65 

65 

72 

70 

57 

64 

69 

77 

75 

69 

77 

72 

66 

71 

6 

MIN 

6^ 

^0 

35 

34 

33 

33 

51 

51 

1 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

73 

74 

60 

62 

74 

61 

58 

70 

79 

72 

71 

54 

99 

54 

64 

69 

63 

55 

57 

50 

49 

54 

58 

64 

65 

59 

67 

70 

63 

4 

MIN 

55 

39 

41 

49 

54 

49 

49 

53 

51 

52 

47 

31 

32 

31 

28 

30 

29 

28 

31 

29 

30 

33 

35 

47 

52 

54 

47 

48 

41 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

81 

66 

75 

80 

85 

82 

81 

84 

83 

81 

67 

57 

67 

68 

72 

62 

62 

70 

SO 

55 

53 

65 

76 

74 

74 

78 

69 

61 

71 

7 

MIN 

58 

49 

53 

60 

46 

32 

29 

40 

33 

49 

46 

36 

36 

47 

53 

58 

56 

55 

49 

46 

6 

AMERICUS  A  ENE 

MAX 

SO 

75 

79 

78 

S2 

76 

81 

83 

79 

76 

70 

65 

64 

68 

65 

64 

69 

68 

66 

57 

58 

65 

72 

71 

66 

72 

68 

68 

70 

9 

MIN 

&2 

59 

58 

58 

65 

54 

37 

34 

33 

36 

43 

40 

49 

56 

58 

51 

49 

4 

ASHBURN 

MAX 
MIN 

ATHENS 

MAX 

75 

57 

56 

79 

69 

60 

64 

78 

70 

75 

62 

55 

59 

64 

56 

60 

58 

59 

55 

54 

53 

58 

60 

67 

62 

69 

68 

60 

62 

9 

MIN 

56 

47 

50 

53 

50 

60 

50 

32 

30 

26 

^* 

52 

56 

50 

43 

8 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

MAX 

77 

54 

52 

79 

74 

66 

65 

79 

74 

76 

61 

58 

59 

65 

62 

68 

58 

62 

59 

55 

54 

58 

62 

71 

64 

70 

71 

64 

9 

MIN 

29 

28 

26 

62 

43 

5 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

57 

57 

77 

64 

58 

64 

77 

70 

74 

60 

54 

58 

64 

56 

58 

57 

60 

54 

52 

53 

59 

60 

66 

61 

68 

68 

60 

62 

2 

MIN 

34 

30 

38 

29 

29 

43 

39 

44 

42 

7 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

MAX 

77 

56 

74 

78 

76 

60 

69 

79 

72 

72 

60 

56 

56 

65 

59 

55 

65 

57 

56 

56 

55 

59 

57 

64 

61 

67 

66 

58 

63 

MIN 

46 

48 

62 

61 

64 

56 

59 

*^ 

37 

38 

42 

33 

33 

39 

34 

38 

35 

42 

45 

9 

AUGUSTA   HB  AIRPORT 

MAX 

SO 

61 

70 

71 

SO 

61 

64 

81 

81 

78 

66 

54 

63 

69 

59 

«4 

58 

67 

73 

56 

66 

62 

70 

72 

66 

75 

70 

MIN 

28 

52 

44 

S 

AUGUSTA 

MAX 

80 

65 

70 

75 

79 

63 

63 

81 

81 

SO 

68 

55 

64 

70 

60 

66 

60 

67 

73 

58 

57 

64 

71 

73 

66 

76 

70 

67 

68 

6 

MIN 

60 

47 

43 

48 

54 

4B 

52 

68 

56 

51 

34 

39 

30 

34 

42 

33 

30 

51 

38 

33 

** 

49 

57 

55 

54 

46 

0 

BAINBRIDGE 

MAX 

84 

72 

84 

84 

85 

84 

87 

84 

85 

83 

78 

62 

70 

73 

78 

68 

65 

72 

74 

62 

58 

70 

70 

76 

74 

79 

73 

67 

75 

0 

MIN 

°' 

63 

59 

61 

55 

54 

66 

67 

36 

34 

31 

39 

35 

56 

49 

43 

44 

49 

52 

64 

59 

51 

91 

0 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

7* 

SO 

67 

69 

79 

80 

64 

74 

76 

73 

S5 

64 

54 

69 

70 

62 

68 

68 

65 

SO 

61 

54 

58 

66 

69 

67 

73 

69 

69 

»3 

MIN 

55 

59 

56 

*' 

61 

53 

63 

60 

45 

33 

35 

33 

49 

35 

45 

49 

40 

** 

68 

56 

" 

57 

49 

8 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

67 

70 

60 

64 

68 

65 

69 

67 

68 

72 

67 

50 

99 

90 

94 

56 

48 

50 

57 

54 

52 

57 

60 

60 

60 

59 

63 

60 

MIN 

20 

22 

18 

16 

43 

34 

4 

BLAKELY 

MAX 

81 

72 

81 

78 

82 

82 

80 

77 

71 

60 

69 

70 

65 

61 

70 

65 

57 

59 

65 

75 

74 

67 

73 

72 

MIN 

55 

56 

43 

48 

91 

0 

BLUE  RIOOE 

MAX 

68 

60 

57 

67 

68 

66 

66 

66 

65 

66 

57 

63 

50 

55 

58 

58 

69 

57 

52 

49 

57 

61 

62 

61 

62 

64 

67 

MIN 

55 

54 

63 

47 

62 

38 

26 

29 

23 

19 

42 

38 

6 

BROOKLET  I  W 

MAX 

74 

75 

76 

85 

74 

75 

84 

83 

SO 

76 

68 

63 

68 

67 

60 

60 

70 

78 

60 

56 

62 

75 

76 

68 

77 

72 

MIN 

tl 

33 

36 

34 

57 

56 

48 

3 

BRUNSWICK 

MAX 

81 

77 

75 

84 

84 

76 

75 

SI 

83 

85 

84 

62 

67 

70 

68 

74 

63 

68 

SO 

60 

52 

61 

70 

73 

70 

79 

76 

MIN 

59 

61 

60 

54 

61 

62 

58 

45 

*^ 

43 

45 

^' 

58 

50 

58 

92 

9 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

79 

68 

68 

79 

77 

71 

67 

73 

75 

85 

67 

51 

67 

69 

60 

73 

55 

66 

81 

55 

50 

54 

64 

70 

67 

73 

69 

MIN 

56 

56 

56 

59 

61 

59 

" 

61 

62 

49 

38 

36 

37 

39 

49 

40 

39 

48 

40 

42 

*^ 

60 

98 

60 

52 

90 

8 

BUENA  VISTA    I  SN 

MAX 

79 

78 

78 

80 

79 

SO 

80 

76 

75 

71 

58 

61 

72 

69 

69 

59 

65 

64 

51 

57 

69 

70 

68 

67 

72 

71 

MIN 

62 

52 

69 

62 

57 

56 

58 

58 

66 

54 

32 

39 

46 

49 

« 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

81 

76 

75 

SI 

84 

83 

82 

84 

83 

82 

78 

69 

68 

71 

76 

72 

62 

71 

74 

67 

56 

67 

74 

76 

72 

77 

74 

71 

74 

5 

MIN 

63 

64 

61 

61 

53 

66 

65 

56 

39 

36 

38 

*^ 

34 

38 

52 

91 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

73 

70 

62 

72 

65 

62 

66 

74 

65 

60 

55 

61 

98 

54 

55 

55 

51 

50 

60 

60 

62 

66 

63 

66 

70 

MIN 

54 

56 

35 

29 

29 

40 

25 

25 

41 

32 

30 

31 

50 

50 

45 

41 

9 

CAMILLA 

MAX 

83 

80 

S3 

82 

83 

83 

84 

82 

82 

S3 

SO 

65 

68 

71 

71 

74 

63 

72 

73 

60 

58 

66 

75 

74 

76 

78 

74 

74 

i9 

MIN 

60 

61 

59 

60 

58 

60 

59 

56 

66 

59 

39 

34 

43 

36 

40 

48 

90 

8 

CAMP  STEWART 

MAX 

82 

79 

79 

79 

85 

79 

75 

82 

84 

82 

76 

99 

66 

68 

62 

62 

64 

66 

SO 

77 

54 

64 

74 

72 

75 

74 

67 

72 

6 

MIN 

53 

56 

55 

61 

64 

37 

33 

32 

*^ 

58 

51 

47 

1 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

75 

77 

59 

60 

78 

62 

68 

63 

77 

77 

74 

64 

55 

60 

98 

59 

62 

58 

62 

54 

55 

55 

60 

65 

64 

64 

70 

71 

64 

5 

MIN 

59 

49 

49 

48 

58 

46 

46 

48 

49 

49 

47 

26 

26 

21 

20 

48 

M 

1 

CARHOCLTON 

MAX 

7* 

59 

73 

78 

75 

73 

75 

78 

74 

74 

68 

58 

56 

65 

64 

60 

57 

64 

55 

50 

56 

60 

63 

64 

61 

67 

69 

58 

64 

9 

MIN 

50 

43 

47 

64 

59 

52 

55 

53 

47 

60 

51 

32 

31 

26 

28 

43 

26 

25 

44 

30 

31 

27 

40 

47 

63 

55 

45 

43 

43 

il 

CARTERSVILLE 

MAX 

76 

61 

57 

76 

63 

62 

73 

79 

79 

73 

69 

59 

98 

64 

62 

57 

56 

53 

52 

47 

56 

60 

65 

67 

64 

68 

71 

MIN 

52 

39 

*^ 

54 

60 

" 

53 

58 

48 

31 

34 

27 

27 

41 

26 

*' 

30 

32 

44 

50 

53 

56 

46 

43 

•  0 

CEDARTOWN 

MAX 

77 

63 

74 

78 

76 

66 

75 

78 

75 

70 

68 

60 

97 

64 

62 

61 

57 

53 

50 

48 

57 

62 

62 

68 

64 

68 

71 

59 

65 

il 

MIN 

38 

49 

61 

55 

64 

54 

63 

52 

60 

50 

31 

33 

26 

25 

55 

41 

42 

i7 

CLAYTON   1  N 

MAX 

67 

59 

52 

69 

59 

62 

63 

66 

63 

71 

64 

53 

54 

59 

99 

60 

54 

67 

50 

52 

55 

60 

63 

60 

56 

60 

68 

58 

59 

MIN 

51 

39 

40 

49 

49 

45 

49 

49 

46 

49 

40 

23 

29 

25 

22 

28 

26 

41 

26 

24 

*<> 

52 

46 

38 

•  2 

COLQUITT 

MAX 

84 

83 

85 

84 

85 

85 

85 

85 

84 

85 

84 

72 

76 

73 

77 

75 

63 

73 

70 

66 

60 

66 

78 

75 

73 

77 

75 

MIN 

62 

58 

62 

63 

68 

69 

56 

65 

44 

37 

35 

40 

40 

56 

50 

51 

■  4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

60 

79 

77 

81 

78 

78 

81 

77 

73 

65 

60 

61 

68 

70 

64 

59 

66 

63 

56 

60 

65 

70 

69 

64 

72 

71 

MIN 

60 

50 

53 

60 

66 

** 

50 

65 

39 

33 

29 

39 

45 

47 

!i 

CORDELE 

MAX 

MIN 

CORNELIA 

MAX 

72 

57 

52 

69 

67 

55 

67 

70 

65 

70 

67 

92 

51 

58 

92 

59 

67 

52 

49 

49 

51 

54 

64 

61 

56 

64 

66 

60 

99 

■  4 

MIN 

26 

^* 

29 

36 

24 

31 

33 

31 

33 

28 

33 

49 

40 

.7 

COVINGTON 

MAX 

77 

57 

73 

78 

73 

62 

67 

SO 

77 

75 

67 

56 

58 

66 

59 

56 

66 

60 

55 

55 

54 

60 

55 

62 

60 

70 

67 

58 

64 

>0 

MIN 

57 

48 

47 

55 

57 

48 

62 

52 

51 

60 

61 

32 

34 

27 

33 

40 

28 

25 

47 

36 

34 

30 

42 

49 

53 

55 

49 

48 

44 

■  3 

ClfTMBERT 

MAX 

81 

79 

82 

82 

63 

83 

SO 

78 

75 

61 

64 

60 

74 

71 

70 

67 

72 

•  6 

MIN 

62 

55 

57 

61 

60 

66 

68 

57 

67 

65 

57 

38 

37 

37 

43 

47 

35 

40 

53 

44 

44 

38 

50 

55 

57 

68 

54 

49 

50 

•  9 

OMILONEGA 

MAX 

61 

70 

58 

60 

71 

69 

69 

68 

72 

69 

69 

53 

50 

92 

5« 

51 

52 

53 

54 

SO 

52 

59 

55 

62 

62 

58 

63 

67 

60 

•  3 

MIN 

50 

38 

40 

44 

56 

48 

49 

62 

51 

61 

47 

26 

30 

30 

24 

33 

32 

26 

34 

31 

33 

29 

31 

38 

47 

52 

46 

48 

39 

■  9 

MLTON 

MAX 

74 

74 

60 

64 

72 

62 

62 

64 

71 

70 

67 

54 

58 

59 

60 

58 

54 

55 

65 

47 

47 

58 

62 

61 

67 

64 

66 

67 

61 

■  7 

MIN 

52 

39 

39 

43 

52 

63 

53 

54 

55 

54 

46 

32 

37 

28 

30 

36 

27 

26 

35 

28 

30 

34 

38 

47 

54 

55 

48 

49 

41 

9 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1957 


Day   Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

DAWSONVILLE  H8 

MAX 

72 

58 

SI 

73 

56 

60 

71 

7S 

70 

72 

56 

54 

56 

59 

53 

54 

55 

52 

60 

53 

53 

66 

63 

66 

66 

67 

68 

66 

MIN 

49 

34 

45 

51 

51 

49 

51 

60 

52 

46 

29 

25 

25 

23 

20 

38 

26 

19 

38 

30 

27 

22 

29 

42 

60 

46 

47 

40 

DOUGLAS 

MAX 

80 

72 

69 

80 

82 

61 

60 

82 

61 

80 

79 

61 

65 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

58 

53 

64 

70 

71 

70 

77 

72 

66 

MIN 

53 

53 

52 

51 

50 

56 

59 

51 

50 

49 

56 

38 

36 

32 

40 

41 

40 

42 

43 

41 

37 

37 

41 

40 

41 

46 

50 

40 

DUBLIN 

MAX 

62 

7* 

73 

76 

83 

73 

77 

63 

83 

80 

71 

58 

64 

70 

66 

66 

61 

68 

74 

58 

68 

64 

70 

72 

69 

76 

71 

62 

MIN 

60 

56 

51 

55 

55 

55 

57 

54 

65 

65 

54 

36 

35 

33 

37 

49 

33 

29 

54 

46 

41 

33 

48 

48 

68 

58 

66 

56 

EASTMAN   1  W 

MAX 

81 

74 

74 

82 

80 

82 

80 

83 

62 

78 

73 

62 

65 

66 

71 

67 

64 

69 

70 

58 

58 

60 

72 

72 

70 

75 

73 

66 

MIN 

59 

56 

54 

57 

56 

57 

59 

57 

58 

57 

64 

38 

40 

36 

43 

66 

34 

32 

64 

44 

47 

35 

46 

52 

57 

69 

56 

61 

EXPERIMENT 

MAX 

73 

75 

53 

76 

76 

77 

62 

71 

78 

74 

72 

56 

56 

56 

66 

62 

55 

66 

60 

61 

63 

56 

61 

58 

63 

61 

70 

66 

MIN 

63 

46 

47 

60 

59 

52 

51 

50 

51 

59 

52 

33 

35 

31 

36 

42 

30 

33 

40 

35 

34 

31 

44 

46 

52 

55 

52 

51 

FITZGERALD 

MAX 

80 

77 

74 

77 

84 

80 

80 

82 

82 

80 

75 

61 

65 

68 

70 

69 

60 

69 

75 

67 

63 

63 

74 

72 

72 

76 

74 

68 

MIN 

53 

57 

57 

58 

57 

58 

58 

56 

56 

66 

56 

37 

39 

37 

42 

50 

36 

36 

57 

48 

38 

36 

49 

53 

68 

56 

57 

53 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

82 

79 

77 

80 

85 

77 

74 

82 

83 

82 

79 

63 

65 

68 

67 

61 

61 

67 

80 

78 

54 

63 

73 

69 

67 

76 

74 

66 

MIN 

54 

55 

53 

55 

54 

58 

57 

49 

59 

63 

57 

33 

28 

27 

35 

39 

32 

26 

54 

60 

36 

33 

41 

46 

67 

54 

55 

57 

FOLKSTON  8  SW 

MAX 

83 

83 

81 

86 

66 

65 

86 

83 

61 

67 

70 

75 

75 

81 

79 

53 

62 

73 

76 

77 

61 

77 

71 

MIN 

56 

56 

58 

56 

53 

59 

49 

62 

55 

40 

31 

33 

36 

36 

46 

38 

40 

49 

56 

60 

56 

58 

57 

FORSYTH  1  S 

MAX 

79 

76 

77 

82 

80 

75 

70 

81 

79 

79 

72 

57 

60 

68 

65 

60 

57 

64 

66 

65 

57 

62 

64 

62 

73 

70 

62 

MIN 

60 

50 

48 

56 

56 

52 

53 

50 

49 

62 

51 

34 

36 

32 

36 

44 

30 

28 

50 

38 

42 

32 

45 

54 

56 

60 

60 

FORT  GAINES 

MAX 

81 

80 

82 

80 

82 

63 

64 

83 

61 

76 

7S 

59 

67 

71 

75 

72 

61 

68 

67 

62 

61 

67 

74 

74 

70 

75 

72 

66 

MIN 

62 

57 

58 

60 

61 

55 

55 

54 

57 

65 

56 

34 

38 

32 

40 

55 

32 

37 

52 

46 

40 

36 

61 

55 

58 

58 

55 

46 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

79 

65 

76 

77 

63 

72 

78 

83 

81 

76 

65 

56 

66 

71 

67 

63 

61 

67 

68 

63 

68 

64 

67 

68 

64 

74 

69 

69 

MIN 

59 

51 

51 

57 

55 

56 

56 

54 

54 

60 

40 

34 

37 

31 

37 

42 

33 

32 

43 

43 

37 

33 

41 

51 

57 

54 

53 

45 

GAINESVILLE 

MAX 

7* 

56 

54 

72 

6« 

58 

68 

74 

69 

73 

64 

55 

56 

62 

55 

58 

58 

52 

50 

52 

53 

58 

64 

66 

56 

61 

70 

61 

MIN 

52 

42 

44 

49 

52 

46 

50 

53 

50 

68 

48 

29 

33 

31 

28 

39 

29 

31 

43 

32 

33 

29 

37 

47 

49 

54 

49 

46 

GLENNVILLE 

MAX 

81 

72 

76 

77 

84 

80 

77 

82 

83 

80 

75 

68 

64 

69 

65 

61 

59 

67 

79 

68 

53 

66 

74 

72 

69 

74 

71 

66 

MIN 

60 

54 

53 

57 

54 

61 

58 

50 

61 

65 

66 

38 

37 

34 

40 

44 

36 

31 

54 

50 

36 

37 

45 

52 

57 

57 

57 

57 

GREENSBORO 

MAX 

78 

65 

72 

78 

72 

61 

6« 

78 

78 

79 

70 

57 

67 

68 

61 

62 

59 

65 

65 

56 

56 

61 

60 

65 

64 

73 

73 

63 

MIN 

63 

49 

4* 

58 

58 

58 

53 

51 

51 

63 

52 

33 

33 

28 

35 

42 

30 

26 

52 

40 

36 

31 

43 

50 

54 

57 

62 

62 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

78 

7« 

78 

78 

80 

79 

76 

74 

57 

67 

66 

67 

66 

58 

63 

62 

54 

56 

65 

66 

71 

68 

65 

MIN 

74 

59 

52 

64 

56 

66 

64 

50 

32 

35 

30 

35 

44 

2  9 

32 

48 

34 

33 

35 

64 

58 

51 

43 

6R IJT I N 

MAX 

77 

56 

77 

77 

79 

70 

72 

81 

77 

73 

64 

57 

59 

66 

64 

58 

67 

61 

62 

53 

57 

63 

59 

64 

60 

71 

67 

60 

MIN 

53 

47 

47 

60 

60 

52 

52 

61 

52 

65 

53 

35 

37 

35 

37 

43 

30 

36 

47 

36 

34 

32 

44 

48 

54 

66 

51 

45 

HARTKELL 

MAX 

76 

73 

59 

76 

72 

5« 

68 

76 

73 

71 

ft7 

55 

61 

66 

60 

64 

60 

57 

53 

53 

52 

60 

67 

66 

63 

70 

71 

67 

MIN 

58 

45 

45 

48 

50 

43 

49 

49 

47 

56 

49 

31 

34 

31 

28 

37 

28 

30 

41 

34 

32 

30 

34 

47 

48 

55 

50 

54 

HAWICINSVILLE 

MAX 

80 

73 

76 

75 

84 

79 

80 

83 

82 

77 

74 

59 

65 

70 

69 

64 

64 

64 

67 

61 

60 

65 

72 

70 

67 

75 

76 

62 

MIN 

63 

54 

53 

55 

55 

56 

69 

55 

53 

64 

55 

36 

33 

29 

37 

51 

34 

34 

50 

46 

41 

35 

60 

53 

67 

59 

55 

49 

HELEN 

MAX 

70 

59 

56 

73 

63 

to 

68 

69 

66 

70 

60 

51 

56 

58 

52 

58 

54 

55 

61 

62 

50 

56 

62 

61 

59 

62 

67 

64 

MIN 

51 

35 

44 

50 

55 

48 

51 

49 

51 

68 

46 

26 

30 

24 

23 

38 

28 

24 

41 

32 

28 

25 

29 

41 

47 

54 

46 

52 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

80 

76 

82 

82 

83 

62 

83 

65 

83 

79 

75 

61 

66 

72 

75 

67 

63 

71 

72 

60 

62 

67 

77 

75 

73 

76 

73 

64 

MIN 

64 

59 

59 

59 

55 

67 

56 

62 

55 

67 

56 

34 

32 

29 

30 

48 

34 

33 

36 

47 

41 

36 

45 

53 

61 

59 

56 

52 

HOMERVILLE 

MAX 

84 

81 

77 

85 

84 

84 

82 

84 

67 

86 

86 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

72 

73 

82 

71 

63 

75 

78 

72 

78 

81 

76 

MIN 

63 

62 

55 

48 

47 

50 

49 

51 

62 

64 

54 

40 

11 

31 

36 

46 

38 

42 

46 

40 

39 

37 

50 

42 

48 

54 

52 

56 

IRMINTON 

MAX 

MIN 

JASPER 

MAX 

76 

77 

74 

82 

69 

54 

55 

54 

49 

48 

50 

51 

54 

51 

54 

56 

58 

62 

64 

56 

63 

66 

MIN 

58 

51 

43 

43 

37 

29 

33 

31 

25 

26 

28 

32 

30 

30 

32 

39 

43 

60 

62 

47 

46 

JESUP  8  S 

MAX 

81 

79 

79 

79 

66 

62 

79 

65 

85 

84 

80 

60 

67 

69 

68 

64 

64 

70 

80 

76 

53 

65 

73 

73 

72 

74 

74 

70 

MIN 

57 

57 

54 

52 

50 

60 

69 

47 

67 

64 

56 

35 

27 

27 

11 

36 

30 

26 

55 

50 

36 

36 

45 

50 

67 

55 

66 

57 

LAFAYETTE 

MAX 

71 

62 

59 

66 

65 

63 

65 

74 

70 

69 

65 

57 

55 

59 

55 

52 

53 

53 

50 

60 

67 

60 

66 

68 

63 

62 

67 

55 

MIN 

51 

37 

49 

55 

51 

53 

56 

51 

56 

55 

54 

29 

33 

28 

25 

42 

26 

25 

40 

29 

29 

27 

31 

41 

55 

54 

43 

41 

LA  GRANGE 

MAX 

78 

62 

78 

80 

81 

76 

77 

61 

76 

74 

69 

60 

59 

67 

67 

63 

58 

63 

60 

53 

59 

64 

62 

66 

63 

70 

69 

65 

MIN 

62 

46 

51 

59 

61 

64 

53 

51 

63 

64 

50 

32 

34 

31 

32 

47 

26 

29 

47 

33 

33 

29 

45 

49 

55 

55 

61 

46 

LOUISVILLE 

MAX 

80 

74 

70 

77 

84 

71 

67 

82 

81 

62 

72 

69 

64 

70 

63 

65 

60 

67 

73 

60 

57 

62 

70 

72 

68 

76 

73 

66 

MIN 

61 

49 

48 

54 

55 

50 

53 

53 

67 

65 

54 

36 

36 

30 

33 

45 

31 

28 

62 

48 

40 

33 

48 

47 

56 

57 

57 

52 

LUMBER  CITY 

MAX 

80 

81 

62 

76 

79 

84 

79 

81 

63 

63 

78 

63 

57 

66 

69 

70 

63 

60 

70 

76 

56 

60 

64 

73 

74 

73 

69 

MIN 

56 

60 

55 

51 

52 

53 

56 

62 

54 

56 

56 

35 

34 

29 

33 

41 

36 

29 

32 

49 

39 

35 

35 

48 

57 

65 

56 

LUMPKIN  <,  ENE 

MAX 

77 

79 

72 

79 

72 

80 

79 

81 

80 

80 

78 

61 

61 

61 

67 

70 

60 

62 

65 

MIN 

61 

54 

54 

55 

60 

57 

57 

57 

57 

57 

55 

38 

39 

36 

41 

44 

37 

39 

37 

MACON   KB  AIRPORT 

MAX 

Bl 

61 

79 

76 

83 

73 

77 

82 

62 

79 

65 

58 

64 

71 

66 

63 

60 

67 

68 

69 

60 

66 

65 

70 

65 

76 

71 

60 

MIN 

61 

51 

51 

58 

56 

56 

56 

54 

64 

65 

43 

38 

38 

33 

39 

44 

34 

30 

48 

44 

40 

34 

49 

51 

56 

58 

56 

47 

MARSHALLVILLE 

MAX 

82 

77 

77 

75 

82 

79 

78 

82 

60 

76 

74 

60 

64 

68 

66 

65 

60 

65 

69 

57 

56 

63 

69 

68 

67 

73 

70 

66 

MIN 

63 

54 

51 

59 

57 

67 

58 

66 

69 

65 

65 

37 

38 

32 

40 

61 

33 

35 

53 

43 

36 

35 

45 

53 

56 

58 

54 

49 

METTER 

MAX 

80 

78 

73 

76 

84 

61 

75 

S3 

82 

81 

77 

62 

63 

68 

67 

64 

62 

67 

77 

65 

57 

61 

71 

72 

66 

74 

72 

67 

MIN 

60 

52 

51 

55 

55 

60 

57 

52 

69 

66 

55 

38 

37 

34 

40 

43 

33 

31 

53 

49 

36 

35 

47 

52 

58 

58 

56 

56 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

78 

80 

56 

76 

77 

80 

S3 

67 

82 

61 

79 

63 

57 

63 

70 

63 

63 

68 

68 

69 

60 

56 

63 

64 

69 

66 

74 

74 

MIN 

59 

54 

49 

50 

53 

62 

52 

52 

53 

54 

54 

33 

32 

26 

28 

33 

32 

28 

28 

46 

40 

30 

30 

45 

46 

56 

52 

56 

HILLEN 

MAX 

83 

76 

69 

77 

85 

72 

70 

84 

64 

61 

72 

62 

68 

72 

65 

67 

64 

66 

74 

67 

75 

74 

64 

MIN 

61 

53 

52 

53 

62 

64 

56 

61 

66 

65 

54 

36 

35 

31 

36 

45 

35 

31 

46 

48 

MONT  I CELLO  2  NW 

MAX 

79 

66 

77 

77 

80 

65 

66 

81 

79 

76 

71 

56 

58 

69 

65 

59 

58 

62 

64 

55 

56 

62 

60 

64 

62 

74 

66 

65 

MIN 

62 

49 

46 

54 

51 

50 

48 

48 

49 

55 

51 

26 

29 

24 

24 

43 

25 

21 

52 

37 

36 

21 

34 

40 

52 

57 

47 

51 

MORGAN 

MAX 

MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

80 

73 

77 

81 

83 

80 

80 

83 

81 

78 

77 

59 

64 

68 

73 

63 

MIN 

62 

61 

59 

58 

52 

59 

54 

52 

51 

62 

66 

38 

35 

36 

40 

54 

36 

36 

58 

47 

39 

38 

42 

53 

57 

51 

66 

51 

NAHUNTA 

MAX 

80 

78 

80 

80 

85 

63 

80 

80 

76 

59 

68 

70 

71 

73 

65 

69 

81 

69 

53 

65 

72 

72 

73 

77 

75 

79 

MIW 

54 

56 

55 

53 

51 

59 

59 

50 

51 

34 

29 

29 

35 

40 

34 

28 

56 

45 

38 

32 

50 

54 

59 

54 

57 

54 

NASHVILLE 

MAX 

81 

79 

78 

62 

87 

83 

64 

65 

84 

82 

77 

68 

67 

70 

75 

73 

63 

70 

77 

71 

55 

63 

74 

75 

72 

78 

76 

70 

MIN 

62 

64 

57 

55 

56 

57 

56 

52 

56 

64 

56 

38 

33 

31 

37 

60 

37 

33 

59 

49 

39 

36 

60 

54 

60 

56 

57 

54 

Average 

60 

3 

37 

7 

72 

1 

45 

6 

70 

9 

46 

8 

71 

8 

50 

1 

S«e  reference  notes  follovloe  StatlOD  lDd«z. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1957 


Stalion 

■  -  - 

—  

«y 

Of 

Month 

« 

•0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NENINGTON 

MAX 

SO 

70 

72 

78 

69 

63 

62 

70 

68 

79 

71 

54 

64 

73 

75 

75 

80 

71 

67 

70 

.6 

HIN 

59 

5  1 

50 

56 

54 

57 

56 

49 

60 

61 

56 

34 

33 

28 

48 

36 

48 

52 

59 

56 

54 

47 

•  5 

NENNAN 

MAX 

77 

57 

77 

79 

80 

74 

7S 

79 

74 

74 

63 

59 

57 

67 

62 

58 

60 

52 

52 

57 

62 

59 

66 

60 

70 

69 

64 

•  1 

MIN 

55 

44 

46 

60 

61 

52 

55 

52 

53 

61 

52 

32 

34 

27 

33 

32 

31 

45 

49 

54 

54 

5 1 

44 

45 

■  4 

PLAINS   SW  GA  E<P  STA 

MAX 

79 

74 

76 

75 

81 

79 

62 

82 

78 

76 

72 

58 

64 

68 

71 

66 

60 

68 

66 

58 

59 

66 

73 

73 

67 

71 

70 

66 

.7 

MIN 

63 

56 

64 

54 

56 

59 

56 

56 

55 

66 

40 

33 

35 

36 

66 

58 

46 

49 

■  4 

QUITMAN 

MAX 

SO 

63 

79 

62 

64 

86 

84 

64 

85 

84 

85 

65 

61 

66 

71 

70 

71 

72 

71 

79 

58 

60 

64 

76 

76 

76 

76 

71 

•  6 

MIN 

59 

62 

56 

65 

50 

57 

52 

53 

38 

36 

35 

42 

60 

66 

54 

50 

47 

•  6 

ROME 

MAX 

77 

65 

67 

76 

71 

66 

77 

79 

75 

7* 

6« 

61 

60 

65 

60 

58 

69 

54 

51 

46 

62 

66 

68 

69 

62 

70 

72 

61 

65 

•  6 

MIN 

63 

40 

49 

60 

54 

53 

56 

54 

54 

59 

42 

27 

27 

46 

43 

43 

>5 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

64 

64 

75 

65 

61 

68 

77 

74 

70 

56 

60 

57 

63 

56 

54 

56 

63 

46 

46 

59 

62 

63 

68 

60 

66 

69 

55 

62 

•  3 

MIN 

46 

40 

49 

64 

54 

53 

56 

54 

50 

46 

35 

32 

35 

25 

26 

46 

46 

42 

40 

i4 

SANOERSVILLE 

MAX 

60 

75 

72 

76 

65 

72 

70 

83 

81 

78 

71 

55 

70 

64 

65 

59 

66 

72 

60 

66 

62 

67 

70 

67 

76 

71 

62 

69 

■  8 

MIN 

62 

55 

49 

56 

63 

62 

54 

54 

57 

37 

33 

33 

28 

40 

33 

45 

49 

66 

58 

54 

52 

47 

■  9 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

S2 

63 

79 

B2 

64 

73 

74 

82 

84 

81 

64 

57 

67 

69 

60 

61 

62 

67 

80 

53 

53 

66 

74 

72 

64 

77 

70 

60 

70 

•  3 

MIN 

52 

52 

53 

65 

51 

56 

56 

50 

60 

63 

68 

35 

27 

22 

38 

26 

24 

62 

66 

56 

56 

46 

>3 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

81 

67 

76 

61 

62 

70 

72 

61 

83 

61 

64 

55 

57 

60 

60 

64 

60 

56 

53 

64 

72 

71 

65 

76 

71 

70 

•  5 

MIN 

59 

62 

53 

59 

66 

56 

56 

51 

60 

62 

5  0 

34 

34 

43 

34 

30 

58 

56 

56 

63 

48 

•  5 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

79 

62 

69 

75 

80 

75 

71 

73 

80 

62 

79 

69 

66 

66 

67 

64 

79 

56 

54 

65 

63 

62 

70 

69 

70 

70 

•0 

MIN 

56 

55 

55 

62 

68 

SURRENCV 

MAX 

S2 

76 

79 

79 

66 

93 

62 

84 

SS 

82 

62 

66 

68 

71 

67 

61 

70 

80 

76 

53 

63 

75 

76 

73 

76 

72 

66 

73 

•9 

MIN 

60 

55 

54 

64 

51 

61 

56 

50 

59 

64 

56 

28 

31 

27 

44 

64 

56 

4« 

i9 

SWA  I NS60R0 

MAX 

80 

76 

76 

75 

84 

77 

76 

61 

82 

80 

77 

61 

64 

6« 

69 

61 

63 

67 

65 

77 

69 

69 

72 

69 

74 

71 

67 

|8 

MIN 

56 

56 

64 

60 

56 

54 

66 

54 

56 

60 

54 

40 

30 

34 

48 

53 

54 

49 

lO 

TALBOTTON 

MAX 

75 

75 

75 

73 

76 

76 

74 

77 

78 

71 

6« 

M 

59 

66 

67 

67 

66 

69 

60 

56 

54 

64 

67 

64 

64 

64 

70 

66 

•  6 

MIN 

61 

49 

4S 

66 

5^ 

55 

54 

52 

55 

33 

16 

38 

31 

31 

31 

45 

50 

63 

46 

46 

i7 

TALLAPOOSA  2  NNM 

MAX 

74 

61 

72 

74 

74 

73 

76 

76 

74 

72 

59 

55 

64 

62 

61 

56 

56 

56 

64 

66 

61 

63 

67 

61 

70 

68 

64 

65 

•  1 

MIN 

52 

40 

46 

60 

60 

51 

54 

30 

26 

22 

26 

24 

36 

60 

55 

53 

41 

40 

41 

i5 

THOMASTON  2  S 

MAX 

79 

76 

79 

77 

81 

77 

76 

81 

77 

75 

69 

69 

63 

69 

67 

64 

61 

66 

64 

62 

63 

67 

69 

67 

64 

72 

68 

63 

2 

MIN 

61 

60 

50 

64 

54 

55 

51 

31 

27 

42 

46 

54 

56 

47 

46 

45 

i2 

THOMASVILLE 

MAX 

82 

80 

78 

82 

66 

84 

65 

86 

63 

84 

76 

62 

52 

71 

76 

67 

63 

70 

71 

56 

54 

66 

74 

74 

76 

79 

72 

73 

73 

•  6 

MIN 

63 

64 

61 

59 

53 

66 

52 

" 

40 

56 

36 

34 

59 

53 

49 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

80 

71 

78 

82 

66 

62 

85 

86 

82 

82 

67 

62 

66 

71 

77 

66 

62 

70 

76 

67 

60 

64 

75 

74 

74 

77 

71 

58 

72 

6 

MIN 

65 

66 

61 

63 

67 

62 

60 

57 

57 

66 

47 

38 

52 

40 

42 

56 

56 

59 

49 

52 

5 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

79 

82 

63 

76 

60 

63 

82 

63 

64 

60 

65 

69 

72 

61 

61 

70 

73 

55 

62 

62 

74 

72 

72 

76 

70 

4 

MIN 

62 

60 

69 

66 

52 

59 

55 

54 

56 

57 

29 

36 

33 

41 

56 

58 

55 

56 

48 

4 

TOCCOA 

MAX 

73 

60 

57 

76 

69 

55 

65 

74 

67 

72 

»8 

52 

59 

61 

57 

60 

60 

56 

60 

62 

52 

66 

68 

61 

60 

67 

66 

66 

« 

MIN 

54 

42 

44 

48 

55 

43 

49 

54 

48 

59 

47 

29 

26 

31 

30 

46 

48 

56 

49 

48 

42 

3 

VALOOSTA  4  NX 

MAX 

62 

78 

SO 

64 

67 

63 

84 

SS 

64 

66 

79 

62 

68 

74 

76 

70 

64 

70 

71 

70 

55 

61 

76 

76 

75 

77 

70 

67 

8 

MIN 

61 

64 

57 

52 

49 

56 

52 

45 

35 

30 

66 

56 

56 

48 

2 

WARRENTON 

MAX 

80 

73 

70 

77 

75 

63 

64 

SO 

76 

80 

60 

59 

62 

67 

63 

63 

60 

65 

70 

60 

55 

60 

66 

66 

66 

73 

74 

64 

0 

MIN 

60 

46 

47 

68 

57 

^7 

53 

28 

30 

29 

30 

42 

46 

56 

55 

45 

9 

WASHINGTON 

MAX 

61 

69 

69 

78 

75 

37 

61 

70 

69 

81 

69 

64 

61 

60 

61 

62 

61 

61 

56 

55 

66 

67 

69 

70 

73 

69 

69 

6 

MIN 

52 

47 

43 

47 

38 

30 

30 

29 

31 

32 

30 

38 

38 

50 

52 

55 

55 

42 

3 

WAYCROSS 

MAX 

82 

76 

81 

62 

66 

66 

82 

65 

66 

86 

75 

68 

71 

78 

71 

62 

71 

61 

72 

52 

65 

75 

74 

75 

77 

74 

66 

74 

6 

MIN 

61 

61 

56 

64 

61 

63 

66 

49 

54 

59 

57 

38 

42 

36 

29 

59 

56 

57 

49 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

80 

77 

69 

74 

61 

79 

65 

80 

80 

78 

70 

63 

63 

66 

67 

64 

63 

67 

73 

63 

57 

62 

70 

73 

70 

75 

74 

67 

70 

4 

MIN 

60 

49 

48 

54 

53 

50 

52 

52 

57 

64 

55 

34 

35 

31 

32 

43 

29 

25 

46 

45 

38 

29 

45 

44 

56 

56 

56 

56 

46 

2 

WEST  POINT 

MAX 

80 

66 

79 

82 

81 

76 

80 

62 

77 

74 

72 

60 

62 

70 

67 

65 

61 

63 

61 

54 

58 

66 

64 

66 

63 

71 

66 

66 

69 

1 

MIN 

63 

46 

62 

59 

60 

56 

53 

51 

52 

57 

54 

33 

33 

29 

32 

52 

29 

29 

46 

36 

37 

29 

47 

47 

57 

66 

51 

47 

46 

1 

WINDER   1  SSE 

MAX 

74 

66 

55 

77 

73 

59 

65 

77 

78 

7S 

65 

56 

57 

63 

61 

57 

57 

56 

53 

53 

63 

58 

60 

67 

63 

67 

67 

63 

62 

9 

MIN 

54 

46 

47 

49 

45 

46 

52 

50 

49 

60 

50 

28 

33 

27 

26 

39 

25 

26 

42 

33 

33 

29 

39 

45 

50 

56 

48 

48 

41  ■ 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

EVAP 

.11 

.05 

.06 

.04 

.21 

.12 

.09 

.06 

.10 

.14 

WIND 

16 

13 

8 

12 

32 

72 

39 

12 

20 

35 

ATHENS  COL.   OF  AGRI . 

EVAP 

.11 

.26 

.05 

.04 

.07 

.01 

.02 

.04 

.12 

.15 

.21 

.15 

.13 

.19 

.18 

.03 

.18 

.18 

.02 

.12 

.15 

.12 

.15 

.06 

.06 

.06 

.03 

.11 

3.00 

WIND 

100 

39 

63 

114 

25 

46 

23 

24 

36 

8S 

140 

55 

48 

101 

53 

63 

90 

74 

123 

37 

78 

51 

47 

65 

91 

59 

35 

65 

1830 

EXFERIIIENT 

EVAP 

.10 

.16 

.02 

.07 

.09 

.13 

.04 

.06 

.12 

.13 

.15 

.19 

.09 

.14 

.19 

.13 

.12 

.13 

.09 

.09 

.08 

.16 

.15 

.04 

.04 

.04 

.19 

.09 

3.03 

WIND 

191 

110 

124 

110 

70 

68 

58 

22 

SO 

120 

118 

78 

56 

47 

99 

77 

75 

72 

79 

139 

SS 

SS 

56 

8S 

69 

110 

87 

72 

2351 

HOGCARDS  HILL 

EVAP 

.13 

.13 

.05 

.10 

.09 

.13 

.09 

.12 

.12 

.12 

.08 

.12 

.09 

.09 

.12 

.11 

.07 

.11 

.06 

.16 

.07 

.04 

.17 

.OS 

.09 

.04 

.16 

.07 

2. SI 

WIND 

19 

25 

4 

13 

6 

6 

3 

4 

9 

23 

16 

IS 

11 

15 

13 

8 

20 

12 

17 

43 

IS 

20 

17 

15 

11 

19 

20 

10 

412 

MAX 

SI 

70 

8S 

SS 

85 

86 

S7 

SS 

85 

SO 

69 

69 

72 

73 

78 

65 

70 

68 

77 

62 

72 

6S 

78 

76 

74 

84 

76 

80 

75.7 

MIN 

67 

67 

66 

66 

65 

6S 

65 

62 

63 

89 

55 

43 

42 

41 

47 

56 

41 

41 

59 

52 

49 

44 

52 

SS 

63 

64 

82 

56 

56.4 

ROME  re  AIRPORT 

EVAP 

.04 

.01 

.06 

.03 

.01 

.02 

.OS 

.02 

.16 

.16 

.09 

.13 

.04 

.07 

.09 

.10 

.06 

.09 

.01 

.02 

.07 

B1.81 

WIND 

14 

SI 

66 

26 

36 

20 

28 

8 

18 

49 

27 

52 

30 

29 

41 

37 

49 

19 

16 

54 

23 

23 

14 

5 

78 

84 

2S 

13 

938 

TIFTON  EXPERIHENT  STA 

EVAP 

.14 

.12 

.02 

.03 

.11 

.09 

.10 

.10 

.10 

.16 

.09 

.10 

.08 

.11 

.14 

.09 

.02 

.11 

.07 

.20 

.03 

.05 

.08 

.09 

.06 

.05 

.10 

.05 

2.49 

WIND 

69 

68 

23 

35 

22 

16 

13 

14 

16 

74 

45 

40 

IS 

21 

30 

22 

31 

21 

52 

87 

29 

25 

21 

23 

49 

39 

41 

37 

978 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tine  of  observation. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
FEBRUARY  1957 
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GEORGIA 


Harluma  CAA  i 


Woo<lniff  Du,  rii 
Cbattaboochaa 


STATION  LEGEND 


Hootlcello  2  a,  ria 

o- 

O    •     *    Prtcipltafhn  only 

"  Prtcipltatloff,  storage  |  ^ 

O         -O"  PrtcipitaUon  ofXt  Temptratuir  Luont  8  1  Pa 

-<J>-  Prrclpltotlon,  Ttmperoturw  ana  Evoporollon 


Type  of  foge      O   Non- recording, 
•  Receraing,      9   flbM  ^  i 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  aetalled  meteorohg^ai  data 


82 


WTttC.,   ABhevllle,  H.  C 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
FEBRUARY  19S7 


Isollnes  axe  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
FEBRUARY  1957 


otaiion 

Index  No.  | 

uouniy 

Drainage  [ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Refer 
To 

Tables 

Index  No. 

1  Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

LJDserver 

Refer 

To 
tables 

Temp. 

Precip. 

a 

9 
f- 

■  PrecipJ 

ABBEVILLE 

0010 

9 

32  00 

83  18 

240 

8A 

lEORGE  H*  DOMOY 

HARALSON 

4070 

6 

33  14 

84  94 

840 

MID 

ADAIRSVILLE 

OOAl 

L2 

34  22 

84  96 

710 

BA 

1ARVEY  C*  HOTT 

HARTWELL 

34  21 

62  96 

7B9 

7A 

AOEL 

0093 

16 

IROOKS  ALDERMAN 

HARTWELL  6  E 

BA 

AILET 

0090 

ioNTGOHERY 

JAMES  A.  STACY 

2  3  9  6  7 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

R.  A.   MC  LENOON 

2  9  9  7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

203 

7A 

7A 

ROT  E.  HOLLAND 

2  3  9  7 

HAZLEHUR5T 

04 

JEFF  DAVIS 

31  53 

82  39 

235 

MID 

WOODROW  W.  BROWN 

C 

ALBANY 

0140 

6 

31  39 

84  10 

210 

9P 

8A 

^RANK  S*  ORTON 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

83  44 

1490 

6P 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

9 

34  10 

84  44 

975 

8A 

8A 

^ORPS  OF  ENGINEERS 

HEMP TOWN  GAP 

34  52 

84  06 

2100 

«LMA  CAA  AIRPORT  0211 

13 

31  32 

82  31 

MID 

MID 

HIAWASSEE 

AMERICU5  4  ENE 

0253 

SUMTER 

32  06 

84  10 

476 

6P 

JLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  9  7 

HOGGARDS  MILL 

BAKER 

132 

EMORY  UNI   FLO  STA 

2  3  5  6  7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0256 

5UMTER 

6 

32  06 

84  16 

490 

MID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSV 

C 

HOMERVILLE 

* 

CLINCH 

16 

31  02 

82  45 

180 

5P 

SP 

CITY  OF  HOMERVILLE 

2  3  9  7 

ASHBURN 

0406 

16 

31  42 

83  39 

430 

6P 

6P 

IRMINTON 

4994 

WILKINSON 

10 

32  49 

83  10 

446 

5P 

COUNTY  AGENTS  OFF  1  CI 

ATHENS 

0430 

10 

33  96 

83  23 

700 

BA 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

0432 

LO 

33  59 

83  21 

ATHENS  MB  AIRPORT 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

796 

MID 

BA 

U>   S.   WEATHER  BUREAL 

2  3  9  7 

JESUP 

WAYNE 

CITY  OF  JESUP 

C 

ATKINSON   1  N 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  92 

7A 

GRAOY  £.  BOVO 

JESUP  8  S 

46  6 

WAYNE 

31  29 

61  93 

100 

5P 

5P 

BRUNS  PULP  *  PPR  CO 

2  3  9  7 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

3 

33  49 

84  26 

765 

7* 

HLNRY  T(  BARNETT 

JOHNTOWN 

4688 

9 

34  31 

64  17 

- 

MID 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

04S1 

6 

33  39 

84  29 

977 

JONESBORO 

6A 

AUQUSTa  we  AIRPORT 

04B9 

14 

33  22 

81  98 

143 

MID 

MID 

KENS INGTON 

69  22 

850 

7A 

AUGUSTA 

IICHMONO 

14 

33  28 

81  98 

130 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  5  7 

KINGSTON 

BARTOW 

34  14 

720 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

3 

8A INBR IDGE 

DECATUR 

6 

30  59 

84  34 

120 

5P 

BA 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2  3  9       7  C 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

* 

34  42 

85  16 

810 

6P 

7A 

CHARLES  W,  GWYN 

2  3  9      7  C 

8ALL  QROUND 

0603 

IHEROKEE 

9 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS*   ESTELLE  GROGAN 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

33  02 

89  02 

740 

6A 

PAUL  6*  SMITH 

12 

34  59 

84  91 

724 

6A 

LEX INGTON 

OGLETHORPE 

33  52 

83  07 

720 

8A 

BELLVILLE 

0  787 

11 

32  09 

81  58 

185 

HID 

LIME  BRANCH 

650 

MID 

SLACKBEARO  ISLAND 

K  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

7A 

U.S.FISH  +  WLDF  SVC 

2  3  9  7 

L INCOLNTON 

LINCOLN 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

PLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

34  51 

83  96 

1938 

9A 

eA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  9  7 

LITTLE  HIGMTOWER 

5242 

TOWNS 

34  96 

83  39 

2200 

8A 

TVA-153 

3 

SLAKELV 

0979 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

JR*  Jt   G*  STANDIFER 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

B2  24 

397 

6P 

BLUE  RIDGE 

1024 

34  52 

84  19 

1730 

6P 

>*  Bt  CARRUTm 

LUMBER  CITY 

31  59 

82  41 

150 

6A 

BLUE  RIOGE  RESVR  0AM 

1029 

34  93 

84  17 

1960 

9A 

LUMPKIN  4  ENE 

990 

SP 

BOWMAN 

iLBERT 

14 

34  12 

83  02 

760 

8A 

<IRS<  ^GWENDOLYN  BROWh 

3 

MACON  MB  AIRPORT 

BIB6 

356 

MID 

U.S.  WEATHER  auREAU 

2  3  5       7  C 

BRASSTOMN  BALD 

1170 

TOWNS 

34  92 

83  49 

4760 

BA 

TVA-147 

MARSHALLVILLE 

S550 

MACON 

32  27 

83  96 

186 

5P 

9P 

HARSHALLVILLE  CITY 

2  3  9  7 

BROOKLET  1  M 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

5533 

10 

34  15 

63  34 

920 

7A 

BRUNSWICK 

1340 

31  08 

81  30 

14 

5P 

5P 

32  24 

62  04 

120 

5P 

BRUNSWICK  CAA  AP 

134S 

2 

31  09 

81  23 

14 

ISO 

BA 

BUENA  VISTA  1  SH 

1372 

MARION 

32  19 

84  32 

670 

SP 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM 

2  3  5       7  C 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  9  7 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W*  RUCKER 

c 

MILLEN 

JENKINS 

3  46 

81  96 

195 

5P 

5P 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  9  7 

BUTLER 

1425 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

MILLHAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

14 

32  96 

81  30 

100 

7A 

BUTLER  CREEK 

1433 

14 

33  22 

81  56 

118 

6A 

MONROE 

CAIRO  2  NNM 

1463 

a 

30  54 

84  13 

265 

6P 

6P 

MONTEZUMA   1  NE 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  5  8 

690 

6P 

NIf  GA.  EXP.  STATION 

2  3  9  7 

MONTICELLO  2  NH 

JASPER 

C.  LEROY  TILLMAN 

2  3  9  7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

175 

9P 

7A 

JAMES  B.  SPENCe 

2  3  5  7 

MORGAN 

CALHOUN 

32 

84  36 

260 

5P 

9P 

CITY  OF  MORGAN 

2  3  9  7 

CAMP  STEWART 

1544 

11 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  45 

340 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

CANTON 

1589 

5 

34  14 

84  29 

7A 

MOUNT  VERNON  3  HNW 

L.  G>  REYNOLDS 

CARLTON  BRIDGE 

14 

34  04 

82  99 

490 

8A 

eA 

nahunta 

BRANTLEY 

JAMES  A.  ROSS 

CARNESVILLE  ».  NE 

1619 

FRANKLIN 

34  23 

710 

JOHN  W.  CARROLL 

3  C 

NASHVILLE 

BERRIEN 

GA.  FORESTRY  COMM. 

2  3  5  7 

CARROLLTON 

CARROLL 

33  36 

85  05 

990 

6P 

8A 

CITY  OF  CARROLLTON 

2   3  5       7  C 

NEEL  GAP 

UNION 

TVA-135 

CARTERS 

1657 

12 

34  36 

84  4Z 

695 

6A 

TALPH  M,  MESSER 

NEW INGTON 

6323 

SCREVEN 

11 

32  39 

81  30 

140 

CARTERSVILLE 

16«5 

NEWNAN 

COWETA 

JAMES  0.  HARDINt  jR 

CARTERSVI LLE  3  SW 

NEMTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

EMORY  UNI    FLD  STA 

CAVE  SPGS  *  SSW 

1715 

i>OLK 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

FANNIN 

TVA-112 

3 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

* 

34  01 

85  19 

765 

OP 

8A 

RALPH  H.  AYERS 

2  3  9  7 

N0RCR05S  4  N 

GWINNET 

* 

1  2 

MRS.  M.  H.  DEMPSEV 

3 

CMATSWOHTm  1  W 

1856 

12 

34  46 

84  47 

600 

7A 

•ILLIAM  L*  ELROD 

PATTERSON 

6636 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 

105 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

U.S.  OEPT  INTERIOR 

PEARSON 

COUNTY  AGENT 

CMOESTOE 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

BRANCH  EXP  STAT  I  ON 

CLAYTON  I  N 

1982 

RABUN 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  9  7 

PRESTON 

WEBSTER 

BILLY  A.  OKK 

3 

CLERMONT  3  SW 

1998 

HALL 

34  27 

83  48 

1100 

MIO 

JIMMY  C.  QUILLIAN 

C 

QUITMAN 

BROOKS 

0  4 

39 

5P 

EMERSON  W,  BROWNE 

2  3  5  7 

CLEVELAND 

2006 

3 

34  36 

83  46 

1570 

8A 

*ARY  L*  SUTTON 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  39 

84  97 

690 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

COLQUITT 

2193 

5P 

; I TY  OF  COLQUITT 

RINGGOLD 

CATOOSA 

COLUMBUS 

MUSC OGEE 

THOMAS  H.  JUSTICE 

RISING  FAWN 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

U.S>   WEATHER  BUREAU 

2  3  9      7  C 

ROME 

FLOYO 

WILLIAM  H.TOWERStll 

2  3  5  7 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  09 

84  27 

625 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

ROME  a  SW 

FLOYO 

* 

85 

00 

M  D 

J.M.  MONTGOMERY)  JR. 

C 

COOLIDGE 

2238 

6 

31  01 

83  92 

290 

410 

C*  W.   ELLINGTON)  JR 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MIO 

Ui S.   WEATHER  BUREAU 

COOPER  GAP 

2246 

12 

34  38 

84  05 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

RADIO  STATION  WSNT 

31  5B 

345 

6P 

4A010  STATION  WMJM 

SAVANNAH   USDA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

BILLY  C.  MASSEY 

2  3  9  7 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3   5       7  C 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

' 

33  36 

83  52 

770 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  9  7 

SAVANNAH  SEJkCH 

CHATHAM 

80  51 

10 

5P 

9P 

CITY  OF  SAVt  BEACH 

2  3  9  7 

CUMMING  1  N 

2408 

3 

34  13 

84  08 

1300 

8A 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  16 

62  99 

590 

<ID 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

12 

34  27 

85  06 

2300 

CUTMBERT 

24  50 

12 

31  46 

84  47 

5P 

5P 

STILLMORE 

EMANUEL 

HRS.MARJORIE  HUDSON 

DAHLONEGA 

2475 

LUHPKIN 

34  32 

83  59 

1519 

aA 

8A 

JOE  M*  WOODWARD 

2  3  9  7 

SUCMES 

UNION 

TVA-119 

3 

DALLAS 

2489 

PAULDING 

9 

33  95 

84  50 

1025 

TA 

KENNETH  HAMMOND 

3  C 

SUMMERVILLE 

6436 

CHATTOOGA 

* 

34  29 

85  22 

760 

6A 

JAMES  R.  BURGESS 

DALTON 

2493 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

SURRENCY 

8476 

APPL ING 

1 

31  43 

82  12 

200 

5P 

UNION  B~C  PAPER  CORP 

DANBURG  NNE 

2502 

14 

33  54 

82  3B 

990 

SNA1NS80R0 

EMANUEL 

318 

DANVILLE 

2532 

10 

32  36 

63  15 

490 

5P 

SWEET  GUM 

TERRELL 

» 

31  46 

84  27 

399 

7A 

Si  M.  KENNEY 

3 

SYLVAN I A 

SCREVEN 

14 

32  49 

210 

>4ID 

CITY  WTR  ♦  LT  OEPT 

C 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

* 

34  25 

84  OT 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3  C 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

6P 

6A 

..  R.   MINERi  SR* 

2  3  5  7 

DAW50NVILLE  HB 

9 

34  21 

84  08 

1110 

MID 

>4I0 

6547 

HARALSON 

17 

33  46 

89  18 

1000 

6A 

DIAL  POST  OFFICE 

7 

34  46 

84  13 

1900 

8A 

BARTOW 

JItt  W.   K.  COUSINS 

DOC TOR TOWN  1  NSW 

31  39 

81  51 

80 

8A 

R»  C*  THOMPSON 

THE  ROCK 

WORTH 

« 

31  42 

83  53 

4ID 

JOHN  R(  RUSS 

C 

THOMASTON  2  S 

UPSON 

»ADIO  STATION  WSFT 

2  3   5  7 

DONALSONV I LLE  3  W 

SEMINOLE 

« 

31  02 

64  59 

139 

6P 

CARL  J*  PATTERSON 

3 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

30  51 

63  59 

240 

6P 

eA 

^RS. SARAH  P.  PORTER 

2   3  9  7 

DOUGLAS 

2783 

13 

31  30 

62  51 

245 

6P 

BA 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMAS 

6 

30  50 

63  59 

283 

eA 

U.Si   WEATHER  BUREAU 

00U6LASVILJ.E 

2791 

3 

33  45 

84  49 

1219 

OA 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

31  28 

83  31 

337 

BA 

t1 

DOVER 

2799 

11 

32  39 

81  43 

103 

8732 

83  36 

2160 

! 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

32  33 

62  59 

299 

U>  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  9  7 

TOCCOA 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5  7 

DUBLIN  2 

LAURENS 

10 

32  32 

82  94 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  48 

63  42 

TVA-154 

3  C 

EASTMAN   1  H 

2966 

32  12 

63  12 

400 

9P 

TUNNEL  HILL 

6854 

18 

34  52 

85  02 

860 

EDISON 

3028 

6 

31  34 

64  44 

299 

HID 

VALDOSTA  4  NH 

.OWNDES 

16 

30  52 

83  20 

265 

6P 

3E0RGE  B.  COOK 

ELBERTON 

3060 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

SHELBYN  C*  GUNTER 

9077 

9 

34  19 

84  33 

1100 

ELLIJAY 

3119 

GILHER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

8A 

A.  D.  DOVER 

3 

WARREN TON 

BARREN 

11 

33  24 

B2  40 

500 

..  MONROE  CASON 

2  3  9  7 

ENBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

BA 

><ISS  JANETTE  ALLGOOO 

3 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

14 

33  44 

62  44 

615 

7A 

MRS.  SYBIL  B.  EVANS 

2  3  9  7 

EXPERIMENT 

3271 

84  17 

waTkinsville  ars 

0169 

10 

33  52 

63  26 

790 

HID 

FAIRMOUNT 

3299 

12 

34  26 

84  42 

739 

SA 

9186 

13 

31  13 

82  22 

140 

FARGO 

3312 

16 

30  41 

62  34 

119 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

9194 

33  07 

61  59 

270 

5P 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

9 

34  07 

84  19 

1090 

MIO 

WEST  POINT 

9291 

3 

32  92 

B5  11 

575 

OA 

FITZGERALD 

3386 

16 

31  43 

B3  19 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

10 

33  58 

63  43 

960 

5P 

7A 

FLAT  T0*» 

34  04 

7 

34  51 

64  30 

8A 

9906 

32  59 

64  35 

800 

OA 

FLEMING  EXP  STATION 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

4P 

MOOOSTOCK 

9524 

9 

34  06 

84  31 

6A 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

19 

30  48 

62  02 

20 

lOA 

9809 

7 

34  56 

83  51 

1920 

8A 

FOLKSTON  0  SW 

CHARLTON 

19 

30  44 

62  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

2  3  9  7 

FORSYTH  1  S 

3906 

MONROE 

9 

33  01 

63  57 

630 

frP 

6P 

Cirr  OF  FORSYTH 

2  3  5  7 

NEW  STATIONS 

FORT  GAINES 

3916 

CLAY 

3 

31  3e 

65  03 

340 

5P 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  9  7 

ANTIOCM 

0296 

UNION 

7 

34  95 

84  01 

1970 

7A 

TVA-750 

3 

FORT  VALLEY  3  E 

3944 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

490 

MID 

9A 

OLIVER   1*  SNAPP 

2  3  9  7 

GREENVILLE  2  W 

3915 

MER I WEATHER 

6 

33  02 

84  49 

620 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SVC 

2  3  9  7 

FRANKLIN 

HEARD 

3 

33  17 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1294 

6P 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  9  7 

CLOSED  STATIONS 

GIBSON 

3699 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

940 

7A 

SANFOAD  N.  BRAOOY 

3 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  96 

84  09 

1740 

6A 

TVA-573 

CLOSED  6/96 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  96 

61  55 

175 

Ht  C.  BARNARD 

2  3  9  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

89  05 

450 

7a 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBOftO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

84 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

2  3  9  7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  19 

84  16 

960 

BA 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

2  3  9  7 

HAMILTON  4  « 

40)3 

HARRIS 

> 

32  49 

84  96 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

(     1-ALTAMAHA,     2-ATUNTlC)     5-CMATTAHOOCMEE i     A-COOSA,     5-ET0WAH|     $-FLINTi     7-HIWASSEEi     B-OCHLOCKONEE i     9-0CMULGEEi     10-OCONEEr     ll-OGEECHEEi     12-OOSTANAULA,     13-SATILUr  14-SAVANMAHt 
15-ST.  MARY,     16-SUWANEEi     17-TALLAPOOSA,  16-TENNESSEE 


-  24  - 


REFERENCE  NOTES 

Addltlooal   tnfornAtloo  r«gardlog  the  cllute  of  Georgia  nay  b«  obtalaed  by  vrltlng  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,   Athens,  Georgia, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  follorlog  the  station  oaae,  such  as  13  SSW,  Indicate  distance  In  siles  and  direction  fron  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  aissing  or  were  received  too  late  to  be  included  In  this  laaue. 
Divisions,   as  used  In  Table  3,  bocaae  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dlmenalonal  units  used  in  this  bulletin  are:     Teaperature  in  ''F,   precipitation  and  evaporntion  in  inches,   and  wind  aovcncnt   in  miles.     Uonthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Bvaporation  la  measured  In  the  atandard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-tlae  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  I921>19S0,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  arc  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  aeasureaents  are  taken  froa  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  otber  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  aore  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,   S,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  lists  observation  t Iwes  In  the  standard  of  tlae  in 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.a. ,  E.S.T. 

-    Ko  record  In  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  la  Tables  2  and  5,    Is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual   issue  of  this  publication  for   Interpolated  aonthly 
precipitation  totals. 

*  And  alao  on  a  later  date  or  datea . 

**     Fastest  observed  one  ainute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  autoaatlc  wind  Instruaents. 

•  Aaount  included  in  following  aeasureaent ,   tiae  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

0    Theraoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thernometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatiaated,  ualng  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "G"   indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

H     One  or  aore  days  of  record  alsslng;   If  average  value  is  entered,    less  thaji  10  days  record  la  alastng.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this 

station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R    Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  alightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,   an  aaount  too  saall  to  aeasure . 
V     Incluses  total   for  previous  aonth. 

Inforaatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure  etc.   of  subatatlona  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Subatatlon  History"  for  this  state.  That 
publ'.cation  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,  Government  Printing  Office.   Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar   inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations 
aay  be  found  In  the  latest   issues  of  Local  Cliaatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,   obtained  as   Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   aonthly  and  annual :     $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaaary) .     Checks,   and  money  orders  should  be  aade  payable  to  the 
Superintendent  of  Docuaents.     Realttance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 


NWRC.  ,  Asbevllle,  K.  C.  4/2/57    850 
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GEORGIA  -  MARCH  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Drought  breaking  rains  in  the  south 
and  southeast  portions  of  the  State, 
a  brief  cold  snap,  and  monthly  aver- 
age temperatures  slightly  below  the 
25-year  (1931-1955)  average  were  the 
main  features  of  March  weather  in 
Georgia.     Not  only  was  the  general 
level  of  March  temperatures  below  the 
long-term  average  but,  for  the  month 
as  a  whole,  March  was  two  to  three 
degrees  cooler  than  February. 

Temperature  extremes  ranged  from  21° 
at  two  stations,  Tallapoosa  2  NNW  the 
10th  and  Blairsville  Exp  Sta  on  the 
21st,  to  87°  at  Homerville  on  the 
15th.     Albany,   Nahunta,   and  Waycross 
were  contenders  for  high  temperature 
honors  with  readings  of  85°,  Precipi- 
tation totals  for  the  month  ranged 
from  2.45  inches  at  Ringgold  to  7.18 
inches  at  Jesup  8  S,  and  3.53  inches 
measured  at  Fort  Gaines  on  the  24th 
was  the  greatest  amount  for  one  day. 
Snow  made  an  almost  statewide  appear- 
ance during  the  night  of  the  7th-8th. 
Traces  of  snow  were  reported  as  far 
south  as  Blakely,  Moultrie  2  ESE, 
Nashville,  and  Surrency. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  moderate  through 
the  first  week,  though  a  little  below 
the  seasonal  average  after  the  3rd. 
The  8th  through  the  10th  was  the  major 
cold  weather  period  of  the  month  and 
caused  freezing  temperatures  except 
at  a  few  stations  in  the  extreme  south 
and  southeast  portions  of  the  State. 
Temperatures  were  generally  mild  from 
the  afternoon  of  the  11th  through  the 
19th  and  moderate  thereafter  with  the 
exception  of  cool  weather  around  the 
21st  and  the  26th  through  the  28th. 

Precipitation  was  mostly  in  the  form 
of  rain,  the  exceptions  being  snow  on 
the  7th-8th  and  hail  on  the  19th  and 
24th.  Rains  occurred  at  rather  fre- 
quent intervals  from  the  3rd  to  the 
25th  but  the  last  6  days  were  almost 
rain  free  in  Georgia.  Daily  amounts 
were  generally  no  more  than  moderate 


until  the  24th  when  heavy  rains  reached 
all  areas  except  the  extreme  northwest 
portion . 

WEATHER  EFFECTS 

Drought  that  had  prevailed  in  south- 
eastern Georgia  for  several  months  was 
largely  relieved  during  March,  and  by 
the  end  of  the  month  moisture  condi- 
tions were  very  favorable  for  seeding 
operations.     Frequent  rains  caused 
some  delay  in  farm  work  in  the  north- 
ern part  of  the  State.     Grains,  pas- 
tures and  cover  crops  made  excellent 
growth  in  the  north  and  showed  good 
response  to  improved  moisture  supplies 
in  the  south  by  the  latter  part  of 
the  month.     Most  early  truck  crops 
were  in  good  to  excellent  condition 
at  the  end  of  March. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Tobacco  beds  and  truck  crops  in  Mitch- 
ell, Colquitt,  Brooks  and  Lowndes 
Counties  were  heavily  damaged  by  hail 
on  the  19th.     Stones  1/2  to  1  inch  in 
diameter  accumulated  in  drifts  to 
depths  of  3  1/2  feet  and  remained  on 
the  ground  more  than  15  hours.  Damage 
was  heaviest  in  the  northeast  portion 
of  Colquitt  County. 

The  Columbus  area  was  subjected  to  a 
severe  thunderstorm  on  the  24th  with 
winds  up  to  51  MPH  in  gusts  that  caused 
property  damages  of  a.  minor  nature 
throughout  the  area.     Wire  lines  were 
downed  and  tree  limbs  broken.  Hail 
was  reported  in  the  vicinity  of  Coliim- 
bus  but  caused  little  or  no  damage. 

FLOODS 

The  Oconee  River  crested  1  foot  above 
flood  stage  at  Milledgeville  on  the 
26th  and  the  Ocumulgee  River  reached 
flood  stage  at  Abbeville  on  the  31st. 
No  damages  were  attributed  to  flood 
water  in  either  instance. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


i 


-  28  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MARCH  1957 


TABLE  2 


Temperature 


Station 

Average 
Maximuin 

Average 

Minimum 

Average 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Highesl 

2 

8 

Lowest 

o 

a 

No  ol  Days 

•g 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

M 

D 

a 

Max 

Min 

5 

a 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 

1 

o 
2 

o 

1  00 
1    or  More 

^1 

!  > 

ki 

0  > 

ki 

S  * 
hi 

ALUATCX)NA  DAM  2 

AH 

S9i2 

39.7 

49.5 

77 

12 

30 

9+ 

476 

0 

0 

5 

0 

3.42 

.60 

22+ 

•  0 

0 

6 

3 

0 

62«7 

39.  1 

50.9 

74 

11 

27 

8 

430 

0 

0 

7 

0 

3.65 

.75 

7 

•  0 

0 

11 

2 

0 

/"ADTCDCUTI  1  C 

LAK  1  CKoVl  LLC. 

63a  3 

40,7 

52.0 

75 

11  + 

29 

10 

398 

0 

0 

7 

0 

3.50 

.  78 

22 

T 

0 

6 

3 

L  LUA  K  1  UN  IN 

62>2 

39.1 

50.7 

77 

11 

25 

10 

436 

0 

0 

9 

0 

4.18 

1.04 

25 

1.5 

2 

6 

9 

4 

1 

OALTON 

AM 

99a3 

40.3 

49.8 

74 

12+ 

30 

29 

462 

0 

0 

4 

0 

3.24 

.65 

29 

1 

8 

9 

2 

0 

LAFAYETTE 

60.7 

38.0 

49.4 

74 

17 

29 

10+ 

475 

0 

0 

7 

0 

3,13 

.59 

25 

.3 

0 

9 

2 

0 

64«9 

41.1 

53.0 

•  5 

79 

11 

28 

10 

363 

0 

0 

5 

0 

3.80 

2.45 

29 

1.0 

6 

7 

4 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

60.4 

38.5 

49.5 

- 

2i2 

76 

11 

26 

10 

474 

0 

0 

7 

0 

3.58 

- 

2.25 

.89 

24 

T 

T 

6 

e 

2 

0 

DIVISION 

50.6 

- 

2.0 

3.56 

- 

2.40 

.4 

NORTH  CENTRAL 

ATHENS 

62.4 

41.3 

51.9 

1,9 

76 

15 

31 

9+ 

401 

0 

0 

3 

0 

4,22 

.99 

1.10 

29 

T 

0 

6 

4 

2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

63.3 

41.5 

52.4 

75 

12  + 

29 

10 

385 

0 

0 

3 

0 

3.93 

1.02 

24 

.  0 

0 

6 

4 

I 

ATHENS  WB  AIRPORT 

60.7 

41.0 

50.9 

_ 

la  8 

75 

15 

29 

10 

433 

0 

0 

3 

0 

3.95 

1.22 

.  96 

24 

T 

0 

« 

4 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

59.7 

43.3 

51  .5 

1*2 

73 

11 

30 

9+ 

410 

0 

0 

2 

0 

4.69 

_ 

.98 

1.54 

24 

0 

7 

4 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

56.7 

32.0 

44.4 

- 

3*2 

73 

12 

21 

21 

634 

0 

0 

18 

0 

3il4 

- 

2.96 

.63 

29 

■  0 

0 

8 

3 

0 

BLUE  RIDGE 

58.2 

36.4 

47.3 

71 

17 

23 

21 

540 

0 

0 

12 

0 

3.19 

.70 

7 

T 

0 

9 

2 

0 

DAHLONEGA 

AM 

57.8 

38.9 

48.4 

2>6 

71 

12  + 

28 

1  0 

510 

0 

0 

6 

0 

3 ,44 

3.27 

.75 

8+ 

.0 

0 

7 

3 

0 

OAHSONVILLE  WB 

58.5 

35.5 

47.0 

73 

11  + 

26 

29 

550 

0 

0 

13 

0 

2.79 

.68 

18 

T 

T 

6 

9 

3 

0 

GAINESVILLE 

61.8 

40.5 

51.2 

•  3 

76 

11  + 

27 

10 

421 

0 

0 

5 

0 

3,86 

1.85 

.68 

19 

T 

T 

8 

7 

3 

0 

HELEN 

59.8 

38.1 

49.0 

72 

11 

27 

21+ 

489 

0 

0 

6 

0 

4.25 

.62 

7 

.0 

0 

10 

4 

0 

JASPER 

AM 

57*9 

39.4 

48.7 

73 

12 

28 

9+ 

499 

0 

0 

7 

0 

3.93 

a  74 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

WTMnPD    1  CCP 

61.8 

40.7 

51.3 

74 

15 

28 

10+ 

422 

0 

0 

4 

0 

4.65 

1.48 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

1  V  i  3 1  tjn 

49.5 

2  •  5 

3.80 

_ 

1.83 

T 

NORTHEAST 

CARLTON  BR I OGE 

AM 

61.9 

35.5 

48.7 

3*3 

79 

16 

26 

21 

487 

0 

0 

12 

0 

4,28 

.70 

1.10 

29 

.0 

0 

8 

4 

1 

59.5 

37  .  3 

48.4 

•  3 

75 

11 

25 

10 

506 

0 

0 

7 

0 

3,47 

3,92 

.  65 

18 

•  0 

0 

9 

3 

0 

59.5 

39.  1 

49.3 

1*2 

73 

15 

27 

10 

479 

0 

0 

7 

0 

4,09 

1.97 

.  97 

29 

T 

T 

8 

6 

3 

0 

HARTWELL 

64.5 

40.4 

52.5 

- 

•  6 

79 

15 

26 

9 

384 

0 

0 

5 

0 

4.87 

- 

.67 

1.16 

29 

.0 

0 

7 

9 

2 

TOCCOA 

62.6 

40.9 

51.8 

1.1 

76 

15 

28 

10 

403 

0 

0 

3 

0 

3.80 

2.64 

1.00 

29 

•  0 

0 

7 

3 

1 

WASHINGTON 

65.1 

42  .7 

53.9 

1,3 

77 

11  + 

28 

9+ 

337 

0 

0 

3 

0 

5.95 

.96 

1.92 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

50.8 

1*3 

4,41 

1.40 

T 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA  1  SW 

68. 5M 

45. 2M 

56.  9M 

79 

11 

29 

10 

256 

0 

0 

2 

0 

4,41 

1.61 

24 

T 

0 

8 

3 

1 

PAPPfWI  TnN 

62.1 

39.8 

51.0 

74 

11  + 

25 

10 

428 

0 

0 

8 

0 

4,17 

1.08 

29 

T 

0 

10 

2 

1 

64.5 

44  .  0 

54.3 

.  4 

80 

31 

28 

9 

329 

0 

0 

3 

0 

4.24 

1.57 

2.10 

24 

T 

0 

7 

2 

1 

EXPER 1 MENT 

AM 

59.9 

42.0 

51.0 

74 

18 

28 

9+ 

431 

0 

0 

3 

0 

6,49 

1.24 

29 

.0 

0 

10 

9 

2 

6REENV I LLE  2  W 

65. 3M 

41  .6M 

53. 6M 

80 

12 

27 

9 

347 

0 

0 

4 

0 

D  5.98 

.2 

0 

GRIFFIN 

62.1 

43.0 

52.6 

2.8 

75 

11+ 

29 

9+ 

377 

0 

0 

3 

0 

6,53 

.68 

1.39 

29 

.  0 

0 

11 

3 

2 

UA  uKAnuc 

65.0 

41.7 

53.4 

76 

17+ 

27 

10 

355 

0 

0 

5 

0 

5.37 

1.52 

29 

T 

10 

4 

1 

MARSHA LLVILLE 

67.7 

45.1 

56.4 

78 

19 

29 

10 

267 

0 

0 

2 

0 

5,42 

1.72 

24 

•  0 

0 

12 

2 

2 

NEHNAN 

64.0 

42  .  3 

53,2 

_ 

.  9 

75 

11  + 

26 

10 

360 

0 

0 

4 

0 

5, 19 

.  56 

1.37 

29 

•  0 

0 

10 

4 

1 

TALBOTTON 

64.5 

43.6 

54.1 

74 

17+ 

30 

9+ 

331 

0 

0 

3 

0 

6.47 

2.80 

29 

•  0 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

61.9 

38.1 

50.0 

1.8 

74 

11 

21 

10 

458 

0 

0 

10 

0 

4.53 

1.12 

1.27 

29 

.  0 

0 

11 

3 

2 

65.8 

43  .0 

54.4 

78 

17 

31 

2 

321 

0 

0 

3 

0 

6.06 

1 .66 

29 

.0 

0 

10 

4 

2 

WEST  POINT 

65.7 

42  .3 

54.0 

1.5 

75 

11+ 

26 

10 

336 

0 

0 

4 

0 

4.28 

_ 

1.87 

1.10 

29 

.0 

0 

9 

4 

I 

DIVISION 

S3.9 

2.3 

5.29 

.42 

T 

CENTRAL 

AILEY 

AM 

69. OM 

42. BH 

55. 9M 

80 

15 

29 

2 

282 

0 

0 

2 

0 

4,34 

2.60 

29 

T 

0 

COV I NGTON 

62.2 

41.5 

51.9 

1.9 

74 

11 

28 

9 

398 

0 

0 

2 

0 

4,63 

.82 

1.09 

9 

.0 

0 

7 

5 

1 

DUBLIN 

66.9 

45.4 

56.2 

2.1 

78 

15  + 

30 

10 

273 

0 

0 

2 

0 

5.09 

.63 

1.38 

29 

.0 

0 

9 

4 

2 

EASTMAN  1  W 

66.7 

46.7 

57.7 

_ 

1.4 

80 

15 

30 

10 

224 

0 

0 

2 

0 

4.13 

.74 

2.01 

24 

T 

0 

8 

2 

1 

FORSYTH  1  S 

64.1 

43.3 

53.7 

75 

1 1  + 

29 

9 

345 

0 

0 

2 

0 

6.  97 

2.00 

24 

T 

0 

10 

3 

2 

FORT  VALLEY  3  E 

65.3 

43.6 

54.5 

2.0 

79 

19 

28 

10 

322 

0 

0 

3 

0 

4.73 

•  99 

T 

T 

8 

GREENSBORO 

64.8 

42.4 

53.6 

.7 

77 

15 

28 

10 

347 

0 

0 

2 

0 

5.02 

•  43 

1.84 

25 

•  0 

0 

6 

4 

1 

HANK  I NSV I LLE 

67.5 

45.3 

56.4 

2.0 

79 

19+ 

29 

10 

266 

0 

0 

2 

0 

5.30 

•  98 

1.27 

24 

•  0 

0 

8 

4 

2 

IRDINTON 

MACON  MB  AII»>OKT 

R 

65.4 

44.9 

55.2 

2.6 

78 

17+ 

30 

10 

300 

0 

0 

2 

0 

4.83 

•  28 

1.69 

24 

T 

0 

7 

9 

1 

MILLEOGEVILLE 

AM 

63.2 

40,6 

51.9 

3.7 

77 

12  + 

29 

10+ 

402 

0 

0 

5 

0 

5.4« 

•  77 

1.99 

14 

T 

0 

9 

4 

2 

MONTICELLO  2  NW 

64.2 

40,5 

52.4 

76 

15 

29 

2+ 

387 

0 

0 

9 

0 

5.83 

2^00 

24 

T 

0 

9 

4 

2 

SANOERSVILLE 

6«.l 

44.0 

55.1 

78 

15 

29 

10 

302 

0 

0 

2 

0 

4.75 

1>04 

24 

•  0 

0 

« 

9 

1 

DIVISION 

54.9 

2,0 

5.06 

•  03 

T 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

64.9 

42.3 

53.6 

1.9 

78 

15 

23 

10 

348 

0 

0 

2 

0 

3.58 

•  66 

1.40 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

AUGUSTA 

66.5 

43.6 

55.1 

79 

15 

30 

10+ 

304 

0 

0 

2 

0 

4.08 

1^02 

29 

.0 

0 

10 

3 

1 

BROOKLET   1  W 

69.3 

46.5 

57.9 

1.7 

92 

31 

30 

10 

229 

0 

0 

1 

0 

3.78 

•  17 

1^4« 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

LOUISVILLE 

66.5 

44.3 

55.4 

2.2 

77 

11  + 

26 

10 

296 

0 

0 

3 

0 

5.44 

•  99 

1^68 

24 

.0 

0 

12 

9 

1 

METTER 

67.8 

46.6 

57.2 

77 

17+ 

31 

10 

241 

0 

0 

1 

0 

4.90 

U70 

24 

.0 

0 

7 

9 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MARCH  1957 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  I-ong 
Term  Means 

Higtiesl 

Q 

Lowest 

& 

No,  o(  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

1 

Max 

Min 

s 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

i 

2 

0 

1 
S 
o 

O 

—  0 

Degree  1 

»•  or 
Abovo 

°  0 

°  o 

k£ 

°  o 

h£ 

MILLEN 

70. 6M 

M 

80 

19 

0 

0 

0 

4,41 

.27 

1.85 

24 

,0 

0 

3 

1 

IJPU  T  MfiTAM 
Ntl  i  TiV  1  yjrl 

46  ,4M 

29 

10 

0 

1 

0 

3,  74 

1.34 

25 

•  0 

0 

^ 

67.3 

45,9 

56,6 

78 

19 

28 

10 

258 

0 

Q 

Q 

D  3.92 

1.88 

24 

.2 

0 

8 

3 

1 

64.0 

43.3 

53.7 

2.0 

75 

11  + 

27 

10 

348 

0 

0 

2 

0 

4.93 

.30 

1.43 

26 

.0 

0 

9 

3 

2 

WAYNESBOW)  2  NE 

66  .  2 

43,3 

54  .  8 

77 

15+ 

27 

10 

315 

0 

0 

2 

0 

4*69 

1,13 

25 

.  0 

Q 

7 

3 

2 

nt VT  ^  TAN 

55.5 

? 

4  -^5 
,35 

,13 

J 

SOtTTHWEST 

ALBANY 

70.6 

47.3 

59.0 

_ 

1,6 

85 

14 

30 

10 

198 

0 

0 

1 

0 

4.92 

-  ,24 

2,05 

25 

T 

0 

6 

3 

1 

AMERSCUS  4  ENE 

66.8 

45.0 

55.9 

2.2 

79 

19 

28 

10 

280 

0 

0 

2 

0 

5.81 

•  66 

1,75 

24 

T 

0 

9 

4 

2 

BAXN6RIDGE 

72.4 

46.1 

59.3 

1,4 

83 

12 

28 

10 

185 

0 

0 

2 

0 

5,49 

.15 

1,54 

22 

.0 

0 

3 

4 

2 

68.7 

46.7 

57.7 

- 

1,9 

80 

14+ 

30 

9+ 

231 

0 

0 

2 

0 

5.22 

-  ,39 

2,97 

24 

T 

0 

5 

3 

2 

r'ATPn   9  MUM 

71 .  3 

47,7 

59.5 

81 

19 

30 

10 

183 

Q 

0 

2 

0 

4,48 

1  .39 

24 

.  0 

Q 

6 

3 

2 

CAMXU.A 

4ft  <» 

AO  « 

60 

13+ 

10 

156 

Q 

0 

1 

0 

5,04 

1.61 

22 

.  0 

Q 

7 

3 

3 

COLO ITT 

72.2 

46  .5 

59*4 

14 

3 1 

10 

189 

0 

1 

0 

5  •  26 

2.40 

24 

7 

3 

2 

CUTHBERT 

69.0 

46.2 

57.6 

79 

14 

30 

10 

233 

■  0 

0 

0 

5.80 

3.26 

24 

T 

0 

8 

2 

1 

FORT  GAINES 

69.5 

45.8 

57.7 

- 

1,4 

81 

15+ 

29 

10 

235 

0 

0 

2 

0 

6.12 

.95 

3.93 

24 

.0 

0 

2 

HOGGAROS  MILL 

70.3 

45,4 

57.9 

82 

12 

27 

10 

223 

0 

0 

2 

0 

5,66 

1 .  66 

24 

.  0 

^ 

8 

3 

3 

LUMPKIN  2  NE  AM 

M 

* 

Dt  AIUC    CW    AA    pyP  ^TA 
K^Ai          3W    WA    CAr    0 1 M 

67.3 

45,4 

56.4 

78 

19+ 

28 

10 

268 

0 

0 

2 

0 

4.92 

2,93 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

71.8 

46. a 

59.3 

- 

1.5 

81 

14+ 

29 

10 

187 

0 

2 

0 

5.97 

.72 

1.66 

26 

.0 

0 

6 

5 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

70,2 

49.1 

59.7 

.9 

81 

17+ 

33 

10 

180 

° 

0 

0 

5.51 

.16 

1.76 

25 

.0 

5 

9 

2 

58.4 

1.6 

5.39 

,15 

T 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

69.0 

42.3 

55.7 

- 

3.7 

82 

15 

28 

10+ 

288 

0 

0 

4 

0 

4.46 

-  .22 

2.35 

25 

•  0 

0 

6 

2 

1 

ASHBURN 

M 

0 

0 

0 

5,09 

3.00 

24 

.  0 

6 

3 

1 

70.6 

44  .  0 

57.3 

79 

16+ 

37 

10 

238 

0 

0 

0 

0 

5,68 

1  .70 

24 

.  0 

0 

6 

4 

4 

DOUGLAS 

70.2 

47  ,  4 

58.8 

79 

14+ 

38 

8+ 

197 

0 

0 

0 

0 

4,05 

T^ 

FITISERAUD 

69.6 

48,0 

58.8 

1  •  4 

80 

14 

33 

9+ 

201 

0 

0 

0 

3,52 

~  1.13 

98 

24 

6 

1 

1 

HaMERVILLE 

74.7 

43,6 

59.2 

87 

15 

28 

10 

198 

0 

0 

3 

0 

5.76 

2.62 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

LUMBER  CITY  AM 

67.5 

43  ,2 

55.4 

81 

15 

27 

9 

295 

0 

2 

0 

3,57 

~  ,65 

1.06 

26 

t*^ 

7 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

68  .  5 

46  .  3 

57.4 

4«  2 

80 

14 

10 

0 

0 

4.  62 

,30 

24 

7 

2 

2 

NASHV I LLE 

14 

10 

0 

1 

0 

24 

I" 

7 

2 

1 

QU ITMAN 

70*1'^ 
* 

49*8^ 
* 

58*1^ 
* 

84 

15 

28 

10 

224 

0 

3 

0 

6*07 

22 

2*60 

25 

6 

3 

3 

TIFTQN  EXP  STATION  AM 

67.4 

45.6 

56.5 

2.5 

82 

16 

28 

10 

266 

0 

0 

1 

0 

4,30 

-  ,33 

1.73 

29 

.0 

0 

5 

4 

1 

VALOOSTA  0  MM 

71 .6 

46.6 

56.6 

84 

14+ 

25 

10 

214 

0 

0 

0 

5,75 

2  .  87 

24 

.0 

6 

3 

2 

57.8 

2$1 

4 

• 

y 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

68.8 

44.3 

56.6 

82 

14 

25 

10 

265 

0 

0 

2 

0 

4.45 

2.43 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

BLACKBEARD  ISLAND'  AM 

68.6 

48,2 

58.4 

81 

20 

35 

10 

208 

0 

0 

0 

2,61 

1.15 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRUNSW ICK 

69.9 

30,9 

60.4 

1,5 

81 

16 

36 

9+ 

164 

0 

0 

0 

0 

3.97 

,37 

1.72 

24 

,0 

0 

7 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

67.2 

50.3 

58.8 

81 

19 

36 

10 

205 

0 

0 

0 

0 

4,30 

1.92 

24 

,0 

0 

7 

3 

1 

CAMP  STEWART 

68. B 

47.4 

58.1 

80 

15+ 

32 

10+ 

232 

0 

0 

2 

0 

4.58 

1.47 

24 

,0 

0 

9 

4 

1 

FLEMIN6  EXP  STATION 

68.3 

45,0 

56.7 

80 

15 

26 

10 

269 

0 

0 

2 

0 

4.63 

1.26 

25 

.0 

0 

8 

4 

2 

FOLKSTON  9  SW 

71. 3M 

46. 7M 

59. OM 

30 

10 

193 

0 

2 

0 

6.33 

.0 

0 

GLENNVILLE 

68.0 

47.7 

57.9 

1.8 

79 

19 

29 

10 

231 

0 

0 

1 

0 

4.28 

.46 

1.57 

24 

.0 

0 

10 

2 

1 

JESUP  8  S 

70.3 

45.2 

57.8 

83 

15 

28 

10 

238 

0 

0 

4 

0 

7.18 

2.24 

24 

.0 

0 

9 

4 

3 

NAHUNTA 

69.9M 

45. 7M 

57. 8M 

85 

15 

27 

10 

244 

0 

0 

4 

0 

6.01 

1.72 

6 

.0 

0 

8 

4 

3 

SAVANNAM  USOA  PL  SARDEN 

68.4 

44,8 

56.6 

1.7 

83 

15+ 

27 

10 

272 

0 

0 

2 

0 

4.57 

.95 

1,73 

26 

.0 

0 

8 

4 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

67.2 

47.3 

57.3 

1.4 

80 

15+ 

30 

10 

254 

0 

0 

1 

0 

4.66 

1.1  / 

2.13 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

67. 2M 

49.  SM 

58. 4M 

80 

19 

29 

10 

219 

0 

0 

2 

0 

2.68 

1.33 

24 

•  0 

0 

7 

1 

1 

SORRENCr 

70,5 

45.2 

57.9 

82 

14 

26 

10 

235 

0 

0 

2 

0 

3.90 

1.78 

24 

T 

0 

8 

1 

1 

HAYCROSS 

71.4 

46.1 

56.8 

2.6 

85 

15 

27 

10 

206 

0 

0 

2 

0 

6.49 

2.62 

1.94 

25 

.0 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

58.0 

2.1 

4.71 

1,07 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

t   1  2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1  17 

 1  1 

18 

19 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

A6BEV ILLE 

•09 

•  40 

•  70 

T 

•  10 

•  48 

•  49 

1.40 

"•W 

AOAIRSVILLE 

9.32 

•  20 

T 

•  47 

•  44 

•  29 

•  16 

•  09 

T 

•  98 

•  90 

ADEL 

5*04 

•  20 

.99 

•  27 

T 

•  01 

.02 

■  90 

.43 

2^84 

T 

AILEY 

4*34 

•49 

1.12 

•  06 

•  01 

•02 

.08 

.02 

• 

2^80 

ALAPAHA  EXP  STATION 

*a4A 

.19 

.40 

•  92 

•  89 

.39 

ALBANY 

4*92 

•  46 

•  43 

•  01 

•  02 

•01 

T 

•09 

.11 

•  07 

7 

•  78 

7 

■  99 

2^«9 

ALLATOONA  DAH  2 

»f42 

.04 

.02 

•  21 

•  07 

.01 

•  89 

•09 

•  21 

•  04 

•08 

.02 

•  98 

•  80 

•  04 

•  02 

•  80 

ALMA  CAA  AIRPORT 

4>49 

•  10 

•  99 

T 

•  20 

•  32 

T 

•  26 

T 

7 

•  40 

•  10 

2^43 

•  09 

T 

AMEftlCUS  ^  ENE 

»»ei 

■  19 

•  62 

T 

.29 

T 

•  07 

•  19 

.20 

7 

•  99 

1^79 

U40 

ANTIOCH 

M I  5  S I NG 

ASH8URM 

5*09 

.79 

.00 

•  11 

•  40 

•  19 

3«00 

•  09 

ATHENS 

4«?2 

.01 

•  01 

1*03 

•  04 

•  42 

T 

T 

•  23 

.04 

•  70 

•  99 

•  01 

1^10 

•  81 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

3*03 

•  96 

•  90 

■  02 

•  20 

•  77 

•  99 

1^02 

ATHENS  we  AIRPORT 

•  91 

■  09 

.38 

T 

T 

•  22 

•  02 

T 

•  83 

•  93 

7 

•  98 

•  08 

ATKtNSON  1  H 

4*07 

•  88 

•  06 

1.69 

•  29 

.98 

•  94 

•  81 

ATLANTA  BOLTON 

4*22 

04 

•  99 

■  09 

•  07 

•  19 

•  09 

•  20 

.20 

.77 

•  87 

•  02 

■  19 

1^08 

ATLANTA  MB  AIRPORT  R 

4.Ag 

•01  ^04 

•  99 

.01 

•  20 

T 

•  90 

•  39 

T 

•  »e 

T 

•  08 

7 

1^94 

•  01 

7 

AUGl/STA  HB  AIRPORT  R 

1*58 

•  31 

•  69 

T 

T 

•  08 

T 

T 

•  24 

•  09 

•  03 

•  n 

•  47 

•  11 

1^40 

AUGUSTA 

4i0a 

•  73 

•  07 

T 

.20 

•  49 

•  12 

•  01 

•  i> 

.12 

T 

•  98 

•  41 

1^81 

BAINBRIOQE 

»«40 

.74 

•  92 

•  03 

•  10 

•02 

•  07 

•  02 

.08 

•  29 

1.94 

•  42 

1^44 

BALL  GROUND 

09 

•  30 

.07 

•  02 

•  83 

.09 

•  19 

•  02 

.03 

.89 

■  48 

•  03 

•  71 

BEAVERDALE 

3.29 

1 09 

■  07 

■  14 

•  11 

.7? 

.03 

.46 

•  41 

.98 

■  29 

•  08 

•  48 

BLACKBEARO  ISLAND 

2*01 

•  63 

•  11 

•  14 

.29 

■  99 

U19 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

3*  14 

• 

•  14 

•  06 

•  18 

•  98 

•  20 

•  09 

•  57 

■  24 

•  03 

•  89 

•  01 

BLAKELY 

9.22 

AO 

• 

a  19 

.04 

•  03 

•  02 

•  11 

1.08 

■  09 

•  04 

7 

BLUE  RIDGE 

3*19 

03 

.04 

•  04 

.19 

•  70 

•  27 

T 

.29 

T 

•  12 

•  09 

•  M 

•  02 

•  09 

•  28 

■  99 

•  90 

7 

BLUE  RIO&E  RESVR  OAH 

3*99 

1 67 

T 

•  10 

•  03 

•  23 

•  70 

•03 

•  04 

•06 

•  10 

.02 

•  01 

•  98 

T 

■  20 

•  08 

•  81 

80MMAN 

4*32 

.37 

T 

•  82 

.03 

.90 

T 

T 

•  94 

.10 

•  U 

■  82 

7 

•  12 

7 

7 

BRASSTOWN  BALO 

9«79 

•  19 

.09 

.10 

.94 

•  10 

•  94 

•  10 

.02 

•  94 

■  38 

•  88 

•  74 

•  82 

•  01 

BROOKLET  1  W 

9a7e 

' 

•  79 

•  27 

.  12 

.96 

•  07 

•  33 

1^48 

•  99 

brunsmick 

9«e7 

•  19 

•  30 

•  07 

.78 

•  21 

T 

•  98 

1(72 

•  31 

BRUNSWICK  CAA  AP 

4,30 

•  16 

•  41 

•  02 

•  97 

■  18 

•  03 

•  43 

T 

1^92 

•  98 

BUENA  VISTA  1  SH 

4*41 

•  29 

•  30 

•  90 

•  03 

■  08 

•  04 

•  29 

.07 

•  18 

•  81 

1^81 

•  91 

ai/TLER 

9 139 

.46 

■  96 

•  08 

T 

•08 

.12 

.80 

•  10 

•  91 

•  89 

1^81 

SUTLER  CREEK 

9*84 

* 

•  34 

.69 

•  03 

•07 

•  92 

.29 

•  22 

■  97 

•  08 

1^28 

T 

CAIRO  2  NNH 

4*40 

67 

■  ^37 

•  44 

•  29 

•02 

7 

1^93 

•  04 

1^30 

CALHOUN  EXP  STATION 

3.A9 

•  09 

•  10 

•  10 

•  79 

•  90 

•  32 

•  08 

•  20 

•  » 

•  09 

.12 

•  99 

•  90 

•  40 

CAMILLA 

9t04 

.19 

•  49 

T 

•  02 

•  10 

•  19 

1^81 

1^34 

1>22 

CAMP  STEWART 

4.90 

•  24 

.70 

•  17 

.70 

•  04 

•  20 

T 

•  14 

•  10 

.04 

•  09 

1^47 

•  81 

CANTON 

9*34 

• 

•  30 

•  07 

•  01 

•  94 

•  02 

•  14 

•  10 

•  10 

.87 

•** 

•  02 

•  84 

CARLTON  BRIDGE 

4t28 

12 

•  02 

•  09 

•  02 

•  27 

•  40 

.21 

•  88 

.97 

1.10 

CARNESVILLE  4  NE 

4.26 

.22 

•  30 

•  08 

•  62 

•  32 

•  80 

■  80 

1.98 

CARROLLTON 

4(  17 

•  11 

•  49 

•  40 

•  92 

•  20 

•21 

.*« 

■  8« 

•  18 

1.08 

CARTERS 

3»97 

•  29 

.10 

1^47 

•  10 

•  39 

•  21 

•  20 

■  38 

■  10 

.79 

CARTERSV ILLE 

3*90 

•  09 

■  07 

•  60 

•09 

•  22 

•  12 

•  03 

•  07 

•  14 

•  2* 

.08 

.78 

•  29 

.47 

CARTEHSVILLE  3  SW 

3*40 

•  22 

.08 

•  03 

•  91 

•  01 

•  20 

•  06 

•  08 

•  09 

•  ** 

■  82 

■  09 

.87 

CEOARTOWN 

4.18 

•  01 

.01 

•  27 

•  04 

•  03 

•  90 

•  19 

•  24 

•  06 

•Al 

•  11 

•  91 

■  89 

■  08 

•  09 

1.84 

7 

CHATSWORTH  1  W 

3*24 

1*10 

•  39 

•  42 

•  9* 

■  21 

•  08 

.70 

CHICKAMAUGA  PARK 

2*61 

19 

.07 

■  13 

.13 

•  99 

.19 

T 

•  04 

.04 

•  *« 

■  39 

•  02 

.49 

T 

CMOESTOE 

3i69 

* 

•  16 

■  09 

•  29 

•  97 

•  29 

•  00 

•  82 

.28 

•  03 

.98 

•  03 

•  03 

CLAYTON   1  N 

3*47 

00 

•  04 

•  14 

■  14 

•  90 

•  29 

•  00 

•  07 

.09 

•  M 

•  99 

•  03 

■  28 

•  22 

•  81 

CLEVELAND 

3*98 

.10 

•  16 

T 

•  07 

•  92 

•  09 

T 

•29 

•  10 

•  78 

■  34 

•  81 

COLQUITT 

9a26 

.97 

•  34 

•  30 

•  11 

•  n 

1^22 

2^40 

COLUMBUS 

4*56 

•  99 

■  60 

•  04 

•  09 

.09 

•  11 

•  99 

.01 

.09 

•  48 

■  91 

1^70 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

4*24 

* 

•  99 

T 

.07 

•  01 

•  17 

•  42 

T 

•  10 

•  94 

■  02 

•  08 

2*10 

•  81 

7 

CONCORD 

AaOe 

* 

1*27 

.37 

•  04 

.07 

1^64 

T 

•  IB 

•  29 

2^80 

COR DELE 

9*98 

1.26 

.02 

.03 

•  12 

•  06 

■  12 

•  03 

I.IO 

1.70 

1^12 

•  02 

CORNELIA 

4*09 

J 

•  22 

•  07 

.03 

•  69 

■  09 

•  30 

.11 

•  99 

T 

■  49 

.10 

•  97 

7 

COVINGTON 

4a63 

• 

•  04 

1.09 

■  01 

•  20 

.13 

•  OA 

•  80 

•  01 

.71 

■  82 

•  01 

.08 

•  97 

•  01 

CUMMING    1  N 

3*66 

*o? 

•  08 

•  38 

•  04 

.02 

•  64 

•  00 

T 

•  08 

•  19 

•  94 

■  40 

T 

.09 

•  88 

7 

CORRYVJLLE  2  W 

9*80 

02 

* 

•  10 

•  08 

•  11 

•  80 

T 

•  90 

•  49 

.47 

•  90 

•  03 

•  94 

CUTMBERT 

9.80 

•  40 

•  40 

•  27 

•  01 

•  11 

•  07 

T 

•  11 

•  06 

T 

•  84 

■  20 

3.28 

•  87 

OAHLONEGA 

9i44 

.39 

•  21 

•  10 

•  04 

•  79 

•  00 

•  09 

•  02 

•  79 

■  98 

•  03 

•  88 

DALLAS 

3*90 

.39 

•  49 

•  20 

•  10 

•  29 

.92 

■  81 

•  08 

•  99 

DAL TON 

3*24 

*09 

.  10 

■  14 

•  10 

•  90 

•  39 

•  33 

•  04 

.49 

■  39 

•  04 

''' 

•  89 

DANVILLE 

9*08 

07 

•  39 

•  97 

.01 

•  10 

•  09 

•  08 

•  24 

•  13 

•  12 

•  10 

■  99 

1^«S 

.88 

DAWSON 

9.08 

.02 

•  49 

•  67 

■  01 

•  06 

•  02 

•  04 

T 

■  » 

1^8« 

1.14 

DAWSONVI LLE 

3*96 

•  20 

T 

•  20 

•  04 

•  67 

.14 

T 

T 

•  01 

.87 

■  39 

•  38 

•  73 

7 

DAWSONVILLE  HB 

2*79 

■  21 

•  06 

•  91 

.07 

•  n 

•  97 

•  84 

DIAL  POST  OFFICE 

3t49 

•  19 

•  17 

•  10 

•  79 

T 

.32 

•  07 

•  02 

•  92 

■  28 

.70 

•  02 

DOCTORTOWN  1  WSW 

9«09 

•  10 

.69 

•  67 

•  19 

.19 

T 

•  10 

•  14 

■  22 

7 

•  44 

2.41 

7 

DONALSONVILLE  3  W 

4*10 

.90 

■  18 

■  02 

T 

•  01 

•  04 

T 

•  M 

7 

T 

1^49 

■  03 

1^79 

.02 

DOUGLAS 

4.09 

■  56 

.90 

■  98 

2.49 

DOUGLASVILLE 

3*99 

•  02 

•  98 

.22 

•  22 

•  10 

•  10 

•  70 

■  38 

1.09 

DOVER 

3.69 

•  43 

•  97 

•  08 

.20 

■  06 

•  48 

•  42 

1.41 

DUBLIN 

9,00 

•  18 

•  06 

T 

•  06 

.21 

•01 

.07 

•  24 

•  24 

•  10 

•  07 

•  91 

1^04 

l.M 

EASTMAN  1  W 

4.13 

•  24 

•  90 

•  43 

■  10 

.02 

.10 

T 

•  28 

1^01 

.47 

ELBERTON 

4*38 

•  06 

•  29 

•  45 

•  72 

•  88 

1.28 

•  02 

ELLIJAY 

4«4* 

•  18 

•  29 

1^20 

•  91 

•  28 

•  10 

.48 

•  98 

T 

•  79 

T 

EMBRY 

>*80 

•  10 

.04 

•  33 

•  34 

•  00 

•  32 

•  19 

•  09 

.07 

T 

•  49 

•  74 

•  19 

i^e2 

EXPERIMENT 

8*49 

* 

09 

.36 

i^oe 

T 

•  19 

.19 

■02 

•  09 

.97 

•  71 

.04 

•  27 

■  98 

•  02 

•  38 

1^24 

FAIRMOUNT 

2.06 

•  21 

•  03 

T 

•  30 

T 

T 

•  44 

■  38 

•  72 

Fl TZGERALD 

3.92 

T 

•  32 

•  32 

•  20 

•  09 

.04 

T 

•  02 

•  02 

7 

•  28 

■  24 

1^98 

.89 

FLAT  TOP 

9.79 

•  05 

•  14 

•  02 

1.21 

.24 

.82 

•  30 

.06 

•  87 

■  94 

•  11 

.78 

FLEMING  EXP  STATION 

4.63 

.09 

•  92 

•  20 

.72 

.14 

T 

•  02 

•  19 

■  22 

1^24 

1.28 

FOLKSTON  3  SSH 

6*03 

.38 

•  99 

•  40 

•  50 

•  89 

•  99 

2.40 

FOLKSTON  0  SW 

8.33 

•  70 

1.13 

•  40 

1.19 

2.99 

FORSYTH   1  S 

6.97 

•  24 

•  60 

•  33 

•  10 

•  09 

•  00 

1.90 

•  10 

•  1« 

•  09 

•  4« 

2^00 

.12 

FORT  GAINES 

6.12 

* 

•  80 

1^28 

3^93 

.U 

FORT  VALLEY  3  £ 

4.79 

•  04 

•  11 

1^03 

.09 

•  07 

T 

•  05 

.30 

•  19 

.19 

T 

•  12 

•  71 

.01 

* 

1.48 

FRANKLIN 

4«71 

•  34 

•  82 

•  50 

•  16 

.29 

.28 

•  80 

•  94 

1.00 

GAINESVILLE 

3.08 

•  28 

T 

•  20 

•  09 

.02 

•  74 

■  02 

•  05 

•  01 

•  22 

T 

T 

.88 

•  49 

7 

.88 

•  01 

GIBSON 

4«A9 

•  24 

•  49 

•  40 

T 

•  29 

T 

T 

.06 

T 

.27 

•  47 

7 

•  12 

1.99 

GLENNVILLE 

4«28 

•  29 

.90 

.26 

•  97 

•  30 

•  18 

•  06 

•  22 

T 

.09 

■  21 

1^97 

.27 

60*T  ROCK 

9.14 

■  36 

1.24 

•  02 

•09 

•  02 

•  17 

■  96 

•  22 

.10 

•  27 

•  ■10 

1.03 

GREENSBORO 

9.02 

03 

•  12 

•  62 

•  02 

•  01 

•  04 

•  93 

•  03 

•  99 

.02 

•  08 

1.44 

•  02 

GREENVILLE  2  W 

>  9.98 

•  97 

•  96 

•  41 

.10 

D^02 

•  14 

•  79 

.13 

•  47 

•  98 

•  90 

GRIFFIN 

8.93 

•  09 

•  18 

•  24 

1.06 

T 

.22 

•  29 

•  09 

•70 

•  86 

♦  01 

T 

.94 

•  78 

•  92 

1^99 

HARTWELL 

4.87 

•  32 

•  69 

T 

•  81 

.41 

.02 

•  72 

1^18 

HARTWELL  6  E 

4.79 

•  29 

■  74 

■  02 

T 

•  49 

.42 

•  01 

.08 

•  89 

1^14 

•  01 

HAWKINSVILLE 

9.30 

•  09 

1^29 

T 

•  21 

•  04 

•  19 

.34 

•  32 

T 

.09 

■  90 

1^27 

•  47 

HELEN 

4.29 

T 

•01 

•  19 

.82 

•  72 

•  10 

•  06 

.11 

•  49 

.80 

•  37 

•  11 

•  78 

HEMPTOWN  GAP 

9.28 

•  10 

•  09 

•  06 

•  61 

•  14 

.47 

■  20 

.08 

•  98 

HIAMASSEE 

3.74 

loo 

■  36 

•  49 

•  19 

•  80 

■  30 

•  80 

•  02 

HOGGAROS  MILL 

9.96 

.03 

■02  ,3\ 

■  19 

•  34 

T 

T 

■  03 

•  04 

T 

T 

•  16 

•  06 

T 

T 

•  13 

7 

1^18 

7 

1.98 

1^29 

7 

7 

7  T 

HOMERVILLE 

9«79 

.20 

.80 

•  09 

.78 

.09 

•  23 

•  02 

.09 

.89 

2.92 

•  43 

I RW I NTON 

RECORD 

MISSING 

JASPER 

9a93 

•  94 

•  20 

.06 

.02 

•  72 

•02 

.02 

*24 

•  02 

•  02 

.01 

.87 

■  39 

.84 

•  74 

JESUP  e  5 

7.18 

•  06 

•  96 

•  23 

•  10 

.19 

.46 

•  22 

2^24 

1^49 

JONESeORO 

9.19 

T 

.30 

•  60 

•  32 

■  74 

1^07 

■  22 

1^44 

KENSINGTON 

2.76 

T 

•  08 

•  19 

.42 

.37 

.09 

.98 

.41 

7 

•  82 

KINGSTON 

3.99 

•  39 

•  09 

•  72 

•  27 

•  26 

.44 

•  84 

•  84 

LAFAYETTE 

3.13 

•  02 

•  12 

•  10 

.19 

•  98 

•02 

•  39 

.20 

•  09 

.40 

.34 

.03 

•  94 

7 

LA  GRANGE 

9.97 

•  27 

•  42 

•  67 

•  03 

•05 

•02 

•  14 

.26 

•  68 

T 

.31 

.87 

■  99 

1^92 

LEX INGTON 

4«62 

•87 

.23 

.90 

.70 

.99 

1^99 

7 

See  Reference  Notes  Fotlovlng  Statloa  lodex 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  Z  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7 

 '- 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

1 

14  1 

15 

16  1  17 

 '  ' 

18 

19  1 

20 

 '- 

21 

22 

23 



24 

25 

26 

1 

27 

28    29  1  30 

 '  '  

31 

LINCOLNTON 

5*60 

.12 

.07 

•  62 

.23 

2.13 

.10 

.37 

.76 

•  30 

1^29 

LITTLE  HIGHTOWER 

.60 

.16 

•  10 

.16 

•  62 

•  25 

.12 

•  68 

.19 

.22 

•  42 

LOUISVILLE 

5.4* 

.60 

•  50 

.32 

.11 

.52 

.12 

■  17 

■  10 

.40 

1.68 

•  77 

LUMBER  CITY 

3.57 

•  46 

•  80 

•  10 

.02 

■  12 

.02 

.31 

.68 

1.06 

LUMPKIN  2  NE 

.88 

.99 

MACON  MB  AIRPORT  R 

.98 

T 

.12 

T 

.17 

.60 

T 

T 

.09 

T 

.93 

T 

T 

1.89 

T 

MARSHALLVILLE 

slw 

09 

*  17 

1.03 

•  40 

.10 

.02 

.11 

.20 

.21 

.29 

.29 

.36 

.02 

1.72 

.41 

MAYSVILLE 

•  11 

.04 

•  38 

■  09 

T 

•  64 

.29 

T 

•  83 

.59 

T 

.02 

1.04 

.01 

METTER 

4.«0 

T 

.13 

■  91 

•  54 

■  09 

.09 

•  06 

T 

.04 

.93 

.03 

T 

.04 

.04 

.03 

.11 

T 

1.70 

.80 

HIDVILLE 

*»*2 

.28 

•  50 

•  08 

.14 

.14 

•  00 

.60 

.47 

2.12 

MtLLEOGEVILLE 

■  55 

.69 

.03 

•  14 

.02 

.24 

1.99 

■  02 

•  14 

.41 

•  28 

1.14 

MILLEN 

*  *1 

*20 

•  09 

.35 

■  04 

■  40 

.72 

1^89 

.80 

MILLHAVEN  8  E 

«.28 

.02 

■  28 

•  82 

.08 

•  02 

T 

■  33 

•  12 

.61 

•  79 

1.21 

MONROE 

>.<>1 

1.33 

1.42 

.35 

.46 

•  89 

.03 

.81 

•  24 

•  29 

.87 

MOMTEZUMA  1  NE 

4*76 

.  18 

.09 

1>05 

.13 

.04 

■  10 

.09 

•  12 

.60 

1^00 

1.40 

MONTICELLO  2  NW 

■ 

•  78 

■  03 

•  13 

T 

.28 

1.21 

T 

.24 

.78 

•  20 

2^00 

•  06  • 

l-tORGAN 

RECORD 

MI SS I NG 

MOULTRIE  2  ESE 

4i»2 

•  30 

.33 

.06 

.22 

.14 

■  OS 

.05 

•  13 

1.07 

.07 

2^11 

.04 

■  02 

MOUNT  VERNON  3  HNH 

•  49 

1.12 

T 

.06 

T 

T 

.40 

•  03 

.11 

1.20 

1.29 

NAMUNTA 

dtOl 

.11 

•  56 

.05 

1^72 

.07 

.28 

.09 

•  16 

.11 

1.42 

1.28 

NASHVILLE 

•  20 

•  40 

.05 

.18 

•  02 

.01 

•  47 

.30 

•  01 

3>i; 

.50 

NEEL  GAP 

*  22 

63 

.18 

■  06 

.04 

•  S« 

•  22 

.09 

■  02 

•  13 

.28 

.69 

•  06 

NEHINGTON 

.30 

•  32 

.28 

•  15 

.30 

•  39 

.12 

■  04 

•  16 

.19 

.15 

1.14 

NEWNAN 

9<1« 

.02 

.28 

.06 

•  56 

.09 

•  11 

.28 

.44 

.71 

■  47 

.64 

T 

.20 

1.17 

NOONTOOTLA  CREEK 

•  15 

■  12 

.22 

•  90 

•  90 

•  65 

.30 

.70 

NORCROSS  A  N 

•  47 

■  02 

T 

•  52 

•  06 

■  22 

.14 

.74 

.64 

•  02 

.09 

.94 

PATTERSON 

5  87 

•  11 

.64 

1.10 

.06 

•  34 

.09 

.38 

.40 

2.77 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

A.92 

.27 

•  66 

.06 

•  02 

.13 

.03 

.12 

•  01 

•  72 

.23 

2.59 

.14 

PRESTON 

««99 

.26 

•  12 

.76 

T 

.09 

.09 

.34 

■  10 

•  03 

.96 

1.42 

.84 

QUITMAN 

6»07 

10 

* 

1^20 

.30 

.06 

T 

.03 

T 

.02 

T 

1.16 

T 

.40 

2.80 

T 

T 

RESACA 

2  91 

.06 

.12 

.11 

.05 

.03 

•  05 

•  30 

.41 

.03 

•  15 

.43 

•  09 

.88 

RINGGOLD 

T 

.07 

.23 

.03 

.31 

•  34 

.23 

•  40 

.29 

•  4« 

RISING  FAMN 

2>38 

.02 

.06 

.12 

■  05 

.30 

•  40 

.06 

.09 

•  40 

.30 

.04 

•  TO 

•  04 

ROME 

3t80 

T 

T 

.27 

■  03 

■  04 

.62 

•  03 

•  18 

T 

.92 

.05 

•  45 

.9* 

.08 

T 

•  •7 

T 

ROME  we  AIRPORT  R 

3,38 

T 

•  18 

.07 

.76 

.08 

•  18 

■  12 

.34 

.01 

.40 

•  48 

.05 

•e« 

.02 

SANDERSVILLE 

Ai  75 

•  54 

.22 

.11 

■  69 

.03 

.07 

.21 

.03 

.*« 

•  •04 

.78 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

Ai57 

•  03 

.76 

.58 

.12 

.30 

.02 

T 

T 

■  02 

T 

•  29 

•  03 

T 

.22 

•  51 

1.7J 

T  T 

SAVANNAH  WB  AP  R 

Ai60 

T 

.38 

•  41 

.59 

•  49 

.01 

.10 

.24 

T 

T 

•  16 

.03 

2^11 

.16 

SAVANNAH  BEACH 

2.«e 

.02 

•  30 

.10 

.02 

.20 

.01 

.30 

.02 

.18 

l^ll 

.22 

SPARTA  2  NNW 

4»17 

•  33 

.61 

.17 

.06 

1.08 

•  20 

.19 

•  21 

1.10 

STANLEY  GAP 

* 

.12 

.16 

•  11 

1.11 

.05 

.31 

.17 

.06 

•  67 

.28 

.02 

■  »* 

STILLMORE 

AtOA 

•  27 

.47 

.18 

T 

T 

.03 

.14 

•  06 

.29 

.M 

•  49 

l^M 

SUCHES 

*«88 

.97 

.09 

1.12 

.21 

■  22 

.19 

■  86 

SUMHERVILLE 

Alio 

■  32 

.13 

T 

•  79 

T 

.39 

.11 

.06 

•  49 

.66 

.02 

■  M 

SURRENCY 

3t90 

16 

* 

•  42 

.13 

■  46 

.01 

•  19 

.03 

•  09 

.24 

l.T* 

•  21 

SHAINSBOftO 

* 

.22 

.90 

.08 

D.02 

.12 

.17 

•  10 

.09 

•  09 

.90 

l^M 

•  47 

SWEET  GUM 

*!o2 

.70 

.11 

■  10 

.20 

.79 

.01 

.33 

.02 

.16 

.09 

•  9« 

.19 

.09 

•  82 

.01 

TALBOTTON 

«i*7 

1.36 

.07 

.38 

1.22 

•  12 

.32 

2^80 

TALLAPOOSA  2  NNH 

A>53 

.10 

T 

.30 

■  10 

.30 

.09 

•  60 

.10 

.10 

■  4« 

1.05 

•  10 

1^27 

TAVLORSV ILLE 

3, 57 

.62 

.11 

.26 

.37 

•  27 

.88 

1^08 

THOMASTON  2  S 

.  ft- 

.68 

.33 

.07 

•  02 

T 

.22 

.04 

T 

T 

■  11 

•  17 

•  08 

.29 

1(28 

l^M 

THOMASVILLE 

5*97 

*09 

1.02 

•  51 

T 

•  44 

.09 

T 

1.11 

•  94 

1^6f 

THOMASVILLE  WB  CITY 

9>51 

.05 

.77 

•  60 

.01 

•  21 

T 

.04 

T 

T 

1.19 

•  90 

1^78 

TIFTON  EXP  STATION 

A. 30 

T 

.13 

•  81 

.02 

■  06 

.02 

T 

■  01 

•  02 

.79 

•  79 

1^71 

TITUS 

3»*9 

.44 

•  16 

.10 

.19 

•  41 

.21 

.01 

■  01 

.03 

■  74 

.28 

.09 

•  66 

•  10 

TOCCOA 

3  80 

•  16 

T 

.09 

•  82 

■  21 

.06 

.92 

.40 

.01 

l.OO 

•  06 

TRAY  MOUNTAIN 

A«38 

.68 

• 

» 

» 

1.34 

•  03 

.09 

.27 

.09 

•  01 

•  86 

.11 

TUNNEL  HILL 

3>09 

.09 

•  10 

.26 

.09 

•  63 

.13 

.41 

■  20 

.02 

.36 

• 

.30 

.94 

VALOOSTA  A  NW 

5.75 

■  68 

.42 

•  05 

.09 

•  18 

T 

T 

1^06 

.03 

2^87 

.17 

WALESKA 

3.37 

.01 

T 

•  21 

.08 

•  05 

•  82 

.06 

.15 

.02 

■  02 

T 

T 

.59 

.44 

T 

T 

.90 

WARRENTON 

A. 93 

.35 

.68 

•  25 

.09 

1.16 

.27 

.17 

.49 

•  12 

1.41 

WASHINGTON 

5.99 

.07 

.03 

•  06 

•  02 

.22 

1.17 

.48 

•  41 

.97 

1.92 

WAYCR05S 

&.A9 

.10 

•  60 

1^44 

.10 

.31 

T 

.13 

T 

.01 

.62 

1^24 

1.94 

WAYNESBORO  2  NE 

A. 69 

T 

.88 

•  03 

•  63 

.09 

.18 

.12 

.03 

.07 

.53 

1<94 

l.U 

WEST  POINT 

A. 28 

.19 

.13 

•  79 

.02 

•  09 

.15 

.09 

.73 

T 

•  10 

.55 

•  18 

1.10 

WINDER  1  SSE 

A. 85 

•  70 

.03 

•  41 

.44 

•  96 

.63 

1.48 

WOODBURY 

6.47 

.08 

•  60 

1^28 

.01 

.17 

.04 

.24 

1.38 

.71 

•  24 

1.70 

T 

WOODSTOCK 

2.97 

.05 

.06 

•  24 

T 

•  32 

T 

T 

.12 

T 

.09 

•  72 

.49 

T 

.88 

YOUNG  HARRIS 

2.99 

.39 

T 

•  16 

.06 

.17 

•  49 

.39 

T 

.04 

T 

•  37 

.29 

.01 

•  01 

.58 

T 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relahve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
slcy  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

1. 

.01-09 

.10-49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

14 

10.0 

27++ 

NW 

9 

77 

84 

56 

65 

4 

4 

2 

4 

0 

0 

14 

6.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

12.6 

35++ 

NW 

8 

76 

82 

57 

62 

6 

4 

3 

3 

1 

0 

17 

48 

6.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

W 

14 

7.6 

23++ 

W 

8 

82 

84 

57 

70 

6 

3 

5 

1 

1 

0 

16 

6.5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

86 

58 

87 

4 

5 

5 

1 

0 

1 

16 

7.1 

DAW30NVILLE  WB 

2 

2 

2 

3 

0 

0 

9 

HACON  WB  AIRPORT 

WNI 

15 

10.1 

36 

w 

8 

77 

83 

54 

62 

9 

1 

2 

4 

1 

0 

17 

56 

6.8 

ROUE  WB  AIRPORT 

82 

51 

63 

1 

5 

6 

2 

0 

0 

14 

7.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

W 

15 

9.5 

32 

NW 

9+ 

87 

88 

60 

73 

4 

2 

7 

1 

0 

1 

15 

62 

6.7 

THOHASVILLE  WB  CITT 

3 

3 

1 

3 

2 

0 

12 

See  Refereoce  Hotes  Pollowlog  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


StAtion 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEV 

MAX 

ft 

77 

71 

50 

59 

51 

98 

61 

49 

61 

64 

78 

75 

70 

80 

77 

79 

78 

72 

78 

73 

72 

65 

69 

70 

70 

77 

69  • 

0 

MIN 

58 

29 

42 

9t 

44 

43 

49 

40 

33 

30 

33 

38 

44 

49 

96 

45 

40 

53 

95 

48 

43 

42 

40 

37 

40 

38 

44 

42  • 

8 

ALAPADA  W  STATION 

MAX 

AO 

64 

70 

60 

59 

41 

62 

66 

40 

59 

69 

79 

75 

79 

82 

80 

77 

60 

80 

77 

79 

61 

68 

74 

66 

70 

70 

66 

70 

70 

76 

69  • 

0 

MIN 

M 

33 

35 

44 

45 

43 

44 

39 

31 

28 

30 

34 

42 

53 

95 

40 

40 

48 

52 

49 

45 

49 

43 

47 

54 

49 

44 

36 

39 

28 

30 

42  • 

3 

ALBAHT 

MAX 

•7 

74 

64 

60 

58 

61 

64 

94 

97 

68 

77 

80 

79 

89 

81 

77 

82 

70 

78 

77 

69 

69 

77 

66 

69 

69 

65 

71 

79 

79 

79 

70  • 

6 

MIN 

*S 

35 

S2 

59 

49 

47 

90 

37 

34 

90 

37 

49 

50 

93 

61 

44 

42 

98 

57 

4B 

48 

91 

46 

94 

59 

49 

37 

40 

49 

40 

96 

47. 

3 

AtLATMNA  MM  2 

MAX 

•0 

68 

74 

97 

90 

90 

49 

47 

37 

40 

60 

77 

70 

56 

62 

70 

67 

73 

99 

71 

52 

90 

94 

68 

95 

69 

91 

93 

60 

69 

74 

99  ■ 

2 

MIN 

38 

32 

34 

38 

40 

38 

39 

31 

30 

30 

39 

39 

45 

47 

52 

40 

34 

93 

50 

41 

31 

37 

43 

51 

51 

44 

39 

39 

33 

39 

49 

39 1 

7 

AUU  CAA  AIKPORT 

MAX 

64 

70 

60 

98 

52 

57 

63 

52 

55 

69 

76 

79 

78 

82 

80 

76 

79 

74 

78 

75 

64 

67 

71 

62 

73 

68 

69 

70 

71 

76 

78 

68  ■ 

8 

MIN 

41 

33 

45 

47 

49 

44 

49 

36 

33 

29 

91 

44 

54 

40 

97 

49 

41 

47 

60 

48 

40 

47 

44 

64 

60 

91 

37 

34 

44 

36 

47 

44l 

3 

AMBIICUS  *  eNE 

MAX 

63 

60 

65 

58 

54 

54 

59 

52 

55 

69 

79 

77 

71 

74 

75 

72 

76 

72 

79 

74 

69 

61 

71 

66 

65 

61 

63 

66 

68 

77 

66 1 

8 

MIM 

hi 

35 

49 

90 

43 

44 

48 

33 

29 

28 

30 

51 

57 

51 

54 

39 

44 

93 

59 

45 

43 

47 

45 

52 

53 

45 

36 

37 

43 

46 

91 

49 1 

0 

ASHBDM 

MAX 

79 

78 

70 

63 

73 

66 

69 

69 

64 

67 

60 

75 

77 

MIN 

• 

99 

53 

39 

52 

49 

52 

57 

47 

37 

37 

48 

43 

54 

ATtaNS 

MAX 

62 

66 

59 

92 

47 

BO 

51 

50 

48 

61 

79 

71 

65 

62 

76 

71 

72 

69 

72 

64 

56 

54 

68 

60 

61 

60 

63 

69 

67 

72 

69 

62) 

4 

MIN 

40 

37 

47 

44 

3« 

39 

44 

39 

31 

31 

36 

90 

48 

48 

96 

35 

37 

50 

48 

44 

31 

43 

47 

49 

45 

37 

34 

35 

33 

40 

49 

41) 

3 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

MAX 

M 

64 

63 

96 

47 

50 

53 

59 

49 

64 

74 

75 

61 

62 

76 

79 

73 

68 

72 

71 

56 

95 

68 

55 

65 

61 

99 

62 

66 

72 

70 

63 

3 

MIN 

3« 

36 

44 

44 

39 

to 

44 

39 

30 

20 

36 

53 

49 

48 

96 

34 

37 

50 

47 

43 

32 

42 

45 

48 

51 

43 

39 

33 

34 

39 

49 

41 

9 

ATans  KB  AIRmT 

MAX 

61 

65 

56 

48 

46 

49 

52 

42 

69 

72 

70 

56 

62 

79 

72 

73 

99 

71 

61 

55 

93 

68 

57 

65 

99 

98 

63 

67 

72 

66 

60 

7 

MIN 

40 

35 

44 

39 

39 

38 

40 

34 

31 

29 

30 

91 

48 

90 

49 

36 

40 

48 

48 

39 

33 

43 

46 

48 

49 

41 

36 

32 

35 

41 

48 

41 

0 

ATLANTA  NS  AIRfKMiT 

MAX 

60 

65 

B5 

49 

51 

48 

53 

38 

43 

62 

71 

69 

90 

61 

70 

67 

72 

59 

71 

96 

52 

54 

68 

56 

63 

92 

99 

60 

67 

71 

70 

59 

7 

MIN 

40 

40 

44 

42 

40 

41 

37 

33 

30 

30 

41 

96 

90 

91 

90 

41 

46 

53 

52 

42 

38 

43 

47 

52 

48 

42 

37 

37 

40 

46 

92 

43 

3 

AMUSTA  MB  AIWOST 

MAX 

63 

66 

57 

52 

90 

55 

95 

51 

99 

42 

76 

76 

69 

69 

78 

73 

74 

69 

79 

68 

62 

58 

68 

57 

72 

65 

69 

69 

68 

73 

74 

64 

0 

MIN 

46 

33 

51 

43 

42 

42 

47 

37 

34 

21 

32 

47 

46 

99 

97 

39 

39 

45 

54 

43 

34 

42 

38 

61 

92 

45 

38 

34 

41 

36 

46 

42 

3 

AosasTA 

MAX 

66 

69 

62 

53 

92 

54 

55 

95 

94 

69 

77 

77 

69 

70 

79 

79 

77 

70 

76 

70 

64 

99 

68 

60 

72 

66 

68 

67 

70 

75 

74 

66 

9 

MIM 

45 

39 

49 

42 

40 

40 

40 

37 

34 

10 

30 

52 

SO 

53 

99 

42 

49 

46 

61 

50 

37 

45 

40 

50 

50 

49 

40 

36 

41 

40 

50 

43 

6 

BAtNBmiMS 

MAX 

67 

75 

70 

67 

62 

64 

64 

58 

60 

68 

78 

69 

78 

82 

78 

78 

81 

70 

62 

78 

71 

76 

78 

68 

74 

69 

66 

69 

72 

78 

78 

72 

4 

MIN 

47 

31 

49 

92 

47 

•  46 

44 

38 

34 

28 

34 

47 

60 

58 

54 

47 

36 

93 

92 

47 

48 

49 

44 

55 

93 

90 

38 

39 

52 

44 

52 

46 

1 

BLACKBEARD  I SLAMS 

MAX 

65 

64 

76 

70 

69 

92 

55 

60 

97 

55 

65 

67 

70 

71 

79 

78 

79 

70 

71 

61 

79 

64 

74 

70 

69 

79 

79 

73 

69 

69 

74 

68 

6 

MIN 

40 

40 

48 

50 

47 

49 

49 

42 

36 

35 

39 

41 

44 

59 

56 

53 

46 

54 

62 

55 

50 

94 

47 

56 

99 

93 

46 

43 

49 

41 

40 

48 

2 

BLAIISVILLE  E>P  STA 

MAX 

55 

52 

61 

57 

52 

49 

50 

45 

34 

57 

99 

79 

69 

50 

68 

67 

69 

70 

58 

64 

47 

93 

49 

67 

56 

62 

92 

47 

94 

62 

68 

96 

7 

MIN 

S3 

24 

27 

28 

30 

38 

36 

28 

26 

26 

27 

30 

99 

49 

43 

24 

23 

30 

39 

37 

21 

25 

42 

44 

48 

37 

16 

29 

22 

26 

32 

32 

0 

BLAKSLT 

MAX 

64 

71 

64 

41 

55 

60 

61 

55 

57 

64 

74 

77 

79 

80 

78 

74 

70 

69 

80 

74 

65 

67 

74 

65 

67 

63 

61 

66 

71 

76 

78 

68 

7 

MIN 

44 

39 

31 

54 

46 

47 

50 

34 

30 

90 

37 

91 

5« 

56 

98 

44 

43 

52 

56 

48 

47 

51 

46 

56 

52 

48 

39 

36 

47 

43 

62 

46 

7 

BLUE  KIMS 

MAX 

53 

63 

94 

91 

93 

49 

42 

58 

57 

70 

68 

90 

76 

61 

71 

58 

65 

93 

93 

53 

69 

63 

62 

90 

48 

99 

58 

2 

MIN 

34 

27 

33 

29 

40 

49 

41 

30 

28 

30 

31 

90 

39 

90 

48 

32 

25 

43 

47 

38 

23 

40 

40 

49 

49 

37 

37 

30 

24 

30 

35 

36 

4 

BaMKLET  1  » 

MAX 

62 

69 

65 

98 

54 

52 

58 

58 

52 

61 

77 

77 

60 

78 

77 

77 

80 

76 

79 

78 

70 

82 

60 

69 

79 

71 

69 

70 

70 

76 

82 

69 

3 

MIN 

44 

38 

48 

50 

43 

41 

47 

37 

33 

30 

35 

49 

52 

58 

62 

90 

48 

48 

60 

SO 

41 

48 

44 

52 

97 

90 

41 

40 

49 

43 

50 

46 

5 

BIBNMKK 

MAX 

64 

71 

99 

98 

59 

54 

69 

61 

54 

65 

69 

79 

76 

79 

78 

81 

71 

73 

80 

78 

71 

74 

71 

64 

79 

74 

71 

72 

67 

75 

74 

69 

9 

MIN 

49 

44 

90 

53 

47 

49 

48 

42 

39 

95 

42 

49 

58 

60 

59 

54 

50 

97 

60 

58 

48 

96 

50 

58 

63 

98 

46 

46 

93 

48 

56 

50 

9 

BtONSHICK  OA  AP 

MAX 

64 

47 

60 

60 

54 

57 

61 

56 

59 

65 

66 

72 

71 

71 

60 

79 

68 

72 

81 

78 

64 

73 

63 

62 

79 

72 

70 

67 

62 

71 

72 

67 

2 

MIN 

50 

43 

49 

52 

47 

49 

47 

41 

34 

35 

39 

90 

58 

61 

60 

52 

50 

59 

62 

57 

49 

54 

49 

58 

63 

97 

46 

44 

47 

44 

54 

50 

3 

BUENA  VISTA  1  SK 

MAX 

62 

69 

73 

58 

92 

57 

64 

79 

74 

72 

74 

76 

71 

76 

76 

76 

74 

61 

72 

71 

64 

64 

60 

64 

68 

79 

78 

68 

5 

MIM 

42 

39 

46 

42 

43 

47 

32 

29 

39 

92 

94 

51 

56 

42 

47 

95 

57 

45 

43 

43 

52 

62 

46 

39 

38 

42 

44 

56 

49 

»2 

CMW  1  NMD 

MAX 

65 

61 

64 

69 

54 

58 

64 

75 

60 

76 

80 

70 

77 

80 

75 

81 

79 

75 

72 

75 

70 

73 

67 

67 

71 

71 

■  3 

MIN 

4« 

36 

44 

58 

47 

48 

48 

37 

32 

30 

34 

47 

60 

58 

65 

50 

45 

57 

57 

50 

49 

51 

45 

54 

55 

48 

38 

42 

53 

39 

52 

47 

7 

CALMON  EXP  STATION 

MAX 

50 

65 

62 

61 

64 

49 

44 

61 

74 

70 

65 

65 

68 

63 

72 

64 

71 

64 

52 

57 

70 

62 

63 

60 

94 

59 

68 

71 

62 

•  7 

MIM 

36 

30 

40 

39 

37 

40 

42 

27 

30 

10 

34 

51 

45 

92 

52 

40 

30 

48 

48 

38 

36 

3« 

45 

52 

44 

42 

35 

30 

30 

36 

42 

39 

il 

CAMILLA 

MAX 

66 

73 

60 

65 

65 

69 

64 

59 

61 

62 

78 

79 

60 

80 

80 

76 

76 

76 

SO 

79 

79 

70 

76 

72 

73 

67 

69 

69 

72 

78 

80 

72 

•  1 

MIN 

46 

42 

91 

56 

54 

48 

90 

38 

33 

32 

37 

49 

58 

56 

62 

48 

41 

57 

55 

50 

50 

55 

46 

56 

56 

60 

40 

41 

52 

41 

53 

48 

i9 

CAMP  SmART 

MAX 

64 

70 

61 

60 

55 

55 

59 

57 

53 

63 

74 

75 

74 

78 

80 

75 

79 

79 

80 

79 

64 

67 

72 

62 

78 

69 

68 

70 

69 

77 

74 

68 

.8 

MIN 

57 

39 

41 

90 

42 

43 

47 

49 

35 

32 

32 

48 

62 

52 

62 

91 

45 

49 

62 

93 

40 

47 

4« 

54 

61 

51 

42 

40 

50 

43 

50 

47 

■4 

CMLTM  MtMC 

MAX 

65 

65 

67 

50 

51 

40 

50 

50 

40 

96 

57 

79 

79 

57 

64 

79 

71 

74 

57 

72 

64 

57 

95 

67 

99 

68 

62 

62 

63 

68 

70 

61 

•  9 

MIN 

40 

30 

34 

43 

40 

40 

40 

35 

31 

27 

30 

37 

39 

46 

51 

28 

29 

34 

41 

43 

26 

30 

33 

40 

51 

39 

29 

28 

28 

30 

34 

39 

■  9 

e**MM.TM 

MAX 

60 

67 

42 

50 

55 

56 

90 

48 

44 

64 

74 

71 

98 

62 

71 

66 

74 

66 

71 

68 

S3 

53 

70 

64 

62 

60 

96 

61 

69 

74 

73 

62 

•  1 

MIN 

36 

29 

44 

38 

59 

40 

49 

30 

28 

25 

30 

94 

47 

40 

92 

37 

31 

49 

51 

39 

35 

43 

42 

51 

61 

43 

32 

35 

29 

31 

46 

39 

■  8 

CARTtMVItLE 

MAX 

60 

64 

65 

52 

51 

50 

90 

49 

45 

61 

75 

79 

71 

65 

70 

70 

79 

68 

71 

70 

92 

99 

71 

70 

64 

63 

94 

61 

66 

73 

73 

63 

•  3 

MIN 

38 

30 

42 

34 

49 

39 

34 

31 

10 

29 

39 

54 

49 

51 

91 

41 

32 

52 

50 

42 

32 

42 

47 

51 

52 

45 

35 

33 

30 

39 

91 

40 

•  7 

ODAtTMM 

MAX 

56 

64 

90 

55 

59 

50 

42 

49 

62 

77 

72 

44 

68 

69 

65 

74 

67 

71 

63 

94 

54 

72 

65 

69 

61 

99 

62 

•  2 

MIN 

36 

29 

43 

34 

59 

40 

42 

30 

19 

29 

30 

55 

49 

50 

51 

33 

30 

49 

48 

40 

32 

43 

41 

52 

91 

44 

33 

30 

28 

33 

49 

39 

•  1 

CLAVTtN  1  N 

MAX 

57 

65 

60 

51 

49 

44 

44 

49 

44 

62 

75 

72 

61 

62 

74 

70 

71 

65 

68 

60 

95 

54 

64 

54 

98 

99 

95 

61 

65 

69 

63 

99 

■  9 

MIN 

3« 

31 

38 

35 

54 

34 

37 

to 

27 

29 

34 

90 

41 

47 

40 

39 

35 

42 

45 

39 

28 

38 

43 

43 

47 

36 

39 

29 

29 

39 

43 

37 

■  3 

CM.MITT 

MAX 

67 

75 

75 

65 

49 

06 

49 

60 

99 

67 

77 

81 

80 

89 

81 

78 

77 

72 

82 

82 

70 

75 

70 

67 

69 

69 

71 

72 

■  2 

MIM 

45 

55 

90 

95 

55 

48 

49 

37 

33 

31 

37 

51 

50 

56 

60 

48 

41 

54 

54 

48 

47 

50 

41 

54 

52 

49 

39 

41 

51 

41 

40 

46 

■  9 

CM.«M8«(  «S  AIRPORT 

MAX 

65 

69 

58 

54 

52 

97 

98 

4] 

92 

64 

7* 

75 

99 

76 

76 

71 

78 

66 

76 

67 

53 

57 

73 

60 

65 

94 

61 

69 

70 

79 

80 

64 

•  9 

MIN 

45 

35 

49 

47 

44 

49 

40 

31 

28 

30 

35 

55 

54 

55 

54 

44 

36 

57 

58 

44 

45 

48 

43 

94 

53 

43 

35 

39 

38 

36 

51 

44 

•  0 

cancLE 

MAX 

67 

60 

68 

64 

70 

65 

61 

64 

60 

71 

T4 

77 

78 

76 

78 

77 

79 

78 

76 

79 

77 

74 

68 

72 

66 

69 

67 

69 

69 

62 

70 

•  6 

MIM 

30 

40 

42 

3« 

47 

41 

39 

98 

39 

»T 

42 

49 

54 

BZ 

58 

94 

96 

53 

47 

43 

49 

44 

41 

40 

43 

48 

41 

39 

41 

38 

41 

44 

lO 

COTHB.IA 

MAX 

57 

57 

57 

90 

44 

49 

49 

4t 

44 

M 

Tt 

70 

65 

60 

79 

71 

69 

65 

60 

64 

92 

53 

63 

97 

60 

99 

96 

61 

66 

71 

69 

99 

•  9 

MIN 

37 

32 

41 

40 

37 

54 

40 

32 

30 

27 

37 

59 

44 

47 

90 

34 

39 

48 

45 

41 

28 

40 

42 

47 

46 

39 

38 

28 

31 

40 

49 

39 

■  1 

CaVtMBTM 

MAX 

60 

64 

60 

5t 

49 

44 

94 

50 

44 

64 

74 

70 

69 

61 

79 

■'I 

71 

68 

72 

69 

94 

92 

69 

63 

63 

98 

72 

70 

62 

■  2 

MIM 

40 

M 

45 

45 

58 

40 

49 

33 

28 

29 

54 

59 

48 

49 

56 

37 

41 

51 

40 

43 

33 

42 

47 

50 

62 

41 

34 

34 

33 

37 

49 

41 

•  9 

LWIRT 

MAX 

64 

72 

70 

60 

99 

55 

60 

99 

99 

69 

79 

77 

79 

79 

77 

76 

78 

76 

78 

77 

69 

64 

74 

72 

65 

64 

62 

66 

70 

76 

78 

69 

.0 

MIN 

43 

** 

49 

52 

44 

45 

49 

39 

39 

30 

34 

51 

90 

54 

59 

43 

49 

56 

59 

47 

44 

49 

44 

53 

50 

47 

36 

40 

45 

42 

99 

46 

•  2 

DNnLBMMA 

MAX 

56 

54 

62 

59 

59 

45 

45 

49 

98 

41 

64 

n 

64 

66 

60 

71 

69 

68 

54 

67 

92 

49 

95 

61 

53 

62 

92 

93 

60 

61 

70 

97 

•  8 

MIN 

37 

35 

38 

38 

37 

94 

37 

52 

29 

28 

32 

39 

44 

48 

52 

43 

38 

44 

46 

41 

29 

36 

42 

49 

50 

40 

39 

31 

34 

39 

46 

38 

•  9 

■M.TW 

MAX 

50 

54 

68 

58 

47 

54 

51 

4T 

94 

44 

.  59 

74 

70 

64 

68 

68 

62 

74 

56 

70 

91 

91 

96 

60 

98 

69 

93 

93 

99 

68 

70 

99 

.3 

MIN 

37 

31 

39 

37 

37 

40 

40 

32 

32 

34 

58 

44 

47 

4S 

52 

37 

33 

41 

49 

42 

33 

38 

44 

54 

53 

46 

39 

34 

30 

41 

44 

40 

•  3 

a««  r*t«r*ac«  notes  tollo*lo<  Stfttlon  Isdcx. 
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Tfible  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1957 


Station 

ay 

Ol 

Montli 

rage 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

s 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OAWSONVILLE  WB 

MAX 

96 

6> 

54 

90 

46 

49 

45 

38 

44 

64 

73 

70 

99 

61 

71 

70 

71 

53 

69 

95 

90 

51 

69 

55 

64 

SO 

53 

61 

65 

70 

69 

t9 

MIN 

38 

30 

37 

34 

39 

37 

33 

3^ 

30 

29 

37 

37 

26 

28 

41 

37 

28 

25 

30 

40 

39 

■  5 

DOUGLAS 

MAX 

«9 

67 

68 

64 

55 

63 

65 

58 

54 

58 

69 

73 

79 

79 

79 

79 

76 

72 

76 

71 

72 

72 

77 

68 

74 

72 

70 

71 

70 

•  2 

MIN 

46 

43 

43 

53 

57 

96 

44 

45 

59 

41 

53 

50 

49 

47 

** 

DUBLIN 

MAX 

64 

70 

6) 

93 

50 

60 

56 

54 

65 

77 

76 

69 

73 

78 

75 

78 

70 

61 

57 

71 

65 

69 

61 

65 

68 

69 

78 

77 

46 

t9 

MIN 

43 

42 

42 

52 

58 

38 

38 

** 

40 

50 

49 

•  4 

EASTMAN   1  W 

MAX 

65 

6S 

71 

62 

58 

60 

62 

62 

62 

65 

71 

76 

76 

76 

SO 

77 

74 

70 

64 

72 

64 

64 

60 

60 

62 

70 

75 

79 

68 

.7 

MIN 

** 

48 

35 

32 

30 

40 

50 

99 

55 

46 

54 

55 

34 

51 

49 

36 

41 

42 

53 

46 

•  7 

EXPERIMENT 

MAX 

60 

69 

90 

48 

49 

4« 

53 

.40 

42 

63 

73 

70 

99 

62 

71 

62 

72 

60 

54 

60 

70 

58 

62 

55 

98 

62 

66 

73 

99 

•  9 

MIN 

11 

36 

42 

52 

54 

42 

37 

36 

40 

49 

42 

•  0 

FITZ6ERAL0 

MAX 

63 

6« 

68 

59 

58 

61 

64 

55 

54 

62 

76 

77 

79 

SO 

79 

77 

11 

77 

75 

72 

65 

72 

70 

69 

63 

67 

70 

77 

77 

69 

•  6 

MIN 

92 

49 

52 

60 

51 

43 

53 

60 

*' 

** 

" 

48 

.0 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

62 

69 

69 

98 

54 

56 

58 

58 

51 

71 

76 

79 

80 

77 

72 

71 

79 

77 

73 

68 

66 

62 

77 

74 

67 

70 

70 

75 

69 

68 

•  3 

MIN 

26 

42 

** 

40 

43 

60 

50 

39 

39 

48 

37 

46 

49 

aO 

POLKSTON  9  SM 

MAX 

69 

72 

59 

58 

92 

68 

69 

57 

67 

78 

T7 

80 

SO 

72 

75 

65 

76 

72 

70 

71 

73 

76 

77 

71 

•  3 

MtN 

92 

59 

42 

49 

56 

61 

41 

43 

50 

40 

53 

44 

•  7 

FORSYTH  1  S 

MAX 

62 

69 

61 

SO 

50 

55 

51 

47 

69 

76 

71 

68 

65 

79 

70 

79 

70 

59 

54 

71 

68 

65 

60 

60 

63 

68 

75 

74 

64 

•  1 

MIN 

42 

47 

46 

42 

30 

36 

37 

37 

42 

51 

44 

36 

36 

44 

91 

43 

•  3 

FORT  MINES 

MAX 

66 

73 

72 

62 

55 

58 

62 

54 

58 

66 

75 

78 

78 

80 

81 

75 

78 

81 

79 

66 

66 

74 

65 

63 

61 

66 

71 

72 

79 

69 

•  9 

MIN 

44 

34 

49 

34 

43 

47 

50 

32 

29 

37 

60 

40 

39 

96 

34 

47 

47 

50 

7| 

" 

38 

49 

•  8 

FORT  VALLEY  9  E 

MAX 

69 

72 

97 

54 

54 

60 

47 

52 

67 

79 

77 

99 

72 

77 

72 

79 

69 

56 

55 

72 

60 

66 

62 

65 

67 

70 

76 

76 

65 

t3 

MIN 

43 

51 

40 

41 

54 

42 

38 

** 

39 

38 

91 

43 

.6 

GAINESVILLE 

MAX 

61 

67 

98 

92 

45 

45 

49 

41 

45 

67 

7« 

74 

6* 

62 

76 

73 

70 

64 

51 

54 

70 

63 

65 

58 

59 

64 

69 

73 

67 

61 

•  8 

MIN 

32 

52 

48 

** 

40 

48 

30 

41 

46 

49 

50 

40 

35 

31 

33 

40 

47 

40 

•  5 

GLENNVILtE 

MAX 

63 

70 

61 

55 

94 

S3 

61 

94 

92 

62 

79 

74 

77 

78 

77 

76 

74 

7| 

73 

67 

65 

71 

62 

79 

68 

66 

69 

69 

75 

74 

68 

•  0 

MIN 

" 

48 

38 

" 

36 

50 

** 

6J 

3X 

47 

50 

41 

40 

51 

44 

90 

47 

GREENSBORO 

MAX 

6| 

67 

64 

59 

54 

53 

51 

50 

65 

76 

71 

•9 

61 

77 

73 

73 

68 

57 

54 

70 

63 

66 

63 

61 

69 

68 

71 

72 

64 

•  8 

MIN 

40 

34 

42 

52 

50 

43 

34 

90 

42 

'* 

GREENVILLE  2  M 

MAX 

61 

66 

66 

56 

94 

SO 

53 

91 

49 

64 

74 

SO 

71 

67 

71 

73 

79 

69 

52 

70 

57 

64 

63 

57 

64 

77 

75 

79 

65 

•3 

MIN 

41 

40 

30 

33 

51 

48 

50 

99 

36 

53 

33 

47 

38 

90 

41 

•  8 

GRIFFIN 

MAX 

62 

68 

S7 

49 

51 

49 

41 

46 

64 

75 

71 

62 

74 

71 

75 

64 

54 

52 

71 

60 

64 

55 

59 

64 

48 

74 

73 

62 

.1 

MIN 

49 

*9 

90 

*^ 

38 

42 

52 

34 

42 

38 

43 

HARTWELL 

MAX 

66 

67 

69 

54 

4« 

49 

49 

50 

91 

75 

72 

63 

79 

75 

72 

70 

62 

56 

64 

63 

66 

64 

61 

69 

49 

71 

71 

64 

•9 

MIN 

27 

52 

38 

39 

45 

44 

31 

32 

40 

** 

40 

'* 

HAMKINSVIbLE 

MAX 

69 

70 

69 

57 

51 

57 

61 

97 

54 

M 

76 

78 

72 

76 

74 

79 

71 

66 

98 

72 

64 

67 

62 

63 

67 

70 

76 

79 

67 

•  9 

MIN 

99 

43 

41 

53 

61 

46 

43 

45 

HELEN 

MAX 

91 

65 

60 

54 

45 

46 

44 

41 

61 

61 

n 

62 

71 

70 

70 

64 

69 

69 

61 

92 

66 

63 

63 

58 

52 

58 

45 

68 

69 

59 

■  8 

MIN 

4^ 

30 

40 

30 

41 

34 

38 

1 1 

nOGQAROS  MILL 

MAX 

67 

74 

62 

61 

56 

62 

65 

51 

59 

•7 

7« 

82 

77 

80 

79 

78 

81 

77 

58 

71 

76 

67 

70 

65 

65 

70 

73 

79 

79 

70 

>I 

MIN 

55 

46 

38 

10 

94 

49 

91 

96 

57 

39 

54 

48 

37 

41 

37 

90 

45 

i4 

HOMERVILLE 

MAX 

76 

73 

71 

71 

60 

60 

70 

57 

79 

80 

82 

87 

82 

S3 

S3 

76 

74 

78 

74 

79 

72 

67 

72 

74 

80 

81 

74 

i7 

MIN 

31 

28 

1» 

48 

** 

92 

50 

39 

40 

42 

*' 

*' 

41 

|6 

IRNINTSN 

MAX 
MIN 

JASPER 

MAX 

94 

94 

69 

57 

94 

92 

50 

44 

15 

42 

62 

7» 

68 

98 

69 

70 

56 

67 

SO 

91 

51 

68 

95 

63 

50 

91 

99 

65 

70 

57 

■  9 

MIN 

30 

28 

31 

40 

** 

90 

91 

42 

43 

53 

40 

M 

•  4 

JESUP  e  S 

MAX 

63 

71 

70 

58 

56 

99 

63 

57 

54 

64 

78 

79 

T9 

81 

83 

78 

79 

78 

74 

70 

72 

68 

79 

71 

68 

70 

69 

74 

T4 

70 

■  3 

MIN 

52 

46 

41 

32 

28 

♦» 

'* 

** 

** 

39 

40 

94 

62 

50 

40 

'* 

41 

*' 

** 

49  (2 

L/tFAYETTE 

MAX 

57 

61 

60 

52 

55 

91 

48 

38 

42 

57 

72 

70 

61 

68 

69 

67 

62 

69 

61 

48 

94 

71 

68 

62 

98 

98 

58 

69 

69 

71 

60 

i7 

MIN 

39 

33 

40 

*^ 

31 

** 

35 

40 

** 

31 

41 

3X 

*' 

** 

33 

30 

29 

*' 

M 

0 

LA  GRANGE 

MAX 

65 

69 

50 

52 

93 

54 

49 

91 

69 

7» 

T» 

69 

74 

71 

75 

71 

60 

94 

73 

69 

69 

61 

98 

65 

70 

74 

74 

49 

0 

MtN 

47 

41 

32 

28 

" 

39 

55 

49 

91 

" 

37 

34 

55 

50 

41 

7 

LODISVILLE 

MAX 

64 

70 

64 

53 

50 

93 

96 

56 

92 

65 

77 

74 

71 

70 

77 

73 

70 

77 

69 

62 

99 

70 

63 

73 

66 

69 

66 

68 

74 

74 

64 

9 

MIN 

50 

48 

42 

42 

47 

26 

31 

51 

90 

52 

58 

44 

50 

38 

** 

** 

*' 

** 

44 

1 

LOMBER  CITY 

MAX 

62 

64 

71 

99 

56 

•2 

99 

63 

4« 

54 

64 

77 

74 

77 

81 

79 

72 

78 

74 

64 

61 

72 

63 

72 

6« 

65 

70 

70 

77 

47 

9 

MIN 

34 

40 

53 

** 

41 

27 

29 

34 

39 

90 

51 

95 

43 

39 

48 

** 

39 

" 

** 

4* 

2 

LBMPKIN  2  NE 

MAX 

64 

45 

69 

79 

MIN 

39 

36 

42 

49 

MACSN  KB  AIRPORT 

MAX 

*» 

72 

99 

54 

51 

99 

5« 

46 

52 

67 

76 

74 

97 

72 

76 

73 

78 

78 

68 

99 

99 

72 

60 

68 

*1 

64 

64 

70 

74 

78 

69 

4 

MIN 

49 

44 

** 

44 

34 

31 

30 

39 

59 

52 

92 

54 

41 

55 

98 

*' 

44 

9 

MARSHAU.VItl.E 

MAX 

65 

70 

67 

94 

•1 

56 

54 

6* 

74 

79 

74 

72 

76 

74 

75 

73 

78 

79 

66 

70 

68 

66 

61 

64 

69 

75 

71 

74 

47 

7 

MIN 

50 

41 

30 

29 

40 

** 

90 

59 

40 

43 

53 

47 

** 

1 

METTER  ■ 

MAX 

•3 

69 

67 

59 

54 

92 

5« 

>2 

60 

7» 

74 

79 

7» 

75 

76 

77 

79 

69 

61 

68 

67 

74 

76 

69 

64 

48 

74 

79 

47 

8 

MIN 

48 

** 

38 

93 

91 

62 

50 

48 

" 

50 

39 

49 

** 

** 

44 

6 

MILLEOSeVIIXE 

MAX 

5« 

64 

79 

59 

52 

49 

51 

5« 

42 

50 

69 

77 

7» 

99 

66 

75 

72 

77 

66 

77 

66 

99 

57 

70 

57 

«< 

61 

62 

64 

48 

79 

61  ■ 

2 

MtN 

32 

32 

50 

42 

41 

38 

32 

29 

29 

39 

49 

49 

54 

36 

36 

37 

52 

46 

38 

40 

46 

46 

52 

44 

39 

34 

34 

94 

17 

40< 

6 

MILLEN 

MAX 

58 

59 

59 

55 

69 

78 

70 

71 

71 

79 

77 

78 

74 

80 

76 

71 

69 

72 

67 

74 

69 

69 

71 

71 

78 

79 

70 1 

9 

MtN 

45 

39 

90 

MSNTICEkLO  2  NW 

MAX 

63 

•< 

62 

51 

50 

51 

55 

51 

48 

•» 

7» 

7t 

98 

64 

76 

71 

75 

72 

79 

71 

57 

94 

71 

67 

65 

62 

60 

64 

68 

74 

71 

64i 

2 

MtN 

** 

40 

42 

*' 

30 

11 

29 

47 

40 

90 

54 

40 

44 

** 

30 

** 

*' 

50 

** 

10 

32 

** 

40  • 

9 

MM8AN 

MAX 

MIN 

HSDLTRtE  2  ESE 

MAX 

•1 

70 

66 

M 

58 

»8 

•* 

54 

53 

61 

76 

78 

T* 

80 

77 

73 

77 

71 

78 

73 

67 

68 

71 

68 

72 

66 

61 

66 

69 

73 

79 

68  • 

9 

MtN 

54 

45 

45 

47 

36 

33 

30 

36 

49 

97 

99 

60 

45 

52 

56 

49 

46 

91 

44 

51 

56 

48 

39 

41 

50 

40 

90 

44i 

1 

NAHUNTA 

MAX 

•4 

72 

61 

98 

57 

95 

6f 

58 

»9 

65 

77 

77 

80 

82 

85 

80 

76 

76 

80 

79 

65 

72 

71 

61 

77 

70 

62 

70 

70 

69  • 

9 

MtN 

39 

32 

41 

50 

4« 

45 

48 

42 

31 

27 

32 

43 

9« 

98 

67 

49 

36 

46 

61 

92 

41 

93 

45 

55 

62 

52 

40 

41 

48 

40 

49  a 

7 

NASHVIU.E 

MAX 

71 

60 

9« 

61 

67 

55 

55 

65 

77 

78 

77 

84 

82 

79 

80 

79 

79 

76 

74 

69 

75 

74 

71 

71 

64 

47 

72 

78 

79 

71  • 

7 

MIN 

5« 

4« 

4« 

4« 

S7 

» 

28 

14 

41 

59 

96 

58 

51 

40 

56 

57 

60 

46 

54 

55 

54 

61 

52 

40 

40 

50 

40 

48 

47  < 

6 

I 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MARCH 


iORGIA 
I  1957 


Day   Ol  Month 


stanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NBVINOTM 

MAX 

T» 

47 

77 

78 

MIN 

47 

36 

52 

90 

48 

47 

47 

39 

34 

29 

39 

49 

51 

98 

61 

48 

49 

96 

50 

40 

46 

44 

92 

96 

49 

42 

39 

46 

42 

49 

46 14 

«2 

68 

62 

91 

92 

49 

99 

48 

46 

61 

79 

71 

68 

64 

73 

69 

74 

68 

74 

70 

97 

54 

72 

72 

65 

60 

97 

64 

69 

75 

74 

MIN 

36 

38 

46 

41 

38 

40 

44 

51 

26 

26 

40 

54 

46 

49 

57 

39 

40 

53 

53 

41 

37 

43 

42 

52 

52 

45 

31 

35 

37 

42 

91 

42  tS 

I^N INS   SW          C XK   sT A 

»2 

71 

69 

98 

94 

•7 

60 

93 

93 

67 

74 

76 

72 

76 

77 

72 

77 

70 

78 

73 

66 

60 

72 

66 

63 

62 

63 

66 

69 

76 

78 

67  3 

HIN 

43 

36 

49 

51 

43 

49 

48 

33 

29 

28 

40 

32 

57 

52 

94 

41 

44 

93 

60 

46 

44 

48 

45 

53 

52 

47 

36 

39 

39 

42 

99 

49  •4 

QUITMAN 

02 

6* 

76 

72 

*4 

»9 

M 

94 

91 

69 

72 

78 

78 

80 

84 

62 

80 

77 

62 

82 

68 

63 

71 

75 

66 

73 

68 

64 

61 

70 

77 

MIN 

Vd 

32 

40 

41 

47 

46 

49 

40 

29 

26 

30 

46 

51 

56 

98 

51 

38 

54 

53 

49 

48 

52 

49 

52 

52 

51 

40 

41 

49 

39 

49 

45!e 

e« 

67 

60 

93 

62 

99 

•2 

44 

49 

69 

79 

76 

70 

70 

79 

68 

76 

71 

72 

67 

64 

60 

74 

58 

67 

64 

57 

63 

70 

73 

74 

64  9 

MIN 

37 

32 

43 

36 

36 

40 

44 

32 

33 

28 

35 

95 

46 

51 

93 

42 

32 

52 

52 

42 

33 

43 

43 

54 

52 

44 

35 

34 

31 

36 

47 

41>1 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

»« 

67 

93 

90 

93 

91 

90 

3« 

44 

62 

76 

72 

98 

69 

70 

69 

74 

57 

71 

55 

SI 

97 

70 

58 

64 

91 

99 

61 

70 

74 

71 

60.4 

MIN 

34 

28 

37 

39 

35 

40 

39 

32 

33 

26 

34 

47 

46 

92 

48 

37 

31 

49 

47 

37 

32 

43 

43 

53 

45 

43 

31 

33 

28 

39 

49 

38>5 

SANDCftSV 1 LLE 

MAX 

64 

70 

64 

92 

91 

99 

98 

94 

92 

60 

79 

71 

69 

69 

78 

72 

74 

76 

77 

67 

64 

97 

69 

64 

70 

64 

64 

66 

69 

76 

79 

66  ■  1 

MIN 

49 

37 

40 

«2 

39 

41 

47 

40 

31 

29 

37 

92 

90 

91 

99 

40 

40 

50 

54 

48 

39 

46 

44 

91 

53 

46 

36 

35 

41 

43 

48 

44iO 

SAVANMAH  DSOA  PL  OAROCN 

MAX 

ti 

71 

61 

94 

90 

96 

»7 

91 

92 

44 

71 

75 

77 

79 

83 

62 

79 

72 

63 

79 

62 

79 

67 

63 

79 

70 

67 

71 

66 

74 

72 

68  .4 

MIN 

42 

37 

90 

91 

44 

42 

47 

39 

33 

27 

31 

44 

90 

93 

96 

46 

42 

51 

61 

51 

39 

50 

42 

52 

63 

48 

37 

34 

46 

38 

44 

44a8 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

S3 

70 

60 

99 

91 

99 

97 

99 

93 

62 

71 

79 

74 

76 

80 

79 

73 

72 

60 

74 

99 

66 

66 

66 

79 

69 

66 

70 

65 

72 

70 

67  #2 

MIN 

4« 

38 

51 

49 

44 

42 

48 

37 

34 

30 

37 

49 

99 

57 

62 

52 

47 

48 

62 

52 

45 

50 

45 

93 

61 

50 

42 

40 

46 

49 

90 

47.3 

SAVANNAH  BEACH 

ti 

68 

61 

98 

96 

94 

97 

97 

94 

99 

72 

74 

79 

77 

79 

73 

71 

66 

80 

76 

74 

69 

66 

63 

79 

76 

69 

66 

61 

67 

67.2 

MIN 

49 

49 

53 

43 

46 

49 

90 

40 

31 

29 

39 

90 

99 

97 

99 

94 

53 

54 

60 

55 

46 

95 

50 

60 

60 

56 

46 

46 

53 

43 

49.5 

Stf  RftBNCY 

MAX 

63 

67 

71 

98 

99 

91 

67 

61 

94 

69 

78 

79 

81 

82 

81 

78 

78 

75 

60 

76 

66 

67 

73 

70 

75 

71 

67 

71 

71 

76 

76 

70  9 

MIN 

47 

33 

42 

52 

45 

43 

49 

39 

34 

26 

32 

46 

54 

92 

61 

49 

40 

45. 

61 

49 

40 

51 

43 

54 

60 

50 

37 

34 

49 

36 

47 

45.2 

oWA  1  RSBUvro 

64 

69 

69 

99 

92 

93 

98 

99 

93 

60 

76 

79 

72 

74 

76 

74 

76 

73 

78 

72 

66 

59 

69 

63 

74 

66 

66 

68 

70 

76 

74 

67  3 

M^N 

46 

39 

51 

50 

43 

42 

49 

37 

33 

28 

36 

90 

94 

52 

53 

47 

50 

47 

59 

50 

42 

48 

44 

50 

54 

50 

40 

39 

45 

43 

50 

45.9 

TALB0TT6M 

MAX 

63 

69 

68 

98 

48 

94 

94 

90 

90 

66 

71 

70 

6« 

70 

71 

73 

74 

74 

73 

72 

59 

99 

67 

69 

62 

63 

60 

69 

64 

69 

72 

64  .5 

MIN 

36 

36 

46 

46 

41 

43 

47 

32 

30 

30 

39 

94 

51 

90 

52 

42 

38 

53 

56 

55 

41 

43 

41 

56 

51 

44 

34 

38 

42 

41 

45 

43.6 

TALL  AMIflVA   9  MUy 

MAX 

S7 

69 

6* 

94 

94 

•2 

90 

46 

42 

61 

74 

69 

67 

62 

69 

64 

73 

64 

70 

65 

58 

93 

72 

66 

63 

61 

54 

60 

61 

73 

72 

61  9 

MIN 

39 

29 

40 

39 

39 

40 

42 

29 

26 

21 

29 

49 

44 

49 

49 

44 

28 

50 

48 

40 

33 

41 

41 

52 

52 

40 

32 

29 

25 

30 

43 

38.1 

THOMASTON  2  5 

63 

69 

67 

91 

92 

94 

94 

92 

49 

67 

79 

79 

70 

70 

73 

72 

78 

69 

76 

72 

61 

99 

74 

70 

63 

61 

60 

66 

71 

76 

79 

69.8 

M*N 

42 

31 

48 

47 

41 

44 

44 

35 

32 

32 

33 

49 

92 

92 

54 

41 

37 

50 

55 

45 

41 

47 

42 

52 

54 

49 

34 

39 

40 

36 

40 

43.0 

THOMASV I LLE 

MAX 

69 

73 

64 

64 

67 

69 

68 

99 

98 

66 

74 

79 

77 

81 

81 

79 

SO 

74 

81 

77 

70 

72 

76 

66 

73 

68 

66 

73 

73 

79 

79 

71  8 

MIN 

46 

33 

46 

54 

47 

48 

90 

38 

32 

M 

39 

46 

60 

96 

64 

50 

39 

55 

54 

50 

90 

95 

44 

54 

96 

50 

36 

38 

47 

37 

50 

46.8 

THOMASVILLE  MB  CITY 

MAX 

69 

74 

63 

6) 

96 

69 

66 

49 

97 

67 

76 

78 

76 

60 

60 

78 

81 

70 

81 

76 

60 

71 

77 

68 

72 

66 

64 

67 

72 

78 

79 

MIN 

46 

42 

52 

53 

46 

48 

49 

38 

34 

33 

41 

91 

61 

60 

64 

51 

46 

57 

56 

53 

50 

52 

46 

54 

56 

49 

40 

42 

53 

44 

96 

49)1 

TIFTOH  EXP  STATION 

MAX 

97 

64 

70 

59 

98 

93 

62 

69 

48 

91 

64 

71 

78 

74 

82 

79 

74 

79 

70 

76 

75 

99 

66 

73 

65 

69 

63 

63 

67 

70 

76 

67.4 

MIN 

46 

34 

44 

52 

46 

46 

46 

37 

34 

28 

39 

44 

59 

53 

57 

48 

43 

56 

58 

49 

45 

49 

45 

51 

54 

49 

38 

30 

45 

38 

49 

49.6 

TOCCOA 

MAX 

62 

64 

60 

91 

4« 

46 

49 

47 

47 

64 

74 

71 

71 

64 

76 

74 

72 

64 

72 

69 

59 

53 

64 

62 

64 

62 

61 

64 

66 

73 

69 

62.6 

MIN 

38 

38 

49 

41 

38 

37 

41 

34 

32 

28 

37 

14 

44 

49 

54 

45 

38 

49 

49 

41 

29 

42 

47 

48 

50 

36 

39 

33 

34 

41 

43 

40.9 

VALD05TA  4  HW 

MAX 

64 

72 

68 

6> 

60 

61 

70 

91 

98 

66 

77 

78 

60 

84 

84 

79 

79 

72 

82 

78 

73 

71 

73 

71 

73 

68 

66 

67 

70 

78 

79 

71.6 

MIN 

47 

30 

42 

52 

46 

47 

49 

41 

31 

29 

31 

43 

60 

54 

57 

50 

35 

52 

52 

55 

47 

55 

43 

54 

62 

52 

36 

36 

47 

36 

47 

49.6 

MARAENTON 

MAX 

62 

67 

63 

92 

91 

91 

94 

90 

90 

61 

71 

72 

67 

62 

76 

71 

73 

66 

73 

70 

62 

59 

65 

62 

66 

62 

61 

65 

67 

72 

72 

64  0 

MIN 

43 

37 

49 

42 

40 

41 

49 

36 

31 

27 

36 

90 

49 

90 

96 

40 

49 

50 

51 

45 

36 

45 

52 

50 

52 

45 

37 

35 

36 

40 

48 

43.3 

WASMI  NO  TON 

MAX 

6* 

66 

68 

94 

91 

93 

91 

91 

12 

60 

77 

76 

71 

49 

77 

75 

71 

69 

74 

71 

67 

55 

64 

61 

71 

69 

69 

70 

65 

64 

65 

65.1 

MIN 

36 

39 

49 

43 

44 

30 

44 

36 

28 

28 

42 

49 

45 

46 

99 

46 

42 

44 

50 

51 

32 

49 

49 

42 

41 

40 

41 

44 

43 

45 

41 

42.7 

KATCROSS 

MAX 

69 

72 

6« 

98 

97 

99 

66 

94 

96 

67 

78 

77 

80 

84 

89 

80 

80 

75 

60 

78 

71 

72 

74 

71 

76 

71 

67 

70 

71 

77 

78 

71.4 

MIN 

4« 

39 

43 

91 

46 

46 

49 

38 

30 

27 

33 

47 

94 

94 

97 

50 

36 

50 

57 

52 

45 

53 

45 

48 

59 

53 

40 

40 

49 

40 

91 

44.1 

WAYNESBOaO  2  NK 

MAX 

62 

68 

67 

91 

90 

99 

99 

99 

51 

61 

76 

74 

72 

69 

77 

77 

79 

74 

76 

73 

65 

98 

66 

66 

70 

69 

64 

66 

67 

73 

79 

66.2 

MIN 

44 

36 

49 

48 

41 

41 

46 

37 

38 

27 

34 

91 

49 

99 

98 

40 

41 

47 

55 

44 

36 

41 

40 

50 

52 

47 

39 

35 

41 

39 

48 

43.3 

WEST  POINT 

MAX 

69 

70 

68 

92 

91 

93 

94 

91 

92 

66 

71 

Tl 

n 

72 

71 

74 

79 

71 

72 

65 

61 

99 

72 

69 

65 

59 

60 

65 

70 

75 

79 

65.7 

MIN 

3« 

32 

47 

43 

43 

45 

46 

32 

28 

26 

39 

91 

91 

92 

19 

34 

33 

52 

52 

43 

42 

44 

43 

54 

52 

46 

33 

35 

33 

34 

49 

42.3 

MINOCR  1  SSI 

MAX 

•0 

69 

64 

93 

47 

48 

90 

49 

47 

64 

72 

n 

47 

60 

74 

72 

71 

60 

72 

66 

94 

92 

67 

66 

64 

92 

95 

62 

67 

72 

70 

61.8 

MIN 

3« 

39 

4« 

40 

36 

38 

42 

33 

29 

28 

32 

14 

44 

48 

99 

40 

41 

49 

47 

42 

26 

42 

45 

46 

50 

39 

35 

34 

33 

40 

49 

40.7 

rwfarvDC*  aofm  follovlnf  Stktloo  lDd«x, 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
UARCB  1957 


Day  of  month 


Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 
0  0  ► 
H  < 

AILEY 

EVAP 
WIND 

- 

- 

.03 
27 

.13 
10 

.06 
36 

.02 

25 

.03 

53 

.00 
9 

.05 
101 

.00 

65 

.13 
24 

.15 
18 

.08 
24 

.09 
17 

.07 
27 

.08 
10 

.18 

20 

.20 
24 

.01 
7 

.20 
7 

* 
• 

* 

* 

* 

.61 
239 

.10 
52 

.21 
71 

.17 
34 

.15 
21 

.19 
17 

.19 
18 

B3.47 
B1022 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

93 

54 

91 

30 

157 

171 

74 

92 

108 

69 

50 

54 

42 

145 

92 

77 

62 

55 

68 

97 

27 

165 

18 

69 

129 

53 

93 

59 

40 

46 

79 

2459 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 

189 

86 

16 
95 

.08 

60 

.18 

93 

.03 
70 

.19 
'51 

.42 

210 

.33 

56 

.11 

190 

.15 
114 

.17 

98 

.06 

50 

.02 

75 

.09 

50 

.22 
72 

.29 
32 

36 

.37 
91 

.38 
147 

.07 
44 

.02 

66 

.05 
67 

.27 
83 

.08 
59 

.20 
91 

.17 
127 

.14 

75 

.23 

63 

.13 

96 

.12 
94 

B5.19 
2730 

EXPERIMENT 

EVAP 

166 

75 

12 
58 

04 

63 

101 

119 

.03 
'45 

.07 
176 

181 

85 

.08 

73 

.22 
97 

.15 

51 

.06 
94 

.07 

55 

.27 
78 

.19 
47 

.19 
55 

.01 
88 

.24 
117 

.21 
80 

.08 

63 

.06 
28 

.17 
70 

104 

.18 
110 

.06 
140 

.23 

50 

.17 
51 

.18 

36 

.20 
87 

B4.21 
2643 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 
WIND 
UAX 
illN 

.09 
42 
74 
49 

.15 
24 
77 
42 

.16 
9 
64 
56 

.01 
9 
66 
60 

.05 
17 
61 
53 

.04 
15 
66 
53 

.03 

6 
67 
55 

.09 
57 
62 
43 

.17 
58 
67 
35 

.12 

36 
75 
37 

.10 
8 
81 

45 

.13 
10 
85 
55 

.11 
12 
80 
66 

.09 
8 
81 
62 

.06 
7 
84 
87 

.16 
4 
83 
52 

.19 
46 
86 
48 

.16 
15 
69 
59 

.02 
21 
84 
59 

.11 
20 
82 

55 

.23 

39 
58 
55 

.03 
31 

25 

31 

39 

.13 
27 

.17 
43 
78 

.14 

29 
78 
49 

.16 
29 
83 

57 

.23 
27 
83 
49 

.16 
19 

59 

B3.64 
763 

52!8 

ROUE  ITB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.05 
71 

.14 
34 

.17 

57 

.07 
13 

.00 
18 

.09 
94 

.00 
37 

60 

.05 
91 

* 

54 

.16 
14 

.13 
38 

* 

13 

« 

53 

.17 

67 

.27 

61 

.20 
51 

30 

* 

28 

.31 
73 

.15 
48 

.02 

55 

.04 

12 

.09 
34 

.03 
86 

.21 

60 

.10 

70 

.11 
42 

.13 
25 

.20 
36 

.18 
31 

B3.17 
1456 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.10 
91 

.12 
40 

.13 

31 

.00 

25 

.02 
41 

.07 
29 

.05 
21 

.09 
81 

.11 
90 

.11 

52 

.12 

26 

.16 

26 

.07 
26 

.09 

16 

.08 
18 

.19 
38 

.22 

25 

.16 
28 

.06 
58 

.12 
36 

.23 
38 

.01 
40 

.09 
30 

.17 
32 

.00 
61 

.15 

53 

.19 
67 

.17 
30 

.16 
29 

.19 
18 

.17 
26 

3.60 
1222 

UAX  an<;  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  o: 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  month 

rage  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TIFTON  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

3  INCHES 

UAX 
MIN 

62 
51 

65 
45 

71 
44 

58 
53 

59 
50 

56 
49 

62 
49 

61 
46 

55 
39 

57 
39 

68 
38 

72 
43 

73 
53 

72 
57 

76 
57 

85 
57 

81 
53 

83 
52 

68 
60 

78 
56 

82 
56 

64 

55 

67 
53 

76 
53 

62 
57 

72 
53 

72 
48 

74 
48 

74 
48 

80 
53 

83 
51 

69 

50 

9 
5 

6  INCHES 

UAX 
HIN 

63 
60 

62 
58 

62 
57 

60 
59 

61 
59 

60 
59 

62 
59 

61 
56 

57 
54 

57 
53 

59 
56 

60 
55 

64 
61 

66 
62 

66 
63 

67 
63 

67 
62 

64 
63 

67 
63 

67 
63 

64 
61 

63 
61 

67 
64 

63 
62 

66 
82 

65 
60 

66 
60 

65 
60 

67 
62 

68 
61 

63 
59 

5 
9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T«ble  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
MARCH  19S7 


Day  of  month 


otanoD 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 
ALBANY 

AUERICU3  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAKELT 

BLUE  RIDGE 

BUENA  VISTA  1  SW 

CARROLLTON 

CAKTEKSVILLE 

CEDARTOWN 

C0L0UBU3  WB  AIRPORT 

CORNELIA 

CUTHBERT 

DALTON 

DAWSONVILLE  WB 

EASTHAN 

FITZGERALD 

FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GREENVILLE  2  W 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

MACON  WB  AIRPORT 

HILLEDGEVILLX 

HONTICELLO  2  NW 

MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SDRRENCY 

SWAINSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GRD 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

T 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
.2 

T 
T 

T 
T 

T 

See  leierence  notes  foUowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
■ARCH  1957 


Cleveland  6  NE,  Teoo. 

I  -o- 


Andrews  2  B,  N.  C. 

-o- 


'     3"     BCKuga  1  N,  Tei 


Coveeta  Exp  Sta,  N.  C 


Air  Nottely  Dam       Vouog  Harris  _Jk  Hlghla; 

,       N         W    "'-Ql  OLlttle  Highto.er  'Joe 


GEORGIA 


KBsee  8  wm,  3.  C. 


-O-  Clayton  1  N 


^  Exp  ata  VSrasi 

iptoM^Gap  '^"i.^'xrav  Mountain  —'i  ^  ,' 

'        -         I      ^  ^  Tray  souotain^  Long  Creek 

-     P^z^y  <h 

Walhalla,  3.  C. 
f  I        -A-Clemson  College, 

ToccoaX^  ,  ' 

-O  ^   4"  ^'•""i'.  3-  c. 


Hontlcello  2  S,  Pla. 

-o- 

O    •    O    Prtclpltatlon  only 

"  Preclpitatioft,  storagt  i  ^ 

-t>         -O-  Precipitation  and  Tempenjturr  Laaont  8  1  pa 

PiTCipltotion,  Temperature  and  Evaporation 


Type  ot  goge       O    Non-recordiog , 

•  Recording.      •   6to«  frP** 

CteM**  c/nr/#  combinations  Indicate  the  ovolloblfity  of 

more  detailed  meteorologtce I  data 


Jacksonville  WB  AP.  Pla. 


Glen  St.  Hary  Nurseries,  Fls. 


Revised  11PC,  Chattanooga.  Teni 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froH  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MARCH  1957 


iBollmea  tire  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
H&RCH  1997 


btahon 

Index  No. 

Oouniy 

Drainage  |  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

dtauon 

Index  No. 

^./Ounty 

Drainage  I 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Obsep 
vation 
Time 

L>bserver 

Refer 

To 
Tables 

a 

9 

H 

1  Precip 

Temp. 

[precip] 

SPALDING 

AOAIRSVILLE 

HARVEY  C(  MOTT 

HAMILTON  4  H 

AOEL 

COOK 

16 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3  *■ 

HARALSON 

COWETA 

MRS*  RUTH  T.  GABLE 

c 

AILEY 

MONTGOMERY 

SA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  9  6  7 

HARTHELL 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  9  7 

0131 

16 

31  21 

63  13 

Z93 

TA 

7* 

ROY  Ei  HOLLAND 

HARTWELL  6  E 

4136 

HART 

14 

34  21 

62  90 

690 

BA 

210 

HAZLEHURST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

CIVIL  AEROt  ADM. 

2  3  9  7 

HELEN 

WHITE 

JOHN  F.  GREER 

2  3  9  7 

AMERICUS  4  ENE 

SUMTER 

6P 

BLANCHE  S*  RHYNE 

2  9  9  7 

HEMP TOWN  GAP 

UNION 

TVA-131 

AMERICUS  EXP  STA  NHSV 

0298 

6 

32  06 

84  16 

490 

MID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

4270 

34  57 

83  46 

1990 

7A 

34  99 

HOGGARDS  MILL 

0404 

16 

31  42 

83  39 

430 

HOMERVI LLE 

31  02 

62  49 

180 

9P 

9P 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  98 

83  23 

700 

BA 

PROF.  E.  St  SELL 

2  3  9  7 

IRWINTON 

WILKINSON 

9P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

2   3  5  7 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

CLARKE 

33  99 

83  21 

689 

6P 

EDDIE  L,  REESE 

2  3  9  6  7 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

GA.    POWER  COMPANY 

C 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0439 

10 

33  97 

83  19 

MID 

eA 

U*  S(   WEATHER  BUREAl 

4648 

5 

34  29 

84  28 

1900 

7A 

"ta 

81  92 

GRADY  t.  BOYO 

ATLANTA  BOLTON 

3 

84  28 

765 

HENRY  T.  BARNETT 

JESUP  8  S 

BRUNs  Pulp  ♦  ppr  co 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

0451 

FULTON 

84  29 

977 

MIO 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9      7  C 

JOHNTDWN 

DAWSON 

34  31 

MID 

MRS.   VIVIAN  CHESTER 

c 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  98 

143 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  9       7  C 

JONESBORO 

CLAYTON 

E.   J.   SWiNTt  SR. 

AUGUST A 

0300 

RICHMOND 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  9  7 

4802 

18 

34  47 

89  22 

090 

7A 

SIDNEY  Ra  MULLEN 

K  tNGSTON 

8ALL  GROUND 

0A03 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  99 

04  91 

724 

8A 

MRS.   H.  E.  WARMACK 

3 

LA  GRANGE 

TROUP 

89  02 

8A 

PAUL  S.  SMITH 

2   3  9       7  C 

SELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  98 

189 

MID 

HENRY  C.  MEARN 

C 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

^* 

SIDNEY  E.  STEVENS 

3  C 

BLACKBEARD  ISLAND 

7A 

U.S. FISH  *  WLOF  SVC 

2  3  9  7 

LIME  BRANCH 

9102 

33  96 

89  16 

090 

MID 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0069 

34  91 

83  96 

1938 

eA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  9  7 

L INCOLNTON 

DR.  J>   G*  STANOIFER 

LITTLE  HIGHTOWER 

BLUE  RIDGE 

FANNIN 

34  92 

84  19 

1730 

6P 

ep 

P.   B.  CARRUTH 

2  3  9  7 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

NESeiT  BAKER 

2  3  9      7  C 

BLUE  RIOCE  RESVR  0AM 

FANNIN 

9A 

TVA-llO 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  9  7 

1132 

34  " 

83  02 

^780 

MRS.  GWENDOLYN  BROWh 

LUMPKIN  2  NE 

5394 

3 

32  04 

84  47 

499 

OA 

8A 

34  92 

4780 

8A 

MACON  W8  AIRPORT 

BROOKLET  1  W 

32  23 

81  41 

190 

6P 

H.  C.  CROHLEY 

BRUNSMICK 

gl«1n^" 

2 

9P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2  3  9  7 

MArSVlLLE 

JACKSON 

EARL  L*  SAILERS 

BRUNSWICK  CAA  AP 

GLYNN 

31  09 

81  23 

»4 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9       7  C 

METTER 

CANDLER 

CITY  OF  METTER 

2  5  5  7 

BUENA  VISTA  1  SH 

1372 

6 

32  19 

84  32 

670 

9P 

9P 

GA.  FORESTRY  COMM 

5898 

32  90 

82  14 

186 

8A 

MRS.  E.  B.  KING 

1413 

14 

83  33 

1770 

MID 

GUY  Wt  RUCKER 

MILLEOGEV I LLE 

320 

1429 

6 

32  33 

64  14 

629 

THOMAS  ft  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

33  22 

81  96 

116 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN)  M 

MILLHAVEN  e  E 

SCREVEN 

MR.  DORIS  A.  HART 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

269 

6P 

Ji  0.  BELCHER 

2  3  9  7 

MONROE 

WALTON 

I 

RADIO  STATION  WMBE 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

690 

6P 

&P 

N*  GA.   EXP,  STATION 

2  3  9  7 

9979 

32  19 

84  01 

379 

8A 

1900 

31  14 

84  13 

179 

JAMES  B>  SPENCE 

2  3  9  7 

1544 

11 

31  92 

81  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

MORGAN 

CALHOUN 

CANTON 

CHEROKEE 

9 

34  14 

84  29 

894 

C.  B*  TEASLEY 

3  C 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

RADIO  STATION  WMTM 

2   3  9  7 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

14 

82  99 

490 

8A 

J<  0*  MOORE 

2  3  9  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

Li  G*  REYNOLDS 

CARNESVlLLE  *•  NE 

1619 

14 

34  23 

7A 

3  C 

6219 

13 

31  12 

81  99 

69 

5P 

9P 

8A 

12 

84  4  2 

609 

RALPH  M.  MESSER 

CARTEfiSVILLE 

1669 

BARTOW 

9 

34  09 

735 

9P 

9P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2   3  9  7 

NEWINGTON 

SCREVEN 

ai  30 

140 

W,    HUBERT  RRANNEN 

2  3  5  7 

CARTERSVILLE  3  Sw 

BARTOW 

5 

34  09 

64  90 

689 

7A 

GRANVEL  P*  TATUM 

NEWNAN 

COWETA 

I 

6P 

JAMES  0.  HARDINi  JR 

2  3  5  7 

CAVE  SPGS  <■  SSW 

1715 

89  21 

MID 

6360 

31  17 

84  37 

182 

MID 

EMORY  UNI   FLO  STA 

RALPH  Ha  AYERS 

noontootla  creek 

CHATSWOHTH  I  W 

12 

34  46 

84  4  7 

800 

3  C 

MRS.  M,  H.  DEMPScT 

CHICKAMAUSA  PARK 

WALKER 

34  99 

89  1« 

789 

9P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

PATTERSON 

PIERCE 

GA.  FORESTRY  COMM. 

3 

CMOESTOE 

UNION 

83  94 

1900 

TVA-970 

3 

PEARSON 

ATKINSON 

COUNTY  AGENT 

C 

CLAYTON  1  N 

1962 

14 

34  93 

83  24 

2190 

6P 

ap 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  9  7 

7087 

6 

32  03 

64  22 

900 

5P 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

WEBSTER 

MARY  L*  SUTTON 

COLQUITT 

MILLER 

9P 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

2  3  9  7 

RESACA 

GORDON 

TOBE  0.  HOLLAND 

3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

290 

OA 

THOMAS  H.  JUSTICE 

RINGGOLD 

CATOOSA 

TVA-721 

2166 

3 

32  31 

84  96 

389 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7490 

le 

34  45 

89  32 

820 

7A 

CONCORD 

31  01 

290 

COOPER  GAP 

LUMPK 1 N 

HARRr  M.  BUTLER 

C 

ROME  we  AIRPORT 

FLOYD 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  9  6  7  C 

COHDELE 

CRISP 

31  98 

349 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  9  7 

SANOERSVILLE 

WASHINGTON 

RADIO  STATION  WSNT 

2   3  9  7 

22S3 

14 

34  31 

83  32 

6P 

BILLY  C.  MASSEY 

2  3  9  7 

7842 

2 

32  00 

81  16 

22 

MID 

8A 

2318 

33  36 

83  92 

770 

2408 

3 

34  13 

84  OS 

1300 

CURRWILUE  2  W 

FLOYD 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 
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RBFEREKCE  NOTES 


Addltloaal  iDforutlOQ  regu-dlDS  the  cllute  of  Georgia  mAj  be  obtained  by  vrltlog  to  the  State  CllBatologiat  at  Agricultural  Bnglneertng  Building,  University  of  Georgia,  Atbeos,  Georgia, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  atatlon  nase,  such  aa  13  SSW,  Indicate  diataoce  in  alles  aod  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  correctiona  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Hoatbly  and  aeaaooal  snowfall  aod  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  vlsslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue, 
Divisions,  as  used  in  Table  3,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dlaenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     Teaperature  In  'T,   precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  novement   In  Bllea.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  subs  of  the  negative  departures  of  average  dally  teaperatures  froa  65*  F, 

Evaporation  is  aeasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

tong-tera  aeans  for  full-tiae  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  3.  Weather  Bureau")  are  baaed  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-tera  aeans  for  all  stations  except   full-tlae  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-I95S. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet  or  Ice  on  the  grouod.  Saaples  for  obtaining  aeasureaents  are  taken  froa  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occaalonal  drifting  and  other  causes  of  '.ocal  variability  in  the  snovpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
Is  aeasured  at  selected  stations  when  two  or  aore  Inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  3  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table.   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  slset  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  34  hours  ending  at  tlae  of  observation.    The  Station  Index  lists  observation  tlaes  in  the  standard  of  tlae  In 

Snow  on  grouad  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a, a.,  E.S.T. 

-     Mo  record  in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  3  and  5,    is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  Interpolated  aoothly 
precipitation  totals. 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

**     Fastest  observed  one  alnute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Aaount   included  in  following  aeasureaent ,   tlae  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  wiodshield. 

#  Theraoaetera  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that   the  theraometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

All     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.    These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfLll  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  that  soli  teaperatures  are  published. 

H     One  or  aore  days  of  record  alsaing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  alsaiog.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this 

station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aooth. 
R    Aaounts  froa  recording  gage   (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  aa  aaount  too  saall  to  aeasure. 
V     Incluses  total   for  previous  aonth. 

loforaatlon  concerolog  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1955  aay  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,   Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Siallar   inforaation  for  regular  Weather  Bureau  stations 
aay  be  found  in  the  latest   Issues  of  Local  Cllaatologlcal  Data,  Annual   for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;     $3.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaaary) .     Checks,   and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Docuaents.     Reaittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 


NWRC.  ,   Asheville,  K.  C.  5/2/57  850 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Stormy,  wet,  and  predominantly  cool  weather 
prevailed  the  first  half  of  April  but  mild  to 
rather  warm  and  relatively  dry  weather  featured 
the  latter  part  of  the  month. 

Average  temperatures  were  somewhat  higher  than 
usual  over  most  of  the  State.     Extremes  ranged 
from  22"  at  Blairsville  Exp  Sta  the  15th  to 
93°  at  Kashville  the  20th  and  at  Rome  the  29th. 
Precipitation  was  relatively  light  in  the  Central 
and  East  Central  Divisions,  moderate  in  the 
southern  portion  of  the  State,  and  heavier  than 
average  in  the  West  Central  Division  and  in  the 
northern  portion  of  the  State.     Station  totals 
ranged  from  1.27  inches  at  Brooklet  1  W  to  15.80 
inches  at  Suches.     Taylorsville  reported  the 
greatest  amount  of  rain  for  one  day  with  a 
measurement  of  6.64  inches  on  the  5th. 

WEATHER  DETAILS 

April  was  warm  through  the  5th,  predominantly 
cool  from  the  6th  through  the  16th,  and  mild 
to  rather  warm  the  remainder  of  the  month. 
Heavy  rains  occurred  in  the  southwest  and  north 
portions  of  Georgia  on  the  1st  and  throughout 
the  area  northwest  of  a  line  through  Augusta 
and  Thomasville  on  the  5th.     Rains  of  lesser 
intensity  reached  the  major  portion  of  the  State 
the  8th,  11th  and  17th-18th,  and  scattered  show- 
ers provided  additional  moisture  in  some  areas. 
The  central  and  southern  areas  were  lashed  by 
strong  squall  line  winds  on  the  1st  and  several 
tornadoes  developed  on  the  5th  and  on  the  8th. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  during  much  of  April  were 
not  too  favorable  for  land  preparation,  planting 
operations,  or  crop  growth.     Continued  rains 
over  most  of  the  State  kept  soils  too  wet  for 
land  preparation  and  planting  operations.  Un- 
seasonably low  temperatures  retarded  growth  of 
small  grains  and  early  spring  planted  crops. 
More  favorable  weather  the  last  week  of  April 
improved  conditions  and  enabled  many  farmers 
in  northern  areas  to  resume  land  preparation 
and  planting  operations.     Prospects  for  small 
grains  were  generally  good  to  very  good.  Wheat 
yields  were  expected  to  be  well  above  average. 
In  many  areas  of  the  State  the  peach  crops, 
especially  the  early  varieties,  had  been  hurt 
by  a  lack  of  chilling  hours  during  the  dormant 
season,  but  production  was  still  expected  to  be 
above  average . 

DESTRUCTIVE  STORMS 


eastward  in  a  skipping  fashion  making  its  final 
strike  in  Wilkinson  County  some  80  miles  away 
about  5:30  a.m.     Other  counties  affected  by  this 
storm  were  Macon,  Peach,  Houston  and  Twiggs. 
Two  lives  were  lost,  three  people  suffered  injury, 
and  approximately  100  buildings  were  destroyed. 
The  next  tornado  struck  8  miles  southwest  of 
Warrenton  about  6:15  a.m.  and  skipped  along  north- 
eastward to  the  vicinity  of  Thompson,  HcDuffie 
County.     East  of  Thompson  there  were  indications 
of  two  separate  storms,   one  moving  northeastward 
and  the  other  moving  eastward  to  make  its  final 
strike  9  miles  west  of  Augusta.     This  system  of 
tornadoes  occurring  within  an  hour  injured  two 
people  and  caused  property  damages  that  included 
the  destruction  of  8  houses  and  a  church.  A 
tornado  that  struck  5, miles  east  of  Moultrie 
about  8:30  a.m.  destroyed  two  barns  and  appar- 
ently lifted  to  strike  again  in  Cook  County  where 
it  moved  along  the  ground  for  5  miles  causing 
minor  to  major  damage  to  barns  and  houses.  One 
person  injured,  one  house  destroyed,  and  minor 
damages  to  other  buildings  and  trees  in  the 
Jamestown  Community  north  of  Waycross  constituted 
the  toll  of  a  storm  suspected  to  have  been  a 
tornado  that  struck  at  11  a.m.     The  latest 
occurrence  reported  on  the  5th  was  a  small 
tornado  that  struck  in  Chatham  County  at  11:34 
a.m.  causing  damages  to  roofs,  small  buildings, 
and  trees . 

After  only  a  brief  interlude,   tornadoes  reappear- 
ed in  Georgia  on  the  8th.     The  earliest  storm 
reported  on  this  date  struck  at  2  p.m.  and  moved 
northeastward  for  10  miles  passing  within  2  miles 
to  the  south  of  Calhoun.     Twenty  people  were 
injured  and  heavy  property  damages  included  10 
house  trailers  demolished,  70  buildings  damaged 
or  destroyed,  and  a  chenille  mill  heavily  damaged. 
The  combination  of  a  tornado,  hail,  and  heavy 
rain  between  4  and  5  p.m.  caused  heavy  property 
and  crop  damages  in  Tift,   Irwin,  and  Coffee 
Counties.     The  tornado  struck  in  northern  Tift 
County  and  moved  approximately  50  miles  alter- 
nately on  the  ground  and  in  the  air  across  the 
southern  portions  of  Irwin  and  Coffee  Counties 
destroying  a  planing  mill  near  Douglas  and  dam- 
aging houses,  barns,  and  trees  in  all  three 
counties.     A  short  distance  north  of  this  tri- 
county  storm,  a  tornado  struck  in  the  southwest 
section  of  Telfair  County  b.bout  4:30  p.m.  and 
skipped  along  to  the  vicinity  of  Lumber  City. 
Casualties  were  reported  as  one  death  and  five 
injuries.     Several  houses  were  meted  various 
degrees  of  destruction  and  there  was  a  large 
loss  of  timber.     The  final  tornado  occurrence 
reported  was  a  strike  in  Randolph  County  at  6:30 
p.m.  that  damaged  3  houses,  2  barns,  a  church, 
and  a  school. 


Squall  line  winds  caused  widespread  minor  damage 
to  roofs,  windows,  TV  antennas,  utility  lines, 
and  trees  in  the  middle  and  southern  portions 
of  Georgia  on  the  1st. 

Tornadoes  struck  in  several  areas  on  the  5th. 
The  earliest  occurrences  were  about  3  a.m.  in 
Webster  and  Lamar  Counties.     Damage  was  reported 
as  slight  in  two  small  areas  of  Webster  County, 
while  damages  in  Lamar  County  included  several 
barns  destroyed,  many  porches  and  roofs  blown 
away,  and  trees  and  utility  lines  broken.  At 
4  a.m.  a  tornado  struck  about  4  miles  southwest 
of  Ellavllle  in  Schley  County  and  moved  north- 


FLOODS 

Many  streams  reached  flood  stage  but  in  general 
the  flood  peaks  were  not  significant.     The  high- 
est crests  were  5.0  feet  above  flood  stage  on 
the  Oostanaula  River  at  Resaca  the  6th-7th  and 
4.7  feet  above  flood  stage  on  the  Etowah  River 
at  Canton  on  the  5th.     Other  crests  were  near 
or  less  than  3  feet  above  flood  stage. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


GEORGIA 
APRIL  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

Deport  ure 
From  Long 
Term  Mecjns 

Highesl 

1 

8 
> 
3 

1 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

GreatesI  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

■d 

Max  Depth 
on  Ground 

0 

8 

0 

s 

2 

£ 
0 
2 
0 
° 

or  More 

6  • 

0  » 

s  > 

6> 

bl 

ALLATOOMA  DAM  2 

AM 

74t7 

91.0 

62.9 

87 

28+ 

33 

9+ 

151 

0 

0 

0 

0 

5.62 

3.89 

9 

.0 

0 

9 

2 

1 

CALHOUN  IXP  STATION 

79»7 

48.2 

62.0 

87 

27+ 

30 

9+ 

155 

0 

0 

4 

0 

5.70 

3.05 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

CAK  T  BKoV 1  LUC 

78*2 

52.6 

65.4 

89 

27+ 

31 

10 

103 

0 

0 

1 

0 

6.11 

2 . 00 

4+ 

.0 

Q 

6 

2 

CBMKK lUWN 

77 . 5 

50,  3 

63.9 

68 

29 

29 

15 

115 

0 

0 

2 

0 

8.33 

9 

.  0 

Q 

9 

4 

OA L TON 

AM 

75  •  3 

51.6 

63.5 

89 

30 

33 

9+ 

131 

0 

0 

0 

0 

4.84 

* 

9 

.  0 

Q 

10 

4 

LAFAvrrre 

7»t7 

49.8 

62.6 

88 

29 

28 

15 

143 

0 

0 

3 

0 

4.96 

2.02 

5 

.0 

0 

2 

2 

ROME 

7««9 

51.6 

69.6 

3.6 

93 

29 

32 

1 0+ 

98 

5 

0 

2 

0 

6.20 

l.»9 

4.30 

5 

.0 

0 

{ 

3 

1 

KuMb   WS  a  1  i*f"\m  1 

7*. 6 

49.8 

63.2 

2.7 

29 

30 

10 

1 

0 

2 

0 

5.80 

1.18 

3.74 

4 

.0 

i 

1 

MVISION 

63.7 

2f6 

5.96 

1.44 

.  0 

NOTTH  CCNTRAL 

ATMCNS 

76*4 

32. 0 

64.2 

2*1 

86 

21  + 

33 

15 

113 

0 

0 

0 

0 

3.92 

- 

.63 

2.42 

9 

.  0 

0 

6 

1 

1 

ATnEN9  COL  Or  AuKi 

77  •  7 

?J  *z 

64.7 

ff 

29 

33 

9 

0 

0 

0 

0 

3.90 

2.12 

9 

.0 

4 

3 

1 

ATNCNS  WB  AIRW)RT 

76*  1 

51.6 

64.0 

2*3 

88 

29 

35 

9 

118 

0 

0 

0 

0 

3.94 

.65 

1.56 

5 

.0 

3 

1 

A  1  LAMIA  RlKfWttl 

79  #0 

53.5 

64.3 

2  •  6 

85 

29 

37 

9 

0 

0 

0 

0 

6.04 

1.62 

2.75 

4 

.0 

9 

4 

3 

70*9 

43.1 

57.0 

I  •  4 

83 

26+ 

22 

15 

247 

0 

0 

6 

0 

11.19 

6.84 

4.60 

5 

.0 

10 

7 

3 

BL0E  RIDCe 

7S.2 

46.4 

59.8 

86 

29 

25 

15 

190 

9.21 

3.42 

4 

.0 

0 

11 

6 

3 

OAHLONE«A 

AM 

70(6 

49.6 

60.1 

•  9 

83 

29+ 

33 

9+ 

189 

Q 

Q 

Q 

Q 

7.41 

2.44 

3.53 

5 

•  0 

0 

10 

2 

MHSONVILLE  WB 

7».7 

4«.} 

60.0 

89 

28+ 

27 

19 

184 

Q 

Q 

7.49 

2.89 

4 

0 

8 

2 

SAINESVILLE 

.  7«ie 

51.1 

64.  1 

4.3 

90 

29 

34 

115 

1 

0 

0 

0 

5.67 

1.10 

3.32 

5 

'n 

0 

1 

HELEN 

AM 

73t6M 

47a4M 

60.  9M 

89 

22  + 

30 

9+ 

180 

0 

0 

4 

0 

9.91 

4.45 

*0 

0 

JASriR 

AM 

72.7 

49.6 

61  .2 

84 

23+ 

j2 

1 0 

172 

0 

0 

1 

0 

10.05 

9.19 

.0 

0 

6 

3 

WINDER  1  SSE 

76.2 

50.6 

63.4 

89 

27+ 

30 

9 

120 

0 

0 

1 

0 

4.73 

3  •  37 

5 

.0 

0 

9 

2 

1 

DI V 1 S I  ON 

61.9 

1*5 

6.92 

2.35 

.0 

NOHTHEAST 

CARLTCN  BR  I  CMC 

AM 

76.2 

45.2 

61.7 

1  fl  1 

89 

30 

28 

15 

144 

Q 

5 

Q 

3.27 

.82 

1  #72 

9 

.  0 

0 

9 

1 

CLAYTON  1  N 

73  .4 

47.4 

60.4 

86 

28 

31 

9+ 

160 

0 

0 

3 

0 

8.34 

2.67 

2  tftl 

* 

a  0 

9 

5 

3 

COCNELIA 

73.7 

a?  *  i 

61.9 

3  •  0 

84 

22+ 

34 

9+ 

145 

0 

0 

0 

0 

7.24 

2.26 

3*35 

.0 

g 

5 

2 

HARTMSLL 

78.6 

51.4 

69.0 

29 

35 

9+ 

2 

0 

0 

0 

4.86 

2  «  65 

.  0 

4 

1 

TOCCOA 

7S.6 

51.2 

63.4 

2)1 

89 

29 

34 

15 

117 

0 

0 

Q 

Q 

6.09 

1.67 

3*64 

- 

.0 

0 

7 

3 

1 

WAsni Nw 1 

M 

90 

29 

Q 

Q 

3.86 

.29 

1  ■  3  3 

5 

.0 

^ 

6 

2 

MVISION 

62  .  9 

2.1 

5.61 

1.09 

• 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA  1  SW 

79.  2M 

55. 3M 

67. >M 

87 

21 

36 

9 

65 

0 

0 

0 

0 

4.90 

2«89 

5 

.  0 

0 

9 

1 

CARMMXTON 

77.1 

49.8 

63.9 

86 

29 

31 

15 

116 

0 

0 

2 

0 

7.45 

4*55 

5 

0 

6 

2 

COLUMBOS  WB  AIRPORT 

** 

53.9 

66.9 

3*1 

89 

21 

37 

1 0 

83 

0 

0 

0 

0 

6.19 

1 .  96 

1  •  06 

.0 

0 

Q 

3 

1 

EXRERINENT 

AM 

7  5  .  w 

93.7 

64.8 

87 

30 

39 

g 

105 

0 

0 

0 

0 

4.  95 

3  •  71 

5 

.0 

0 

2 

1 

QREENVILLE  2  W 

78. 6M 

52. 4M 

69. 6M 

87 

29 

33 

9 

7 1 

0 

0 

0 

0 

5.98 

2*15 

5 

.0 

0 

6 

4 

3 

SRIFPIN 

77.6 

93.6 

69.6 

2t4 

87 

29 

36 

9 

89 

0 

Q 

5.34 

.69 

3.72 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

LA  SRANOE 

78. S 

52.3 

69.4 

88 

21 

32 

15 

94 

0 

1 

0 

7.56 

4.74 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

MARftHALLV  ILLK 

67.0 

21 

36 

15 

Q 

0 

0 

0 

3.30 

l*on 

6 

.  0 

6 

2 

J 

NEWMAN 

77*8 

52*6 

65.2 

,  - 

AA 
ft^ 

29 

33 

9 

QA 

0 

0 

0 

0 

5.65 

.72 

9 

•  0 

5 

i 
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52.5 

64.6 

25+ 

34 

15 

RO 

0 

0 

0 

0 

4.55 

9  An 

5 

•  0 

5 

^ 

TALLAM«BA  2  NNW 

75.7 

48.9 

62.3 

2«7 

86 

29 

28 

1 0 

136 

0 

0 

2 

0 

5.  91 

.97 

4*30 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

THOMASTON  2  S 

79.9 

92.3 

66.1 

88 

26+ 

34 

1 0 

78 

0 

0 

0 

0 

4.  73 

2*00 

5 

.0 

0 

4 

1 

WEST  WINT 

78.3 

92.  J 

69.3 

2t  2 

87 

21 

34 

15 

88 

0 

0 

0 

0 

6.39 

1.32 

3«83 

5 

.  0 

^ 

9 

3 

2 

»IVI*ION 

69.3 

2*0 

5.61 

.97 

.  0 

CENTRAL 

AILEY 

AM 

81. 9M 

99. 9M 

68. 7M 

00 

22+ 

47 

3 

0 

0 

0 

3.06 

1.75 

6 

.  0 

0 

4 

1 

COVINCTON 

76.* 

91.9 

64.2 

2*2 

86 

29 

33 

10 

107 

0 

0 

0 

0 

4.99 

.68 

3.50 

5 

.  0 

0 

5 

2 

1 

0U8L IN 

81.0 

67.8 

22 

39 

15 

3 

0 

0 

0 

2.88 

1  .  59 

5 

.0 

2 

1 

EASTMAN  \  W 

67.4 

1  •  0 

ftfl 

21  + 

40 

9+ 

of 

0 

0 

0 

0 

2.93 

2.16 

5 

.0 

1 

1 

CORSTTM  I  S 

78  . 1 

52.0 

69.1 

IT 

21  + 

36 

9 

94 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1.38 

9 

.0 

4 

2 

1 

POmr  VALLEY  »  E 

79.1 

93.4 

**.3 

2.0 

89 

21  + 

37 

9+ 

84 

Q 

Q 

Q 

Q 

4.14 

.30 

2.18 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

6REENSB0R0 

79.0 

93.2 

66.1 

3.9 

88 

21  + 

34 

10+ 

88 

Q 

0 

0 

2.51 

1.92 

1.47 

9 

.0 

0 

9 

1 

1 

HAWKINSVIU.E 

80.0 

54.2 

67.1 

1.8 

90 

22 

36 

15 

68 

1 

0 

Q 

Q 

2.72 

1.64 

1.89 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

IRWINTON 

MACON  MB  AIRTORT 

R 

80.4 

55.1 

67.6 

2.1 

89 

3+ 

36 

1 5 

68 

0 

0 

0 

0 

2.85 

- 

.96 

2.22 

5 

_ 

.0 

0 

2 

. 

1 

AM 

78.6 

50.0 

64.3 

1.0 

88 

22  + 

34 

15 

116 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.88 

1.18 

.0 

Q 

1 

1 

MONTI CELLO  2  NW 

79.0 

47.7 

63.4 

87 

29 

28 

15 

111 

0 

0 

5 

0 

2.50 

1.42 

9 

.0 

0 

2 

1 

SAN0ERSV1U.E 

79.1 

94.1 

66.6 

90 

22 

37 

10 

75 

1 

0 

0 

0 

2.07 

1.36 

9 

■  0 

0 

4 

1 

1 

MVISISN 

66.2 

2.1 

2.98 

1.25 

.0 

SA«T  CENTRAL 

AIMUTTA  WB  AIR^OKT 

R 

78.6 

50.6 

64.6 

1.4 

89 

22 

33 

10 

103 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.50 

1.16 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

AtMUSTA 

80.1 

54. OM 

67. IM 

92 

22 

39 

10 

68 

1 

0 

0 

0 

1.79 

.98 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

BRMKLET  1  W 

82.4 

93.8 

68.1 

1.4 

91 

3+ 

40 

15 

47 

8 

0 

0 

0 

1.27 

2.24 

.80 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

LeetsviLLE 

80.7 

93.2 

67.0 

2.0 

92 

22 

38 

15 

70 

1 

0 

0 

0 

2.77 

.88 

2.42 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

METTER 

79.7 

56.0 

67.4 

88 

22 

42 

9 

55 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1.62 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

Preapitation 
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GEORGIA 
APRIL  1957 


Temperature 
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1 
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hs 
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MILLEN 

80  7 

54  1 

67  4 

1  A 
1.6 

91 

22 

39 

58 

0 

0 

0 

2.63 

.  76 

1  99 

5 

.  0 

Q 

1 

New  1  Ni9 1  wn 

go, 7 

53.2 

67.0 

89 

22+ 

36 

15 

57 

0 

0 

0 

0 

2.39 

1.00 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

SWA  I NS60R0 

80. S 

54.9 

67.7 

90 

22 

41 

9+ 

52 

1 

0 

0 

0 

2.42 

1.80 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

WARRENTON 

79.0 

53.5 

66.3 

2.8 

90 

22 

35 

10 

78 

1 

0 

0 

0 

2.79 

1.41 

1.90 

9 

.0 

0 

9 

1 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

79.3 

92.8 

66.1 

89 

22 

37 

15 

71 

0 

0 

0 

0 

2.49 

1.59 

» 

.0 

0 

9 

1 

1 

DIVISION 

66.9 

1.7 

2.41 

1.22 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

81.0 

»6.6 

68.8 

1.4 

89 

21  + 

41 

9 

50 

0 

0 

0 

0 

7.35 

2.95 

2.22 

6 

.0 

0 

9 

6 

3 

AMERICUS  4  ENE 

79.1 

55. S 

67.3 

2.1 

88 

21 

37 

9 

67 

0 

0 

0 

0 

4.95 

.51 

2.48 

5 

.0 

0 

9 

1 

1 

BAINBRIDGE 

81. S 

56.5 

69.0 

1.8 

89 

21  + 

39 

10 

47 

0 

0 

0 

0 

3.98 

- 

.92 

1.38 

.0 

0 

7 

4 

1 

BLAKELY 

79.1 

56.0 

67.6 

1.4 

87 

3+ 

38 

9 

67 

0 

0 

0 

0 

7.58 

2.59 

2.34 

5 

.0 

0 

9 

9 

4 

CA I RO  2  NNW 

80.0 

57.4 

68.7 

87 

3+ 

43 

9+ 

40 

0 

0 

0 

0 

4.83 

1.78 

.0 

0 

e 

4 

2 

CAMILLA 

82.3 

M 

90 

3+ 

0 

0 

0 

4.53 

1.20 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

COLQUITT 

83.0 

57.1 

70.1 

90 

3 

41 

9 

32 

1 

0 

0 

0 

3.57 

1.10 

.0 

0 

9 

4 

1 

CUTHBERT 

80.5 

56.5 

68.5 

88 

21  + 

38 

9 

55 

0 

0 

0 

0 

5.79 

l.«2 

9 

.0 

0 

6 

4 

3 

FORT  GAINES 

79.5 

56.2 

57.9 

2.2 

88 

21 

36 

15 

66 

0 

0 

0 

0 

5.44 

.57 

1.77 

.0 

0 

9 

3 

2 

H0G6ARDS  MILL 

81.4 

55.4 

68.4 

90 

3+ 

39 

10+ 

59 

3 

0 

0 

0 

4,39 

1.30 

1 

.0 

0 

9 

> 

3 

LUMPKIN  2  NE  AM 

77.6 

54.  7 

66  .  2 

65 

4+ 

36 

9 

79 

0 

0 

0 

0 

6.72 

3.45 

, 

.0 

0 

6 

9 

1 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

78.6 

55.1 

66.9 

87 

21 

37 

9 

71 

0 

0 

0 

0 

4.46 

2.51 

3 

.0 

0 

7 

2 

1 

1  nViWiw*''  1  ^  w 

81.0 

56.0 

68.5 

1.4 

90 

3 

40 

10 

47 

1 

0 

0 

0 

3.68 

•  89 

1.52 

1 

.0 

0 

9 

4 

1 

THOMASVtU-E  WB  CITY 

80.2 

58.6 

69.4 

2.0 

89 

25 

42 

41 

0 

0 

0 

0 

3.68 

•  62 

1.30 

2 

.0 

0 

6 

4 

1 

nt    T  <t  f  ON 

68.3 

1.6 

5.07 

•  41 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

79.6 

52.4 

66.0 

.1 

89 

23 

40 

10 

75 

0 

0 

0 

0 

1.87 

2<>9 

.89 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

ASHBURN 

80.1 

56.2 

68.2 

88 

22 

39 

9 

50 

0 

0 

0 

0 

4.16 

2.65 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

COROELE 

47  0 

63 .  0 

89 

23 

40 

9+ 

71 

0 

0 

0 

0 

5.  02 

1 . 99 

5 

.  0 

0 

5 

3 

2 

OOUOLAS 

no '  q 

87 

21  + 

42 

14 

48 

Q 

0 

0 

0 

2.03 

.91 

6 

.0 

0 

1 

2 

0 

FITZGERALD 

80  *7 

57*2 

69*0 

2  ■  2 

22 

4^ 

9 

39 

Q 

0 

0 

0 

3,37 

_ 

.  70 

2.15 

9 

.0 

0 

4 

2 

HOMERVILLE 

84.8 

51.4 

68.1 

90 

4 

40 

1+ 

24 

1 

0 

0 

0 

1.78 

.90 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

LUMBER  CITY  AM 

79.2 

66  . 1 

90 

23 

4  1 

16 

63 

1 

0 

0 

0 

3.93 

.12 

1.74 

6 

.0 

0 

9 

2 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

55*4 

67.1 

- 

87 

3+ 

40 

5  2 

Q 

0 

0 

0 

5.02 

.53 

1.57 

9 

.0 

0 

8 

2 

2 

NASHVILLE 

56  5 

20 

34 

3 

0 

0 

0 

3.05 

1.51 

9 

.0 

3 

2 

2 

QUITMAN 

80  5 

56.0 

68.3 

89 

4 

41 

10 

39 

0 

0 

0 

0 

4,44 

.48 

1.39 

2 

.0 

0 

7 

4 

2 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

79.2 

55.5 

67.4 

1*A 

88 

22+ 

41 

9 

61 

0 

0 

0 

b 

3.24 

1.06 

1.02 

5 

.0 

0 

9 

1 

1 

VALDOSTA  4  NW 

61.0 

54.7 

67  .9 

88 

3 

39 

1 0 

47 

0 

0 

0 

0 

4.  88 

1.41 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

01 V I S I  ON 

67  .  7 

1*1 

3.43 

.60 

.  0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

79.9 

53.1 

66.5 

88 

27 

39 

7 

66 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.02 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

77. 8M 

57. 2M 

67. 5M 

84 

27+ 

44 

10 

34 

0 

0 

0 

0 

4.15 

2.18 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

BRUNSWICK 

78.2 

59.8 

69.0 

.7 

87 

8 

47 

15 

23 

0 

0 

0 

0 

5.54 

2.50 

3.64 

12 

.0 

0 

3 

3 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

75.6 

60.5 

68.1 

85 

8 

46 

10+ 

39 

0 

0 

0 

0 

6.88 

4.38 

11 

.0 

s 

4 

3 

2 

CAMP  STEWART 

78.9 

54.8 

66.9 

87 

22 

42 

10+ 

50 

0 

0 

0 

0 

2.64 

.70 

9+ 

.0 

0 

9 

2 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

77.8 

51.6 

64.7 

85 

22+ 

37 

16 

71 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.82 

12 

.0 

0 

9 

2 

0 

F0«.ICSTO«  9  SW 

81. 3M 

54. IM 

67. 7M 

89 

3 

43 

15+ 

36 

0 

0 

0 

0 

3.81 

1.60 

2 

•  0 

0 

3 

3 

2 

6LENNVILLE 

78.9 

54.6 

66.8 

.3 

87 

22 

42 

9+ 

57 

0 

0 

0 

0 

5.18 

1.63 

2.35 

18 

.0 

0 

6 

4 

2 

JESUP  S  S 

79.8 

51.9 

65.9 

87 

21  + 

38 

10 

61 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.2? 

12 

.0 

0 

3 

3 

2 

NAHUNTA 

79. 2M 

54. OM 

66. 6M 

86 

22 

42 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

4.35 

l.«4 

12 

.0 

0 

4 

3 

I 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

77,6 

50.7 

64.1 

.4 

85 

22 

34 

15 

83 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.39 

.68 

12 

.0 

0 

6 

3 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

76.9 

54,7 

65.8 

•  1 

85 

22 

39 

15 

65 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.49 

1.04 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

74.7 

M 

80 

25+ 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.66 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

SURRENCY 

81.8 

52.7 

67.3 

90 

22 

38 

10+ 

53 

1 

0 

0 

0 

2.95 

1.02 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

WAYCROSS 

80.9 

55,6 

68.3 

.7 

88 

3+ 

41 

10 

37 

0 

0 

0 

0 

2.84 

.46 

.83 

12 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

66.8 

.2 

3.61 

.60 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBEVILLe 
ADAIR5VILLE 
ADEL 
AIUEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  J*  ENE 
ANTIOCM 

A5H8URN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AORI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON  1  w 

ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HB  AIRPORT 
AUOUSTA  HB  AIRPORT 
AUOUSTA 
BAINBRIOGE 

BALL  GROUNO 
BEAVEROALE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELT 

BLUE  RIDGE 

BLUE  RIOOE  RESVR  DAM 
80MMAN 

BRASSTOHN  BALO 
BROOICLET  1  W 


7.9J 
3.06 


7.» 
>.<2 

>.9> 


RECORD  MlSSIrtC 


.02  2.00 
1.87 

1.39 


.30  7.22 
3.89 
1.02 
2. AS 


3.92 
3. SO 
3.94 


RECORD  MISSINO 


3.98 

7.81 
5.37 
A. 13 
11.19 
7,38 


3.42  1.04 
4.93 
2.42 
.30  4.23 


10     11  12 


Day  oi  month 
13  I  U  I  15 


2.18 
.19  .14 


19     20  21 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 


.91  1.04 
•  18 

•19  1.99 


BRUNSWICK 
BRUNSHICK  CAA  AP 
8UENA  VISTA  1  S« 
BUTLER 

SUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEMART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  4  NE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE  3  SH 
CEDARTOHN 
CMATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 

CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  H8  AIRPORT 

CONCORD 
COR  DELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CinMBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONVIU.E 
DAWSONVILLE  WB 
DIAL  POST  OFFICE 

OOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
0OU6LASVILLE 
DOVER 

DUBLIN 
EASTMAN  1  w 
ELSERTON 
ELLIJAY 
EMORY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TO* 

FLEMING  EXP  STATION 

F04.KST0N  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FOfiSTTM  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
SieSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HARTWEU 
HARTWELL  6  E 

HAWKINSVILLE 
HELEN 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOG«ARDS  MILL 

HOMERVILLE 
IRWINTON 
JASPER 
JESUF  8  S 
JONESBOHO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  ORANGE 
LEXINGTON 


4^33 
2.84 
9.37 


8.33 
8.30 
9.30 
10.91 


1.01 
.33  1.17 
.73  ,21 


8.38 
7.77 
7^49 
8^«« 


4.88 

3.81 
2(99 


8^39 
9^87 
2.42 


2.72 
9.91 
7.93 
9.43 
4.19 

•  •78 


1.7B 
3i09  .99 
.40  1.20 


4.08 
•18  4.43 
3.38 


2.81  1.42 


.90  2.39 
1.99 
3.39 
3.90 
4.48 

.23  3.79 
1.82 
3.93 
3.60 


.08  3.70  .02 


1.99 
2.18 
1.78 


3.71 
4.20 
2.19 
.03  4.70  .07 


9.80 

8.88 
8.19 
4.98 
7^98 
2<99 


RECORD  MISSING 

.92  1.30 
1.04 
.79  .27 


1.89 
.22  4.49 
.08  4,18 
.68  4.40 

1.11 

.47 

9.19 
.69 

3.70 


.17  2.02 
4.74 
1.70 


1.00 
.42 


1.33 
1.14 


T       1.03  T 


•  81 
.22 

■  01 


•29  140 

•  08  t*t 

•  24 
•3>  1>14 


■28     •81  ^04 


•  01     •U  •*! 


See  Refereace  Notea  Following  BtatlOD  lodes 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stotion 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1 
'   i  '  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

1  1 

16 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 



21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25    26  27 

t  1 

28 



29 

 ^ 

30 

31 

LINCOLNTON 

>i9« 

1.87 

•  20 

1*00 

•  03 

L I TTLE  H I6HT0WER 

lltTl 

4.69 

•  20 

•  43 

•  94 

LOUISVILLE 

2»77 

2.42 

1.08 

T  •IS 

LUMBER  CITY 

3.93 

*  .46 

1.74 

•  49 

■  07 

LUMPKIN  2  NE 

6(72 

.96 

3.49 

•  21 

.71 

.73 

•  66 

MACON  MB  AIRPORT  R 

2«8» 

T 

2. 22 

.02 

•  08 

T 

02 

T 

•  03 

J 

HARSKAULVlIXE 

3i30 

',>' 

1 .69 

.32 

•  34 

•  03 

.20 

MAYSV1U.E 

Sifc2 

.08  .89 

3.40 

•  08 

T 

•  SB 

•  17 

•  22 

T 

T 

METTER 

3.69 

.42 

1.62 

.06 

•  26 

•  02 

•  34 

T 

T 

MIOVILLE 

2.25 

.16 

1.64 

•  24 

•  21 

MILLCOaEVILLE 

2.11 

•  44 

I.IB 

.21 

T 

•  19 

06 

03 

* 

2.63 

.21 

1.99 

•  21 

T 

MILLHAVEN  6  E 

2.20 

.06 

.92 

1.58 

T 

•  19 

•  37 

MONROE 

3.<.« 

.64 

1.10 

.20 

.02 

MONTEZUMA  1  NE 

4. 22 

.30  .39 

2.00 

•  22 

•  19 

T 

1.00 

MONTI CELLO  2  NH 

2.30 

.79 

1.42 

T 

■  11 

* 

RECORD  MISSING 

MOULTRIE  2  ESE 

9.02 

1.97 

.02 

.05 

.39 

.22 

•  08 

•  03 

J, 

06 

•  22 

.39 

•  32 

MOUNT  VERNON  3  VNH 

2.9T 

.  30 

1 .49 

.47 

•  28 

T 

NAHUNTA 

1 .06 

1.10 

.01 

.44 

1.64 

•  05 

•  05 

NASHVILLE 

3.09 

1.01 

1.91 

.05 

•  06 

•  30 

.07 

•  04 

•  01 

13. 22 

.90  1.94 

4.  36 

.11 

.07 

•  79 

•  30 

1,29 

.  50 

1.07 

2^71 

■  02 

NEW I NG TON 

2.30 

1.00 

.04 

■  98 

NEMNAN 

9.69 

.61  (44 

'til 

•  02 

.11 

.09 

NOONTOOTLA  CREEK 

10.03 

4t60 

1^30 

.40 

•  44 

■  39 

■  49 

NORCftCSS  4  N 

9.47 

.24  .76 

3.72 

.02 

•  15 

T 

•  02 

30 

•  13 

•  15 

T 

1.38 

.49 

•  03 

1^19 

•  93 

n.AlNS  SW  eA  EXP  STA 

4.46 

*  Ia 

2.91 

.33 

•  01 

•  20 

•  18 

•  05 

■  14 

■  09 

PRESTON 

6.09 

3.89 

•  81 

•  10 

•  44 

•  12 

QUITMAN 

T 

1.05 

T 

T 

•  09 

.01 

•  79 

T        T  .18 

T 

■  03 

.70 

■  02 

T 

■  10 

RESACA 

6.06 

.58 

.09 

3. 04 

.01 

•  82 

•  67 

•  04 

.  12 

•  33 

■  40 

R INMOLO 

4.89 

.30  .99 

.61 

2.31 

•  18 

■  13 

T 

.48 

•  20 

■  09 

RISING  FAWN 

9.60 

•  80 

2.23 

.29 

•  20 

•  67 

.02 

•  03 

■  20 

■  41 

ROME 

6.20 

*»t  * 

•  17 

4.30 

.02 

T 

.20 

T 

.06 

.02 

■  08 

T 

ROME  we  AIRPORT  R 

5. BO 

.62 

3^74 

.42 

.18 

T 

•  30 

ill 

T 

•  22 

•  18 

■  01 

T 

T 

SANOERSVILLE 

2.07 

1 .36 

•  22 

.18  T 

•  10 

.  34 

•  05 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

.24 

.59 

T 

.54 

T 

•  68 

•  36 

T 

T 

SAVANNAH  HB  AP  R 

2.06 

*  08 

.41 

.74 

•  27 

•  24 

T  .IS 

T 

1^04 

T 

SAVANNAH  KACH 

1.99 

.66 

.01 

.47 

.19 

.27 

•  39 

•  01 

SPARTA  2  KNW 

1.41 

.14 

•  25 

.29 

STANLEY  SAP 

11.41 

.30  1.23 

•  02 

9.26 

.22 

1.34 

•  29 

•  90 

•  10 

.22 

1.66 

•  14 

•  42 

1.52 

.09 

•  09 

T 

T 

SUCHE5 

19.80 

.93  2.39 

.09 

4.97 

.  17 

.08 

1.33 

•  32 

•  00 

.49 

1.62 

2*99 

SUM4CRVILLE 

9.B7 

.47  .49 

.76 

1 . 80 

.09 

.71 

•  01 

•  93 

•  03 

•  39 

.23 

•  IB 

■  07 

■  16 

■  02 

SURRCNCY 

2.95 

1.02 

.92 

.01 

.48 

•  91 

SHAlNSBOtO 

.30 

1.80 

T 

•69 

•  30 

■  02 

T 

SHEET  OUM 

.03  .23 

.  10 

4.30 

.09 

.18 

•  OG 

•  02 

.62 

•  61 

1^90 

•  29 

■  02 

TALBOTTON 

4.99 

.74 

2.80 

•  40 

•  24 

•  37 

•  10 

TALUiPOOSA  2  NNH 

9.91 

.70 

T 

4.30 

T 

T 

•  18 

■  10 

•  39 

•  18 

TAVLOASVtLJ.E 

.34  1.18 

6.64 

•  4« 

■  71 

THOMASTON  2  S 

.70 

.84 

2^00 

.01 

•  09 

•  18 

T  .12 

•  08 

•  19 

■  7} 

THOMASV 1 1 1  F 

3*68 

1.92  .08 

•  97 

•  02 

•  79 

•  02 

•  60 

T 

THOMASVILLC  HB  CITY 

3.68 

.29  1.30 

T 

.63 

.02 

•  77 

T  •ll 

•  09 

•  93 

T 

T 

•  02 

rinm  e«i>  statiok 

3.24 

.08  .60 

U02 

.67 

.29 

■  34 

T  •OS 

•  01 

TITOS 

9. 79 

.50  2.21 

.29 

4.79 

.90 

•  12 

•  04 

•  06 

•  20 

■  26 

■  39 

■  04 

■  47 

TOCCOA 

6.09 

.18  .87 

3.64 

.68 

T 

•  39 

•  19 

•  19 

■  03 

TRAV  MOUNTAIN 

12.61 

.40  2.80 

5.72 

1.28 

■  3fl 

•  34 

•  08 

.61 

•  67 

■  06 

■  39 

TUNNEL  HILL 

9.76 

.44  .46 

.23 

.04 

•  12 

•  13 

•  01 

•  53 

■  10 

•  37 

•  63 

VALDOSTA  4  NN 

4.88 

1.41 

.48 

l!l6 

T 

•  31 

T 

T 

1>34 

WALESKA 

9.36 

.64  1.11 

4. SB 

.04 

•  79 

T 

•  69 

•  11 

T 

T 

■  09 

■  79 

T 

T 

•  38 

ttARRCNTOM 

2.79 

.11 

1.90 

.09 

•  30 

•  12 

•  28 

■  03 

>i86 

•  22 

1.33 

.21 

•  09 

•  09 

•  31 

•  07 

•  39 

1^32 

XATCIKSS 

2.84 

.75 

T 

.69 

T 

•  S3 

•  32 

■  23 

•  01 

T 

urNEseono  2  ne 

2.49 

.19 

1.59 

.20 

•  20 

•  28 

•  03 

WEST  COINT 

6.39 

1.25  .55 

3^e3 

•  02 

•  23 

•  44 

•  07 

NiNoea  1  ssE 

4.73 

T  .99 

3^37 

.32 

■  39 

■  12 

KOOnuDT 

6.38 

•44  ^49 

3.71 

.02 

•  12 

•  04 

1^94 

•  02 

■  33 

WOODSTOCK 

7.94 

.46  •Bl 

T 

4.32 

■  64 

•  •4 

•  94 

YOUN«  HAM  IS 

8.44 

.22  1.28 

T 

.19 

4.28 

.02 

.03 

.97 

•  14 

■  01 

•  89 

■  19 

■  4« 

•  20 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  stinset 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 
11 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 

H 

60-10- 

.10-49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

0 

H 

ATBKHS  WB  AISPOBT 

S 

14 

8,3 

47++ 

SW 

8 

78 

85 

50 

60 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

11 

5.6 

ATLABTA  WB  AIRPOST 

SE 

18 

11.0 

4S++ 

W 

8 

76 

82 

50 

56 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

10 

66 

5.6 

AUGUSTA  WB  AIRPOST 

SE 

14 

7.2 

29++ 

w 

6 

88 

87 

49 

67 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

9 

5.2 

COLUVBUS  WB  AIBPORT 

85 

50 

64 

2 

2 

5 

0 

3 

0 

12 

5.8 

DAWSOKVILLS  WB 

0 

1 

3 

3 

1 

1 

9 

■ACON  WB  AIBPOBT 

XSE 

23 

10.8 

57 

3E 

1 

78 

83 

43 

53 

4 

4 

1 

0 

0 

1 

10 

77 

5.5 

BOHZ  WB  AIBPORT 

84 

46 

64 

5 

1 

8 

1 

0 

1 

14 

6.1 

SAVAimAH  WB  AIRPORT 

ESS 

IS 

9.2 

29 

SE 

1+ 

89 

89 

58 

76 

3 

1 

4 

1 

1 

0 

10 

79 

5.8 

THOMA STILLS  WB  CITT 

4 

3 

2 

3 

1 

0 

13 

See  Reference  Notes  Pollowlag  Station  ladez 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of 

Month 

0 

station 

S 

9 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

76 

68 

82 

88 

87 

78 

72 

81 

81 

66 

72 

73 

79 

81 

00 

00 

8C 

87 

87 

81 

89 

90 

84 

81  •9 

MIN 

ie 

58 

53 

56 

6« 

49 

42 

94 

40 

40 

43 

99 

93 

70 

70 

62 

93 

98 

57 

60 

62 

54 

61 

55a5 

ALAPAHA  EXP  STATIOM 

MAX 

70 

69 

75 

87 

86 

77 

70 

60 

62 

66 

70 

72 

74 

74 

79 

70 

77 

80 

83 

83 

47 

88 

89 

85 

86 

89 

87 

87 

69 

79,4 

MIN 

90 

58 

90 

52 

65 

49 

41 

42 

41 

40 

41 

49 

91 

41 

42 

43 

47 

97 

60 

60 

66 

68 

59 

53 

54 

5« 

60 

56 

57 

61 

92>4 

ALBANY 

MAX 

72 

B2 

88 

82 

79 

73 

79 

80 

72 

71 

70 

77 

72 

69 

72 

79 

81 

83 

87 

88 

89 

80 

44 

89 

89 

88 

89 

88 

80 

89 

61  *0 

MIN 

«0 

60 

99 

66 

60 

45 

45 

59 

41 

43 

47 

96 

93 

47 

42 

47 

90 

61 

63 

64 

64 

69 

63 

60 

61 

62 

69 

62 

61 

54.6 

AIAJ^TOOMA  OAH  2 

MAX 

61 

63 

80 

81 

67 

79 

70 

80 

76 

60 

70 

69 

75 

63 

60 

69 

70 

69 

74 

81 

81 

82 

80 

83 

86 

89 

67 

67 

84 

74,7 

MIN 

4« 

50 

51 

57 

55 

37 

30 

97 

33 

33 

35 

45 

37 

38 

39 

42 

40 

57 

59 

62 

61 

63 

62 

62 

58 

90 

99 

60 

61 

SlaO 

AU4A  CAA  AIRPORT 

MAX 

67 

82 

67 

86 

76 

71 

80 

89 

68 

71 

79 

73 

76 

68 

71 

74 

76 

81 

89 

67 

44 

87 

89 

89 

89 

44 

88 

84 

86 

81 

70 1 9 

MIN 

58 

54 

90 

62 

65 

49 

39 

94 

40 

40 

43 

54 

90 

46 

40 

43 

53 

60 

61 

61 

96 

90 

57 

91 

99 

50 

59 

59 

96 

60 

93>1 

AMCRtCtfS  4  ENE 

MAX 

77 

82 

86 

83 

78 

79 

77 

77 

71 

67 

66 

75 

71 

66 

67 

74 

77 

81 

83 

88 

83 

63 

89 

86 

86 

84 

44 

87 

84 

79,1 

MIN 

57 

50 

98 

65 

50 

43 

47 

58 

37 

43 

47 

54 

51 

40 

39 

41 

56 

60 

61 

62 

63 

64 

63 

50 

60 

61 

63 

60 

61 

64 

95*5 

A$n8URN 

MAX 

62 

80 

66 

84 

70 

78 

78 

78 

79 

69 

70 

73 

72 

60 

68 

76 

79 

82 

44 

89 

43 

88 

89 

89 

89 

87 

44 

87 

44 

84 

80  •  I 

MIN 

M 

58 

90 

65 

SO 

47 

45 

90 

39 

44 

40 

56 

50 

48 

42 

46 

57 

59 

62 

63 

63 

62 

64 

60 

61 

62 

64 

62 

60 

69 

94.2 

ATHENS 

MAX 

70 

70 

63 

78 

77 

67 

77 

77 

69 

69 

60 

79 

64 

62 

64 

71 

71 

71 

80 

82 

86 

89 

83 

83 

84 

89 

89 

89 

44 

83 

76.4 

MIN 

92 

57 

50 

69 

59 

41 

40 

53 

35 

35 

38 

49 

46 

43 

33 

39 

94 

60 

63 

57 

61 

61 

63 

96 

56 

98 

62 

98 

60 

60 

92.0 

ATHENS  COL  OF  A4Rt 

MAX 

60 

78 

62 

81 

78 

69 

79 

78 

69 

70 

72 

76 

79 

64 

64 

71 

72 

72 

81 

83 

44 

86 

84 

89 

89 

84 

85 

89 

88 

87 

77,7 

MIN 

»1 

57 

51 

63 

57 

42 

39 

52 

33 

94 

41 

48 

46 

41 

36 

39 

93 

59 

63 

58 

60 

61 

63 

57 

97 

93 

60 

98 

58 

60 

91.7 

ATHENS  ytb  AIRMRT 

MAX 

6S 

78 

81 

74 

76 

66 

76 

77 

69 

68 

67 

74 

69 

62 

64 

71 

71 

70 

81 

82 

85 

84 

43 

89 

85 

44 

84 

89 

88 

S3 

76.1 

MIN 

»i 

96 

53 

58 

53 

41 

42 

44 

39 

36 

41 

49 

44 

41 

37 

39 

94 

60 

63 

97 

61 

62 

63 

58 

57 

50 

61 

59 

50 

61 

51.8 

ATLANTA  we  AIRPORT 

MAX 

70 

7^ 

82 

71 

76 

67 

76 

77 

60 

68 

66 

74 

98 

61 

65 

71 

69 

74 

80 

79 

82 

78 

83 

82 

44 

83 

84 

84 

85 

82 

75.0 

MIN 

it 

54 

56 

57 

51 

43 

43 

43 

37 

42 

43 

93 

42 

44 

40 

44 

96 

60 

63 

60 

61 

64 

63 

61 

60 

61 

63 

61 

63 

62 

99.9 

AMMSTA  MB  AlRfMT 

MAX 

66 

82 

64 

82 

76 

70 

80 

82 

05 

70 

72 

75 

69 

63 

67 

73 

76 

76 

82 

63 

87 

80 

85 

89 

87 

85 

86 

67 

86 

86 

78.6 

MIN 

S3 

55 

48 

67 

62 

49 

38 

47 

38 

33 

36 

96 

49 

40 

34 

39 

48 

61 

59 

94 

97 

60 

58 

52 

53 

54 

5« 

56 

58 

59 

90.4 

A4MUSTA 

MAX 

66 

84 

86 

82 

77 

72 

ao 

81 

73 

72 

73 

78 

71 

65 

70 

74 

76 

77 

84 

85 

89 

02 

87 

87 

86 

87 

89 

84 

88 

88 

80.1 

MIN 

51 

50 

94 

65 

60 

4« 

42 

91 

41 

30 

42 

55 

55 

45 

42 

44 

93 

99 

57 

61 

62 

62 

57 

59 

60 

61 

59 

61 

94.0 

BAIHBRMME 

MAX 

76 

84 

68 

70 

82 

74 

60 

85 

76 

70 

67 

77 

77 

71 

79 

78 

81 

87 

84 

84 

89 

88 

89 

87 

88 

86 

89 

87 

87 

81 

81  .9 

MIN 

SB 

60 

60 

■67 

65 

48 

44 

61 

42 

30 

46 

50 

53 

48 

42 

45 

60 

62 

65 

64 

63 

61 

62 

60 

58 

62 

65 

61 

60 

** 

54.5 

BLACKSCARD  ISLAND 

MAX 

72 

60 

81 

eo 

79 

79 

76 

73 

62 

67 

79 

73 

80 

76 

66 

79 

79 

79 

79 

61 

80 

82 

82 

83 

83 

84 

89 

84 

82 

77.8 

MIN 

57 

90 

54 

98 

e« 

94 

45 

48 

46 

44 

49 

54 

53 

45 

56 

58 

64 

62 

61 

60 

60 

60 

5« 

60 

64 

68 

68 

68 

97.2 

BLAIRfVSLLE  EXP  STA 

MAX 

67 

61 

70 

76 

65 

70 

82 

74 

69 

95 

65 

64 

69 

99 

56 

•9 

64 

68 

79 

82 

78 

74 

60 

82 

89 

81 

89 

42 

80 

70.0 

MIN 

*7 

51 

40 

51 

53 

98 

29 

41 

29 

24 

28 

34 

34 

34 

22 

27 

47 

54 

49 

54 

52 

65 

52 

54 

48 

47 

47 

49 

90 

43.1 

BLAICELY 

MAX 

70 

81 

87 

80 

80 

72 

78 

80 

68 

67 

69 

76 

71 

67 

71 

77 

77 

82 

84 

84 

6? 

87 

44 

89 

87 

89 

87 

89 

87 

81 

70.1 

MIN 

58 

61 

60 

69 

61 

46 

46 

58 

38 

42 

46 

56 

53 

49 

40 

43 

60 

63 

61 

63 

63 

63 

62 

50 

59 

60 

63 

61 

60 

*' 

94.0 

BLUE  RIOOE 

MAX 

64 

75 

77 

73 

70 

•4 

74 

68 

56 

66 

65 

71 

98 

56 

69 

66 

65 

60 

79 

82 

81 

83 

81 

83 

84 

83 

85 

84 

86 

82 

73.2 

MIN 

53 

59 

42 

57 

94 

37 

31 

47 

29 

27 

30 

41 

33 

37 

29 

49 

90 

53 

91 

60 

59 

94 

57 

56 

51 

90 

50 

54 

92 

44.4 

BMOKLET  1  N 

MAX 

74 

82 

01 

88 

76 

72 

83 

83 

78 

72 

77 

74 

72 

69 

68 

78 

84 

84 

44 

00 

91 

90 

90 

88 

89 

00 

91 

00 

89 

86 

82  .4 

MIN 

54 

58 

54 

61 

69 

90 

44 

55 

42 

42 

49 

97 

94 

48 

40 

43 

90 

60 

98 

50 

98 

60 

55 

99 

59 

98 

58 

58 

57 

99.8 

BRUNMICK 

MAX 

70 

84 

83 

78 

7* 

71 

74 

87 

82 

70 

74 

74 

79 

71 

68 

71 

74 

80 

81 

01 

81 

81 

81 

81 

82 

83 

89 

82 

81 

82 

78.2 

HIN 

63 

98 

98 

69 

66 

55 

40 

62 

48 

40 

55 

60 

97 

59 

47 

52 

99 

65 

69 

64 

63 

63 

62 

60 

63 

65 

66 

68 

67 

99.8 

BMNtWICK  CAA  AP 

MAX 

60 

79 

78 

76 

74 

68 

72 

85 

74 

67 

73 

72 

80 

63 

69 

72 

78 

77 

80 

80 

79 

80 

00 

80 

60 

82 

81 

80 

81 

75.6 

MIN 

61 

50 

95 

69 

69 

92 

47 

64 

47 

46 

58 

60 

59 

53 

46 

59 

63 

66 

66 

65 

61 

63 

63 

98 

62 

70 

68 

71 

71 

60.5 

BVINA  VISTA  1  SM 

MAX 

76 

70 

89 

81 

78 

77 

78 

76 

68 

68 

79 

79 

69 

68 

74 

79 

84 

83 

87 

83 

83 

84 

89 

89 

89 

85 

43 

84 

79.2 

MIN 

56 

90 

61 

6« 

60 

43 

52 

36 

44 

47 

55 

51 

43 

99 

44 

99 

99 

61 

64 

64 

64 

99 

59 

61 

64 

61 

62 

63 

99.3 

CMAO  2  NNW 

MAX 

74 

82 

87 

82 

80 

79 

79 

89 

79 

60 

69 

73 

79 

66 

70 

78 

80 

89 

84 

84 

86 

87 

85 

85 

86 

44 

65 

86 

79 

78 

80.0 

HIN 

58 

60 

90 

69 

64 

47 

46 

59 

43 

43 

50 

56 

99 

48 

44 

47 

90 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

50 

61 

64 

62 

62 

44 

66 

97.4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

68 

TV 

80 

79 

72 

67 

76 

72 

60 

70 

68 

74 

64 

65 

66 

69 

67 

77 

81 

80 

80 

84 

83 

89 

89 

47 

87 

86 

89 

79.7 

MIN 

52 

55 

90 

90 

49 

18 

38 

52 

30 

30 

35 

42 

30 

39 

31 

39 

59 

56 

97 

57 

97 

50 

60 

60 

55 

96 

54 

59 

97 

48.2 

CAMILLA 

MAX 

76 

83 

00 

89 

80 

76 

81 

80 

79 

73 

70 

76 

69 

70 

74 

62 

85 

84 

84 

88 

89 

89 

87 

89 

90 

00 

90 

80 

88 

89 

82.3 

MIN 

50 

50 

90 

67 

61 

47 

47 

60 

90 

51 

48 

CAI^  STEVART 

MAX 

70 

83 

84 

80 

78 

72 

80 

84 

73 

70 

74 

74 

77 

69 

68 

71 

80 

81 

83 

84 

76 

87 

85 

83 

64 

84 

89 

83 

61 

89 

78.9 

MIN 

55 

58 

52 

62 

64 

92 

44 

59 

44 

42 

45 

56 

59 

90 

42 

44 

98 

99 

60 

58 

94 

60 

52 

53 

5« 

60 

59 

68 

99 

63 

54.8 

CARLTON  BR  IMC 

MAX 

65 

71 

00 

69 

77 

77 

76 

78 

79 

89 

70 

70 

78 

70 

63 

66 

72 

72 

73 

81 

87 

88 

84 

84 

89 

84 

87 

87 

SO 

78.2 

MIN 

34 

51 

43 

46 

54 

44 

32 

45 

34 

30 

31 

35 

47 

3« 

28 

31 

34 

33 

60 

91 

96 

56 

61 

90 

50 

90 

53 

52 

93 

55 

49.2 

CARMCLTON 

MAX 

72 

80 

89 

82 

73 

68 

78 

75 

60 

68 

73 

69 

62 

67 

73 

72 

79 

83 

79 

85 

83 

89 

89 

85 

89 

86 

82 

77.1 

MIN 

95 

4« 

48 

97 

96 

41 

38 

52 

33 

32 

36 

46 

42 

41 

31 

43 

53 

58 

99 

60 

97 

61 

61 

94 

54 

96 

55 

55 

99 

58 

49.6 

CARTIRSVItXE 

MAX 

70 

79 

89 

89 

79 

70 

79 

77 

71 

70 

70 

75 

73 

61 

67 

71 

70 

77 

83 

82 

83 

81 

84 

89 

47 

44 

89 

80 

89 

89 

78  .2 

MIN 

59 

53 

54 

60 

9« 

38 

39 

60 

34 

31 

40 

47 

39 

49 

93 

46 

98 

98 

62 

62 

63 

63 

63 

62 

58 

58 

61 

50 

62 

61 

92.6 

caARTOWN 

MAX 

7% 

Bl 

84 

81 

74 

71 

78 

78 

61 

70 

84 

7§ 

64 

62 

67 

72 
48 

70 

78 

89 

81 

89 

83 

82 

89 

86 

84 

87 

87 

86 

64 

77.6 

MtN 

59 

53 

48 

58 

57 

40 

37 

92 

34 

31 

36 

48 

40 

40 

29 

98 

58 

61 

61 

60 

61 

60 

98 

5« 

94 

54 

66 

54 

60.3 

CLAYTON  1  N 

MAX 

98 

74 

74 

67 

69 

69 

75 

66 

64 

67 

69 

79 

67 

63 

66 

65 

62 

63 

79 

82 

82 

62 

81 

64 

85 

44 

85 

84 

84 

82 

73  .4 

MIM 

47 

91 

44 

57 

92 

37 

45 

47 

31 

31 

34 

40 

41 

99 

92 

37 

90 

93 

93 

58 

54 

50 

57 

56 

52 

52 

52 

54 

53 

47  (4 

COCOUtTT 

MAX 

74 

84 

00 

89 

89 

80 

82 

89 

79 

71 

70 

78 

77 

72 

73 

81 

S3 

85 

89 

86 

89 

88 

88 

88 

80 

88 

89 

88 

86 

89 

83  .0 

MIN 

98 

60 

50 

66 

63 

46 

46 

57 

41 

46 

49 

57 

54 

47 

43 

47 

90 

62 

63 

63 

64 

67 

63 

61 

60 

60 

6.9 

63 

61 

66 

57.1 

COLMBW  ItB  AIRPORT 

MAX 

74 

81 

88 

81 

78 

71 

79 

79 

69 

71 

67 

79 

60 

66 

70 

77 

79 

81 

84 

65 

80 

86 

84 

89 

87 

87 

88 

87 

87 

84 

79.0 

MIN 

98 

50 

53 

50 

99 

46 

40 

46 

38 

37 

41 

94 

48 

49 

98 

44 

59 

62 

59 

64 

62 

65 

64 

58 

57 

60 

61 

60 

61 

63 

93.9 

caaocLi 

MAX 

78 

76 

79 

82 

80 

77 

61 

72 

79 

73 

70 

72 

69 

71 

72 

70 

75 

77 

79 

79 

81 

87 

89 

86 

88 

87 

84 

86 

88 

64 

79  0 

MIN 

53 

51 

54 

52 

50 

51 

62 

41 

40 

44 

42 

43 

40 

42 

43 

48 

49 

50 

51 

50 

52 

48 

45 

43 

46 

41 

40 

43 

50 

56 

47.0 

COKNILIA 

MAX 

69 

77 

76 

73 

72 

66 

79 

71 

69 

66 

64 

74 

68 

61 

61 

44 

68 

64 

76 

81 

83 

84 

79 

82 

61 

81 

82 

83 

44 

80 

73,7 

MIN 

49 

54 

48 

60 

55 

39 

37 

54 

34 

34 

40 

49 

49 

42 

34 

40 

92 

54 

60 

50 

60 

60 

58 

56 

53 

55 

54 

60 

56 

57 

59.0 

COVIHGTOH 

MAX 

70 

70 

83 

76 

77 

68 

79 

77 

72 

68 

67 

79 

60 

63 

64 

70 

71 

74 

83 

82 

85 

85 

86 

89 

74  .4 

MIN 

93 

55 

55 

50 

57 

41 

39 

93 

35 

33 

40 

49 

44 

42 

37 

40 

93 

59 

62 

90 

60 

61 

62 

56 

57 

57 

61 

98 

60 

61 

51.9 

CVTHBERT 

MAX 

73 

83 

87 

89 

82 

78 

78 

77 

76 

69 

66 

77 

74 

67 

71 

77 

87 

87 

87 

84 

80  5 

MIN 

55 

60 

50 

67 

61 

49 

46 

61 

38 

43 

48 

99 

52 

45 

40 

49 

98 

62 

62 

63 

65 

66 

64 

6« 

99 

61 

62 

61 

62 

66 

56.5 

BWILBNECA 

MAX 

64 

63 

71 

70 

63 

72 

60 

74 

69 

60 

61 

63 

72 

60 

61 

61 

60 

69 

64 

76 

80 

80 

70 

80 

81 

81 

80 

82 

83 

S3 

70.6 

MIN 

48 

51 

50 

59 

94 

38 

39 

49 

33 

34 

37 

46 

41 

40 

39 

42 

47 

59 

58 

62 

90 

60 

99 

63 

94 

56 

55 

54 

58 

56 

49.6 

DALTON 

MAX 

71 

6« 

80 

82 

69 

73 

68 

78 

74 

60 

69 

67 

74 

55 

99 

68 

71 

68 

75 

83 

83 

84 

84 

84 

89 

86 

82 

88 

87 

80 

75.3 

HIN 

54 

55 

50 

63 

96 

43 

40 

57 

33 

33 

38 

47 

37 

41 

36 

46 

54 

57 

59 

62 

60 

62 

61 

62 

96 

97 

57 

50 

96 

57 

91.6 

Sm  r«f«r«iic*  DotvB 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1957 


Station 

Day 

Ol 

Month 

0 
CP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OAWSONVILLE  WB 

MAX 

66 

79 

79 

65 

72 

66 

76 

71 

60 

67 

64 

72 

61 

62 

63 

67 

65 

6S 

78 

80 

02 

03 

63 

81 

84 

02 

01 

09 

89 

81 

73 

a7 

MIN 

51 

48 

44 

56 

48 

34 

31 

39 

31 

28 

31 

44 

41 

43 

27 

32 

54 

57 

59 

53 

66 

59 

65 

54 

50 

50 

50 

91 

94 

92 

46 

•  3 

DOUGLAS 

MAX 

76 

82 

86 

86 

84 

75 

79 

81 

82 

76 

76 

74 

76 

77 

79 

74 

76 

81 

83 

82 

67 

04 

02 

09 

04 

87 

05 

04 

02 

84 

06 

•  9 

MIN 

42 

51 

54 

56 

63 

51 

43 

60 

49 

42 

43 

45 

47 

45 

43 

44 

54 

69 

53 

53 

60 

59 

69 

59 

60 

59 

54 

99 

93 

97 

92 

•  4 

OUSLIN 

MAX 

69 

82 

88 

87 

78 

72 

81 

81 

69 

72 

72 

77 

67 

67 

70 

77 

76 

81 

85 

89 

90 

91 

00 

00 

08 

00 

90 

09 

00 

00 

01 

•0 

MIN 

59 

58 

52 

65 

62 

48 

43 

57 

40 

41 

43 

66 

63 

45 

39 

41 

54 

63 

63 

60 

61 

63 

61 

54 

57 

96 

41 

99 

99 

42 

94 

•4 

EASTMAN  1  W 

MAX 

79 

81 

86 

84 

82 

76 

78 

78 

74 

70 

70 

74 

72 

69 

68 

74 

76 

79 

84 

85 

00 

00 

66 

06 

06 

04 

07 

00 

04 

04 

00 

,1 

MIN 

52 

59 

56 

64 

66 

46 

46 

58 

40 

43 

46 

56 

51 

46 

40 

44 

56 

62 

62 

60 

61 

64 

60 

54 

59 

97 

41 

40 

94 

94 

94 

•4 

EXPERIMENT 

MAX 

72 

69 

78 

83 

76 

75 

68 

77 

76 

62 

68 

66 

73 

62 

63 

66 

73 

73 

7* 

01 

02 

05 

00 

85 

84 

81 

84 

09 

16 

07 

79 

•  9 

MIN 

65 

55 

56 

66 

56 

40 

45 

60 

35 

38 

43 

49 

44 

41 

38 

44 

51 

59 

60 

61 

62 

43 

64 

59 

59 

61 

43 

60 

41 

62 

91 

•  7 

FITZGERALD 

MAX 

7* 

82 

88 

86 

84 

78 

79 

82 

75 

71 

72 

71 

74 

70 

70 

76 

79 

80 

36 

06 

06 

09 

85 

89 

05 

07 

07 

84 

09 

04 

00 

i7 

MIN 

60 

59 

59 

65 

61 

49 

47 

60 

41 

45 

49 

57 

56 

48 

49 

46 

56 

62 

63 

63 

63 

65 

63 

60 

42 

63 

42 

41 

42 

64 

97 

•a 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

70 

81 

82 

78 

77 

69 

75 

83 

81 

69 

73 

72 

76 

73 

69 

69 

74 

78 

80 

00 

01 

05 

02 

01 

84 

09 

01 

01 

81 

04 

77 

•  0 

MIN 

53 

58 

49 

59 

66 

52 

39 

59 

43 

38 

41 

68 

51 

51 

38 

37 

48 

60 

65 

57 

63 

58 

49 

50 

52 

54 

55 

99 

11 

90 

91 

•  4 

FOLKSTON  g  SW 

MAX 

73 

83 

89 

88 

71 

82 

85 

81 

73 

74 

74 

80 

77 

60 

76 

79 

66 

77 

06 

00 

07 

04 

09 

85 

84 

09 

07 

04 

01 

01 

il 

MIN 

<>e 

45 

55 

62 

53 

46 

68 

46 

44 

60 

69 

56 

49 

43 

43 

62 

55 

57 

62 

59 

61 

94 

52 

67 

41 

59 

60 

62 

62 

94 

tl 

FORSYTH   1  5 

MAX 

69 

SO 

84 

80 

80 

71 

77 

80 

75 

70 

68 

75 

71 

66 

66 

72 

74 

77 

83 

04 

89 

64 

01 

04 

85 

13 

85 

04 

09 

04 

70 

•  1 

MIN 

55 

55 

50 

62 

58 

41 

39 

54 

36 

40 

39 

51 

43 

38 

37 

41 

54 

60 

59 

60 

60 

62 

60 

56 

65 

90 

60 

97 

99 

61 

92 

•  0 

FORT  GAINES 

MAX 

72 

81 

87 

80 

81 

74 

78 

79 

71 

70 

69 

77 

70 

69 

72 

77 

77 

81 

64 

04 

00 

05 

05 

84 

87 

89 

87 

09 

•4 

02 

79 

,i 

MIN 

58 

60 

61 

67 

62 

44 

44 

59 

38 

41 

44 

56 

52 

45 

36 

46 

60 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

69 

60 

41 

41 

41 

47 

94 

•  2 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

70 

83 

86 

82 

79 

74 

77 

79 

65 

71 

68 

77 

66 

65 

68 

79 

76 

80 

89 

05 

09 

09 

84 

09 

84 

M 

04 

04 

04 

79 

•  1 

MIN 

59 

56 

52 

63 

66 

42 

43 

46 

37 

39 

44 

54 

50 

43 

37 

43 

56 

61 

59 

61 

61 

64 

61 

50 

94 

99 

41 

40 

99 

42 

91 

•4 

GAINESVILLE 

MAX 

69 

79 

80 

76 

75 

67 

78 

75 

65 

69 

66 

76 

67 

69 

66 

70 

70 

67 

ai 

04 

09 

09 

04 

09 

06 

09 

87 

00 

90 

81 

74 

(9 

MIN 

51 

54 

50 

60 

66 

38 

39 

53 

36 

36 

42 

48 

46 

44 

34 

40 

53 

56 

60 

59 

61 

63 

60 

57 

56 

97 

67 

97 

99 

59 

11 

•  3 

GLENNVILLE 

MAX 

69 

81 

84 

82 

73 

71 

79 

83 

70 

75 

73 

73 

79 

64 

69 

72 

76 

82 

82 

85 

04 

07 

84 

01 

04 

09 

04 

09 

04 

84 

70 

•  9 

MIN 

55 

58 

53 

63 

66 

61 

44 

67 

42 

43 

46 

58 

54 

47 

42 

43 

51 

60 

60 

60 

59 

61 

54 

54 

90 

60 

60 

99 

90 

41 

14 

•  4 

GREENSBORO 

MAX 

70 

80 

84 

80 

78 

73 

78 

SO 

70 

70 

70 

76 

73 

64 

67 

74 

76 

79 

01 

05 

80 

00 

06 

06 

04 

09 

07 

04 

00 

01 

79 

•  0 

MIN 

54 

56 

53 

64 

60 

43 

39 

56 

36 

34 

44 

51 

30 

38 

34 

41 

53 

61 

63 

69 

62 

63 

62 

50 

59 

99 

62 

99 

41 

41 

99 

•  2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

7* 

79 

85 

32 

76 

72 

79 

79 

73 

69 

68 

79 

73 

73 

73 

71 

74 

01 

82 

83 

03 

04 

09 

0* 

0» 

01 

09 

07 

04 

70 

•  0 

MIN 

5* 

54 

55 

68 

66 

45 

47 

55 

33 

40 

40 

50 

40 

36 

36 

55 

56 

57 

54 

66 

62 

61 

97 

40 

61 

40 

60 

40 

61 

92 

<4 

GRIFFIN 

MAX 

71 

80 

85 

77 

77 

69 

78 

77 

66 

70 

67 

79 

69 

69 

68 

74 

74 

77 

02 

83 

04 

80 

05 

•f 

09 

00 

05 

06 

07 

01 

77 

•  4 

MIN 

55 

55 

56 

59 

67 

42 

47 

68 

36 

37 

44 

60 

44 

42 

38 

44 

64 

59 

60 

61 

62 

63 

63 

50 

59 

41 

42 

60 

41 

62 

99 

•4 

HARTWELL 

MAX 

68 

80 

81 

79 

75 

74 

79 

77 

69 

70 

70 

77 

74 

64 

64 

71 

72 

70 

01 

83 

09 

09 

05 

04 

07 

07 

09 

90 

•2 

04 

?S 

•4 

MIN 

50 

56 

52 

61 

50 

37 

45 

50 

36 

36 

39 

46 

61 

44 

37 

38 

50 

56 

62 

56 

58 

62 

44 

55 

55 

S0 

50 

99 

41 

59 

91 

t4 

HAWKINSVILLE 

MAX 

75 

81 

87 

85 

77 

74 

77 

79 

72 

71 

70 

76 

69 

66 

69 

75 

7« 

80 

69 

85 

08 

90 

09 

07 

07 

07 

67 

07 

04 

09 

80 

•  0 

MIN 

55 

59 

58 

65 

61 

46 

42 

56 

39 

40 

44 

56 

50 

45 

36 

42 

56 

62 

61 

63 

61 

63 

41 

54 

54 

97 

40 

59 

97 

61 

94 

•  2 

HELEN 

MAX 

72 

75 

74 

64 

72 

65 

74 

73 

69 

64 

64 

71 

60 

62 

61 

69 

•4 

77 

01 

02 

05 

00 

01 

02 

02 

01 

01 

09 

01 

73 

•  4 

MIN 

57 

46 

63 

64 

40 

34 

42 

30 

32 

44 

39 

40 

30 

32 

34 

39 

57 

57 

55 

59 

57 

97 

52 

62 

93 

55 

94 

99 

90 

47 

•4 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

67 

82 

90 

80 

81 

74 

80 

82 

70 

71 

71 

75 

7S 

69 

72 

80 

SO 

64 

89 

00 

89 

00 

07 

08 

09 

90 

09 

09 

90 

02 

01 

•4 

MIN 

58 

60 

57 

69 

63 

44 

44 

59 

40 

39 

47 

56 

61 

47 

39 

42 

60 

62 

61 

63 

63 

62 

63 

58 

67 

99 

54 

60 

60 

65 

99 

•  4 

HOMERVILLE 

MAX 

82 

86 

89 

90 

38 

31 

89 

86 

76 

79 

86 

88 

34 

80 

78 

76 

79 

84 

02 

04 

08 

09 

05 

85 

09 

09 

00 

80 

07 

09 

04 

•  0 

MIN 

40 

44 

49 

51 

60 

51 

45 

43 

40 

42 

44 

45 

43 

49 

46 

43 

54 

60 

63 

56 

59 

59 

56 

53 

56 

94 

57 

90 

60 

41 

91 

•  4 

IRWINTON 

MAX 
MIN 

JASPER 

MAX 

67 

64 

77 

79 

72 

73 

63 

75 

72 

58 

68 

64 

73 

58 

62 

63 

57 

65 

70 

78 

81 

79 

84 

82 

82 

03 

02 

01 

04 

04 

72 

•  7 

MIN 

50 

52 

49 

62 

58 

37 

39 

52 

33 

32 

38 

44 

38 

38 

35 

36 

44 

55 

68 

62 

62 

60 

50 

59 

57 

97 

67 

99 

99 

57 

49 

•  6 

JESUP  8  S 

MAX 

70 

82 

84 

82 

76 

72 

82 

35 

80 

71 

75 

72 

78 

72 

68 

71 

76 

82 

82 

83 

87 

07 

84 

09 

06 

09 

09 

89 

02 

04 

79 

•  6 

MIN 

46 

57 

49 

59 

65 

51 

39 

56 

44 

38 

43 

59 

49 

50 

39 

39 

49 

57 

65 

67 

57 

56 

52 

49 

54 

95 

50 

98 

90 

59 

91 

•  0 

LAFAYETTE 

MAX 

68 

78 

84 

72 

72 

72 

77 

74 

59 

63 

68 

72 

67 

60 

68 

71 

68 

73 

83 

04 

79 

81 

09 

89 

05 

04 

09 

87 

00 

01 

79 

.7 

MIN 

54 

57 

48 

60 

57 

36 

34 

63 

32 

31 

34 

44 

37 

39 

28 

43 

52 

67 

55 

59 

57 

97 

60 

60 

60 

53 

54 

62 

62 

57 

49 

•  0 

LA  GRANGE 

MAX 

73 

81 

86 

81 

76 

71 

78 

80 

69 

70 

68 

76 

72 

66 

69 

79 

70 

79 

03 

02 

88 

03 

82 

84 

84 

04 

04 

86 

07 

01 

70 

•  9 

MIN 

55 

57 

55 

58 

66 

38 

41 

57 

33 

35 

38 

50 

46 

40 

32 

44 

57 

59 

57 

61 

62 

62 

62 

90 

57 

40 

41 

50 

90 

42 

32 

•  3 

LOUISVILLE 

MAX 

69 

84 

86 

85 

78 

73 

81 

81 

73 

72 

72 

78 

71 

69 

69 

79 

78 

82 

83 

85 

89 

92 

80 

07 

89 

07 

09 

00 

00 

01 

00 

.7 

MIN 

55 

56 

56 

64 

61 

46 

41 

63 

39 

39 

41 

55 

52 

v42 

38 

41 

61 

61 

61 

55 

61 

61 

60 

66 

57 

67 

40 

99 

90 

40 

93 

•  2 

LUMBER  CITY 

MAX 

79 

67 

82 

88 

86 

77 

72 

80 

81 

65 

70 

73 

79 

73 

67 

70 

76 

78 

00 

76 

85 

01 

90 

84 

84 

04 

00 

00 

07 

04 

79 

•  2 

MIN 

50 

56 

50 

55 

66 

50 

42 

64 

43 

42 

44 

52 

51 

46 

42 

41 

61 

55 

61 

60 

60 

60 

59 

52 

56 

50 

69 

90 

96 

40 

92 

•* 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

77 

71 

82 

83 

79 

79 

80 

77 

75 

65 

68 

69 

75 

69 

69 

69 

79 

77 

60 

03 

04 

09 

03 

81 

64 

04 

01 

01 

02 

04 

77 

•  4 

MIN 

57 

57 

59 

65 

60 

41 

42 

48 

36 

41 

43 

55 

50 

43 

39 

45 

65 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

60 

58 

41 

43 

61 

42 

44 

94 

«7 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

82 

89 

85 

81 

73 

79 

81 

67 

71 

70 

77 

69 

67 

70 

76 

78 

79 

06 

06 

09 

08 

07 

04 

89 

87 

19 

00 

09 

87 

80 

•  4 

MtN 

59 

58 

53 

63 

60 

47 

45 

48 

40 

41 

45 

55 

50 

43 

36 

4« 

68 

63 

61 

62 

63 

66 

63 

60 

60 

40 

41 

60 

62 

41 

99 

•  1 

MARSHALLVILLE 

MAX 

74 

82 

84 

83 

79 

78 

77 

78 

69 

70 

69 

76 

74 

66 

68 

73 

77 

78 

87 

04 

00 

04 

09 

09 

05 

09 

01 

09 

04 

80 

79 

•  2 

MIN 

59 

59 

56 

52 

62 

46 

45 

59 

38 

40 

45 

65 

52 

44 

36 

44 

67 

61 

60 

61 

62 

65 

62 

60 

61 

40 

42 

60 

60 

41 

94 

•  0 

METTER 

MAX 

69 

81 

86 

84 

80 

74 

80 

93 

72 

70 

71 

74 

73 

68 

67 

73 

77 

82 

82 

65 

86 

60 

84 

09 

09 

07 

07 

07 

04 

04 

79 

.7 

MIN 

51 

59 

55 

63 

61 

60 

45 

56 

42 

44 

45 

66 

55 

43 

43 

46 

63 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

54 

60 

41 

94 

40 

60 

41 

99 

•  0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

77 

70 

82 

86 

02 

78 

70 

70 

60 

64 

70 

71 

75 

64 

64 

67 

74 

78 

76 

04 

89 

00 

00 

84 

89 

04 

04 

07 

04 

07 

78 

■4 

MIN 

49 

55 

50 

50 

62 

46 

39 

39 

39 

36 

37 

39 

52 

40 

34 

35 

39 

54 

62 

61 

60 

60 

61 

55 

99 

54 

59 

50 

90 

99 

90 

•  0 

MILLEN 

MAX 

70 

85 

88 

80 

76 

74 

82 

82 

76 

7J 

73 

76 

71 

67 

69 

76 

80 

81 

02 

06 

04 

91 

90 

M 

89 

09 

Si 

09 

01 

04 

00 

■  7 

MIN 

55 

60 

52 

64 

62 

48 

42 

55 

40 

40 

41 

67 

57 

49 

39 

44 

51 

62 

61 

50 

60 

61 

41 

55 

90 

40 

61 

90 

90 

40 

94 

•  1 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

71 

80 

85 

82 

79 

74 

79 

80 

76 

70 

69 

79 

71 

69 

66 

73 

76 

76 

62 

84 

86 

09 

86 

09 

04 

09 

04 

04 

07 

01 

79 

•  0 

55 

48 

44 

65 

59 

41 

32 

46 

36 

30 

32 

44 

48 

44 

28 

31 

52 

60 

57 

92 

93 

94 

61 

40 

40 

90 

94 

90 

92 

47 

i7 

MORGAN 

MAX 

MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

80 

87 

83 

78 

78 

82 

6S 

67 

68 

70 

78 

81 

01 

03 

69 

67 

il 

14 

70 

70 

»0 

MIN 

58 

57 

55 

63 

60 

47 

46 

55 

40 

43 

49 

56 

59 

47 

43 

46 

56 

61 

60 

62 

61 

62 

62 

56 

59 

90 

42 

40 

41 

41 

99 

>4 

NAHUNTA 

MAX 

85 

75 

72 

80 

35 

79 

72 

79 

74 

78 

77 

67 

71 

76 

83 

81 

04 

02 

83 

04 

03 

04 

09 

06 

04 

7* 

>2 

MIN 

63 

65 

52 

43 

57 

45 

42 

47 

60 

52 

52 

44 

44 

51 

59 

60 

69 

54 

50 

65 

90 

99 

90 

99 

41 

94 

■  0 

NASHVILLE 

MAX 

76 

82 

89 

87 

82 

77 

80 

32 

77 

70 

73 

73 

76 

73 

72 

76 

80 

84 

04 

93 

09 

90 

08 

06 

00 

09 

09 

90 

07 

04 

02 

•  1 

MIN 

60 

58 

55 

60 

63 

60 

41 

58 

42 

43 

50 

58 

52 

48 

45 

47 

67 

60 

63 

70 

62 

63 

42 

67 

40 

40 

42 

44 

.41 

44 

94 

>9 

follovtoc  StmtlOD  iDdvx. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1957 


Day 

Ol 

Month 

Aveia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

70 

S3 

87 

84 

73 

82 

83 

S3 

71 

74 

76 

77 

70 

65 

69 

74 

79 

82 

82 

S3 

87 

89 

84 

84 

87 

88 

89 

89 

84 

84 

80  •7 

MIN 

5* 

59 

52 

64 

64 

53 

49 

57 

41 

41 

40 

57 

53 

49 

36 

40 

50 

53 

60 

50 

58 

61 

55 

53 

54 

98 

59 

99 

56 

58 

53*2 

MAX 

72 

80 

8* 

67 

75 

68 

79 

79 

70 

70 

67 

75 

72 

64 

67 

74 

74 

79 

81 

SI 

84 

SI 

85 

89 

87 

89 

87 

87 

88 

MIN 

35 

35 

57 

58 

55 

38 

41 

58 

33 

36 

45 

49 

43 

41 

35 

43 

58 

60 

61 

62 

63 

61 

58 

58 

40 

41 

59 

99 

62 

52«6 

MAX 

S« 

82 

85 

82 

7« 

73 

77 

75 

70 

68 

65 

78 

72 

45 

70 

75 

76 

82 

84 

83 

87 

84 

83 

89 

89 

86 

86 

»4 

66 

MIN 

i3 

59 

57 

6« 

60 

44 

46 

59 

37 

43 

45 

55 

52 

45 

39 

44 

4 1 

60 

61 

63 

62 

64 

59 

58 

60 

63 

60 

60 

63 

S5il 

MAX 

78 

76 

82 

89 

82 

77 

79 

80 

SI 

67 

69 

71 

74 

78 

78 

70 

79 

80 

84 

82 

87 

87 

•7 

84 

85 

89 

87 

86 

86 

MIN 

52 

57 

57 

63 

68 

49 

43 

44 

43 

41 

51 

59 

53 

44 

52 

47 

58 

60 

62 

44 

61 

63 

61 

54 

40 

99 

43 

62 

62 

65 

54I0 

MAX 

TS 

81 

87 

83 

74 

70 

82 

77 

63 

71 

70 

75 

69 

42 

72 

76 

71 

79 

89 

84 

89 

85 

84 

89 

91 

89 

90 

92 

93 

MIN 

55 

53 

SO 

59 

97 

42 

38 

57 

35 

32 

37 

48 

40 

43 

32 

46 

58 

62 

60 

60 

62 

63 

41 

54 

96 

55 

56 

59 

59 

51i4 

MAX 

«» 

81 

8* 

75 

72 

67 

78 

74 

60 

69 

67 

79 

59 

62 

66 

73 

66 

76 

83 

80 

82 

84 

83 

89 

84 

89 

87 

S8 

90 

MIN 

it 

54 

50 

58 

49 

37 

36 

40 

34 

30 

35 

48 

39 

43 

32 

40 

68 

58 

59 

59 

59 

61 

60 

61 

56 

99 

56 

54 

58 

98 

49<8 

MAX 

M 

82 

85 

S2 

77 

71 

79 

81 

70 

70 

71 

77 

72 

64 

66 

74 

77 

81 

83 

84 

87 

90 

85 

85 

85 

89 

86 

84 

85 

MIN 

55 

39 

53 

65 

62 

48 

46 

61 

39 

37 

41 

55 

53 

40 

38 

42 

41 

64 

58 

61 

62 

59 

56 

57 

98 

59 

59 

58 

60 

54>1 

MAX 

71 

83 

82 

78 

72 

73 

76 

84 

68 

72 

73 

72 

78 

62 

67 

72 

79 

78 

81 

SI 

S3 

85 

82 

81 

S3 

83 

82 

83 

80 

MIN 

51 

58 

48 

63 

64 

51 

38 

60 

42 

38 

40 

52 

53 

49 

34 

35 

48 

60 

55 

56 

53 

56 

49 

49 

51 

93 

53 

54 

52 

57 

50^7 

MAX 

70 

83 

79 

78 

73 

72 

76 

64 

68 

68 

72 

74 

76 

61 

65 

70 

Ti 

77 

79 

82 

84 

85 

81 

S3 

82 

82 

82 

83 

00 

MIN 

57 

59 

53 

62 

66 

51 

44 

60 

43 

43 

47 

58 

54 

45 

39 

43 

55 

62 

59 

59 

57 

62 

56 

53 

57 

99 

58 

60 

56 

44 

54I7 

MAX 

«7 

79 

71 

74 

71 

72 

73 

73 

72 

68 

71 

74 

78 

76 

64 

69 

72 

73 

74 

77 

76 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

MIN 

63 

60 

57 

63 

50 

49 

60 

58 

52 

62 

44 

61 

49 

6« 

71 

MAX 

70 

83 

88 

S7 

80 

75 

81 

85 

77 

70 

79 

79 

77 

72 

70 

74 

77 

84 

87 

88 

89 

90 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

84 

MIN 

5« 

58 

49 

62 

64 

51 

49 

52 

43 

38 

41 

58 

51 

49 

38 

39 

49 

61 

58 

59 

55 

57 

54 

49 

55 

96 

58 

57 

55 

59 

52.7 

MAX 

72 

82 

85 

84 

82 

80 

S2 

78 

72 

71 

72 

75 

70 

69 

67 

75 

78 

82 

83 

S4 

S8 

90 

84 

84 

87 

88 

88 

88 

84 

S6 

SO. 9 

MIN 

54 

60 

54 

65 

62 

49 

45 

58 

41 

43 

44 

56 

54 

45 

41 

44 

63 

42 

59 

60 

61 

59 

56 

58 

42 

60 

59 

58 

61 

54.9 

MAX 

M 

72 

83 

83 

78 

76 

79 

79 

70 

70 

70 

T3 

73 

66 

67 

73 

73 

74 

80 

79 

83 

82 

79 

78 

84 

84 

83 

84 

83 

74  7 

MIN 

57 

5* 

52 

54 

58 

42 

41 

59 

37 

36 

39 

53 

90 

42 

34 

40 

54 

57 

58 

60 

62 

64 

62 

54 

55 

60 

60 

58 

58 

41 

92 19 

MAX 

6« 

to 

80 

SO 

72 

68 

73 

77 

61 

69 

69 

73 

67 

60 

66 

72 

64 

77 

82 

79 

83 

80 

83 

S3 

84 

84 

89 

89 

84 

MIN 

55 

*i 

55 

57 

55 

39 

42 

47 

32 

28 

33 

45 

39 

39 

36 

44 

56 

57 

57 

58 

54 

60 

60 

57 

52 

91 

51 

53 

53 

54 

4a.9 

MAX 

n 

81 

87 

83 

78 

73 

79 

79 

71 

73 

69 

75 

72 

68 

72 

79 

79 

79 

89 

86 

86 

84 

•6 

8« 

87 

84 

87 

88 

sa 

79  9 

MIN 

5S 

5* 

60 

62 

59 

43 

39 

52 

38 

34 

39 

53 

49 

42 

38 

39 

61 

54 

59 

60 

64 

62 

55 

52 

59 

60 

97 

37 

42 

92.3 

MAX 

70 

8* 

90 

84 

SI 

71 

81 

83 

7S 

68 

71 

79 

76 

68 

72 

80 

82 

S6 

85 

85 

87 

85 

89 

85 

68 

88 

88 

86 

87 

79 

81.0 

MIN 

5« 

59 

59 

64 

64 

48 

44 

60 

42 

40 

47 

97 

59 

48 

41 

44 

42 

63 

63 

63 

62 

59 

57 

55 

67 

61 

60 

69 

94.0 

MAX 

67 

83 

88 

S2 

80 

72 

79 

SI 

66 

69 

70 

79 

77 

67 

70 

80 

SI 

85 

83 

84 

sa 

88 

•• 

87 

89 

•a 

87 

84 

84 

81 

SO  2 

MIN 

5« 

61 

60 

65 

59 

50 

90 

61 

42 

46 

54 

58 

57 

48 

45 

50 

65 

44 

44 

64 

•4 

49 

62 

43 

63 

44 

63 

64 

64 

94.6 

MAX 

78 

69 

SI 

87 

89 

77 

71 

77 

79 

69 

69 

71 

73 

74 

66 

70 

77 

79 

82 

S» 

S6 

88 

87 

85 

85 

84 

as 

88 

87 

84 

79  2 

MIN 

61 

59 

54 

55 

61 

47 

43 

57 

41 

43 

47 

57 

50 

48 

43 

48 

62 

41 

43 

61 

41 

63 

56 

57 

41 

62 

62 

41 

44 

59.9 

MAX 

6* 

78 

77 

76 

74 

71 

76 

74 

67 

67 

67 

73 

74 

65 

61 

67 

69 

47 

80 

81 

84 

82 

81 

84 

84 

81 

89 

84 

89 

S3 

79  .6 

MIN 

50 

56 

«« 

62 

55 

42 

43 

53 

35 

40 

37 

48 

48 

42 

34 

38 

58 

40 

58 

59 

64 

60 

57 

54 

59 

96 

58 

58 

97 

91.2 

MAX 

80 

83 

8* 

B« 

80 

73 

80 

82 

79 

69 

72 

75 

79 

72 

70 

80 

79 

84 

83 

87 

84 

87 

89 

85 

84 

87 

86 

87 

84 

MIN 

60 

56 

55 

61 

71 

50 

41 

42 

43 

39 

47 

50 

50 

50 

41 

44 

60 

41 

63 

59 

63 

59 

54 

57 

67 

60 

58 

40 

62 

94^7 

MAX 

67 

80 

S3 

81 

86 

76 

79 

81 

79 

69 

70 

76 

74 

62 

65 

72 

76 

78 

81 

82 

86 

90 

84 

81 

89 

84 

87 

87 

80 

S4 

79.0 

MIN 

5* 

57 

59 

65 

60 

45 

47 

52 

37 

35 

41 

53 

53 

40 

40 

40 

61 

43 

99 

61 

63 

61 

54 

57 

5S 

60 

59 

60 

62 

93.9 

MAX 

6< 

82 

S6 

84 

81 

79 

81 

77 

83 

85 

85 

87 

87 

a7 

84 

87 

89 

90 

MIN 

*9 

55 

53 

52 

51 

50 

51 

49 

93 

57 

59 

60 

ae9 

60 

58 

61 

59 

62 

40 

MAX 

6fi 

S3 

88 

89 

81 

73 

SO 

89 

76 

71 

76 

79 

78 

72 

70 

75 

77 

S6 

83 

89 

88 

88 

83 

84 

86 

87 

at 

84 

85 

84 

80.9 

MIN 

61 

57 

52 

62 

68 

51 

49 

59 

43 

41 

46 

58 

53 

51 

42 

49 

52 

60 

43 

44 

59 

63 

54 

52 

59 

59 

60 

41 

60 

41 

55.6 

MAX 

71 

81 

84 

S2 

76 

75 

78 

80 

74 

71 

72 

74 

74 

65 

67 

72 

77 

80 

82 

S3 

87 

89 

89 

85 

84 

87 

87 

87 

84 

89 

79.3 

MIN 

60 

59 

52 

63 

61 

46 

42 

55 

40 

39 

39 

56 

53 

45 

37 

39 

48 

60 

60 

94 

59 

61 

59 

54 

56 

54 

57 

58 

67 

59 

52.8 

MAX 

n 

82 

89 

82 

76 

72 

78 

80 

74 

70 

68 

74 

72 

67 

68 

72 

71 

81 

82 

82 

87 

•3 

89 

•4 

84 

S3 

85 

85 

85 

SO 

78.3 

MIN 

57 

55 

50 

59 

57 

42 

42 

56 

36 

35 

39 

52 

48 

40 

34 

40 

59 

59 

54 

62 

61 

63 

43 

58 

54 

58 

58 

57 

57 

60 

52.3 

MAX 

6a 

78 

81 

7S 

79 

70 

76 

79 

66 

67 

66 

75 

72 

63 

63 

70 

69 

71 

SO 

81 

83 

83 

83 

8* 

84 

83 

89 

85 

85 

S3 

74.2 

MIN 

51 

5« 

50 

60 

59 

39 

38 

48 

30 

35 

36 

47 

47 

44 

37 

34 

52 

58 

62 

57 

68 

41 

41 

54 

55 

55 

94 

55 

58 

97 

50.4 

Station 


NEWINGTON 
NENNAN 

PLAINS  SW  6A  EXP  STA 

OUtTMAN 

ROME 

ROME  «B  AIRMRT 

SANDERSVILLE 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  W8  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SOPtRINCY 

SNAINSeOOO 

TALBOTTa« 

TAIXAPOeSA  2  NNW 

7H0MASTaN  2  S 

THOMASVILLE 

THOMASVILLE  KB  CITY 

TirTON  EXP  STATION 

T8CC0A 

VALOOSTA  4  NV 
DARRENTON 
WASHING  TON 
WAYCROSS 
HAYNESBOSO  2  NE 
■EST  POINT 
MINDER  1  SSE 


Sm  r*f.r«BC«  Dot«a  follovlBC  ItBtlOB  lBd«B, 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEOBGIA 
APBIL  19S7 


Day  of  month 


btatioD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILET 

BVAP 

.16 

.03 

.21 

.27 

.23 

.25 

.24 

.20 

.22 

.15 

.17 

.07 

.11 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

1.42 

.23 

.22 

.18 

.35 

- 

- 

.26 

.21 

.22 

85.79 

WIND 

SO 

46 

33 

39 

54 

70 

46 

19 

65 

17 

13 

23 

14 

* 

• 

* 

• 

« 

* 

• 

230 

24 

22 

29 

24 

27 

29 

24 

21 

28 

947 

ALLATOOHA  DAU  2 

EVAP 

_ 

nq 

28 

27 

29 

.13 

.  15 

.26 

.07 

.25 

.  10 

.18 

.22 

.20 

.19 

.27 

.03 

.09 

.23 

.16 

.07 

.09 

.20 

.22 

.25 

.25 

.23 

.26 

.08 

85.48 

WIND 

140 

•  ^2 

98 

66 

117 

93 

43 

130 

40 

47 

38 

68 

75 

52 

54 

77 

89 

60 

44 

43 

21 

32 

41 

35 

43 

47 

43 

37 

48 

1847 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.17 

.27 

.37 

.37 

.38 

.28 

.20 

.26 

.23 

.16 

.19 

.20 

.23 

.28 

.27 

.14 

.03 

.04 

.19 

.24 

.11 

.07 

.23 

.26 

.30 

.24 

.20 

.19 

.34 

86.68 

WIND 

108 

135 

115 

155 

159 

56 

19 

40 

96 

88 

78 

60 

50 

56 

21 

16 

31 

43 

27 

28 

14 

40 

18 

22 

18 

31 

1931 

EXFERIIIENT 

EVAP 

.34 

.12 

.22 

.37 

.41 

.25 

.26 

.25 

.21 

.20 

.09 

.20 

.21 

.21 

.26 

.29 

.16 

.11 

.14 

.26 

.16 

.12 

.25 

.26 

.30 

.27 

.28 

.29 

.24 

B6.98 

WIND 

84 

59 

45 

70 

87 

108 

79 

47 

34 

40 

45 

22 

45 

34 

63 

43 

45 

45 

31 

2194 

HOGGASDS  HILL 

EVAP 

.20 

.04 

.15 

.22 

.16 

.25 

.20 

.14 

.17 

.09 

.01 

.24 

.11 

.11 

.16 

.17 

.20 

.16 

.15 

.15 

.17 

.20 

.18 

.20 

.22 

.18 

.21 

.24 

.19 

.22 

6.09 

WIND 

56 

28 

13 

42 

68 

48 

24 

16 

75 

31 

12 

18 

12 

28 

31 

21 

37 

27 

13 

24 

11 

15 

11 

14 

13 

11 

31 

18 

8 

20 

766 

MAX 

72 

92 

95 

84 

89 

83 

85 

81 

80 

78 

66 

87 

85 

80 

86 

89 

84 

95 

97 

95 

99 

97 

97 

97 

96 

98 

97 

98 

99 

85 

88.9 

HIN 

62 

65 

65 

70 

70 

54 

55 

65 

49 

51 

55 

61 

61 

57 

51 

54 

64 

88 

70 

70 

71 

71 

71 

66 

65 

67 

71 

88 

68 

72 

63.8 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.18 

.12 

.19 

.27 

.28 

.23 

.17 

.15 

.15 

.19 

.09 

.23 

.21 

.22 

.27 

.01 

.06 

.22 

.15 

.03 

.13 

.13 

.23 

.22 

.23 

.21 

.23 

85.33 

WIND 

136 

91 

34 

123 

71 

130 

73 

66 

134 

31 

20 

23 

58 

66 

48 

37 

95 

58 

18 

43 

34 

10 

23 

16 

17 

22 

19 

16 

13 

15 

1540 

TIFTON  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.03 

.18 

.24 

.33 

.21 

.11 

.16 

.19 

.18 

.12 

.02 

.10 

.17 

.14 

.18 

.20 

.20 

.10 

.17 

.20 

.22 

.20 

.21 

.24 

.23 

.24 

.23 

.23 

.21 

5.44 

WIND 

77 

55 

16 

61 

96 

69 

29 

36 

96 

20 

13 

26 

11 

30 

17 

24 

48 

40 

16 

36 

24 

IS 

22 

27 

19 

26 

32 

25 

23 

25 

1057 

HAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tl«e  of  obaerratlon. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Day  of  month 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIPTON  EXP  STATION 

HEASURED  UNDER  SOD 

3  INCHES 

HAX 
HIN 

81 

59 

66 
62 

84 

62 

89 
61 

89 

68 

80 

57 

80 

55 

82 

55 

79 
51 

76 
52 

75 
52 

70 

55 

76 
59 

79 
58 

76 

56 

82 

53 

82 

56 

84 

62 

85 
68 

88 

87 

91 
68 

99 

70 

95 
72 

95 
70 

98 
70 

97 
71 

97 
72 

99 
75 

98 
74 

98 
75 

85.7 
62.8 

6  INCHES 

MAX 
HIN 

68 
65 

66 
64 

71 
64 

72 
69 

75 
68 

72 
65 

70 
64 

69 
64 

69 

65 

70 
64 

68 
63 

66 
64 

68 
64 

70 
64 

69 
64 

70 
64 

70 
64 

70 
66 

71 
68 

72 
68 

74 

70 

77 
71 

78 
72 

77 
73 

78 
72 

78 
72 

78 
73 

79 
74 

79 
74 

80 
75 

72.4 
87.6 

Soil  Type:    Tlfton  louy  sLnd.    Ground  Cover:     Perennla.!  grtsa  aod. 


See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEOSGIA 
APRIL  1957 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
APRIL  1957 


I  -o- 


Andrevs  2  I,  R.  C. 


Hftlej*  B>r  Dm 


63 


O                   fSl            63*          -  ,Bottely  Dft«      Young  Harrln  A  Hlghlj 

^  SweA  Cub  X^BlttlrgTllla  /  fll^woaaee     T  -< 


Coweetft  Bxp  Sta,  H.  C. 


Biage  ReaTT  D 


lat  Top 

_     ^  Q 

)rtb  1  ■    atanlay  Gap 

I  OBiiij»y 


GEORGIA 


'jocBsnee  8  UNI,  3.  C. 

■•60  " 

1 


Tray  Mountain  ^Long  Creek  1  H,  3.  C. 

-O- 


f  ^?^.-iTo"^.;^K.^.^.-f-t  J?^^ 

I  Calhoun  Exp  Station  \a  "W"        .   ^'   -O- CTraella  *v 

t         O  /    •       4<*V.  '  y^^^Dablonega  '  «'      "W-WTQeiia    ^    V  ^ 

Su-^rvnie  /_<!)      "  -.1        Jasper  *-sonvlXle  ^        \y  >^  t         *  ) 


-(^Clemson  College,  S.  C. 
Oakvay,   S.  C. 


-r.frl 


60° 


Adal 


I  CarterBTllle^  3 

^  •bob©  8  8W  ^_ 

CaYe  Spga  4  SSI  -'.    jp   ^'J  

V"  ^  Tayloraville  I 
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3906 

*40NR0E 

33  01 

83  57 

630 

6P 

ftp 

CITY  OF  FORSYTH 

2 

3  5  7 

FORT  GAINES 

CLAY 

31  36 

89  05 

9P 

7A 

HRS*  HAYME  R*  HAVES 

2 

3  9  7 

CLOSED  STATIONS 

FORT  VALLEY  3  E 

3944 

PEACH 

9 

32  54 

83  91 

490 

HID 

»A 

OLIVER   I.  5NAPP 

3  9  7 

DANBURG  4  NNE 

2902 

LINCOLN 

14 

33  54 

82  38 

590 

HID 

WAYNE  D.  MATTHEWS 

CLOSED  4/97 

FRAMKLIN 

3967 

HEARD 

3 

35  17 

89  06 

«90 

9A 

COUHTV  AGENT 

DAWSONVILLE  WB 

2983 

OAMSON 

9 

34  21 

84  08 

1110 

410 

HID 

J*S*  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  4/57 

GAINESVILLE 

3821 

HALL 

3 

34  19 

83  90 

1254 

6P 

OA 

SAM  S.  HARBEN 

2 

1  5  7 

GIBSON 

3899 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  >« 

540 

5ANFORD  N.  BRADDY 

GLEWiVlt^E 

3754 

TATTNALL 

1 

31  96 

81  99 

179 

7P 

Wa    Ca  BARNARD 

2 

3  9  7 

GOAT  ROCK 

HARRIS 

3 

52  36 

89  09 

490 

I 

GA.   POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899  «RCENE 

10 

83  11 

620 

9P 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

2 

1  5  7 

CREEptVILlE  2  ■ 

meriweather 

6 

39  02 

84  49 

020 

STATE  FORESTRY  SVC 

2 

3  9  7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

84  1ft 

960 

»P 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

2 

3  9  7 

HAMILTON  <.  W 

HARRIS 

84  56 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

t  1-ALTAMAHA,  2-ATLANTICi  3-CHATTAHOOCHEE ■  4-COOSA,  9-ETCMAH|  6-FLIHTi  7-HIHASSEEi  B-OCHLOCKONEE i  9-0CMULGE€|  10-OCONEEi  11-OCEECHEEi  13-OOSTANAULA)  13-SATILLA|  14-$AVANHAH| 
15-ST.  HART,     16-SUWANEEi     I7-TALUP0OSA,  lO-TENNESSEE 
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REFERENCE  NOTES 


Addltlooal  iDforutlOQ  reRU-diog  the  cllute  of  O«orsla  aay  b«  obtained  by  Trltlng  to  the  State  CllsatoloKlst  at  Affrlcultural  Bagloeering  Bulldlog,   Ualverslty  of  Georgia,   Atbena.  Georgia, 
or  to  any  Weatber  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  follovlag  tbe  station  naae,  sucb  afl  12  SSW,  iodlcate  dlstaace  io  miles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  ooly  In  tbe  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  beatiog  degree  days  for  tbe  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  tbe  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  vbicb  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  alsslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  Septenber  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dlnenslonal  units  used  lo  this  bulletin  are:     Teaperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  Bovement   in  miles,     Honthly  degree  day  totals 
are  tbe  sums  of  tbe  negative  departiures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Iraporatlon  Is  measured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "V.  ^. .  Weather  Bureau")  are  based  on  tbe  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weatber  Bureau  stations  are  based  on  tbe  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  Ice  on  tbe  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground 
Is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches  of  snow  are  on  tbe  ground. 

Kntries  of  Snowfall  In  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  Tables  3,  5.  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Tbe  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 
local  use. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weatber  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  anow  on  ground  values  axe  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

-    Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.    No  record  In  Tables  2  and  5,   la  Indicated  by  no  entry.     Consult  tbe  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 
precipitation  totals. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates, 

+-f    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  tbe  roof  of  a  building. 

AM    Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 
8    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G    In  the  "Refer  to  Tables"  coltimn  lo  tbe  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published, 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this 

station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Incluaes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest   issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Stimmary) .     Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  tbe 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents,  Governoient  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC.,  AsheTille,  9.  C.          6/10/57    850 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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GEORGIA  -  MAY  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Thunderstorms  and  frequent  showers  were 
the  dominant  weather  features.  Precipi- 
tation averages  in  the  Northwest  and  North 
Central  Divisions  were  near  the  25-year 
(1931-1955)  long-term  mean  but  the  average 
in  the  Central,  East  Central,  and  Southeast 
Divisions  was  more  than  double  the  long- 
term  mean  in  each  case.     At  Macon  a  rain- 
fall total  of  11.77  inches  made  this  the 
wettest  May  in  the  records  which  extend 
back  to  1900  and  a  total  of  11.91  inches 
at  Savannah  USDA  PI  Garden  is  in  the  same 
category  in  records  that  extend  back  to 
1928.     Butler  gained  double  recognition 
with  13.83  inches  as  the  greatest  total 
for  the  month  and  a  measurement  of  6.65 
inches  on  the  4th  as  the  greatest  amount 
for  one  day.     Stillmore  was  a  close  com- 
petitor for  the  greatest  total  with  13.81 
inches  and  Columbus  was  only  slightly  light 
for  the  greatest  amount  in  one  day  with  a 
6.59  inches  measured  on  the  4th. 

Temperature  averages  were  relatively  close 
to  the  long-term  values.     Extreme  tempera- 
tures ranged  from  30°  at  Blairsville  Exp 
Station  to  97°  at  Eastman  1  W  and  Homer- 
ville. 

WEATHER  DETAILS 

A  rainy  weather  period  the  first  four  days 
brought  heavy  rainfall,  except  in  the  ex- 
treme northwest  and  north  central  areas 
where  amounts  were  light  to  moderate,  and 
a  repeat  performance  the  lOth-llth  extended 
the  area  of  heavier  rains  to  include  the 
northwest  and  north  central  areas.  Scat- 
tered showers  and  thunderstorms  were  fairly 
frequent  after  the  11th  and  in  some  instances 
produced  very  heavy  local  rain  falls.  Thun- 
derstorms exhibited  damaging  characteristics 
in  two  or  more  counties  on  the  15th,  22nd, 
29th  and  30th,   and  in  scattered  localities 
on  other  dates.     Hail  was  a  feature  of  the 
weather  on  as  many  as  two  days  in  several 
communities  but  appeared  at  Nashville  on  the 
3rd,  14th  and  29th. 

A  cool  period  the  4th  through  the  8th 
dropped  minimum  temperatures  into  the 
forties  in  the  southern  portion  of  the 
State,  but  a  long  period  of  warm  weather 
from  the  11th  to  the  26th  labeled  May  as 
slightly  warmer  than  average. 

WEATHER  EFFECTS 

Frequent  rains  kept  farming  operations 
somewhat  behind  schedules  and  by  the  end 
of  the  month  a  few  days  of  fair  weather 
were  needed  to  cultivate  crops,  cut  early 
hay,   and  complete  the  harvest  of  small 
grains.     Oats  and  barley  were  damaged  by 
lodging,   especially  in  the  central  and 
southern  areas,  where  rainfall  was  the 


heaviest.     Excellent  moisture  supplies 
enabled  hay  crops  to  make  rapid  growth  but 
many  farmers  encountered  difficulty  with 
early  cutting  due  to  continued  rains. 
Grass  threatened  crops  requiring  clean 
cultivation.     Insects  and  plant  diseases 
were  difficult  to  control  under  damp  weather 
conditions.     Prospects  for  the  peach  crop 
declined  due  to  a  very  heavy  drop  of  young 
fruit. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  tornado  in  Glenn  County  on  the  3rd  caused 
injury  to  one  person,  damaged  10  buildings, 
broke  utility  lines,  and  uprooted  trees. 

Severe  thunderstorms  on  the  15th  produced 
damaging  winds  and  hail   in  several  widely 
scattered  counties  including  Chattooga, 
Fannin,  Clarks,  Elbert,   Upson,  Houston, 
Sumter  and  Crisp.     One  person  was  injured 
by  lightning  and  young  peaches  were  damaged 
by  hail  in  Upson  County.     A  house  in  Sumter 
County  burned  as  the  result  of  a  lightning 
strike . 

Stormy  weather  on  the  22nd  in  the  form  of 
high  winds  and  heavy  rains  struck  Toccoa 
causing  widespread  damage  to  roofs,  trees 
and  utility  lines  while  winds  and  hail 
caused  minor  damage  in  Hart  County. 

Severe  thunderstorms  on  the  29th  produced 
hail,  heavy  rains  and  high  winds  in  several 
central  and  southern  counties  including 
Muscogee,  Pike,  Randolph,  Berrien,  Colquitt, 
Ware,  Brentley,  Appling,   Tattnall  and  Wayne, 
Young  crops  were  damaged  considerably  by 
hail.     One  person  was  killed  and  several 
injured  by  lightning  in  Muscogee  County. 

Hail,   heavy  rain  and  funnel  cloud  were  the 
stormy  weather  features  reported  from  Brooks 
and  Thomas  Counties  the  30th.     Hail  virtuallj 
destroyed  tobacco,  con,   cotton,  cantaloupe 
and  watermelon  crops  in  a  sizable  area  of 
southern  Brooks  County.     Heavy  rains  and 
hail  fell  in  portions  of  Thomas  County.  The 
funnel  cloud  was  observed  south  of  Thomas- 
ville  but  apparently  did  not  reach  the 
ground. 

FLOODS 

The  Ocumulgee  River  barely  exceeded  flood 
stage  at  Abbeville  the  12th-13th,  the  only 
report  of  a  flood  stage  being  reached  on  a 
larger  stream.     However,   flash  floods  oc- 
curred on  several  small  streams  in  central 
and  southern  Georgia  as  a  result  of  intense 
local  rainstorms.     Wercoba  Creek  inundated 
a  fairly  large  area  and  caused  considerable 
damage  in  Columbus  the  3rd. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highesi 

— 
& 

3 

• 
& 

u 

>- 

0 
Q 

li 
& 
& 

No  of  Days 

s 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

8 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

« 

.10  or  More  1 

50  or  More 

100 

or  More 

i ; 

S  > 

s> 

si 

0  > 

ALLATOOMA  DAM  2 

AM 

BOaS 

59.1 

69.8 

91 

26 

41 

5+ 

34 

1 

0 

0 

0 

3.97 

1.48 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

82»3 

56.7 

69.6 

89 

21  + 

35 

6 

36 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.55 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

CARTERSVILLE 

6  3*0 

59.5 

71.3 

91 

16+ 

39 

6 

28 

4 

0 

0 

0 

4.14 

1.63 

11 

.0 

0 

6 

4 

1 

CEOARTOWN 

62*3 

57.8 

70.1 

90 

29 

37 

5+ 

37 

1 

0 

0 

0 

3.23 

1.98 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

DALTON 

AM 

82«7 

58.2 

70.5 

90 

14+ 

39 

5 

32 

2 

0 

0 

0 

2.50 

.94 

11 

.0 

0 

8 

1 

0 

LAr  AT  t  1  1  C. 

S2.0 

56.2 

69.1 

90 

17 

35 

6 

46 

1 

0 

0 

0 

2.77 

.94 

11+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

Bi.', 

58.7 

72.1 

2.1 

94 

13+ 

36 

7 

22 

10 

0 

0 

0 

4.27 

•  52 

2.20 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

antic    LID     A  T  OOnDT 

82.5 

57.8 

70.2 

1.0 

90 

17 

36 

7 

3 1 

1 

0 

0 

0 

4.07 

.00 

1.11 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

70.3 

•  S 

3*43 

- 

.31 

.0 

ATHENS 

79.7 

69.9 

.  6 

88 

22+ 

42 

6 

30 

0 

0 

0 

0 

6.24 

2.88 

2.03 

11 

a  0 

0 

8 

5 

2 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

81  .9 

59.7 

70.8 

94 

16 

42 

6 

31 

3 

0 

0 

0 

6.75 

2.60 

11 

.  0 

0 

10 

3 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

80.7 

59.  7 

70.2 

.  2 

91 

23 

43 

6 

31 

2 

0 

0 

0 

5.94 

2.11 

2.42 

11 

.  0 

0 

9 

9 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

80.1 

61.4 

70.8 

•  8 

89 

22+ 

44 

5 

31 

0 

0 

0 

0 

3.40 

_ 

.42 

1.10 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

78.6 

49.6 

64.1 

.3 

87 

17 

30 

6 

81 

0 

0 

2 

0 

1.80 

- 

2.25 

.71 

11 

.0 

0 

9 

1 

0 

BLUE  RIDGE 

79.4 

53.0 

66.2 

86 

16+ 

32 

6 

62 

0 

^ 

1 

^ 

2.26 

.58 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

DAHLONEGA 

AM 

77.0 

56.2 

66.6 

.7 

86 

16 

40 

5 

53 

0 

0 

0 

0 

2.  86 

1.14 

.98 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

GAINESVILLE 

81.0 

58.5 

69.8 

1.8 

89 

13+ 

41 

6 

29 

0 

0 

0 

0 

2  i  65 

- 

1.17 

.88 

11 

.0 

0 

8 

2 

0 

HELEN 

78. 3M 

54.  4M 

66. 4M 

88 

26 

40 

t.* 

0 

0 

0 

0 

2  .  86 

.96 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

JASPER 

AU 

AM 

79.1 

58.1 

66.6 

88 

4 1 

0 

0 

0 

0 

3.56 

1.40 

^' 

.0 

0 

5 

4 

1 

80.6 

57.8 

69.2 

89 

22 

40 
* 

0 

0 

0 

0 

4.73 

2.45 

11 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

68.4 

•  3 

3i91 

.30 

.0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

83. OM 

55. 3M 

69. 2M 

•  0 

92 

23+ 

37 

6 

44 

6 

0 

0 

0 

5.77 

2.36 

2.52 

11 

,0 

0 

7 

4 

1 

CLAYTON  1  N 

76.8 

54.5 

65.7 

1.2 

85 

13+ 

39 

6 

60 

0 

0 

0 

0 

.69 

1.36 

1.25 

26 

,0 

0 

8 

9 

2 

CORNELIA 

78.0 

55.7 

66.9 

.  1 

85 

15+ 

37 

6 

53 

0 

0 

0 

0 

2.58 

1.29 

.64 

30 

,0 

0 

6 

3 

0 

UADTUPI  i 

nA  K  1 W  t L  L 

84.4 

58.9 

71.7 

1.5 

94 

22 

42 

6 

23 

10 

0 

0 

0 

4.54 

1.41 

1.75 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

TCCCO A 

81.4M 

57, 7M 

69. 6M 

.3 

90 

16 

40 

6 

31 

1 

0 

0 

0 

3.33 

- 

.64 

.93 

11 

.0 

0 

7 

3 

0 

WASHI NGTON 

8S.6H 

60. 9M 

73. 3M 

2.0 

92 

14+ 

42 

7 

8 

9 

0 

0 

0 

10.13 

7.16 

2.63 

4 

.0 

0 

12 

7 

4 

DIVISION 

69.4 

•  8 

5.34 

1.77 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUcNA    vibIA    1  bW 

83.4M 

62. 8M 

73. IM 

92 

23 

47 

5 

1 5 

4 

0 

0 

0 

11.61 

3.48 

24 

.0 

0 

10 

9 

3 

CARROLLTON 

81.1 

57.4 

69.3 

89 

21  + 

37 

7 

40 

0 

0 

0 

0 

2.83 

1.16 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

83.9 

62.0 

73.0 

1.0 

92 

13+ 

45 

7 

15 

7 

0 

0 

0 

7.63 

4.55 

4.  29 

3 

.0 

0 

6 

•  3 

2 

EX  PER  I MENT 

AM 

81.2 

60.8 

71.0 

90 

23  + 

43 

6 

2 

0 

0 

0 

5.93 

2.97 

11 

.  0 

0 

7 

2 

2 

GREENV I LLE  2  W 

83.0M 

60. 3M 

71. 7M 

91 

22  + 

42 

6 

1 2 

3 

0 

0 

0 

4.97 

1 . 14 

10 

.  0 

0 

a 

3 

2 

GRIFFIN 

82.2 

61.2 

71.7 

.6 

91 

22 

43 

5 

25 

4 

0 

0 

0 

6.33 

3.37 

2.77 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

LA  GRANGE 

83.0 

59.8 

71.4 

92 

15 

42 

6 

23 

5 

0 

0 

0 

4.01 

1.19 

11 

.0 

0 

8 

3 

2 

MARSHALLVILLE 

84.6 

62.9 

73.8 

94 

22 

45 

6 

16 

8 

0 

0 

0 

4.26 

1.05 

11 

.  0 

0 

10 

3 

1 

NEWNAN 

82.2 

59.7 

71.0 

.4 

91 

22 

40 

6 

28 

2 

0 

0 

0 

3.  16 

.27 

.99 

11 

.0 

0 

6 

3 

0 

TALBOTTON 

80.9 

60.6 

70.8 

90 

22 

43 

4+ 

29 

1 

0 

0 

0 

6.39 

1.52 

14 

.0 

0 

9 

9 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

80.2 

55.7 

68.0 

.6 

87 

13+ 

34 

7 

47 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.18 

1.S7 

4+ 

.0 

0 

7 

3 

2 

1 HUMAo 1  UN    £  b 

84.5 

59.8 

72.2 

93 

22 

43 

5 

20 

8 

0 

0 

0 

5.46 

1.81 

11 

.0 

0 

10 

3 

2 

83.5 

60.3 

71.9 

.5 

91 

16+ 

41 

7 

2 1 

7 

0 

0 

0 

4.71 

.96 

1.9A 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

71.5 

.1 

5.54 

2.18 

.0 

CENT  RAL 

A  iLEY 

AM 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

COV I NGTON 

80.5 

59<9 

70.2 

~ 

.  5 

89 

16+ 

42 

6 

29 

0 

0 

0 

0 

7.20 

3.94 

2.64 

11 

.0 

0 

8 

5 

2 

DUBLIN 

85. 8M 

63. 2M 

74. 5M 

1.2 

95 

22 

47 

6 

8 

8 

0 

0 

0 

7,43 

3.90 

1.48 

4 

.0 

0 

12 

5 

2 

EASTMAN   1  W 

85.6 

62.5 

74.1 

•  5 

97 

15+ 

46 

5 

14 

10 

0 

0 

0 

8, 18 

4.92 

2.40 

1 

.0 

0 

8 

7 

3 

rOKbT 1 M    i  b 

82.6 

60.0 

71.3 

92 

23 

44 

6 

26 

4 

0 

0 

0 

7,05 

2.00 

11 

.0 

0 

10 

9 

3 

FORT  VALLEY  3  E 

84.1 

61.7 

72.9 

.2 

94 

23 

45 

5 

20 

7 

0 

0 

0 

9,47 

6.11 

4.89 

4 

.0 

0 

8 

9 

4 

GREENSBORO 

82.8 

61.0 

71.9 

1.2 

91 

14+ 

44 

5+ 

22 

5 

0 

0 

0 

9,44 

5.59 

2.40 

11 

.0 

0 

11 

9 

3 

HAWKINSVILLE 

85.1 

61.7 

73.4 

•  0 

93 

22+ 

44 

5 

17 

11 

0 

0 

0 

10.46 

7.14 

3.78 

12 

.0 

0 

9 

4 

3 

IRWINTON 

HACON  WB  AIRPORT 

R 

85.3 

63.3 

74.3 

.7 

94 

22  + 

47 

5+ 

15 

11 

0 

0 

0 

11.77 

8.55 

3.47 

23 

.0 

0 

9 

7 

4 

M  1  LLcUotV 1 LLt 

AM 

82.7 

59.3 

71.0 

1.0 

92 

23 

44 

5 

35 

6 

0 

0 

0 

12.78 

9.17 

2.81 

3 

.0 

0 

10 

9 

5 

82.4 

55.9 

69.2 

91 

22+ 

38 

6 

37 

2 

0 

0 

0 

7.93 

2.40 

11 

.0 

0 

7 

3 

3 

83.3 

61.9 

72.6 

93 

22 

43 

5 

20 

4 

0 

0 

0 

6.49 

2.79 

4 

.0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

72.3 

.1 

8.93 

5.49 

.0 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

82.8 

59.9 

71.4 

.1 

91 

23+ 

40 

5 

39 

7 

0 

0 

0 

5.81 

2.53 

1.68 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

AUGUSTA 

84.4 

60.7 

72.6 

94 

13 

41 

5 

27 

10 

0 

0 

0 

9.78 

2.33 

23 

.0 

0 

11 

6 

4 

BROOKLET   1  W 

83.8 

61.5 

72.7 

1.3 

95 

22 

44 

5 

22 

4 

0 

0 

0 

7.72 

4.50 

1.42 

11 

.0 

0 

13 

6 

3 

LOUISVILLE 

85.0 

61.1 

73.1 

.0 

93 

15+ 

42 

5 

21 

12 

0 

0 

0 

4.65 

1.17 

2.22 

4 

.0 

0 

8 

3 

1 

METTER 

84.6 

62.8 

73.7 

94 

21 

45 

5 

17 

7 

0 

0 

0 

10.13 

2.10 

16 

.0 

0 

11 

8 

4 

MILLEN 

84.5 

62.8 

73.7 

.1 

92 

21 

42 

5 

16 

7 

0 

0 

0 

8,10 

4.56 

2.00 

10 

.0 

0 

9 

4 

4 

NEWINGTON 

86.1 

62.3 

74.2 

96 

22 

44 

5 

16 

12 

0 

0 

0 

6,29 

1.42 

3 

.0 

0 

13 

5 

2 

SWAINS80R0 

84. 6M 

63. 2M 

73. 9M 

92 

21  + 

44 

5 

11 

7 

0 

0 

0 

9.86 

2.85 

16 

.0 

0 

10 

6 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
.  59  - 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1   Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

0) 
0 

Lowest 

Degree  Days 

No  o 

Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Meons 

Greatest  Day 

1/ 

8 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1    ,10  or  Mere  | 

50  or  More  | 

1,00  1 

or  More 

>  • 

S  J 

sl 

s5 

o  * 

WARRENTON 

82<9 

61.1 

72.0 

.4 

91 

22+ 

41 

5 

24 

9 

0 

0 

0 

4.68 

1.58 

1.67 

4 

.0 

0 

8 

4 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

83.6 

60.5 

72.1 

91 

41 

5 

28 

4 

0 

0 

0 

8.31 

2. SO 

•  0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

72.9 

_ 

.3 

7.53 

4.29 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

86.5 

64.0 

75.3 

.  0 

94 

25+ 

48 

6 

8 

15 

0 

0 

0 

3.89 

.06 

.65 

2 

.0 

0 

10 

3 

0 

AMERICUS  4  ENE 

85.4 

63.0 

74.2 

.  8 

95 

23 

46 

5+ 

15 

11 

0 

0 

0 

4.11 

.68 

1.08 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

BAINBRIDGE 

87.7 

62.6 

75.2 

.4 

95 

14+ 

45 

6 

7 

17 

0 

0 

0 

4.86 

1.26 

.90 

16 

.0 

0 

9 

S 

0 

BLAKELY 

84.5 

63.4 

74.0 

_ 

.2 

93 

23 

49 

6+ 

6 

7 

0 

0 

0 

2.75 

-  1.17 

.59 

11 

•  0 

0 

9 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

85.5 

63.8 

74.7 

93 

24 

49 

6 

7 

10 

0 

0 

0 

2.89 

.77 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

CAM  I LLA 

87.3 

63.6 

75.5 

93 

21  + 

46 

6 

4 

15 

0 

0 

0 

5.74 

1.63 

23 

.0 

0 

8 

i 

2 

COLQUITT 

88.4 

62.0 

75.2 

95 

22+ 

49 

5+ 

4 

15 

0 

0 

0 

4.38 

1.14 

11 

.0 

0 

7 

9 

1 

CUTHBERT 

85.2 

63.6 

74.5 

93 

22+ 

47 

5 

9 

10 

0 

0 

0 

4.51 

.86 

1 

.  0 

0 

13 

3 

0 

FORT  GAINES 

85.2 

63.0 

74.1 

.3 

92 

22+ 

47 

6 

6 

11 

0 

0 

0 

7.26 

3.57 

2.64 

11 

.0 

0 

9 

4 

2 

uniiiz.  fi  Dr\c    kill  1 
nUooAKLJo  MILL 

87. IM 

63.0 

75. IM 

95 

25 

46 

6 

e 

14 

0 

0 

0 

3.78 

1.20 

1 

.0 

0 

8 

3 

1 

LUMPKIN  2  NE  AM 

82.7 

62.8 

72.8 

90 

24 

46 

5 

9 

1 

0 

0 

0 

9.58 

.0 

0 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

84.  1 

62.4 

73.3 

92 

23 

47 

5 

13 

7 

0 

0 

0 

5.41 

1.17 

.0 

0 

12 

4 

2 

THOMASVILLE 

85.6 

63.1 

74.4 

1  1 

93 

24 

45 

6 

7 

9 

0 

0 

0 

5.78 

2.08 

1.37 

15 

.0 

0 

10 

4 

2 

1  nUMMOV                   Wo  V.1IT 

86.3 

65,0 

75.7 

1.5 

95 

24 

49 

6 

7 

10 

0 

0 

0 

5.24 

1.52 

1.75 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

74.6 

.  1 

5.01 

1.32 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

84.5 

61.5 

73.0 

.8 

93 

23 

44 

6 

16 

7 

0 

0 

0 

5.19 

1.99 

1.24 

16 

.0 

0 

10 

3 

1 

ASHBURN 

85.8 

64.  1 

75.0 

93 

22+ 

48 

5 

2 

9 

0 

0 

0 

2.48 

.97 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

COROELE 

86.5 

61.8 

74.2 

93 

13 

50 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

5.43 

1.04 

2 

.0 

0 

11 

5 

1 

FITZGERALD 

85.8 

64.5 

75.2 

•  4 

96 

22 

48 

5 

10 

13 

0 

0 

0 

3.99 

.83 

1.10 

1 

.0 

0 

10 

3 

1 

HOMERVILLE 

89.4 

62.2 

75.8 

97 

27 

46 

8 

1 

15 

0 

0 

0 

10.50 

1.95 

11 

.0 

0 

13 

9 

5 

LUMbcK    K.I  I  Y  AM 

85.4 

62.1 

73.8 

94 

23 

45 

6 

17 

10 

0 

0 

0 

7.22 

3.62 

1.44 

24 

.0 

c 

12 

5 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

83.9 

62.4 

73.2 

2.1 

92 

22  + 

47 

6 

13 

8 

0 

0 

0 

5.01 

2.00 

1.20 

11 

.0 

0 

10 

3 

2 

NASHVILLE 

86.9 

62.8 

74.9 

95 

22  + 

47 

6 

5 

13 

0 

0 

0 

9.73 

2.17 

4 

.0 

0 

12 

S 

4 

OUITMAN 

85.2 

62.9 

74.1 

- 

.9 

92 

23+ 

45 

6 

11 

7 

0 

0 

0 

6.29 

2.95 

1.45 

12 

.0 

0 

10 

6 

2 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

84.9 

63.2 

74.1 

a  1 

92 

23 

46 

6 

17 

9 

0 

0 

0 

4.30 

1.05 

1.26 

11 

.0 

0 

S 

4 

1 

VALDOSTA  A  NW 

85.5 

62.5 

74.0 

94 

22 

43 

6 

fl 

8 

0 

0 

0 

5.44 

.84 

11 

.0 

0 

10 

4 

0 

DIVISION 

74.3 

.  0 

5.96 

2.72 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

85. 8 

61.6 

73.7 

93 

22 

44 

6 

13 

10 

0 

0 

0 

7.70 

1  .47 

25 

.0 

0 

11 

6 

3 

BLACKBEARD  ISLAND  AM 

83. 3M 

65. 6M 

74. 6M 

94 

21 

50 

6 

6 

3 

0 

0 

0 

4.69 

.91 

12 

.0 

0 

10 

4 

0 

BRUNSWICK 

83.7 

66.9 

75.3 

_ 

.2 

92 

21  + 

51 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

9.83 

6.44 

1.94 

18 

.0 

0 

12 

7 

4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

81.7 

66.9 

74.3 

93 

20 

50 

5 

9 

2 

0 

0 

0 

4.81 

.86 

2 

.0 

0 

10 

5 

0 

CAMP  STEWART 

84.3 

62.1 

73.2 

94 

21 

47 

5+ 

10 

7 

0 

0 

0 

12.99 

2.03 

23 

.0 

0 

18 

12 

4 

FLEMING  EXP  STATION 

83.0 

61.4 

72.2 

92 

21 

4? 

6 

21 

3 

0 

0 

0 

6.09 

1.94 

.0 

0 

10 

4 

2 

FOLKSTON  9  SW 

86. 2M 

62.8M 

74.  6M 

48 

6 

7 

10 

0 

0 

0 

7.83 

1.90 

25 

.0 

0 

10 

6 

3 

GLENNVI LLE 

84.3 

63.1 

73.7 

.2 

93 

21  + 

47 

5+ 

11 

5 

0 

0 

0 

6.87 

3.88 

1.45 

3 

.0 

0 

13 

6 

1 

JESUP   8  S 

85.6 

62.5 

74.1 

94 

21 

44 

6 

12 

9 

0 

0 

c 

9.59 

2.01 

23 

.0 

0 

16 

9 

3 

NAHUNTA 

M 

46 

6 

0 

0 

0 

7.71 

2.30 

23 

.0 

0 

9 

6 

3 

SAPELO  ISLAND 

81.5 

66. 5M 

74. OM 

92 

27 

51 

4+ 

7 

2 

0 

0 

0 

5.78 

1.6t 

11 

.0 

0 

7 

3 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

82.8 

61.5 

72.2 

.3 

92 

21 

42 

6 

20 

2 

0 

0 

0 

11.91 

7.82 

1.91 

31 

.0 

0 

16 

7 

5 

SAVANNAH  WB  AP  R 

82.2 

63.3 

72.8 

•  1 

91 

21  + 

45 

5 

20 

5 

0 

0 

0 

10.08 

7.17 

1.51 

17 

.0 

0 

14 

9 

4 

SAVANNAH  BEACH 

81. 5M 

70. 8M 

76. 2M 

89 

20+ 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.0 

0 

SURRENCY 

85.5 

61.7 

73.6 

93 

21  + 

44 

6 

13 

9 

0 

0 

0 

8.05 

2.50 

4 

.0 

0 

13 

S 

2 

WAYCROSS 

86.2 

63.8 

75.0 

.2 

94 

22 

47 

6 

6 

11 

0 

0 

0 

9.46 

6.08 

2.42 

4 

.0 

0 

10 

S 

3 

DIVISION 

74.0 

.0 

7.97 

4.84 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Tola 

Day  of  month 

2  1 

3 

4  1 

5   1  6 

7  {   B  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

"■' 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



ABBEVILLE 

>,ai 

•  35 

1^31 

1*40 

•  26 

75 

.33 

.06 

•  06 

•  31 

ADAIRSVILLE 

2>ei 

T 

T 

•  20 

1 

98 

•  22 

•  39 

•  06 

AOEL 

•  30 

•  04 

•  24 

U38 

•  03 

68 

1.49 

•  46 

•  09 

•  44 

•  03 

•  26 

•  02 

•  22 

■  69 

•  23 

•  44 

• 

U2e 

■  11 

.  32 

~ 

~ 

" 

- 

- 

- 

- 

ALA  AH     EX  S 

5il« 

•  43 

•  28 

•  75 

•  05 

43 

■  95 

•  12 

1*24 

•  10 

•  05 

.34 

•  09 

•  40 

ALBANY 

3>a« 

.17 

•  65 

■  47 

•  58 

•  01 

55 

.38 

T 

■  35 

•  33 

•  09 

T 

•  18 

•  11 

•  02 

T 

T 

ALLATOONA  OAH  2 

3.97 

•  06 

■  01 

•  43 

1 

48 

.23 

■  44 

•  41 

•  91 

ALMA  CAA  AIRPORT 

7.70 

•  60 

•  91 

1.30 

•  08 

•  02 

1 

10 

■  19 

•  25 

•  12 

•  46 

1.47 

T 

T 

T 

•  94 

•  18 

T 

■  10 

.17 

•  35 

1.08 

•  03 

T 

T 

•  68 

•  22 

•  14 

•  14 

•  25 

T 

T 

T 

T 

T 

IOC 

2.i« 

•  U 

T 

■  40 

62 

■  03 

•  02 

•  03 

T 

•  20 

•  36 

■  16 

.06 

T 

■  41 

ASHBURN 

.28 

■  10 

■  40 

•  24 

30 

.04 

.97 

•  04 

•  07 

•  04 

ATHENS 

•  0» 

•  04 

■  19 

■  94 

■  01 

2 

03 

•  22 

1*50 

•  02 

•  05 

•  03 

•  50 

•  54 

■  02 

■  10 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

6.75 

•  32 

•  36 

•  94 

2 

60 

•  16 

1.41 

•  16 

•  37 

•  20 

■  02 

•  19 

ATHENS  WB  AIRPORT 

•  23 

■  32 

•  50 

•  52 

.77 

•  24 

.02 

•  26 

•  01 

.59 

•  04 

•  02 

T 

ATKINSON   1  W 

10.3! 

•  28 

•  50 

•  75 

1*15 

22 

•  50 

1  •IS 

•  67 

.05 

•  40 

•  30 

1*80 

2*55 

ATLANTA  BOLTON 

•  10 

•  13 

■  49 

1 

13 

•  81 

.25 

*15 

■  16 

•  05 

.62 

•  23 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

3.^0 

•  OS 

•  60 

■  47 

.23 

•  60 

1 

10 

T 

•  03 

•  03 

T 

•  02 

■  16 

■  09 

T 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

5.81 

•  25 

■  47 

1^54 

T 

62 

•  15 

1*68 

T 

T 

•  02 

•  22 

T 

•  13 

•  02 

•  03 

•  43 

•  09 

AUGUSTA 

•  12 

•  08 

1^93 

T 

•  05 

■  13 

•  81 

•  70 

T 

T 

•  32 

2i33 

•  01 

T 

1*00 

•  03 

•  47 

•  11 

BA 1 nBR I DGE 

4.8< 

•  71 

•  07 

■  10 

30 

•  90 

■52  ^72 

•  32 

•  04 

•  76 

•  29 

T 

A. 22 

•  2M 

•  38 

•  03 

1 

02 

■  26 

•  65 

•  46 

■  04 

■  84 

•  02 

•21 

•  09 

8EAVER0ALE 

A.  76 

•  SB 

•  05 

83 

•  43 

■  13 

1.25 

1.14 

■  35 

BLACKBEARD  ISLAND 

A.69 

•  38 

•  89 

•  81 

•  26 

.01 

•  06 

•  56 

•  02 

.07 

.14 

•  25 

•  12 

•  20 

BL A I RSV I LLE  EXP  ST A 

•  02 

.06 

.40 

•  02 

•  20 

•  20 

•  02 

.17 

BLAKELV 

2.75 

•  42 

•  13 

■  29 

•  24 

.57 

59 

.04 

•  26 

•  13 

•  10 

BLUE  RIOGE 

2.26 

T 

•  09 

•  05 

•  13 

58 

T 

•  07 

•  39 

T 

•  24 

•  06 

•  26 

T 

.11 

•  03 

■  21 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

2.32 

.08 

•  27 

56 

.11 

•  09 

■  04 

•  29 

•  23 

•  32 

.08 

•  06 

•  19 

BOWMAN 

T 

•  02 

■  56 

•  02 

2 

07 

•  10 

•  23 

■  06 

T 

T 

•  12 

T 

•  37 

■  96 

BRASSTOHN  BALD 

•  20 

.08 

.23 

•  10 

•  35 

1^10 

.21 

•  26 

•  03 

BROOKLET    1  W 

7.72 

*08 

.18 

1^13 

1^08 

1 

42 

•  02 

•  03 

.08 

•  11 

•  30 

•  40 

.51 

•  75 

•  17 

.83 

•  20 

•  43 

BRUNSWICK 

9.83 

,56 

•  09 

1^87 

.27 

•  05 

56 

U03 

•  02 

1*22 

1.94 

•  41 

T 

•  04 

.47 

•  28 

■  76 

■  26 

BRUNSWICK  CAA  AP 

A. SI 

•  53 

•  86 

■  76 

.08 

T 

75 

•  46 

•  10 

•  20 

•  14 

T 

■  16 

.04 

•  65 

■  04 

■  02 

BUENA  VISTA  1  SW 

11.61 

•  IS 

•  02 

■  92 

3«28 

2 

07 

•  10 

■  75 

•  32 

•  30 

•  01 

T 

T 

3»48 

■  21 

•  70 

•  70 

6*65 

•  05 

•  80 

•  80 

•  38 

i5d 

i8S 

.06 

•  08 

BUTLER  CREEK 

7.3C 

.09 

•  28 

U70 

•  40 

30 

.91 

1(78 

T 

•  02 

•  05 

•  06 

•  41 

•  12 

•  32 

•  11 

•  75 

CAIRO  2  NNW 

2.89 

.40 

■  56 

■  06 

T 

•  16 

05 

•  06 

T 

.77 

•  16 

•  04 

•  13 

.50 

CALHOUN  EXP  STATION 

2.50 

■  20 

■  35 

1 

55 

.20 

■  20 

CAMILLA 

5.7A 

.79 

.02 

83 

•  87 

U19 

1^63 

•  IS 

■  10 

.16 

CAHP  STEWART 

•  IS 

.55 

.96 

•  80 

T 

.34 

T 

.  36 

1(20 

■  89 

•  12 

T 

2^03 

•  15 

.91 

•  66 

U48 

•  17 

.65 

1^04 

T 

CANTON 

3.AI 

•  07 

T 

T 

•  42 

•  03 

1 

13 

.15 

•  05 

•  40 

■  08 

•  75 

T 

.33 

CARLTON  BRIDGE 

5.7T 

•  95 

•  05 

2 

52 

•  15 

•  05 

•  44 

•  36 

.53 

.72 

CARNESVILLE  <•  NE 

2.8^ 

.18 

•  52 

1 

61 

•  13 

■  15 

•  27 

CARROLLTON 

2.83 

•  10 

•  68 

1 

16 

•  24 

•  03 

•  32 

•  08 

■  22 

.35 

.65 

•  46 

.  17 

•  40 

•  30 

•  35 

.30 

•  25 

CARTERSV 1 LLE 

A.IA 

•  05 

.06 

•  51 

•  05 

1 

63 

■  80 

•  26 

•  22 

•  52 

CARTERSVILLE  3  SW 

A. 19 

•  03 

•  02 

•  52 

1 

70 

•  10 

.64 

•  05 

•  10 

•  25 

.78 

CEDARTOWN 

3.23 

T 

•  08 

■  29 

1 

98 

•  01 

•  29 

•  27 

•  13 

.14 

.04 

CHATSWORTH  1  H 

5.3A 

.30 

•  39 

•  21 

78 

.05 

.24 

•  89 

•  59 

1.76 

•  13 

chickamauga  park 

.OS 

T 

.36 

•  05 

•  21 

•  44 

•  20 

.05 

■  02 

CHOESTOE 

3.75 

•  21 

82 

.05 

.63 

•  70 

•  04 

•  49 

.19 

.19 

.23 

CLAVTON   1  N 

5.69 

.14 

.07 

95 

.70 

1*02 

.07 

•  98 

1.25 

.18 

•  33 

CLEVELAND 

3.A1 

•  05 

.54 

74 

•  04 

•  35 

•  96 

•  03 

•  23 

•  40 

•  09 

COLQUITT 

A. 38 

.64 

■  31 

•  76 

1 

14 

•  75 

•  60 

•  16 

COLUMBUS 

•  11 

.17 

6«59 

•  55 

•  28 

.38 

•  12 

.02 

COLUMBUS  MB  A  I RPORT  R 

7.63 

.09 

•  41 

4.29 

•  34 

•  75 

03 

T 

•  01 

.38 

T 

.01 

•  02 

T 

■  05 

T 

•25 

CONCORD 

5.98 

•  49 

•  42 

T 

1.42 

•  08 

1 

76 

T 

.21 

T 

T 

■  60 

CORDELE 

RECORD 

MISSING 

CORNELIA 

2.58 

.22 

45 

T 

.54 

•  56 

•  15 

•  64 

COV I NGTON 

•  07 

•  37 

•  60 

•  01 

■  24 

•  04 

T 

•  62 

•  96 

•  02 

•  41 

C  UMM I NG   I  N 

3.19 

.09 

•  03 

.07 

.93 

■  02 

1 

05 

.08 

•  10 

•  22 

•  03 

.47 

•  10 

CUflRVVILLE  2 

3.58 

•  02 

2 

45 

■  15 

•  40 

.12 

•  10 

T 

.30 

.04 

CUTHBERT 

A. 51 

•  86 

•  19 

.56 

•  20 

•  33 

31 

•  07 

•  25 

•  13 

•  04 

•  20 

•  29 

•  32 

.14 

•  60 

DAHLONEGA 

2.86 

.49 

•  11 

.20 

■  98 

06 

•  07 

•  49 

•  06 

•  07 

.31 

.20 

2^30 

•  14 

•  70 

•  16 

•  10 

D  L  ON 

2.5C 

•  02 

.05 

.21 

94 

•  17 

•  11 

•  14 

•  12 

.33 

.41 

DANVI LLE 

6.21 

1.30 

■  55 

•  79 

2*29 

1 

25 

•  24 

.70 

•  02 

•  07 

•  54 

.10 

•  43 

DAWSON 

8.AA. 

.27 

•  35 

•  91 

•  22 

T 

1 

13 

.64 

.09 

•  28 

•  35 

•  32 

2.70 

•  16 

DAWSONVILLE 

2.26 

.03 

•  16 

•  22 

T 

91 

.07 

.11 

.42 

T 

T 

•  23 

.06 

•  03 

DIAL  POST  OFFICE 

.06 

•  04 

.  26 

.26 

•  29 

•  24 

OOCTORTOWN  I  MSW 

11.0! 

.28 

1.02 

2.34 

•  08 

08 

.38 

T 

1^05 

•  34 

1*00 

3^00 

•  70 

•  09 

.04 

•  48 

■  21 

DONALSONV 1 LLE   3  W 

3.3A 

•  56 

•  07 

•  01 

•  16 

.11 

09 

.35 

.22 

•  68 

•  16 

.02 

.60 

•  01 

•  01 

•  23 

•  05 

•  01 

DOUGLAS 

5. A3 

.24 

•  04 

•  34 

|70 

.49 

49 

■  04 

•  55 

•  55 

•  17 

•  14 

■68 

DOUGLASVILLE 

5.1A 

■  05 

•  11 

1.06 

■  10 

1 

00 

.35 

1.02 

•  46 

•  09 

•  07 

•  26 

•  55 

.75 

•  22 

.97 

.54 

1.34 

•  65 

•  05 

•  35 

1^31 

•  42 

•  56 

•  30 

■  00 

•  10 

•  66 

•  10 

DU  B  L I N 

7. A3 

•  91 

•  89 

1*48 

•  34 

32 

■  51 

•  09 

I^OO 

•  13 

•  95 

•  13 

•  22 

•  03 

•  42 

■  01 

EA  S  T  H  AN  1  M 

8.18 

2.40 

•  42 

1.16 

1.15 

76 

.90 

T 

•  67 

•  04 

•  63 

•  05 

ELBERTON 

6.98 

U54 

•  03 

1 

90 

.63 

•  85 

•  75 

•  56 

•02 

•  03 

•  47 

ELLIJAY 

A. 62 

•  42 

82 

.45 

•  40 

1.01 

•  58 

•  20 

•  74 

•  02 

•  01 

U96 

•  08 

.10 

•  05 

•  25 

•  18 

•  28 

.04 

•  03 

EXPER IMENT 

5.93 

•  46 

•  29 

1.36 

.02 

2 

97 

•  05 

.16 

•  32 

T 

•  25 

•  01 

•  03 

•  01 

FA  1 RMOUNT 

A. 53 

.89 

1 

00 

.31 

1.71 

T 

•  62 

T 

FITZGERALD 

3.99 

1.10 

•  12 

•  36 

•  57 

T 

•  02 

62 

.23 

T 

•  11 

T 

•  08 

•  01 

•  12 

•  12 

T 

T 

•  03 

•  02 

•  28 

FLAT  TOP 

6. 23 

1.39 

•  07 

90 

.26 

U44 

.24 

•  43 

1*30 

.12 

•  08 

FLEMING  EXP  STATION 

•  14 

•  13 

1*00 

•  73 

94 

■  09 

•  02 

•  32 

•  55 

•  05 

•  02 

.46 

.04 

•  21 

•  02 

•  06 

•  25 

FOLKSTON  3  SSW 

A. 81 

•  29 

•  73 

•  15 

.25 

.14 

•  20 

•  23 

.10 

1^90 

•  12 

•  68 

F0LK5T0N  9  SW 

7.83 

1^42 

•  54 

•  25 

46 

1.17 

•  04 

»20 

•  90 

1.00 

•  32 

•  63 

FORSVTM  1  S 

7.05 

1^46 

•  21 

•  56 

1*56 

.06 

2 

00 

.11 

■  20 

.18 

T 

•  18 

T 

■  51 

FORT  GAINES 

7.26 

1*33 

•  26 

2 

64 

.48 

•  30 

■  48 

•  45 

•  67 

•  65 

T 

•  70 

•  10 

4*89 

05 

.30 

.15 

•  07 

•  01 

.01 

1*05 

1*11 

■  01 

•  02 

FRANKLIN 

2.87 

1.00 

1.13 

•  47 

•  27 

GA INESVl LLE 

2.65 

.15 

•  10 

•  73 

T  T 

86 

.18 

T 

T 

•  16 

•  31 

•  01 

•  10 

•  01 

GIBSON 

5.18 

.05 

■  07 

1.20 

•  <*0 

57 

•  32 

I^IO 

•  52 

.20 

T 

•  75 

GLENNVILLE 

6.87 

•  17 

.62 

1^45 

.88 

42 

•  19 

•  17 

•  31 

.09 

•  71 

•  11 

•  16 

•  09 

T 

•  61 

T 

T 

•  84 

•  05 

GOAT  ROCK 

•  05 

•  32 

•  67 

•  21 

.37 

.04 

• 

U29 

•  37 

•  01 

•  36 

GREENSBORO 

9.AA 

•  03 

•  09 

1.36 

2«15 

•  12 

2 

40 

•  76 

•  32 

•  26 

•  33 

•  66 

•  45 

■  05 

■  40 

GREENVILLE  2  W 

A. 97 

•  21 

.09 

•  46 

1.00 

1.14 

40 

■  30 

•  91 

•  07 

•  39 

GRIFFIN 

6.33 

.40 

■  82 

1.44 

•  02 

2 

77 

•  12 

•  01 

•  56 

•  15 

T 

•  01 

•01 

HARTWELL 

A.5A 

.92 

1 

75 

.53 

•  35 

•  10 

•  30 

•  99 

HARTWELL  6  E 

■  02 

1.55 

1.65 

•  12 

T 

• 

• 

.12  T 

T 

• 

• 

•  00 

T 

•  33 

HAMK I NSV 1 LLE 

10. A( 

.96 

•  28 

2.50 

•  31 

65 

3^76 

T 

•  36 

•  40 

T 

.20 

HELEN 

2.66 

•  15 

•  96 

12 

•  45 

•  47 

•  64 

•  04 

.03 

MEHPTOWN  GAP 

3.32 

•  02 

•  99 

61 

.13 

•  18 

•  02 

•  23 

•  46 

.21 

•  45 

HIAHASSEE 

2.77 

•  39 

76 

.02 

•  91 

•  67 

.40 

HOGGAftOS  MILL 

3.78 

1.20 

.23 

•  05 

T 

56 

.17 

•  45 

•  61 

•  03 

•  19 

•  03 

•  04 

•  22 

HOMERV 1 LLE 

10.50 

•  60 

•  9^ 

1.34 

.16 

1 

95 

.30 

.04 

•  54 

•  09 

•  11 

UOl 

U16 

1^04 

•  26 

■  87 

IRHINTON 

RFCORt 

HIS 

.  ING 

JASPER 

3.56 

•  59 

■  01 

73 

.13 

1.40 

•  09 

•  02 

.50 

■  04 

•  05 

9.59 

.13 

■  10 

■  55 

U35 

25 

.63 

U08 

•  21 

•  15 

•  50 

•  01 

2^01 

•  06 

•  55 

.15 

•  93 

•  53 

.40 

JONESBORO 

5.75 

•  12 

■  51 

.59 

99 

1.49 

.08 

i^oe 

•  06 

•  78 

•  05 

KENSINGTON 

USA 

85 

.06 

.17 

.37 

•  15 

•  15 

.09 

KINGSTON 

3.A9 

1 

65 

.21 

.76 

•  36 

.48 

■  03 

LAFAYETTE 

2.77 

•  02 

•  01 

•  28 

94 

.10 

•  05 

•  08 

•  12 

•  02 

•  03 

.94 

.15 

•  03 

LA  GRANGE 

A. 01 

•  37 

■  3{ 

1.07 

■  01 

1 

19 

.15 

•  13 

•  07 

•  27 

.17 

LEXINGTON 

A. 83 

.24 

■  33 

1  •66 

1 

65 

•  26 

.05 

T 

.10 

•  43 

■  07 

LINCOLNTON 

8.21 

.67 

■  09 

•  16 

2.47 

•  39 

1 

29 

•  63 

•  52 

•  19 

•  07 

.21 

•  42 

■  01 

•  23 

•  66 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  j  6 

7  1   8  1  9 

10 

"  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

LITTLE  NICHTOWER 

3«28 

.70 

.43 

•  16 

■  40 

•  42 

.67 

•  33 

•  17 

LOUISVILLE 

4«6S 

•  45 

•  50 

LUMBER  CiTV 

7i22 

•  94 

*  a 

•  36 

•  12 

•  06 

1.4' 

•  20 

.  09 

1^13 

LUMPKIN  2  NE 

QtSe 

• 

3*71 

•  37 

MACON  MB  AIRPORT  R 

11.77 

2.16 

• 

* 

3^47 

1.85 

.04 

T 

MARSHALLVILLE 

4*2( 

•  23 

.42 

.72 

.45 

.10 

1.05 

.02 

.30 

.03 

•  03 

.56 

•  15 

.20 

MAYSVILLE 

3«7< 

•  17 

*?i 

1  ■  47 

*  1 ! 

•  08 

.13 

.01 

•  16 

.75 

T  > 

M lOV I LLE 

J  **| 

.11 

.22 

•  03 

1.47 

.11 

.51 

•  07 

•  64 

•  10 

.90 

•  02 

METTER 

lOii: 

'a- 

n- 

*  „ 

•  69 

1.25 

1.42 

MILLEDGEVILLE 

12i78 

*08 
* 

28] 

2  45 

* 

'  87 

*e' 

*94 

*09 
* 

.68 

1.46 

1.32 

MILLEN 

8*  H 

•  06 

1.76 

T 

1.49 

2.00 

.03 

1.10 

•  36 

.36 

•  32 

•  03 

.12 

,06 

.41 

MILLMAVEN  0  E 

7»*0 

1.52 

•  48 

* 

•  35 

■  46 

•  05 

•  1  1 

•  07 

L  ■  16 

1 .00 

MONROE 

4»70 

*BR 

•  01 

MONTEZUMA  1  NE 

5*84 

MONTICELLO  2  NW 

7.93 

* 

* 

* 

.46 

•  21 

MORGAN 

RECORD 

Ml£ 

•LING 

MOULTRIE  2  ESE 

•  21 

07 

• 

*  , 

•  62 

• 

•  41 

•  07 

.22 

•  0*.  • 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

7*4] 

*  Jl 

*B- 
1*^1 

*  ?i 

.22 

*  IT 

•  17 

.13 

•  72 

•  32 

.07 

NAHUNTA 

7.7] 

*  55 

01 

*5fi 

2*30 

•  04 

.01 

1  •  18 

•  08  • 

NASHVILLE 

9.73 

!42 

!  14 

•  2( 

2*17 

03 

.04 

1*  ao 

*  31 

' 

*56 

30 

•  0£ 

04 

* 

•  04 

•  05 

.05 

1 .56 

.30 

NEEL  GAP 

.03 

•  06 

1^40 

•  08 

•  52 

.30 

•  05 

.34 

NEWINGTON 

3* 

* 

42 

^  *  51 

10 

• 

•  14 

.53 

.21 

.45 

•  6< 

newnan 

.12 

*o< 

•  99 

0< 

*  78 

- 

*  11 

NOONTOOTLA  CREEK 

3.11 

.47 

.  3C 

NORCROSS  4  N 

3.70 

.18 

.05 

•  13 

1  *00 

•  03 

1*  34 

.09 

*  1 1 
* 

•  4 

.20 

.05 

PATTERSON 

•  62 

■  11 

■  60 

.12 

•  72 

.03 

.75 

.07 

•  03 

•  01 

•  67 

•  22 

•  02 

•  40 

2.92 

•  04  • 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

.17 

1^14 

^  *89 

81 

* 

*  70 

^09 

.25 

•  13 

.10 

•  14 
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PRESTON 

9  9* 

•  16 

'  94 
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* 

QUITMAN 
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•  14 

1.95 

■ 
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.0 
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RINGGOLD 

.29 

1.25 

T 

.35 

•  24 

•  44 

•  23 

RISING  FAWN 

•  10 

•  12 

.81 

20 

* 

•  20 

ROME 

*  27 

19 

04 

07 

04 

2*20 

•  17 

*  1  q 

*i  e 

',02 

ROME  WB  AIRPORT  R 

4.07 

• 

T 

•  47 

•  15 

.23 

,03 

SANDERSVILLE 

6.49 

•  09 

*23 

!l^ 

2.79 

•  47 

•  30 

•  23 

*6l 

50 

* 

•  36 

•  04 

.73 

SAPELO  ISLAND 

5.76 

.29 

.09 

1.48 

1.33 

.02 

1.68 

.05 

•  01 

■  04 

.30 

.07 

T 

T 

.21 

.07 

.02 

.11 
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10*06 

• 

• 

• 

• 
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4.17 
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.12 

•  01 
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SPARTA  2  NNW 

8.27 

*55 

1*27 

1  48 

23 

80 

09 

*25 
* 

* 

10 

* 

'no 

•  14 

1.61 

STANLEY  GAP 

3.47 

.25 

•  69 

.42 

■  03 

.22 

.02 

•  24 

•  75 

.12 

•  13 

•  60 

STILLMORE 

13.81 

.  10 

•  86 

1.10  T 

10 

•  74 

1  •06 

.05 

3.57 

T  • 

3.67 

•  35 

•  16 

SUMMERVILLE 

3.44 

_ 

_ 
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_ 

.35 

'^T 

•  11 
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8.05 

06 

26 

* 

87 
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*44 

03 

06 

02 

*2C 
* 

•  10 

04 
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.30 

SWAINSBORO 

•  35 

•  27 

•  07 

1.31 

.90 

■  03 

2.85 

•  10 

T 

1.75 

1.25 

•  70 

•  OS 

•  23 

SWEET  GUM 

21 

•  15 

TALBOTTON 

6  39 

* 

■  20 

* 

* 

•  22 

TALLAPOOSA  2  NNW 

4.78 

,  *  _ 

1  57 

* 

•  10 

T 

.74  . 

TAYLORSVILLt 

4.55 

.22 

62 
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54 

* 

THOMASTON  2  S 

.54 

•  19 

.39 

1.42 

.33 
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.21 
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.09 

T 

•  05 

•  14 

•  13 

•  02 

THOMASVILLE 

t  TO 

16 
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.55 

16 

36 

T 
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THCMASVILLE  WB  CITY 

*27 

*  1  ^ 

*Ofi 

*0l 

'  69 

!  13 

.75 

1.47 

.  10 

*26 

01 
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*,  _ 

T 

T 

•  * 

TIFTON  EXP  STATION 

4.30 

*  13 

'  09 

*7B 

*  1  n 

1  *  26 

*65 

.01 

T 

27 

*09 

.07 

01 

TITUS 

3.55 

* 

■  >0 

TOCCOA 

T 

T 

.14 

.93 

•  37 

•  79 

•  10 

•  10 

.90 

T  • 

TRAY  MOUNTAIN 

5  17 

1.15 

51 

03 

•  24 

TUNNEL  MILL 

3.34 

•  17 
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5.44 

'  05 

06 

25 

^*64 

•  71 

*48 

*  14 

45 

09 

*03 
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.72 
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42 
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WALESKA 

2.39 

■  16 

T 

•  OB 

•  33 

T 

•  86 

.18 

T- 

T 

.12 

•  22 

T 

.11 

T 

T 

•  02 

•  31 

T 

WARRENtON 

4.68 

.12 

1.67 

•  13 

•  80 

.11 

•  64 

•  20 

.06 

.75 

WASHINGTON 

10.13 

•  29 

.14 

•  06 
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.11 

2.03 

.57 

•  70 

.60 

U44 

•  29 

.23 

1.04 
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•  09 
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2.31 
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•  05 

•  56 
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2.50 

T 
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■  14 
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.11 
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•  06 

•  05 

•  76 

.28 

WEST  POINT 
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•  08 
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T 

1.64 
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■  17 

.04 

•  15 

WINDER  1  SSE 

4.73 

.50 

T 

.46 

•  99 

2.45 

.05 

•  19 

•  09 

WOODBURY 

4.57 

.50 

.12 

1.71 

•  02 

1.12 

.13 

•  04 

•  02 

•  49 

•  40 

T 

•  02 

WOODSTOCK 

3.24 

•  02 

.92 

1.22 

.01 

•  11 

•  13 

•  04 

•  49 

■  30 

YOUNG  HARRIS 

3*40 

.12 

•  09 

•  56 

■  10 

■  28 

•  16 

.33 

.27 

•  75 

•  11 
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•  94 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-I0- 

.10-49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

7.9 

31++ 

NW 

15 

SB 

89 

57 

73 

1 

4 

4 

4 

0 

1 

14 

6.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

8.S 

35 

W 

20 

85 

87 

59 

87 

3 

5 

3 

2 

1 

0 

14 

55 

6.4 

ADGUSTA  n  AIRPORT 

NE 

12 

5.7 

23++ 

wsw 

IS 

94 

90 

59 

76 

4 

4 

6 

1 

2 

0 

17 

6.7 

CaLUHBDS  WB  AIRPORT 

87 

57 

71 

4 

6 

3 

1 

1 

1 

16 

8.7 

MACOM  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

B.5 

40 

N 

23 

88 

87 

S3 

69 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

14 

59 

6.5 

ROUE  WB  AIRPORT 

84 

54 

68 

4 

2 

4 

2 

1 

0 

13 

6.1 

SATANirAB  WB  AIRPORT 

SE 

12 

7.4 

39 

N 

15 

93 

90 

67 

82 

5 

3 

5 

5 

4 

0 

22 

63 

7.1 

THOIIASVItJ.E  WB  CITY 

4 

3 

7 

1 

2 

0 

17 

See  Reference  Notes  Followiog  Statloa  Index 
-  62  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

«y 

Of 

Month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

(1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

AILEY 

MAX 

90 

90 

9l 

66 

HIN 

63 

5S 

43 

61 

68 

6< 

63 

64 

65 

62 

61 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

81 

81 

8( 

86 

84 

I4 

MIN 

64 

64 

61 

62 

47 

44 

46 

50 

53 

57 

62 

68 

62 

63 

64 

64 

64 

66 

63 

66 

66 

67 

65 

64 

63 

66 

65 

66 

63 

69 

61 

i9 

ALBANY 

MAX 

68 

92 

89 

87 

MIN 

66 

64 

63 

58 

49 

4E 

49 

57 

5! 

63 

70 

6( 

67 

68 

65 

63 

66 

67 

67 

67 

70 

69 

71 

68 

67 

67 

68 

62 

66 

68 

68 

64 

lo 

ALLATOONA  OAH  2 

MAX 

W 

75 

85 

88 

86 

MIN 

64 

64 

62 

48 

41 

41 

42 

49 

57 

63 

6: 

62 

64 

63 

61 

63 

60 

67 

64 

58 

66 

63 

66 

64 

67 

65 

54 

60 

60 

60 

99 

!i 

ALHA   CAA  AIRPORT 

MAX 

71 

82 

90 

86 

85 

90 

90 

91 

93 

90 

92 

91 

91 

89 

69 

■  8 

MIN 

64 

63 

58 

50 

47 

44 

47 

50 

53 

58 

69 

61 

65 

64 

64 

62 

63 

66 

64 

63 

67 

66 

68 

65 

66 

68 

68 

64 

65 

66 

65 

61 

•  6 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

Vt 

Vt 

86 

88 

92 

94 

90 

MIN 

65 

65 

62 

55 

4« 

46 

50 

55 

61 

67 

67 

67 

64 

62 

65 

66 

65 

69 

68 

68 

70 

66 

67 

70 

68 

60 

64 

68 

66 

63 

.0 

ASHBURN 

MAX 

76 

83 

81 

81 

87 

66 

84 

85 

•  8 

MIN 

66 

66 

65 

55 

48 

50 

56 

64 

57 

62 

69 

6* 

66 

66 

66 

61 

67 

66 

65 

66 

71 

66 

70 

66 

66 

70 
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63 
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•  1 

ATHENS 
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79 

85 

82 
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63 

63 

60 

51 

48 

42 

46 

50 

52 

56 

64 

6C 

64 

65 

63 

61 

64 

65 

66 

64 

57 

65 

63 

64 

66 

68 

67 

57 

64 

61 

61 

60 

•  0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

If 

88 

86 

85 

90 

72 

81 

61 

■  9 

MIN 

64 

61 

50 

46 

42 

45 

51 

53 

57 

67 

6C 

65 

64 

61 

60 

63 

64 

65 

64 

57 

65 

64 

63 

64 

66 

66 

56 

63 

61 

61 

59 

.7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

78 

85 

85 

88 

90 

91 

65 

68 

83 

MIN 

63 

63 

54 

51 

46 

43 

47 

53 

53 

57 

64 

61 

65 

66 

61 

61 

66 

66 

66 

63 

66 

65 

63 

65 

65 

67 

61 

56 

63 

61 

61 

99 

I7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

83 

87 

84 

62 

80 

•  1 

MIN 

65 

63 

57 

51 

44 

45 

48 

53 

54 

61 

65 

bt 

67 

66 

64 

63 

66 

64 

64 

65 

65 

68 

66 

66 

64 

69 

66 

58 

64 

63 

63 

61 

•  4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

86 

85 

90 

91 

64 

81 

MIN 

63 

65 

57 

44 

40 

43 

42 

46 

51 

54 

68 

67 

62 

62 

65 

62 

63 

65 

65 

65 

59 

68 

68 

64 

66 

66 

66 

58 

67 

6* 

63 

59 

■  9 

AUGUSTA 

MAX 

90 

90 

87 

84 

MIN 

65 

65 

60 

46 

41 

43 

46 

50 

54 

57 

66 

64 

63 

65 

66 

61 

65 

65 

66 

66 

60 

72 

65 

63 

65 

67 

67 

60 

64 

63 

63 

60 

!* 

BAIN8RI0GE 

MAX 

78 

83 

86 

89 

95 

95 

91 

91 

89 

87 

7 

MIN 

61 

62 

61 

60 

48 

45 

46 

56 

53 

64 

71 

67 

64 

68 

64 

63 

66 

66 

64 

67 

66 

66 

67 

65 

66 

66 

67 

63 

64 

67 

67 

62 

•  6 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

64 

85 

90 

83 

i3 

MIN 

70 

64 

61 

64 

51 

50 

52 

57 

59 

62 

67 

65 

61 

69 

65 

70 

69 

70 

69 

68 

75 

74 

71 

67 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

65 

>6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

79 

84 

84 

82 

87 

84 

63 

82 

81 

HIN 

55 

52 

50 

52 

34 

30 

32 

38 

39 

44 

52 

54 

55 

54 

53 

51 

52 

55 

55 

64 

44 

51 

54 

57 

56 

58 

52 

46 

51 

58 

51 

49 

•  6 

BLAKELY 

MAX 

66 

66 

64 

9 

MIN 

65 

64 

63 

59 

49 

49 

50 

55 

54 

62 

67 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

72 

69 

70 

64 

65 

70 

69 

63 

63 

65 

65 

63 

4 

BLUE  RICMiE 

MAX 

76 

78 

73 

76 

85 

65 

80 

MIN 

55 

53 

52 

50 

37 

32 

33 

41 

43 

48 

60 

58 

56 

60 

57 

56 

55 

58 

59 

59 

47 

59 

58 

60 

60 

61 

63 

49 

63 

68 

52 

53 

0 

BROOKLET  I  W 

MAX 

80 

67 

67 

84 

80 

MIN 

63 

66 

59 

47 

44 

47 

48 

51 

54 

57 

67 

66 

66 

63 

67 

62 

64 

65 

66 

65 

65 

70 

66 

64 

65 

65 

65 

64 

68 

65 

62 

61 

5 

BRUNSWICK 

MAX 

79 

78 

81 

85 

82 

89 

84 

MIN 

69 

66 

62 

60 

51 

52 

55 

60 

63 

65 

70 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

70 

69 

68 

70 

74 

75 

71 

68 

68 

71 

71 

74 

70 

68 

66 

9 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

79 

76 

79 

82 

79 

MIN 

69 

63 

63 

51 

50 

51 

55 

67 

67 

66 

70 

69 

67 

67 

68 

67 

73 

72 

71 

69 

73 

76 

72 

70 

69 

72 

73 

72 

71 

71 

69 

66 

9 

BUENA  VISTA  1  SW 

MAX 

74 

78 

89 

84 

MIN 

72 

68 

54 

5« 

47 

48 

54 

56 

56 

61 

70 

66 

68 

63 

62 

65 

65 

66 

65 

69 

69 

68 

74 

69 

67 

60 

63 

65 

64 

62 

8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

66 

85 

MIN 

6« 

62 

66 

59 

51 

49 

52 

57 

57 

64 

70 

66 

66 

67 

64 

63 

67 

66 

65 

66 

66 

67 

70 

65 

66 

68 

67 

66 

67 

66 

66 

63 

8 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

88 

68 

MIN 

62 

57 

62 

50 

45 

35 

39 

44 

47 

52 

63 

59 

60 

62 

62 

60 

62 

58 

64 

59 

52 

60 

60 

62 

62 

66 

66 

56 

57 

60 

55 

56 

7 

CAMILLA 

MAX 

90 

88 

MIN 

50 

65 

66 

60 

47 

46 

48 

56 

58 

57 

64 

67 

69 

63 

64 

66 

68 

66 

67 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

65 

65 

66 

65 

63 

6 

CAMP  STEWART 

MAX 

71 

78 

79 

83 

81 

80 

82 

94 

MIN 

65 

63 

51 

50 

47 

47 

48 

53 

51 

59 

70 

66 

66 

65 

65 

63 

66 

67 

68 

66 

69 

70 

65 

61 

62 

67 

69 

69 

69 

62 

66 

62 

1 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

73 

90 

86 

67 

90 

80 

MIN 

60 

60 

62 

51 

46 

37 

38 

41 

45 

48 

58 

56 

58 

56 

59 

56 

68 

63 

60 

56 

49 

60 

59 

60 

63 

63 

63 

50 

59 

61 

55 

3 

CARROLLTON 

MAX 

79 

79 

84 

86 

68 

83 

69 

MIN 

63 

62 

61 

51 

40 

39 

37 

45 

46 

53 

69 

61 

58 

63 

61 

60 

60 

63 

62 

62 

58 

62 

61 

62 

58 

58 

65 

54 

58 

64 

60 

57 

4 

CARTERSVILLE 

MAX 

84 

80 

75 

72 

68 

81 

80 

91 

90 

87 

MIN 

65 

64 

63 

48 

41 

39 

40 

52 

53 

60 

64 

60 

63 

64 

64 

62 

65 

66 

65 

64 

58 

67 

65 

64 

64 

68 

61 

54 

62 

60 

61 

59 

5 

CEDARTOWN 

MAX 

SI 

79 

69 

69 

79 

80 

80 

76 

88 

69 

89 

69 

86 

90 

80 

MIN 

56 

63 

63 

50 

37 

37 

38 

44 

49 

52 

64 

61 

60 

65 

64 

61 

60 

63 

65 

63 

57 

Ib 

61 

65 

59 

67 

66 

52 

57 

65 

59 

57 1 

8 

CLAYTON   1  N 

MAX 

70 

59 

62 

71 

75 

72 

79 

75 

71 

84 

85 

62 

61 

75 

65 

81 

81 

MIN 

58 

55 

54 

49 

45 

39 

40 

44 

46 

50 

59 

59 

56 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

53 

49 

69 

57 

61 

66 

62 

62 

55 

56 

56 

53 

54! 

5 

COLQUITT 

MAX 

B8 

84 

83 

.83 

74 

78 

84 

82 

84 

85 

86 

88 

90 

93 

93 

90 

89 

68 

83 

90 

92 

95 

95 

93 

95 

94 

93 

94 

93 

93 

65 

68. 

4 

MIN 

65 

64 

64 

60 

49 

49 

49 

55 

56 

62 

62 

60 

65 

66 

65 

63 

61 

66 

64 

60 

68 

66 

68 

63 

65 

66 

66 

62 

63 

66 

65 

62  • 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

80 

89 

89 

86 

MIN 

66 

63 

63 

55 

49 

48 

45 

52 

55 

62 

68 

65 

63 

66 

64 

61 

64 

6« 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

65 

68 

69 

60 

64 

66 

65 

62! 

0 

CORDELE 

MAX 

MIN 

COANELIA 

MAX 

82 

83 

85 

85 

81 

82 

MIN 

62 

56 

57 

49 

47 

37 

40 

45 

47 

52 

61 

60 

61 

60 

60 

57 

56 

62 

60 

60 

61 

64 

58 

62 

61 

60 

60 

50 

56 

58 

57 

55 1 

7 

COVINGTON 

MAX 

80 

70 

69 

64 

68 

72 

75 

77 

77 

79 

75 

65 

86 

86 

89 

85 

84 

68 

89 

89 

86 

80 

80  < 

5 

MIN 

63 

64 

63 

52 

45 

42 

43 

51 

52 

59 

65 

66 

64 

65 

67 

59 

64 

63 

62 

62 

59 

65 

64 

62 

62 

67 

67 

55 

64 

61 

61 

59  • 

9 

CUTHBERT 

MAX 

74 

61 

80 

78 

71 

76 

80 

78 

82 

83 

83 

66 

91 

91 

90 

69 

86 

85 

85 

90 

91 

93 

93 

89 

92 

91 

87 

86 

90 

86 

81 

65 1 

2 

MIN 

64 

64 

62 

57 

47 

48 

52 

56 

57 

63 

68 

67 

6« 

69 

66 

63 

65 

67 

66 

67 

72 

68 

72 

65 

67 

71 

70 

62 

64 

66 

67 

63  • 

8 

OAHLONEGA 

MAX 

72 

71 

67 

59 

65 

72 

73 

70 

76 

74 

73 

83 

84 

84 

65 

66 

82 

81 

82 

81 

85 

83 

85 

79 

84 

69 

78 

7* 

70 

66 

1 

79 

77  • 

0 

MIN 

58 

58 

51 

42 

40 

43 

46 

47 

S3 

60 

59 

60 

59 

57 

56 

60 

64 

62 

63 

53 

53 

60 

61 

63 

64 

64 

51 

58 

61 

58 

96 

96  • 

2 

OALTON 

MAX 

83 

83 

77 

75 

77 

67 

71 

79 

78 

81 

76 

82 

66 

90 

89 

67 

84 

90 

86 

85 

65 

86 

87 

88 

88 

87 

68 

81 

78 

84 

82 

62  ■ 

7 

HIN 

62 

61 

58 

49 

39 

42 

40 

4« 

49 

56 

63 

60 

60 

65 

64 

60 

59 

65 

65 

62 

53 

68 

63 

64 

61 

66 

64 

56 

58 

63 

64 

98. 

2 

-  63  - 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGI 
MAY  19J 


Station 

Day 

Oi 

Month 

aqe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DOUGLAS 

MAX 

80 

79 

81 

81 

84 

86 

83 

86 

S3 

89 

S6 

87 

93 

SS 

87 

87 

87 

88 

89 

90 

91 

87 

89 

88 

89 

90 

90 

87 

87 

S4 

tl. 

i6 

.! 

MIN 

62 

60 

63 

62 

61 

67 

50 

52 

ii 

57 

55 

57 

66 

44 

69 

63 

67 

65 

65 

66 

64 

65 

64 

63 

64 

63 

64 

66 

61 

63 

66 

61 

•  e 

DUBLIN 

MAX 

S8 

79 

82 

75 

70 

76 

81 

n 

84 

87 

88 

92 

92 

90 

88 

87 

90 

89 

93 

95 

90 

89 

89 

88 

90 

88 

78 

81 

87 

85 

•  e 

MIN 

&4 

67 

61 

59 

47 

49 

53 

94 

99 

68 

»« 

64 

69 

61 

65 

65 

66 

67 

66 

66 

71 

66 

66 

68 

70 

62 

49 

69 

44 

43 

•  2 

EASTMAN  1  M 

MAX 

81 

83 

81 

72 

69 

74 

79 

77 

81 

80 

81 

86 

90 

SS 

97 

97 

68 

86 

89 

68 

92 

93 

93 

91 

91 

93 

91 

88 

89 

84 

S4 

85 

.e 

Mlh 

65 

67 

61 

51 

46 

48 

50 

55 

57 

56 

57 

62 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

67 

65 

66 

67 

70 

66 

67 

70 

70 

63 

49 

67 

44 

62 

•  : 

EXPERIMENT 

MAX 

85 

75 

7S 

70 

61 

«7 

72 

76 

77 

78 

78 

80 

89 

87 

86 

87 

89 

85 

84 

83 

86 

88 

90 

90 

84 

89 

89 

89 

82 

81 

74 

61 

•  2 

MIN 

63 

63 

61 

52 

44 

43 

46 

55 

55 

61 

64 

6C 

66 

67 

62 

60 

64 

63 

67 

63 

63 

68 

67 

63 

64 

68 

67 

54 

43 

63 

41 

40 

.6 

FITZGERALD 

MAX 

77 

83 

89 

71 

70 

76 

80 

77 

82 

83 

79 

87 

90 

90 

90 

89 

68 

84 

90 

91 

92 

96 

90 

93 

93 

94 

93 

91 

86 

84 

86 

85 

•  e 

MIN 

66 

65 

62 

54 

48 

50 

53 

56 

57 

63 

69 

69 

67 

67 

47 

63 

69 

68 

66 

67 

70 

69 

71 

66 

67 

71 

70 

67 

70 

66 

64 

44 

•  9 

FLEMING  Q:P  station 

MAX 

78 

81 

77 

77 

69 

76 

77 

77 

78 

82 

80 

83 

89 

84 

84 

84 

89 

81 

89 

87 

92 

89 

89 

90 

87 

87 

90 

89 

87 

79 

79 

83 

•  0 

MIN 

60 

64 

57 

51 

46 

42 

46 

47 

91 

53 

70 

67 

64 

62 

64 

62 

63 

66 

66 

66 

65 

67 

72 

66 

65 

68 

69 

67 

49 

67 

44 

41 

•  4 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

8« 

86 

84 

82 

68 

78 

80 

78 

84 

84 

82 

89 

91 

91 

89 

88 

66 

87 

89 

91 

94 

93 

92 

92 

91 

90 

S9 

86 

81 

84 

.2 

MIN 

6* 

63 

58 

59 

51 

48 

60 

55 

57 

60 

68 

68 

66 

68 

65 

64 

66 

66 

66 

65 

68 

66 

64 

68 

67 

68 

69 

64 

46 

42 

•  8 

FORSYTH  1  S 

MAX 

78 

78 

70 

69 

69 

73 

73 

77 

80 

80 

81 

86 

88 

SS 

90 

88 

86 

85 

87 

88 

89 

91 

92 

84 

88 

91 

88 

82 

81 

76 

B2 

82 

.6 

MIN 

63 

57 

60 

52 

44 

45 

45 

49 

52 

60 

66 

67 

63 

69 

42 

60 

64 

64 

64 

64 

60 

66 

65 

61 

64 

64 

66 

56 

65 

64 

62 

40 

•  0 

FORT  GAINES 

MAX 

76 

80 

82 

74 

76 

77 

81 

78 

ao 

79 

82 

87 

91 

90 

90 

90 

89 

86 

85 

90 

89 

92 

92 

90 

91 

91 

88 

84 

91 

87 

SI 

85 

.2 

MIN 

65 

62 

63 

58 

48 

47 

48 

68 

97 

96 

68 

68 

66 

4S 

49 

63 

64 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

65 

66 

69 

69 

60 

61 

67 

67 

43 

•  0 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

78 

83 

7* 

69 

69 

74 

79 

78 

81 

S3 

82 

87 

89 

89 

89 

88 

86 

86 

86 

90 

92 

93 

94 

87 

91 

91 

91 

89 

84 

79 

84 

84 

•  1 

MIN 

65 

62 

62 

50 

45 

48 

49 

64 

54 

60 

67 

67 

69 

69 

62 

62 

64 

64 

65 

64 

64 

65 

67 

65 

65 

68 

69 

60 

47 

69 

43 

41 

.7 

GAINESVILLE 

MAX 

80 

73 

72 

62 

67 

75 

78 

80 

SO 

78 

79 

88 

89 

86 

SS 

89 

86 

87 

87 

85 

89 

88 

89 

80 

87 

88 

84 

79 

73 

48 

SO 

81 

•  0 

MIN 

62 

61 

59 

49 

49 

41 

46 

48 

91 

55 

62 

60 

62 

62 

61 

61 

63 

65 

64 

63 

57 

64 

61 

64 

62 

65 

66 

54 

69 

41 

69 

68 

•  6 

GLENNVILLE 

MAX 

75 

84 

80 

79 

70 

76 

80 

78 

82 

84 

80 

86 

SS 

SS 

88 

87 

83 

SO 

89 

88 

93 

93 

90 

90 

88 

88 

90 

89 

82 

84 

84 

84 

•  3 

MIN 

64 

64 

59 

50 

47 

47 

50 

52 

56 

58 

69 

66 

65 

64 

65 

63 

65 

66 

68 

66 

68 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

68 

47 

47 

66 

63 

•  1 

GREENSBORO 

MAX 

SI 

75 

72 

66 

70 

73 

79 

81 

81 

84 

79 

87 

90 

91 

89 

SB 

87 

86 

88 

86 

90 

91 

91 

87 

86 

89 

86 

81 

79 

74 

81 

82 

•  8 

MIN 

63 

64 

62 

52 

44 

44 

46 

52 

66 

59 

66 

66 

65 

65 

44 

61 

64 

65 

65 

66 

69 

65 

68 

63 

66 

68 

68 

57 

44 

42 

63 

61 

•  0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

78 

80 

79 

68 

72 

77 

78 

79 

78 

82 

89 

SS 

86 

88 

88 

87 

85 

79 

80 

90 

91 

91 

83 

87 

89 

88 

85 

84 

82 

82 

S3 

•  0 

MIN 

63 

60 

6S 

53 

42 

52 

53 

64 

51 

65 

62 

69 

61 

61 

58 

65 

64 

65 

65 

62 

67 

67 

63 

63 

63 

67 

55 

60 

43 

60 

60 

•  3 

GRIFFIN 

MAX 

76 

76 

71 

61 

69 

74 

79 

79 

SO 

79 

SO 

89 

89 

87 

88 

90 

88 

85 

85 

86 

89 

91 

90 

89 

90 

89 

84 

83 

81 

74 

84 

82 

•  2 

MIN 

6* 

63 

61 

52 

43 

44 

47 

54 

55 

60 

66 

66 

69 

66 

43 

61 

65 

64 

66 

64 

66 

66 

66 

64 

64 

69 

68 

56 

64 

63 

61 

41 

•  2 

HARTWELL 

MAX 

85 

81 

77 

64 

70 

73 

80 

82 

S3 

85 

80 

SS 

92 

90 

90 

91 

89 

88 

89 

89 

91 

94 

92 

90 

88 

92 

90 

83 

77 

73 

81 

84 

•  4 

MIN 

60 

61 

59 

49 

47 

42 

46 

50 

63 

96 

62 

61 

63 

44 

42 

61 

63 

64 

66 

63 

57 

65 

61 

64 

64 

66 

64 

56 

61 

68 

99 

68 

•  9 

HAWKINSVILLE 

MAX 

79 

83 

79 

70 

69 

75 

80 

79 

82 

86 

87 

87 

90 

91 

90 

90 

83 

85 

87 

89 

90 

93 

93 

92 

90 

92 

90 

88 

81 

85 

87 

85 

•  1 

MIN 

66 

64 

60 

51 

44 

46 

48 

53 

53 

60 

63 

63 

64 

46 

64 

62 

63 

64 

64 

65 

66 

65 

70 

66 

66 

68 

70 

60 

69 

65 

64 

61 

.7 

HELEN 

MAX 

78 

82 

70 

60 

64 

65 

71 

74 

72 

74 

73 

84 

84 

84 

81 

82 

62 

84 

82 

63 

83 

81 

86 

82 

S3 

88 

78 

79 

SO 

78 

•  3 

MIN 

54 

57 

56 

40 

40 

40 

44 

45 

50 

95 

56 

58 

59 

56 

96 

56 

59 

60 

59 

50 

54 

58 

61 

61 

60 

63 

53 

60 

39 

54 

■  4 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

76 

83 

83 

73 

77 

83 

77 

84 

S3 

86 

87 

92 

92 

92 

89 

90 

86 

86 

89 

90 

91 

93 

94 

95 

93 

92 

90 

91 

91 

89 

87 

1 

MIN 

65 

66 

69 

60 

47 

46 

47 

55 

54 

62 

70 

67 

69 

67 

64 

63 

66 

67 

65 

67 

69 

66 

67 

64 

65 

67 

66 

62 

64 

67 

66 

63 

•  0 

HOMERVILLE 

MAX 

SS 

90 

89 

89 

86 

88 

87 

81 

87 

89 

90 

90 

89 

90 

91 

92 

89 

91 

90 

92 

95 

88 

89 

86 

92 

96 

97 

89 

90 

88 

91 

89 

4 

MIN 

59 

65 

70 

54 

52 

67 

48 

46 

52 

59 

58 

61 

61 

65 

68 

70 

64 

70 

65 

67 

65 

60 

71 

63 

65 

71 

68 

70 

61 

60 

62 

62 

2 

IRWINTON 

MAX 
MlN 

JASPER 

MAX 

82 

78 

79 

72 

63 

65 

72 

74 

75 

76 

74 

75 

S3 

S9 

89 

85 

88 

85 

84 

83 

81 

85 

84 

84 

80 

85 

84 

81 

78 

76 

74 

79 

1 

MIN 

63 

61 

60 

51 

41 

42 

43 

49 

51 

54 

60 

56 

62 

63 

60 

60 

62 

65 

62 

62 

56 

64 

64 

63 

61 

65 

66 

53 

59 

61 

60 

58 

1 

JESUP  e  S 

MAX 

79 

85 

85 

82 

71 

78 

80 

79 

82 

S2 

89 

85 

84 

88 

87 

86 

84 

63 

90 

91 

94 

93 

92 

91 

89 

91 

92 

91 

88 

82 

82 

86 

6 

MIN 

63 

65 

57 

51 

49 

44 

46 

49 

54 

54 

68 

67 

64 

63 

64 

66 

65 

67 

67 

64 

65 

72 

68 

67 

65 

71 

69 

69 

68 

68 

68 

62 

9 

LAFAYETTE 

MAX 

84 

78 

83 

74 

67 

70 

74 

73 

80 

76 

86 

S3 

88 

89 

88 

87 

90 

86 

82 

85 

88 

86 

85 

83 

87 

87 

81 

76 

83 

80 

84 

82 

0 

MIN 

62 

60 

57 

51 

37 

35 

39 

42 

43 

92 

63 

58 

64 

62 

62 

57 

60 

60 

64 

61 

53 

61 

59 

64 

60 

63 

65 

53 

67 

66 

94 

56 

2 

LA  GRANGE 

MAX 

78 

78 

75 

69 

70 

74 

79 

80 

80 

77 

80 

89 

89 

88 

92 

89 

88 

65 

84 

86 

90 

90 

90 

S3 

89 

90 

86 

81 

86 

60 

83 

83 

0 

MIN 

64 

63 

59 

53 

43 

42 

43 

52 

53 

56 

66 

65 

61 

65 

62 

60 

63 

64 

64 

60 

64 

66 

66 

63 

63 

67 

68 

54 

59 

64 

61 

59 

8 

LOUISVILLE 

MAX 

82 

79 

75 

67 

69 

76 

80 

79 

S3 

86 

79 

92 

92 

91 

93 

90 

87 

86 

91 

89 

93 

90 

91 

92 

89 

93 

92 

87 

80 

77 

89 

85 

0 

MIN 

63 

66 

62 

48 

42 

46 

47 

50 

53 

58 

67 

66 

64 

63 

69 

61 

65 

65 

66 

64 

62 

67 

70 

66 

66 

66 

67 

58 

66 

64 

62 

61 

1 

LUMBER  CITY 

MAX 

84 

77 

86 

82 

69 

70 

77 

81 

79 

82 

84 

76 

87 

90 

90 

89 

89 

69 

81 

89 

90 

92 

94 

89 

92 

91 

92 

91 

90 

86 

86 

65 

4 

MIN 

62 

66 

60 

63 

46 

45 

47 

60 

52 

56 

65 

67 

64 

62 

64 

62 

65 

66 

64 

65 

66 

67 

69 

65 

67 

67 

69 

65 

67 

67 

69 

62 

1 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

80 

74 

73 

79 

79 

71 

73 

78 

76 

79 

77 

76 

85 

89 

se 

39 

89 

64 

85 

84 

68 

89 

89 

90 

67 

89 

89 

86 

82 

88 

82 

62 

7 

MIN 

63 

63 

62 

63 

46 

49 

52 

56 

56 

63 

67 

69 

64 

66 

64 

61 

65 

65 

66 

64 

69 

67 

66 

66 

65 

69 

68 

60 

63 

67 

69 

62 1 

6 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

83 

73 

66 

71 

75 

80 

81 

84 

86 

84 

86 

«2 

92 

91 

90 

68 

86 

89 

90 

93 

94 

92 

87 

90 

94 

90 

S4 

84 

80 

89 

S6i 

3 

MIN 

66 

64 

63 

54 

47 

47 

49 

65 

57 

62 

69 

66 

67 

68 

64 

64 

66 

66 

68 

66 

66 

66 

67 

65 

66 

71 

69 

60 

69 

67 

66 

63  4 

3 

MARSHALLVILLE 

MAX 

80 

82 

72 

70 

69 

75 

78 

78 

SO 

81 

83 

se 

89 

90 

89 

89 

86 

85 

87 

90 

93 

94 

93 

86 

90 

90 

89 

90 

86 

88 

85 

S4i 

6 

MIN 

65 

65 

62 

54 

46 

45 

50 

55 

66 

60 

68 

67 

64 

47 

63 

62 

65 

66 

67 

64 

68 

67 

66 

65 

66 

69 

69 

69 

66 

67 

64 

42  i 

9 

METTER 

MAX 

81 

81 

79 

68 

69 

76 

79 

SO 

81 

84 

82 

86 

69 

88 

91 

87 

67 

84 

91 

89 

94 

93 

86 

88 

87 

92 

91 

90 

86 

83 

82 

84 1 

6 

MIN 

65 

65 

60 

49 

45 

48 

51 

53 

56 

60 

69 

66 

65 

64 

67 

64 

68 

67 

64 

63 

69 

70 

68 

66 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

64 

62  • 

8 

MILLED6EVILLE 

MAX 

85 

81 

75 

70 

56 

70 

72 

78 

78 

82 

84 

81 

86 

90 

90 

90 

88 

87 

84 

68 

87 

90 

92 

91 

87 

85 

89 

87 

84 

82 

76 

82  • 

7 

MlN 

60 

64 

62 

53 

44 

45 

45 

45 

50 

51 

50 

67 

64 

64 

64 

62 

62 

64 

66 

64 

61 

62 

63 

63 

63 

66 

67 

59 

59 

66 

63 

59  i 

3 

MILLEN 

MAX 

81 

79 

75 

69 

70 

80 

80 

S3 

85 

80 

86 

90 

90 

91 

SS 

86 

84 

90 

86 

89 

92 

86 

69 

85 

90 

90 

88 

88 

83 

80 

82 

84> 

5 

MIN 

65 

65 

62 

48 

42 

47 

51 

56 

60 

69 

69 

65 

64 

69 

63 

66 

66 

67 

65 

68 

61 

68 

68 

67 

68 

64 

62 

62 

68 

67 

69 

62* 

8 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

82 

75 

73 

67 

69 

72 

78 

79 

80 

81 

7S 

87 

89 

S9 

88 

69 

87 

86 

84 

86 

89 

91 

91 

86 

86 

89 

86 

82 

79 

72 

82 

82  • 

4 

MIN 

55 

64 

60 

52 

42 

38 

39 

42 

44 

50 

66 

66 

58 

57 

59 

57 

56 

58 

57 

60 

54 

58 

59 

58 

62 

66 

63 

51 

61 

64 

58 

65« 

9 

MORGAN 

MAX 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

74 

83 

80 

72 

68 

75 

78 

74 

SO 

80 

79 

89 

90 

89 

SS 

84 

86 

89 

82 

69 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

91 

87 

88 

89 

81 

83. 

9 

MIN 

63 

59 

62 

55 

49 

47 

50 

54 

54 

60 

6S 

65 

65 

66 

63 

62 

67 

65 

65 

65 

69 

66 

69 

65 

65 

69 

66 

67 

66 

63 

44 

62  • 

4 

NAMUNTA 

MAX 

75 

85 

83 

79 

71 

77 

80 

78 

80 

82 

87 

88 

88 

86 

65 

90 

90 

85 

85 

81 

MIN 

64 

61 

59 

51 

50 

46 

49 

51 

56 

98 

67 

49 

66 

66 

66 

68 

67 

73 

69 

67 

NASHVILLE 

MAX 

79 

85 

84 

76 

75 

77 

82 

81 

84 

84 

S3 

86 

92 

90 

90 

68 

68 

86 

68 

90 

91 

95 

90 

93 

94 

95 

93 

91 

90 

88 

89  { 

86  • 

3 

MIN 

65 

66 

66 

62i 

NEWINGTON 

MAX 

80 

82 

80 

76 

70 

77 

80 

81 

84 

86 

80 

88 

91 

90 

91 

69 

84 

86 

93 

93 

95 

96 

92 

90 

88 

92 

92 

92 

84 

82 

84  1 

86  a 

1 

MIN 

64 

67 

61 

47 

44 

46 

46 

49 

62 

57 

68 

66 

65 

65 

69 

64 

64 

66 

68 

66 

65 

71 

69 

66 

66 

68 

69 

63 

67 

67 

64 

62  • 

3 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


HAY  1957 


Station 

Day 

Ol 

o 
o 

2 

6 

9 

10 

11  1 

... 
12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

IB 

1.1 

20 

21 

22 

23j 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

< 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

78 
63 

74 
62 

73 
54 

64 

52 

70 
42 

74 
40 

79 
45 

80 

33 

79 

36 

79 

60 

SI 
64 

85 
64 

89 

63 

85 

65 

87 
61 

8S 
60 

87 
66 

86 
63 

83 
65 

86 

63 

90 
63 

91 
68 

88 
65 

86 

62 

89 
63 

89 
63 

85 
62 

82 
34 

80 
62 

64 

63 
60 

82.2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
63 

83 
63 

76 
62 

68 

55 

69 
47 

75 
48 

80 
50 

77 

55 

82 

35 

80 
61 

S2 
67 

87 
67 

90 

65 

88 
66 

88 
64 

90 
61 

87 
63 

85 
64 

65 
64 

89 
65 

90 
70 

90 
66 

92 
68 

88 
66 

90 
67 

90 
66 

88 
69 

86 
59 

87 
63 

88 

63 

84.1 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

79 
61 

77 
63 

32 
66 

82 
65 

74 

52 

72 
45 

76 
48 

81 
51 

84 
53 

84 

63 

31 
70 

36 
63 

87 
64 

89 
65 

87 
63 

86 
66 

86 

66 

87 
66 

35 
64 

85 

63 

89 

68 

90 
66 

92 
69 

90 

65 

92 
65 

92 
68 

90 
69 

90 
67 

89 
67 

69 
69 

88 
60 

85.2 

ROME 

MAX 

MIN 

86 
64 

80 
64 

79 
63 

73 
32 

71 
41 

75 
41 

S3 
38 

84 
47 

83 
50 

81 
54 

84 
56 

90 
61 

94 

61 

91 
63 

89 
62 

92 
61 

94 
62 

90 
65 

86 

65 

86 
63 

92 

57 

90 
66 

87 
64 

85 
65 

90 
63 

90 
66 

86 
66 

82 
57 

83 
58 

83 

67 

85.4 
58  .  7 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
63 

79 
64 

76 
61 

71 
50 

69 
41 

73 
41 

80 

38 

80 
45 

81 
49 

73 
53 

80 
64 

88 
60 

89 

60 

83 
65 

87 
64 

39 
60 

90 
61 

56 

63 

85 
63 

84 
59 

89 
55 

88 
64 

86 
62 

81 
63 

87 
61 

67 
66 

82 
63 

81 
56 

81 

59 

81 
61 

83 
57 

82.5 
57  •  8 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
64 

79 

66 

75 
62 

69 

52 

69 
43 

73 
46 

78 
47 

78 
52 

81 

53 

84 

58 

78 
68 

37 
66 

89 
64 

91 

63 

90 
64 

87 

63 

87 
65 

35 
66 

S8 
66 

88 

65 

91 
62 

93 
64 

89 

71 

87 
63 

87 
66 

86 
71 

88 
68 

84 
60 

76 
68 

78 
65 

83 
68 

83.3 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

76 

69 

83 
66 

79 

62 

80 
51 

67 
51 

74 
34 

75 
34 

76 

78 
62 

78 
63 

30 
70 

80 
63 

81 
67 

81 

71 

83 
67 

82 
66 

82 
70 

81 
70 

86 

70 

91 
66 

89 

70 

85 
73 

85 
73 

84 

71 

84 
68 

86 

70 

92 

72 

86 

70 

83 
70 

82 
70 

79 
69 

81.5 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

75 
62 

79 

66 

77 

58 

70 
53 

70 
45 

79 

42 

79 
44 

77 
46 

79 

30 

83 
32 

80 
70 

84 
68 

85 
64 

84 

62 

84 
64 

84 

63 

84 

63 

82 
65 

88 
65 

89 
65 

92 
66 

89 

67 

89 

72 

89 
66 

85 
64 

86 
67 

90 

70 

89 
67 

63 
70 

30 
66 

32 
64 

82.8 
61.5 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 
MIN 

75 
66 

77 
63 

78 
61 

66 

49 

69 
45 

76 
46 

77 
50 

78 
53 

80 

33 

SI 
58 

80 
70 

82 
57 

85 
65 

84 
65 

86 
65 

3-. 

64 

30 
66 

80 
66 

90 
69 

89 
66 

91 

70 

90 
71 

89 
70 

90 
67 

82 
67 

88 
70 

91 

70 

87 
69 

62 

60 

81 

62.2 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
69 

78 

69 

75 
65 

72 

76 
36 

76 

62 

73 
73 

78 
68 

80 
68 

SO 
68 

82 
69 

80 
69 

81 
73 

89 

70 

89 

73 

85 
76 

86 
77 

86 
74 

83 
78 

85 
78 

69 

61 

84 

73 

81 
72 

86 
67 

81.5 
70  .8 

SURRENCY 

MAX 
MIN 

80 
63 

85 
63 

87 
57 

77 
50 

71 
47 

78 
44 

81 
46 

79 
49 

77 

52 

84 
53 

79 
68 

S4 

67 

89 

65 

86 
64 

89 
64 

85 
61 

86 
64 

86 
66 

90 
66 

90 
65 

93 
66 

93 
63 

90 
70 

92 
64 

89 
66 

91 
68 

92 
70 

91 
66 

87 
65 

84 
67 

84 
66 

85.5 
61.7 

SWAINSBORO 

MAX 

MIN 

81 
64 

81 
63 

77 
65 

68 

70 
44 

75 
49 

SO 
30 

80 

52 

83 
55 

83 

38 

82 
68 

89 

70 

90 
65 

89 
63 

89 
67 

85 
63 

88 
67 

88 
66 

90 
66 

89 
67 

92 
67 

92 
69 

89 
73 

90 
66 

87 
67 

90 
69 

90 

65 

87 
64 

83 
67 

83 
69 

84.6 
63  .  2 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

78 
65 

78 
65 

71 
61 

69 
43 

69 

43 

73 
43 

77 
46 

77 
50 

78 

52 

78 

58 

82 
67 

89 
65 

82 
63 

82 
64 

75 
61 

30 
60 

80 
64 

33 
73 

84 
66 

86 
66 

89 
66 

90 
66 

88 
65 

84 
64 

89 

63 

88 
69 

85 
67 

85 

56 

81 
62 

82 
63 

81 
62 

80.9 
60  .6 

TALLAPOOSA   2  NNU 

MAX 
MIN 

76 
54 

78 
61 

72 
60 

64 

46 

67 

37 

70 
46 

75 
34 

79 
44 

79 
46 

74 

51 

78 
63 

89 

59 

87 
56 

86 
62 

85 
61 

86 

58 

87 
56 

83 
60 

82 
62 

79 
60 

79 
52 

85 
63 

87 
60 

84 

60 

87 

57 

87 
62 

66 

62 

80 
49 

80 
62 

78 
63 

SO 
98 

80.2 
35  .7 

TMOMASTON  2  S 

MAX 

MIN 

79 

63 

82 
63 

74 

63 

70 
52 

72 
43 

75 
44 

77 
44 

80 
49 

81 

51 

82 
39 

82 
67 

86 
68 

91 
60 

87 
64 

90 
61 

88 
57 

90 
60 

84 
64 

86 

63 

88 
66 

92 
60 

93 
64 

92 
62 

85 
63 

90 
64 

90 
67 

86 
66 

39 
37 

69 
62 

82 
65 

86 
61 

84.5 
59.8 

THOMASVILLE 

MAX 

MIN 

76 
66 

83 
62 

84 
64 

70 
56 

74 

32 

79 
45 

81 
47 

79 
35 

S3 
33 

80 
63 

85 
70 

88 
65 

92 
65 

92 
67 

89 
63 

88 
63 

87 
65 

86 
66 

86 
63 

89 
65 

90 
70 

89 
67 

92 
70 

93 
66 

90 
63 

90 
69 

92 
69 

88 
69 

88 
66 

90 
66 

82 
65 

85.6 
63.1 

THOMASVILLE   KB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
66 

85 
63 

84 
66 

70 
53 

74 

52 

77 
49 

81 

33 

78 
68 

83 

58 

81 
64 

64 

71 

88 
67 

93 
68 

93 
66 

89 
65 

38 
63 

88 
67 

87 
67 

86 

67 

es 

67 

92 

69 

94 

69 

91 

72 

95 
68 

93 
67 

89 
71 

92 
70 

90 
67 

88 
69 

91 
67 

82 
67 

86.3 
65.0 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
66 

77 
64 

84 

62 

80 
65 

68 
47 

70 
46 

75 

49 

81 

36 

76 

57 

83 
62 

32 
69 

82 
67 

86 

65 

91 

65 

90 
63 

89 
63 

83 
66 

38 
65 

84 
64 

87 
65 

89 

67 

90 

66 

92 
70 

90 
66 

91 
64 

91 

70 

91 

67 

90 
66 

89 

65 

86 

65 

89 
67 

84.9 
03.2 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

81 
61 

76 

58 

73 
36 

63 

30 

68 
49 

72 
40 

77 
45 

78 
4« 

80 
49 

79 

32 

86 
63 

89 
63 

88 
60 

87 
62 

90 
61 

88 
63 

85 
66 

86 

62 

86 

62 

88 

54 

87 
63 

86 
60 

86 

65 

86 

61 

87 
63 

84 
63 

78 
54 

78 
60 

69 
60 

79 
97 

81.4 
57  .7 

VALOOSTA  A  NW 

MAX 

MIN 

78 

65 

83 

63 

83 
65 

74 

38 

72 
52 

77 
43 

79 

52 

78 

33 

84 

33 

82 
61 

84 
69 

89 
62 

91 
63 

89 
63 

88 
64 

87 
65 

37 
65 

35 
66 

87 
66 

90 
62 

90 
66 

94 
66 

91 
70 

92 
65 

89 
63 

91 
69 

90 
67 

39 
63 

88 
66 

86 
64 

84 
67 

85.5 
62  .  9 

MARRENTON 

MAX 
MIN 

SI 

63 

75 

65 

72 

63 

68 
49 

68 
41 

72 
46 

78 
48 

80 
50 

SO 
55 

82 
37 

78 
63 

89 
67 

89 

65 

90 
64 

90 
65 

37 

62 

87 
65 

85 
65 

90 
67 

85 
65 

90 
60 

91 
63 

91 
63 

86 

63 

90 

65 

90 
67 

90 
67 

79 
58 

80 
65 

76 
63 

62 
63 

82.9 
61.1 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

87 
62 

76 

64 

75 
63 

72 
39 

73 
30 

SO 
42 

81 
46 

84 
54 

84 
34 

77 
64 

86 
64 

90 

65 

92 
65 

90 
64 

39 
62 

88 
64 

87 
63 

90 
64 

88 
64 

92 
65 

90 
64 

92 
63 

91 
61 

92 
62 

88 
69 

87 
68 

87 
57 

88 
63 

85.6 
60  .9 

WAYCROSS 

MIN 

78 
64 

84 

65 

83 
61 

78 

33 

72 
30 

78 
47 

81 

SO 

79 

53 

82 
57 

84 

61 

84 
69 

67 
67 

90 

66 

90 
69 

89 

65 

87 
65 

86 
68 

87 
66 

89 
67 

90 
66 

92 
69 

94 

70 

91 
71 

92 

67 

91 
66 

90 
70 

92 
69 

91 
67 

88 
64 

88 
64 

84 
67 

86.2 
63  .6 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 
MIN 

88 
63 

78 
65 

76 

61 

68 
46 

69 

41 

73 
45 

79 

45 

78 
49 

"J 

83 
56 

79 
61 

89 
67 

89 

63 

88 
63 

90 
66 

83 
61 

87 
65 

86 
65 

89 
66 

88 
61 

91 

62 

90 

69 

90 

69 

38 
64 

85 
67 

89 
66 

89 
68 

86 
38 

64 
63 

76 
64 

33 
61 

63.6 
60. S 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

75 
66 

79 

64 

73 
60 

69 

53 

71 
46 

73 

78 

41 

78 
50 

7^ 
52 

83 

38 

89 
67 

84 
64 

90 
60 

89 
63 

89 
64 

91 
61 

36 

62 

84 
61 

82 
66 

88 
61 

90 
61 

89 
66 

90 
67 

90 
65 

91 
64 

90 
69 

88 
69 

63 
36 

66 

99 

81 
69 

82 
62 

83.5 
60.1 

WINDER   1  SSE 

MAX 
MIN 

80 
62 

73 
62 

72 
61 

66 

50 

67 
44 

7S 
41 

77 
46 

77^ 
49 

78 
S3 

79 

63 

86 
60 

87 
61 

86 
61 

87 
60 

88 

58 

86 
63 

85 
64 

83 

62 

85 
63 

88 
54 

39 
63 

88 
60 

86 

61 

86 
62 

87 
66 

82 
64 

80 

55 

76 
61 

71 
60 

SO 
60 

80.6 
97.6 

8**  r«(*r«BC«  Bolaa  follovlBf  Stktloa  Iim1«i 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
HAY  19S7 


Day  of  month 


olation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

AILEY 

EVAP 

.27 

_ 

_ 

_ 

_ 

.20 

.22 

_ 

_ 

.15 

.09 

.25 

WIND 

- 

- 

13 

* 

* 

• 

• 

132 

22 

30 

50 

6 

2 

32 

16 

31 

21 

ALLATOONA  DAB  2 

EVAP 

.  35 

.  27 

.  15 

.  06 

.  04 

.  19 

• 

• 

• 

■ 

• 

• 

•  *® 

•  *^ 

• 

"^^ 

' 

• 

•  *^ 

• 

•  *^ 

•  "f  ^ 

■  J° 

WIND 

56 

53 

58 

91 

34 

32 

33 

49 

oo 

•  2g 

AG 

'ao 

118 

1429 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

EVAP 

.17 

.03 

.03 

.11 

.28 

.07 

.26 

.24 

.23 

.20 

.22 

.18 

.37 

.34 

.39 

.26 

.20 

.23 

.31 

.28 

.16 

.08 

.20 

.20 

.14 

.17 

.16 

B6.33 

WIND 

54 

19 

43 

103 

41 

13 

31 

16 

23 

36 

28 

61 

EXPERIUENT 

EVAP 

.03 

.13 

.07 

.20 

.20 

.28 

.27 

.25 

.10 

.19 

.27 

.16 

.30 

.26 

.35 

.24 

.28 

.28 

.29 

.36 

.33 

.22 

.31 

.37 

.38 

.26 

.14 

.13 

B7  .36 

WIND 

90 

28 

45 

71 

30 

37 

16 

45 

48 

60 

44 

20 

21 

32 

21 

44 

35 

80 

40 

73 

62 

48 

67 

63 

37 

65 

83 

57 

43 

65 

47 

1517 

HOGGARDS  UILL 

EVAP 

.08 

.02 

.15 

.17 

.13 

.12 

.20 

.21 

.10 

.17 

.05 

.13 

.18 

.23 

.29 

.28 

.19 

.27 

.20 

.14 

.19 

.21 

.21 

.20 

.24 

.28 

.22 

.21 

.24 

.25 

.17 

5.73 

WIND 

17 

7 

5 

45 

32 

20 

17 

15 

10 

18 

14 

14 

12 

13 

27 

23 

5 

15 

13 

13 

20 

11 

12 

14 

15 

17 

17 

19 

12 

24 

19 

515 

UAX 

82 

92 

91 

71 

86 

90 

93 

82 

91 

86 

94 

99 

105 

104 

104 

100 

99 

95 

92 

96 

99 

100 

98 

102 

103 

102 

100 

102 

99 

102 

99 

95.4 

UIN 

63 

71 

71 

62 

56 

56 

58 

63 

62 

69 

74 

74 

73 

75 

71 

70 

74 

75 

74 

73 

77 

77 

76 

72 

73 

75 

74 

71 

71 

74 

73 

70.2 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

.10 

.03 

.19 

.11 

.06 

.19 

.20 

.22 

.12 

.20 

.12 

.09 

.19 

.26 

.16 

.22 

.16 

.18 

.12 

.18 

.21 

.25 

.28 

.13 

.24 

.27 

.26 

.25 

.25 

.14 

.26 

5.64 

WIND 

29 

8 

23 

37 

37 

IS 

13 

21 

19 

32 

37 

18 

10 

17 

14 

19 

11 

IS 

9 

30 

29 

16 

26 

19 

21 

23 

26 

24 

11 

25 

30 

670 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION 
AND 
DEPTH 

Day  of  month 

o 
? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

TIFTON  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
72 

82 
71 

97 
69 

87 
69 

73 
59 

80 
58 

88 

60 

91 
62 

S2 
65 

91 
68 

88 
70 

87 
73 

92 
74 

99 
75 

99 
73 

96 
73 

95 
73 

98 
76 

91 
75 

92 
74 

94 

77 

100 
78 

103 
81 

97 
75 

100 
76 

104 
78 

103 
SO 

103 
81 

105 
82 

96 
79 

102 
SI 

93.7 
72.8 

6  INCHES 

UAX 
MIN 

77 
73 

76 
73 

78 
72 

76 
73 

73 
67 

74 
66 

76 
67 

76 
69 

74 
70 

76 
70 

75 
72 

76 
74 

81 
74 

83 
75 

82 
75 

83 
75 

81 
76 

82 
76 

80 
76 

81 

75 

82 
75 

84 
77 

86 
78 

S3 
76 

84 

76 

85 
78 

86 
80 

S5 
SO 

86 
80 

83 
78 

84 
78 

80.3 
74.3 

Soil  Type:    Tlfton  loamy  sand.    Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MAT  1957 


Cl«v«laad  a  o,  Tvu. 

I  -o- 


Andrm  a  ■,  R.  c. 


Cbattaaooc*  VB  AP,  T«ilb. 


O  ^1 

a       O    A  fl&^ 


CoBUaiica  X  H,  Tcbb.  |  Co««et«  bp  8tm,  I.  C. 

■ott«lr  Du       YouBg  ajLiTla       3"    .      Bl(blKDd«  ' 


GEORGIA 


'ilDRIWr.  J- 
»  WEST^r;"' 

I  o 


IlKlitowor  'Joc*sa««  8  m,  S.  C. 

-O-  CI. 

'  4" 

Creak  1  «     S.  C. 

5"0 


ClutttAbooob*«  1  I,  Plft.  -O- 

■t.  Plcftaut,  Pl«. 

STATION  LEGEND 
O    •     9    prtcifillothn  only 
ID  Prrclp/fation,  sfcrogt 

-O         -O-   PrtclpHottofi  ond  Ttmptraturr 

Prrclfilfotlcn,  Tfmptratvrt  and  Evoperatfoit 

Typt  of  go^t       O    Non- recording , 
•  Recording.       •   Beth  typ»» 

Ooubl*  clfvl0  cwnbinoHQn$  in^feofg  t*t»  ovcHabltlty  9f 
man  dttaU^d  rnmftorologtcel  dote 


JmckaooTllle  ffB  AP,  Pl«, 


Olaa  Bt.  ■ary  Ihiraarlaa,  n«. 


taylaed  TEPC.  Cbmttaaoot>,  Teai 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MAY  1957 


CIsvsLud  8  D,  T«aa. 

I  -o- 


Aadreva  3  I,  I.  c. 


Cfttuoop  IB  IP    T....  c„^^  ,  ,  g  I  Co..,t.  E.P  St..  ».  C. 

t      E«BSlQfftOD<    Tunoel  Bill'        I     FI«t  Top  ^  BeHptko  G»p  '  .^IfS^BBBWl^—O  6 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


^  O  *-D«ltdn 
Blsiog>Kvii    -(J-  I 

69*  t^^\lr^*''*'"  J 


■o    o|  ^  a 

CbfttnorA  1  1  StftDley 

1    I  OsilljAy 


EST  •- 

'  CalbouB  Kxp  StA 

69°SuMMrTllle  y   5  -« 
I  Curryvlll©  2  ■  0|  \ 

AcUlravllle 


NqRTht^,-^p!ro'.p  (^^p 


Jcihntown  >^ 


Davsonvllle 


Bohr  VB  AP  u 


3rVheast/ 


-O-  Gainesville 


\  Anderson  CAA  AP,  S.  c. 
Bartwell  6  s 

^     o-  o  o 

A  B»«-t.ell  \    Antre.llle,  s.  c. 


I         Ro.e-0-      ;      _  llsleskn  uioans  f      -   A  "T- Aotre. 

\            .CrteJlli?/^"!            CCnten,'       QcJli.  1  .       /m.^'i'S^^  ^ )  ^  \ 

:           •ro«,  8  SW           C»<>-}ll«toon.  Dn.  21             ,  ri               /       •sysvilleV  I 

!•    _          Tsylore.llleT"  Woodstock                          "".•"'»  |     \  .                     I  " 


IhouD  Palls,   S.  C 

MP-  \o- 

re'AP-  Csrlton  Bridge  ^  


"  Athens  Col  of 


I        Atlantl  Bolton    Q^^'^"'  ^    "V     /        ^  i 

—  \/'0       I  \      y  •"''■■'";U«  »^  (flngton 

....?n...>::..nt. i AP  >  >.  / 


ll. 


Jonesboro  ^ 

*;4M-p;ri»ny  '"S^kson  o..  jcENTRAll'' 


HAral80D\,r  " 


f  Co 
bury' 


^CENTRAI?^ 


Airport  \     Ir.lnton  \ 

f        iGoa    Bock          1        -Q-  /  \ 

L.  ^04 — iTslbotton/  \     _  ,    '  \  Danvllle^^ 

2*  ^  1  y  '^rt  Valley  3  B 

\  @Colu.bu;^WBAirport       ^  °,„  r  —  «-f^  J  \  '  \ 


•.  -o- 

MoDtlcello  , 


Danbuj-g  4  lOfB         "*=  Coralck  9  S 

0*°°  \  Trenton  1  HUE,  8.  C. 


\-/     -6r  ^ 

1,  '  Montlcello  2  NW  J"        Sparta  2  KKW 


-r 


I  Hllledgevllle 


V 


•  ColUMbUB        I  V 

I  1^1     HontezuiBA  1  : 

;         I  *~i       q  I 

Buenft  Vista  1  3V  \ 

I    •  Aaerlcus  ExpSts  »ti., 
LiMpklD  4  nn  r\  Preston  •  "O-  ^, 

^1      ^   I  -o- 

PlftlnB  SW  Ga  Bxp  Sta  . 


.-.anla^a''-  ?.  ^  .  _  1  _  .  j\  ^ 

ISOUTH\ll/EST  \ 

o-     '■,  o 

Cuthbert       \^  Dawai 
Port  GaXo^f   •        ^  \ 


 ^ 


idlson  -Q- 


Coltmbla,  Ala 


Hevtoi^^bcp  Sta  Hosay  Pdf^' 

1    Caallla  , 

C^qnltt 

~0-  Boggardj 


I  «  V  Boggards  Bill  /  I 
O  ofnalsotiTllla  3  V     ,     X         I  * 


-o 

Baaberg,  3.  c. 


-94 

Bldville  « 


 ^""""oj  SOUTH 

1~   ABhburn   H 


,—- tCEfTTRAL 


VCE 


\  Dover  Hewlngton 

.CENTRAL  \ 

/  -O-  ' 


\  aonnt  Vernon  3  WM.  /  '  'j-  ^ 

Stun  1  )  •  1  •  ^ 

'V.  (Alley. 

V  Vj  r 


Bldgeland  2  SE,  S.  C. 
Brooklet  1  «,  \ 


V  ,    SavaoDBh  WB  AP 


 y  Savannah  DSDA  PI  Garden 

'  ^  '  \  Sa 


75' 


X. 


^     I  @     ^  i 

Dongla.         !»>"•  "*  'lIPO".  ' 


C    -9-   ;  f—  

Tlfton  Bkp  Station          V- ^  .   I  '  o 

'              y              -O-^         1  •  S  P.tter?on  I 

 T--^.Alapaha  Sip  Station  m            |                  |  raii  ( 


Moultrie  2  BSB  ^ 
I  Adel 

vn  


Plemlng  Exp  Stat 

-o-  ^ 

,  Canp  Stevart 


Doctortown  1  WSW~ 
Jesup 


Marlaima  CAA  AP,  P] 

@ 


Chat tahoocbss 


t  Oa>,  Pla.  y    I  J  I      I  ^^^^lt«an  1 

loocbM  1  t,  Pla.  \-0-  "  -       ~"  ■    L  »      -   I  ^"N  \ 

75°     'l«a«ant,  ria.  |  *  " ^  — i » 


75 

STATION  LEGEND 
O    •    9    Pnclpltetlon  ottly 
<D  f^vclp/tatiott,  tforogt 

-O         -0-  Pnclpltetiott  ood  Temperatvtr 
-<J>-         -i^  Pnclpltofton,  Temperaturt  and  Evaporation 

Type  of  gog»       O    Non- recording, 
•  Recording,      9  IrP" 

Aw^i^  c/nrV  combktetkins  Indicate  ttte  ovalloblllty  of 
mere  detailed  rrmfeorologlcol  data 


■oDtlcello  2  S,  Pla 

-o- 


LaaoDt  SB  Pk, 


-o- 

Jaaper  9  S8B,  Fla. 


75°  O- 

Pernandlna  Beach,  Pla 


Jacksoovllle  WB  AP,  Pla. 


Glen  St.  Mary  Burserlea,  Pla. 


^  Bevlsed  WBPC,  Chattanooga,  Teno . 


Isollnes  are  drami  through  points  of  approximately  eaual  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


Station 

■  No. 

County 

• 

Latitude 

Longitude 

S 
> 
• 

n 
u 

Obfl•^ 
v«tton 
Time 

Obeerver 

Reler 

To 
Tables 

Station 

Index-  No. 

County 

1  E>rainage  I 

•S 

3 

"5 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

1  Precip. 

iTemp 

Precii 

•COME  W|  DOWDY 

haAalSSn 

COWETA 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

AO* 1 RSVILLE 

HARVEY  C<  MOTT 

HARTVELL 

SAMUEL  A.  VERNER 

AKL 

COOK 

X40 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

MARTWELL  6  E 

HAPT 

94  21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTAOHERY 

290 

JAMES  A.  STACY 

2 

15  6  7 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

32  IT 

R.  A.  HC  LENDON 

ALAPWU  EXP  STATION 

OKI 

91  21 

89  19 

7A 

7A 

ROY  E(  HOLLAND 

HAZLEHUR5T 

4304 

JEFF  OAV 1 S 

1 

82  39 

215 

MID 

C 

01*0 

OOUMERTV 

31  39 

8* 

210 

TP 

7A 

FRANK  it  ORTON 

4230 

allatoona  dam  2 

BARTOW 

979 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HEMP TOWN  GAP 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

200 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2 

3  9  7 

HIAWASSEE 

TOWNS 

94  57 

TVA-19I 

AMESICUS  «  CNE 

SUMTER 

47* 

BLANCHL  &•  RHVNE 

3  9  7 

HOGCARDS  HILL 

BAKER 

31  12 

EMORY  UNI  FLD  STA 

AMEftlCUS  El»  STA  NRSY 

0290 

SUMTER 

32  06 

84  16 

490 

HID 

U  OF  GA  ENP  STA  NftSV 

KOMERVILLE 

4429 

14 

82  49 

180 

9P 

9P 

2 

3  9 

7 

ANTIOCH 

UNION 

3*  99 

1970 

TVA-790 

3 

IRWINTON 

WILKINSON 

COUNTY  AGENTS  OFFICI 

ASHBURN 

TURNER 

430 

CITY  OF  ASHBURN 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

GA.  POMER  COMPANY 

ATHENS 

CLARKE 

33  98 

700 

PROF.  E.  S.  SELL 

2 

3  9  7 

JASPER 

PICKENS 

34  29 

ROBERT  M,  EDGE 

ATHENS  COL  Of  A6ai 

CLARKE 

689 

COLLEGE  EIP  STATION 

2 

3  9  8  7 

WAYNE 

31  37 

CITY  OF  JESUP 

ATHENS  MB  AIR^OflT 

04S9 

CLARKE 

33  57 

89  19 

798 

NID 

8A 

U.  Si  weather  BUREAU 

2 

3  9  7 

JESUP  8  S 

4476 

WAYNE 

1 

at  93 

100 

5P 

9P 

BRUNS  PULP  *  PPR  CO 

2 

3  9 

7 

ATKINSON    I  H 

BRANTLEY 

31  11 

MRS>  CATHLAEEN  SH 1  Trf 

DAWSON 

HID 

MRS.   VIVIAN  CHESTER 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

33  49 

789 

HENRY  T,  BARNETT 

JONES60RO 

CLAYTON 

33  31 

E*  J.   SWINTi  SR. 

ATLANTA  MB  AlRPOAT 

FULTON  8 

33  3« 

977 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3 

3  9       7  C 

KENSINGTON 

WALKER 

34  47 

TVA-722 

AUOUSTA  we  AIRPOfiT 

RICHMOND  {l* 

33  22 

143 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9       7  C 

KINGSTON 

BARTOW 

34  1* 

SUSAN  MCD.  MARGIS 

0900 

ftlOWIONO  14 

33  2B 

ei  98 

6P 

»p 

NEWSPAPER  PRTii  CORP 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

89  16 

810 

6P 

7A 

CHARLES  W.  GNYN 

2 

5  9 

7  C 

SAiHsmocE 

DECATUR           I  « 

30  99 

SIDNEY  R*  MULLEN 

LA  GRANGE 

2 

3  5 

7  C 

BALL  CBOUNO 

CHEROKEE  9 

34  20 

MRS*  ESTELLE  GROOAN 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

SIDNEY  E.  STEVENS 

aCAVEROALE 

HHITFICLD 

3*  99 

72* 

MRS.  H.  £.  WAAMACK 

3 

LIME  BRANCH 

POLK 

31  54 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELLVILLE 

EVANS 

32  OB 

189 

HENRY  C.  HEARN 

C 

L  INCOLNTON 

LINCOLN 

33  47 

JAMES  W.  BLACKWELL 

BLACKSCARO  ISLAND 

OMG 

MC  INTOSH 

31  29 

81  19 

7A 

7A 

U.S. FISH  *  WLOF  SVC 

LITTLE  HIGHTOWER 

53*2 

7 

81  19 

2200 

8A 

SLAIRSVILLE  CIP  STA 

UNION 

34  51 

GE0A61A  MTN  EXP  STA 

LOUISVl LLE 

JEFFERSON 

EARLY 

31  23 

DR.   J*  G(  STANDIFER 

LUMBER  CITY 

BLUE  RIOOE 

FANNIN 

3*  92 

1730 

P.  B*  CARRUTri 

2 

3  *  7 

LUMPKIN  3  NE 

STEWART 

33  0* 

GA.  FORESTRY  COMM. 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

FAWIIN 

3*  99 

I960 

TVA-lie 

3 

MACON  HB  AIRPORT 

BIBB 

32  42 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1192 

ELBERT 

34  12 

83  02 

8A 

MRS*  GWENDOLYN  BROW^ 

MARSHALLV ILLE 

5950 

6 

S3  56 

186 

"sp 

9P 

2 

3  9 

BRASSTOWN  RALO 

TOWNS 

3*  92 

HAYSVILLE 

JACKSON 

SROOKLET  1  M 

BULLOCH 

11  |32  23 

W.  C.  CROMLCY 

METTER 

CANDLER 

BRUNSNICIC 

GLYNN 

2   31  OS 

14 

BENJAMIN  e.  JAMES 

2 

3  9  7 

MIDVILLE 

BURKE 

32  50 

MRS.   E.  B.  KING 

eOUNSMlCC  CAA  AP 

GLYNN 

1* 

CIVIL  AERO.  ADM. 

3 

3  9       T  C 

HILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

33  09 

M.  LOUIS  HORNE 

euENA  VISTA   I  SM 

19T2 

MARION 

84  92 

670 

9P 

»P 

GA.  FORESTRY  COMM 

MILLEN 

5883 

JENKINS 

11 

81  96 

199 

5P 

9P 

HARK  G.  MC  COMB 

2 

3  9 

7 

BURTON  DAM 

RABUN 

GUY  Wf  RUCKER 

MILLMAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

32  96 

MR.  DORIS  A.  MART 

BUTLER 

TAYLOR 

32  33 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MONROE 

WALTON 

RADIO  STATION  WMRE 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

33  22 

118 

EDWIN  S.   EPSTEIN*  JR 

3 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

32  19 

H,  W.  COLLINS 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

J.  D.  BELCHER 

2 

3  9  7 

MONTICELLO  3  NW 

JASPER 

33  19 

C.  LEHOY  TILLMAN 

CALHOUN  EIP  STATION 

147A 

GORDON 

»*  98 

690 

6P 

6P 

NM  GA*   EIP>  STATION 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

6 

8*  34 

260 

5P 

5P 

MRS  SALLIE  JOMNSON 

2 

3  5 

7 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

JAMES  B.  SPENCE 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

CAMP  STEWART 

ISM 

LIBERTY 

31  92 

92 

POST  ENGINEERS 

MOUNT  VERNON  3  WNM 

WHEELER 

7A 

Li  G(  REYNOLDS 

CANTON 

1989 

CHEROKEE 

34  14 

89* 

C.  8.  TEASLEV 

3  C 

NAMUNTA 

BRANTLEY 

31  12 

9P 

JAMES  A.  ROSS 

CARLTON  BRIDGE 

laoi 

ELBERT 

»90 

J.  0.  MOORE 

2 

3  9  7 

NASHVILLE 

BERRIEN 

31  13 

9P 

SA.  FORESTRY  COMM. 

CARNESVILLE  4  HZ 

IftlO 

FRANKLIN 

83  12 

710 

7A 

JOHN  W.  CARROLL 

NcEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

83  99 

3300 

SA 

3 

CARROLLTON 

1«40 

CARROLL 

CITY  OF  CA fi ROLL TON 

NEWINGTON 

9323 

SCREVEN 

81 

1*0 

7P 

1*97 

MURRAY 

34  36 

RALPH  M,  HESSER 

7A 

JAMES  0.  HARDIN*  jR 

CARTERSVEUE 

tft69 

BARTOW 

34  09 

739 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2 

3  9  7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

BAKER 

31  17 

MID 

EMORY  UNI  FLO  STA 

CARTERSVILLE  J  S« 

IGTO 

BARTOW 

689 

&RANVEL  P.  TATVM 

3 

NOONTOOTLA  CREEK 

FANNIN 

3*  42 

8A 

TVA-112 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

POLK 

89  21 

MIO 

WILLIAM  Wa  BARNET 

NORCROSS  4  N 

6*07 

OWINNET 

3 

84  12 

1029 

SA 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

CEDAftTOWN 

1732 

POLK 

89 

RALPH  H.  AVERS 

PATTERSON 

6636 

PIERCE 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CHATSMORTM  I  W 

1696 

MURRAY 

34  46 

600 

WILLIAM  L*  ELROO 

PEARSON 

ATKINSON 

MIO 

COUNTY  AGENT 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

34  55 

789 

U.S.  OEPT  INTERIOR 

3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SUMTER 

32  03 

9P 

BRANCH  EXP  STATION 

CMOESTOE 

1927 

UNION 

1900 

rVA-970 

PRESTON 

32  0* 

BA 

BILLY  A.  DICK 

CLAYTON  1  N 

1982 

RABUN 

83  24 

6P 

6P 

JARRELL   H.  BREWER 

3  9  7 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  *7 

S3  35 

190 

5P 

9P 

EMERSON  W.  BROWNE 

2 

3  9 

7 

CLERMONT  ]  SM 

1998 

HALL 

to 

JIMMY  C.  QUILL I AN 

RESACA 

7430 

GORDON 

3*  39 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

CLEVELAND 

200A 

WHITE 

RINGGOLD 

CATOOSA 

3*  59 

BA 

TVA-721 

COLQUITT 

2193 

MILLER 

31  10 

159 

CITY  OF  COLQUITT 

2 

3  9  7 

RISING  FAWN 

DAOE 

7A 

TVA-660 

COLUMBUS 

21*1  MUSCOGEE 

32  28 

290 

THOMAS  H,  JUSTICE 

3 

FLOYD 

34  15 

BA 

WILLIAM  M.TOWERStllt 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

21M 

MUSCOGEE 

32  31 

a*  56 

HID 

1ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

4 

34  10 

09  16 

700 

MID 

J.M.  MONTGOMERY*  JR. 

C 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  05 

ROME  WS  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COOL ID£E 

2298  THOMAS 

31  01 

C.  W.   ELLINGTON*  JR 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

6P  iRAOIO  STATION  MSNT 

COOPER  CAP 

224« 

LUMPKIN 

3*  38 

1919 

HARRr  H.  BUTLER 

C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

32  00 

BA 

0.  A.  BISSETT 

CORDELE 

22M 

CRISP 

31  58 

345 

RADIO  STATION  HMJM 

2 

3  5  7 

SAVANNAH   wa  AP 

CHATHAM 

33  08 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

6P 

7A 

BILLY  C.  MASSEY 

7  860 

CHATHAM 

2 

BO  51 

10 

5P 

9P 

CITY  OF  SAV.  BEACH 

2 

3  5 

7 

COVINGTON 

2918 

NEWTON 

33  36 

SPARTA  2  NNW 

410 

WILLIAM  H.  WARREN 

3408 

FORSYTH 

STANLEY  GAP 

GILMER 

SA 

TVA-111 

CURRVVILLE  2  M 

2429 

FLOYD 

34  27 

690 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

STILLMORE 

EMANUEL 

32  36 

7A 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

CUTMBERT 

2490 

RANDOLPH 

461 

FIRE  DEPARTMENT 

2 

3   9  7 

SUCMES 

UNION 

34  41 

BA 

TVA-119 

OAMLONECA 

2479 

LUMPKIN 

34  52 

83  99 

SA 

8A 

JOE  WOODWARD 

SUMMERY I LLE 

S436 

CHATTOOGA 

4 

69  22 

7B0 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

2489 

PAULDING 

33  59 

5URRENCY 

8476 

APPLING 

200 

9P 

UNION  6-C  PAPER  CORP 

OA  L  TON 

2493 

WHITFIELD 

34  46 

JOHN   Si  ANDAEWS 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

5P 

C.  M.  HC  HILLAN 

DANVILLE 

2933 

TWICfiS 

3?  3« 

490 

EARL   T,  SMITH 

SWEET  GUM 

FANNIN 

3*  56 

8A 

TVA-139 

DAWSON 

2970 

TERRELL 

31  4« 

359 

S.  W.  KENNEY 

SYLVAN  I A 

SCREVEN 

32  *5 

HID 

CITY  WTR  ♦  LT  OEPT 

DAHSONVILLE 

2979 

DAWSON 

3*  29 

84  0  7 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

TALBOTTON 

S535 

TALBOT 

6 

84  32 

700 

6P 

OA 

L.  R.  MINER*  SR. 

2 

3  5 

7 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

3*  44 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

SA 

MRS*  MAUD  M«  HAGOOD 

OOCTORTOMN  1  WSM 

271« 

WAYNE 

31  39 

R.  c.  Thompson 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

7A 

OR.  W.  K.  COUSINS 

DOLES 

2728 

WORTH 

31  42 

260 

JOHN  R,  RUSS 

C 

THE  ROCK 

UPSON 

33  58 

MID 

CECIL  HARRIS 

OONALSOHVILLE  3  H 

273« 

SEMINOLE 

31  02 

139 

CARL  J.  PATTERSON 

THOMASTON  3  S 

UPSON 

33  52 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

2783 

COFFEE 

31  30 

82  91 

6P 

eA 

THOMASVILLE 

8666 

8 

83  99 

2*0 

6P 

MRStSARAH  P.  PORTER 

2 

3  5 

7 

OOUGLASVI LLE 

2791 

DOUGLAS 

33  49 

THOMASVILLE  HB  C I  7^ 

SA 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

2799 

SCREVEN 

33  39 

WARREN  Wi  WYANT 

TIFTON  EXP  STATION 

6A 

GA  CSTL  PLN  EXP  STA 

DUBLIN 

2«9tt 

LAURENS 

33  33 

299 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2 

3  5  7 

TITUS 

TOWNS 

34  57 

SA 

TVA-97* 

DUBLIN  2 

2S44 

LAURENS 

33  32 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

TOCCOA 

STEPHENS 

34  35 

RADIO  STAT  ION  WLET 

2M6 

DODGE 

32  12 

89  12 

9P 

9P 

8806 

7 

83  42 

8A 

TVA-15* 

1 

C 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

TUNNEL  HILL 

TVA-393 

ELBCRTON 

30a0 

ELBERT 

VALDOSTA  4  NW 

.OWNDES 

6P 

GEORGE  8*  COOK 

2 

7  C 

ELLIJAV 

3119 

OILMER 

34  42 

1300 

A.  D.  DOVER 

WALESKA 

CHEROKEE 

3*  19 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

EMBRT 

3147 

PAULDING 

33  92 

1200 

4ISS  JANETTE  ALLOOOO 

WARRENTON 

BARREN 

33  24 

BA 

L>  MONROE  CASON 

E'PERIMEHT 

3271 

SPALDING 

33  16 

84  17 

lOA 

lOA 

WASHINGTON 

9157 

14 

82  44 

419 

9P 

7A 

MRS.   SYBIL  B*  EVANS 

2 

'  5 

FAIRMOUNT 

3299 

60A00N 

34  26 

84  42 

8A 

WATKINSVILLE  ars 

OCONEE 

790 

MID 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 

3312 

CLINCH 

30  *1 

82  3* 

MIO 

WAVCROSS 

>ie6 

WARE 

13 

62  32 

1*0 

7A 

JOHN  J.  T060LA 

2 

3  9 

FIELDS  CROSS  ROADS 

33G3 

FULTON 

3*  07 

84  19 

1090 

MIO 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

WAYNESBORO  3  NE 

9194 

BURKE 

1* 

33  07 

81  99 

270 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WBRO 

i  9 

7 

FITZ6ERALD 

3388 

BEN  HILL 

31  *3 

83  15 

371 

5P 

9P 

CITY  FIRE  OEPT 

2 

3  9  7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  52 

85  11 

975 

6P 

SA 

J.  SMITH  LANIER 

2 

3  9 

3404 

FANNIN 

34  91 

84  30 

WINDER  1  SSE 

9466 

{ARROW 

10 

83  43 

960 

9P 

7A 

CECIL  H.  GRIDER 

3 

S  9 

7  C 

FLEMING  EIP  STATION 

3409 

LIBERTY 

01  24 

*P 

WOODBURY 

9906 

MERI WETHER 

800 

6A 

ALVIN  A,  SIMS 

FOCKSTON  J  SSM 

3  460 

CHARLTON 

30  48 

82  02 

lOA 

WOODSTOCK 

952* 

IHEROKEE 

9 

84  31 

992 

SA 

W«  BOOTH 

FOLKSTON  9  SM 

>4«9 

CHARLTON  ;i5 

82  08 

120 

9P 

9P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

3 

3  9  7 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS 

7 

34  54 

81  51 

1920 

8A 

TVA-146 

FORSYTH  1  S 

S90« 

MONROE               '  9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

3  9  7 

3916 

CLAY                   j  3 

31  36 

85  03 

9P 

7A 

MRS.  MAYME  R»  MAYES 

FORT  VALLEY  3  E 

95** 

32  34 

83  91 

490 

MID 

«A 

OLIVER    I.  SNAPP 

2 

3  9  7 

SAPELO  ISLAND 

7808 

HC  INTOSH 

2 

31  24 

81  16 

10 

5P 

9P 

U  GA  MARINE  BIO  LAB 

2 

9 

FRAMCLIN 

3967 

HEARD 

33  17 

89  06 

690 

BA 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

3*  19 

83  90 

1254 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

3  5  7 

GIBSON 

3699 

GLASSCOCK 

33  14 

82  34 

940 

7A 

SANFORD  N.  BRAODY 

GLCNNVILLE 

TATTNALL 

31  96 

81  99 

179 

7P 

TP 

W.  C.  BARNARD 

3  9  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

33  34 

69  09 

490 

'« 

GA.  POWER  COMPANY 

GaEENSBORO 

1899 

GREENE 

33  34 

S3  11 

620 

SP 

8A 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

3  5  7 

GREENVILLE  2  M 

3919 

HER I WEATHER 

33  02 

84  49 

820 

*P 

STATE  FORESTRY  SVC 

3  5  7 

GRIFFIN 

3994 

SPALDING 

33  19 

84  16 

980 

6P 

SA 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

2 

3  9  7 

HAMILTON  *  V 

4031 

HARRIS 

32  49 

84  94 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 
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REFERENCE  NOTES 


ring  Building.   University  of  Georgia.  Athena,  Georgia, 

Figures  and  letters    folloving  the  statloa  Dane,  such  aa  12  SSW,   iDdlcate  distance  la  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  aeaaooal  snovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  Id  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,   and  wind  movement   In  miles.     Hontbly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

nless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.     Uax  and  Hin  in  Table  6  refer  to  extremes  of 

eather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Vater  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measureneDta  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
Is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  In  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  ioclude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  B.S.T. 

-     No  record  in  Tables  3,   6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  S,   Is  indicated  by  no  entry.     Consult  tbe  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 

precipitation  totals. 
■>■    And  also  on  a  later  date  or  dates, 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Prlclpitatlon  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    I^sa  than  10  days  record  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this 

stations,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data",) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  nay  be  found  in  the  publl 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C.  for  35  cents.  Similar  ( 
may  be  found  In  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  Indicated  above,  price  15 


NWRC.   Ashevllle,   N.  C.   7/9/57    850 
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GEORGIA  -  JUNE  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Heavy  rains  in  the  southeast  section 
early  in  the  month  and  hurricane  Audrey's 
winds  and  rains  on  the  28th  were  the 
highlights  of  June's  weather  in  Georgia. 

Temperatures  averaged  slightly  lower 
than  the  25-year  (1931-1955)  mean.  Ex- 
treme temperatures  ranged  from  47"  on 
the  1st  at  Blairsville  Exp  Sta  to  100° 
on  the  16th  at  Greenville  2  W. 

Division  averages  of  precipitation  indi- 
cated significant  excesses  in  the  North- 
west, Central,  South-Central,  and  South- 
east Divisions.     Averages  in  the  other 
divisions  indicated  small  excesses.  The 
greatest  amount  for  one  day  was  6.50 
inches  measured  at  Folkston  3  SSW  on  the 
9th.     Flat  Top  was  the  most  thoroughly 
drenched  with  a  total  of  13.73  inches 
and  Athens  Col  of  Agri  was  the  dry  spot 
with  only  1.00  inch. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  quite  close  to  the 
seasonal  average  with  the  exception  of 
a  brief  cool  period  around  the  10th  and 
fairly  high  maxima  on  most  days  from  the 
12th  through  the  22nd.     Scattered  thun- 
derstorm showers  accounted  for  much  of 
the  precipitation  and  as  is  usual  under 
such  conditions  some  areas  were  rather 
dry  while  others  were  wet.     Rains  were 
infrequent  and  widely  scattered  during 
a  period  of  about  ten  days  around  the 
middle  of  the  month.     Widespread  rains 
of  heavy  intensities  occurred  around  the 
4th,  8th,  24th-25th,  and  28th.  Rains 
of  the  28th  were  contributed  by  hurricane 
Audrey  as  the  storm  center  moved  north- 
eastward from  northern  Mississippi  through 
Tennessee . 

WEATHER  EFFECTS 

Heavy  rains  of  early  June  damaged  mature 
oats  and  wheat,  prevented  proper  culti- 
vation of  cotton,  corn  and  peanuts  in 
many  areas,   interfered  with  harvesting 
of  hay  and  tobacco,  and  largely  nullified 
efforts  to  control  insects.     The  harvest 
season  for  most  truck  crops  was  cut  short 
by  rainy  weather  in  the  southern  areas. 
Weather  conditions  were  more  favorable 


after  mid-month  and  toward  the  end  of 
the  month  prospects  were  generally  good 
for  corn  and  fair  to  good  for  cotton 
and  peanuts. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  tornado  removed  the  roofs  of  several 
houses  and  downed  trees  in  a  small  area 
in  Colquitt  County  on  the  5th.  Heavy 
rain  and  hail  damaged  crops  in  the  same 
area.     Heavy  rains  damaged  roads  and 
crops  in  central  Georgia  and  lightning 
killed  25  hogs  in  Brooks  County  the  same 
date . 

Hail  caused  extensive  damage  to  tobacco, 
cotton,  corn,  and  truck  crops  over  an 
eight  mile  long  belt  in  Brooks  County 
south  of  Quitman  on  the  6th. 

Stormy  weather  on  Jekyll  Island  early 
in  the  evening  of  the  8th  that  destroyed 
the  Island  Administration  Building  was 
probably  a.  small  tornado. 

Roofs  were  torn  from  buildings,  and  trees 
and  power  lines  were  downed  at  Collins, 
Tattnall  County,  on  the  13th  by  winds 
that  likely  constituted  a  small  tornado. 

On  the  28th  most  of  the  State  was  sub- 
jected to  strong  winds  and  heavy  rains 
as  fringe  affects  of  hurricane  Audrey. 
Damage  was  minor  but  widespread.  Peaches 
were  blown  from  trees  and  corn  was  blown 
over.     Electric  and  telephone  services 
were  disrupted  by  falling  trees  and 
branches  and  many  roofs  were  damaged. 

For  a  complete  report  on  hurricane  Audrey 
see  Climatological  Data  National  Summary 
for  June  1957 . 

FLOODS 

The  only  flood  stage  reported  was  a 
crest  of  14.1  feet  on  the  Satilla  River 
at  Waycross  on  the  17th.     The  Satilla 
was  at  or  above  the  flood  stage  of  13.0 
feet  from  the  15th  to  the  20th  but  no 
damage  of  any  consequence  resulted. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Q 

0 
a 

s 

0 

1 

Q 

No  0 

Days 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

0 

Q 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Min 

Max-  Depth 
on  Ground 

1 

10  or  More  1 

SO  or  More 

100 

or  More 

90-  or 

al 

&I 

0 

AM 

86*1 

66.9 

76,5 

95 

17 

61 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

2.37 

1.05 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

87.6 

65,0 

76,3 

95 

16 

55 

1+ 

0 

11 

0 

0 

0 

4.56 

1.55 

6 

.0 

0 

8 

4 

1 

88.7 

57.2 

78,0 

97 

16 

61 

7+ 

0 

13 

0 

0 

0 

3.17 

1.13 

29 

.0 

0 

9 

1 

1 

88.3 

65.9 

77,1 

94 

15+ 

55 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

6.58 

3.26 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

AM 

87.5 

65.5 

76.5 

95 

17 

58 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

5.39 

1.94 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

86.5 

65.6 

76.  1 

94 

16 

58 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

7.21 

2.02 

10 

.0 

0 

6 

6 

2 

89.9 

66.4 

78.2 

.6 

97 

17 

59 

1  + 

0 

17 

0 

0 

0 

6.35 

2.26 

2.70 

25 

.0 

0 

10 

2 

1 

87.9 

65.6 

76.8 

-  .6 

95 

16+ 

56 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

4.86 

.79 

1.60 

24 

.0 

0 

6 

4 

3 

76.9 

-  .3 

5,06 

1.18 

.0 

87. IM 

66. IM 

76. 6M 

95 

16 

0 

9 

0 

0 

0 

1.85 

17 

.0 

0 

85.2 

67.4 

76.3 

-  1.3 

93 

13 

59 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

2.08 

- 

1.93 

1.22 

17 

.  0 

0 

9 

1 

1 

88.4 

66.8 

77i6 

95 

12  + 

59 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

1.00 

.27 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

87.2 

66.7 

77.0 

-  1.9 

95 

13+ 

60 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

1.32 

- 

2.52 

.27 

28 

.0 

0 

9 

0 

0 

i 

86.8 

68.7 

77.8 

■  1 

94 

16 

63 

1+ 

0 

13 

0 

0 

0 

3.06 

.96 

1.08 

28 

.0 

0 

9 

3 

1 

AM 

82.6 

59.4 

71.0 

-  .1 

91 

14 

47 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

5.09 

1.22 

1.51 

29 

.0 

0 

11 

4 

1 

61.1 

73.3 

51 

1 

0 

0 

0 

0 

9.10 

2.07 

6 

.0 

AM 

83.4 

64.5 

74.0 

-  .6 

90 

12  + 

67 

6 

1 

4 

0 

0 

0 

4.90 

1.09 

1.49 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

36.4 

66.1 

76.3 

.7 

96 

16 

58 

1 

1 

12 

0 

0 

0 

4.35 

.32 

1.35 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

AM 

92 

16 

53 

1 

0 

0 

0 

0 

6.96 

.0 

Q 

AM 

83.9 

65.8 

74.9 

91 

16 

59 

6 

0 

4 

0 

0 

0 

5.68 

1.26 

29 

.0 

0 

9 

9 

1 

86.9 

65.0 

76.0 

95 

16 

59 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

3.32 

.99 

29 

.0 

0 

S 

3 

0 

75,4 

-  .7 

4.28 

.35 

.0 

AM 

87.8 

63.6 

75.7 

-  1.6 

97 

17 

53 

0 

14 

0 

0 

0 

4.40 

•  46 

1.09 

2« 

.0 

0 

7 

4 

1 

31.9 

61.9 

71.9 

-  ,1 

90 

15+ 

55 

} 

3 

2 

0 

0 

0 

7.32 

2.18 

2.14 

28 

.0 

0 

11 

4 

3 

83.8 

63.5 

73.7 

-  .9 

92 

12+ 

54 

1 

1 

7 

0 

0 

0 

3.36 

- 

1.11 

1.10 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

90.2 

65.9 

78.1 

.1 

98 

16 

58 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.34 

.04 

1.80 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

86.7 

65.5 

76.1 

-     ,  g 

95 

12  + 

58 

1 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.91 

1 .  04 

24 

.0 

0 

^ 

38.  IM 

66.  2M 

77. 2M 

-  1.6 

94 

13+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.57 

2.91 

4.03 

26 

.0 

0 

8 

2 

1 

75.5 

4.71 

.  64 

.0 

3B.1M 

68. 6M 

78. 4M 

94 

19+ 

64 

7+ 

0 

11 

0 

0 

0 

4.76 

1.36 

9 

.0 

0 

12 

4 

1 

87.1 

65.2 

76.2 

93 

15+ 

57 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

2.62 

.74 

29 

.0 

0 

8 

1 

0 

89.3 

6Q.6 

79,5 

■  5 

96 

16 

65 

6+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4.29 

.34 

1.65 

28 

.  0 

0 

7 

» 

1 

AM 

36.1 

68.1 

77.1 

94 

17 

60 

10 

1 

10 

0 

0 

0 

5.02 

2.24 

21 

.0 

0 

9 

2 

2 

90.  1 

67,5 

78.8 

100 

16 

59 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

1.36 

.40 

24 

.0 

0 

9 

0 

0 

77.8 

60 

10 

0 

0 

0 

0 

5.51 

1.27 

2  .  66 

21 

.0 

Q 

7 

88.6 

67!l 

77.9 

95 

16+ 

60 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

2.70 

.69 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

89.7 

69,2 

79.5 

97 

15 

63 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

8.01 

3.30 

24 

.0 

0 

10 

9 

2 

88.1 

67,3 

77.7 

.0 

94 

15+ 

61 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

4.27 

.29 

1.43 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

85.7 

67,5 

92 

61 

2 

0 

5 

Q 

Q 

0 

5.49 

1 .  76 

9 

.0 

6 

3 

2 

86.3 

54,0 

75.2 

,  4 

92 

12  + 

54 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

5.19 

1.45 

1.41 

10 

.0 

0 

7 

4 

2 

89.6 

66,1 

77.9 

97 

16 

61 

1+ 

0 

19 

0 

0 

0 

3.05 

.94 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

88.2 

68,6 

78.4 

-  .2 

94 

12  + 

62 

2 

0 

13 

Q 

Q 

3.84 

.25 

1.04 

9 

.0 

0 

• 

4 

1 

77.8 

-  ^7 

4.32 

.37 

.0 

89.2 

67,0 

78.1 

95 

15+ 

63 

11+ 

0 

18 

0 

0 

0 

6.47 

1.97 

26 

.0 

0 

8 

9 

3 

86.2 

66.6 

76.4 

-  1.8 

93 

13  + 

60 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

3.00 

_ 

.78 

.41 

6 

.0 

0 

10 

0 

0 

89.7 

69.7 

79.7 

-  .5 

96 

22 

64 

1+ 

0 

20 

0 

0 

0 

3.89 

.01 

.74 

13 

.0 

0 

11 

3 

0 

89.8 

68.8 

79.3 

-  2.1 

96 

13 

64 

1+ 

0 

17 

0 

0 

0 

5.»6 

1.93 

2.00 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

87.3 

67.4 

77.4 

93 

12 

62 

1+ 

0 

13 

0 

0 

0 

5.13 

1.37 

24 

.0 

0 

7 

6 

1 

88.4 

68.1 

78.3 

—  ^  1  3 

95 

\2 

63 

2+ 

0 

16 

0 

0 

0 

6.39 

2.18 

3.31 

9 

.0 

Q 

3 

3 

88.2 

68.0 

78.1 

-  .3 

94 

13+ 

61 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

2.19 

- 

1.14 

1.33 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

88.5 

68.9 

78.7 

-  1.6 

95 

12 

62 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

8.25 

4.11 

3.08 

14 

.0 

« 

e 

6 

3 

90.0 

70,0 

80.0 

.9 

97 

16 

63 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

2.16 

1.59 

.73 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

AM 

87.3 

14+ 

62 

1+ 

0 

1 5 

0 

0 

0 

4.90 

1 .63 

1 .  74 

9 

.0 

87.2 

63)2 

75.2 

93 

12+ 

54 

1+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.22 

l.M 

20 

,0 

0 

11 

9 

1 

88.8 

68.1 

78.5 

97 

22 

61 

1+ 

0 

17 

0 

0 

0 

6.68 

2.31 

1} 

,0 

0 

6 

9 

1 

78.1 

-  1.5 

5.09 

1.41 

.0 

88.5 

67,7 

78.1 

-  1.1 

95 

13  + 

60 

Q 

17 

0 

0 

0 

2,78 

.»« 

l.»0 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

89. 7M 

68, 6M 

79. 2M 

97 

12  + 

62 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

.0 

0 

87.3 

66,4 

76.9 

-  3.3 

95 

13 

60 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

6.52 

2.17 

1.43 

9 

.0 

0 

10 

9 

3 

89.3 

67,6 

78.5 

-  1.7 

98 

13 

61 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5.16 

1.82 

1.12 

9 

.0 

0 

11 

» 

1 

89.7 

69,9 

79.8 

96 

13 

64 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

3.19 

.»« 

29 

.0 

0 

1 

3 

e 

87. 4M 

69, 2M 

78. 3M 

95 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

4.43 

1.20 

20 

.0 

0 

( 

4 

1 

89.0 

69,2 

79.1 

-  1.7 

96 

13 

62 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

4.30 

•  04 

1.11 

29 

.0 

0 

• 

4 

1 

90.3 

68,4 

79.4 

98 

13 

63 

1+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.10 

1.09 

29 

.0 

0 

9 

2 

2 

87.9 

68,  1 

78.0 

-  .8 

95 

13 

61 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

2.30 

1.07 

1.10 

7 

.0 

0 

7 

1 

1 

Precipitation 


NORTHWEST 

ALLATOONA  DAM  2 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERSVILLE 
CEDARTOHfN 
OA L TON 

LAFAYETTE 
ROME 

ROME  W8  AIRPORT 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  NW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

DAHL0NE6A 

GAINESVILLE 

HELEN 

JASPER 

WINDER  1  SSE 


NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 
CLAYTON   1  N 
CORNELIA 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

NEWNAN 

TALBOTTON 

TALLAP(X)SA  2  NNW 
THOMASTON   2  S 
WEST  POINT 


AILEY 
COV IN6T0N 
DUBLIN 
EASTMAN  1  W 
FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  3  E 
GREENSBORO 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLEDGEV ILLE 
MONTICELLO  2  NW 
SANDERSVILLE 


EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BROOKLET   1  W 

LOUISVILLE 

METTER 

MIOVILLE  EXP  STA 

MILLEN 

NEWINGTON 

SWAINSBORO 

WARRENTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Qi 
0 
D 

Lowest 

& 

Degree  Days 

No  o 

Days 

"5 

o 
(- 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max. 

Min, 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

E 

10  or  More  1 

50  or  More  1 

1  00 

or  Mote 

S  S 
g< 

S  > 

hi 

Below 

WAYNESBOM)  2  HE 

67.4 

78.1 

96 

13 

61 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

5.28 

1.91 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

78.5 

1.6 

4.23 

.46 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

90.8 

71.0 

80.9 

- 

.7 

96 

19+ 

66 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

2.65 

-  1.34 

.72 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

AMERICUS  <.  ENE 

88<9 

69.4 

79.2 

.8 

95 

19+ 

65 

2+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3.53 

-  .74 

.94 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

BAINBR106E 

91.'> 

69.4 

80.4 

- 

.3 

96 

20+ 

64 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

5.03 

.50 

1.91 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

8LAKELY 

88<8 

69.5 

79.2 

1.  1 

94 

20 

64 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

6.11 

2.25 

1.39 

24 

.0 

0 

11 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

88«S 

69.8 

79.2 

94 

21 

66 

1+ 

0 

15 

0 

0 

0 

6.72 

2.48 

25 

.0 

0 

9 

3 

2 

CAMILLA 

91i0 

69.1 

80.1 

96 

16+ 

59 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

5.09 

.62 

7+ 

.0 

0 

12 

3 

0 

COLQUITT 

92.2 

67.8 

80.0 

97 

21 

64 

1+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5.15 

1.00 

25 

.0 

0 

10 

3 

1 

CUTHBERT 

89i6 

70.2 

79.9 

95 

16+ 

65 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

3.21 

.89 

5 

.0 

0 

9 

2 

0 

FORT  GAINES 

69*6 

69.4 

79.5 

.  8 

95 

12  + 

64 

1+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3.93 

-  .44 

1.30 

25 

•  0 

0 

7 

4 

1 

H0G6AR0S  MILL 

91,2 

69.6 

80.4 

97 

21  + 

64 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

3.90 

1.39 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

LUMPKIN  2  NE 

AM 

85.9 

68.3 

77.1 

92 

20+ 

63 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

6.25 

2.03 

29 

.0 

0 

9 

3 

2 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

88.5 

68.0 

78.3 

94 

20+ 

63 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

3.40 

1.36 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

THOMASVILLE 

89.3 

69.0 

79.2 

.  7 

95 

21 

64 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

7.98 

3.50 

3.45 

9 

.0 

0 

9 

9 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

89.6 

71.0 

80.4 

.7 

97 

21 

68 

1+ 

0 

17 

0 

0 

0 

7.21 

2.36 

3.34 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

79.6 

1.0 

5.01 

.68 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

88.1 

66.6 

77.4 

2.4 

94 

17 

61 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

7.09 

2.95 

2.30 

9 

.0 

0 

12 

4 

3 

ASHBURN 

90.7 

68.9 

79.8 

94 

12+ 

64 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

4.97 

1.18 

25 

.0 

0 

10 

4 

2 

CORDELE 

90.3 

67.4 

78.9 

95 

17+ 

65 

4+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3.01 

1.59 

29 

•  0 

0 

4 

2 

1 

DOUGLAS 

88.9 

68.9 

78.9 

93 

18 

60 

0 

18 

0 

0 

0 

5.35 

1 . 62 

27 

.  0 

0 

8 

1 

FITZGERALD 

91.2 

70.5 

80.9 

,  1 

98 

20 

65 

2+ 

0 

21 

0 

0 

0 

6.77 

3.39 

2.19 

25 

.0 

0 

6 

6 

2 

HOMERV I  U_E 

95. 3M 

M 

98 

21 

23 

0 

0 

0 

6.06 

3.01 

8 

.0 

0 

10 

4 

1 

LUMBER  CITY 

AM 

88*7 

68.1 

78.4 

94 

14+ 

62 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

4.55 

.09 

1.45 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

87.4 

67.8 

77.6 

_ 

3.3 

93 

16 

63 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

10.42 

6.33 

2.65 

8 

.0 

0 

12 

Q 

3 

NASHVILLE 

90.3 

69.4 

79.9 

96 

15 

64 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

7.89 

1.58 

9 

.0 

0 

11 

3 

QUITMAN 

89.5 

67.7 

78.6 

_ 

2.0 

95 

19 

62 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

4.  16 

•  77 

1.10 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

AM 

88.1 

68.7 

78.4 

1.5 

95 

16 

62 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

5.41 

1.43 

1.30 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

VALDOSTA  4  NW 

88.6 

68.4 

78.5 

93 

15 

62 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

7.47 

2.  12 

8 

.0 

0 

12 

2 

DIVISION 

78.8 

1.3 

6.  16 

1.89 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

89.2 

68.0 

78.6 

96 

15 

63 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

4.72 

1.98 

8 

•  0 

0 

6 

3 

1 

BLACKBEARO  ISLAND 

AM 

88.3 

70.8 

79.6 

98 

23+ 

66 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

6.87 

2.64 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

BRUNSWICK 

88.5 

71.8 

80.2 

- 

•  6 

94 

13+ 

67 

1  + 

0 

13 

0 

0 

0 

11.71 

6.62 

4.32 

9 

.0 

0 

8 

4 

4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

87.1 

72.7 

79.9 

95 

29 

67 

1+ 

0 

8 

0 

0 

0 

11.45 

4.49 

25 

.0 

0 

5 

3 

3 

CAMP  STEWART 

89.2 

69.5 

79.4 

98 

13 

65 

1+ 

0 

20 

0 

0 

0 

6.42 

2.48 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

88.6 

67.7 

78.2 

94 

13 

61 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

4.85 

1.64 

9 

.0 

0 

9 

4 

1 

FOLKSTON  9  SW 

90. 2M 

68. 2M 

79. 2M 

95 

20 

63 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.0 

0 

GLENNVILLE 

88.2 

69.1 

78.7 

1.3 

94 

13 

65 

1+ 

0 

14 

0 

0 

0 

7.39 

2.75 

2.06 

9 

.0 

0 

12 

4 

3 

JESUP  8  S 

89.2 

68.4 

78.8 

95 

13 

62 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

6.89 

1.99 

9 

.0 

0 

8 

5 

2 

NAHUNTA 

88. 2M 

6e.eM 

78. 5M 

64 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

8.44 

2.17 

9 

.0 

0 

10 

6 

4 

SAPELO  ISLAND 

86.6 

71.9M 

79. 3M 

94 

29 

67 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

5.09 

2.31 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

87.* 

67.4 

77.4 

1.2 

93 

13+ 

61 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

6.90 

.98 

2.21 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

88.0 

69.5 

78.8 

.2 

95 

13 

64 

1+ 

0 

15 

0 

0 

0 

5.60 

.43 

1.88 

23 

.0 

0 

10 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH 

85. 9M 

73. 9M 

79. 9M 

92 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

6.25 

2.00 

26 

.0 

0 

8 

4 

2 

SURRENCY 

89.5 

68.1 

78.8 

96 

24 

62 

1+ 

0 

18 

0 

0 

0 

6.11 

2.10 

9 

.0 

0 

11 

5 

1 

WAYCROSS 

89.1 

69.9 

79.5 

1.1 

95 

15 

65 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

5.15 

.33 

1.73 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

79.1 

•  9 

6.92 

1.92 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATt  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 
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I 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


3 

4 

5 

6 

7 



9 

10 

11  1 

12 



13 

14  1 

15 

16  1 

17  I 

18 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  49 

•  13 

.93 

•  04 

l.oo 

•  09 

•  4S 

•  02 

•  36 

■  30 

•  u 

■  01 

1.02 

•  76 

•  10 

•  09 

•  4« 

•  12 

.26 

2^70 

2.36 

.17 

•  1« 

•  ii 

•  09 

1.20 

.01 

.03 

•  40 

•  *2 

U19 

•  02 

1^29 

.10 

•  70 

•  16 

1^07 

.07 

•  SI 

•  3* 

•  10 

1^07 

•  16 

•  15 

2^30 

•  20 

•  11 

.03 

•  9« 

1.17 

.10 

•  36 

•  »7 

•  02 

•  IS 

■  72 

•  09 

•  «7 

•  03 

•  01 

7 

•  09 

7 

•  17 

.02 

.24 

•  21 

•  02 

•  31 

7 

•  02 

•  01 

•  10 

•  49 

U09 

.20 

•  97 

•  96 

•  09 

•  07 

7 

1^9S 

•  13 

•  09 

•  09 

•  03 

.39 

•  01 

•  01 

7 

.04 

.03 

- 

•  03 

•  09 

1^19 

•  02 

.26 

■  13 

.02 

!••« 

•  11 

7 

•  •40 

7 

.39 

T 

•  SO 

•  24 

•  04 

•  20 

7 

•  25 

7 

7 

•  49 

•  09 

7 

7 

7 

.80 

•  66 

•  06 

•  31 

•  15 

•  04 

•  07 

.97 

•  22 

•  01 

•  17 

7 

•  09 

1^29 

.39 

.74 

7 

•  29 

•  10 

•  10 

•  36 

.42 

•  26 

•  54 

1.16 

1.10 

.66 

•  19 

•  02 

.02 

•  03 

.02 

•  •22 

•  03 

.14 

•  01 

.12 

.28 

•  16 

■  05 

•  OS 

•  19 

•  09 

•  09 

.03 

.06 

.27 

T 

•  19 

•  01 

7 

7 

7 

.09 

7 

7 

.08 

•  19 

7 

■  02 

•  26 

.07 

.06 

.27 

•  16 

•  47 

2^96 

1.52 

- 

•  36 

1^79 

•  U 

•  09 

•  09 

•  M 

.06 

.99 

.04 

.71 

.09 

T 

•  SO 

•  02 

■  80 

7 

7 

7 

•  09 

.11 

•  01 

7 

7 

.11 

.07 

1.06 

.01 

•  02 

7 

■  07 

•  05 

•  13 

.40 

7 

7 

7 

•  09 

1^00 

7 

.37 

•  01 

.06 

•  30 

.32 

•  11 

7 

■  23 

•  02 

.91 

7 

.60 

.06 

1<S4 

.13 

•  01 

.69 

- 

•  OS 

•  06 

•  22 

•  90 

1^52 

1.91 

•  04 

•  10 

.07 

.24 

•  02 

.25 

•  09 

•  45 

•  92 

.36 

•  04 

.96 

•  04 

•  93 

1.07 

.61 

•  OS 

1^40 

■  12 

1.31 

•  06 

.10 

•  09 

•  46 

•  19 

3^40 

•  12 

.60 

.29 

•  27 

•  49 

•  36 

•  06 

•  27 

•  04 

2.64 

.29 

1^73 

.04 

7 

•  90 

•  12 

•  17 

.09 

•  20 

•ao 

•  19 

•  02 

.01 

•  96 

•  10 

•  32 

.43 

1.51 

•  OS 

■  90 

•  49 

•  04 

.36 

1^34 

.17 

.07 

.16 

•  09 

•  31 

•  26 

.24 

1.39 

•  09 

•  02 

.16 

.02 

.06 

•  OS 

1^06 

2^07 

.02 

7 

•  13 

•  09 

.09 

.31 

.22 

•  OS 

•  07 

•  90 

•  13 

7 

.49 

1.66 

•  03 

1.55 

.60 

•  02 

1^37 

■  12 

2.49 

•  03 

•  42 

.02 

.16 

•  47 

•  73 

.99 

.06 

.61 

1^06 

.11 

1.11 

•  29 

•  26 

•  99 

7 

7 

7 

1^10 

•  69 

•  22 

7 

■  30 

.29 

•  l* 

1^20 

.39 

•  02 

1^72 

•  25 

•  40 

.03 

•  15 

.46 

• 

• 

• 

2.71 

•  37 

•  10 

•  03 

.76 

1.43 

.24 

1^14 

•  67 

•  04 

Ull 

■  23 

.36 

•  oe 

•  IS 

■  03 

.46 

4.52 

i^3e 

2^00 

2^69 

.13 

.26 

T 

7 

•  02 

•  10 

.01 

2.76 

3.73 

•  17 

4.49 

7 

7 

.07 

7 

T 

•  10 

1^3e 

•  15 

.01 

.30 

•  07 

.01 

.20 

.99 

•  26 

•  64 

.06 

■  18 

.10 

■  14 

•  60 

•  38 

■  10 

■  19 

.19 

.19 

•  14 

2.00 

2.94 

1.26 

■  42 

•  09 

.14 

.98 

•  06 

.11 

7 

•  12 

•  41 

7 

■  07 

.44 

7 

■  04 

.35 

•  4« 

•  OS 

•  26 

•  16 

2.03 

•  56 

•  11 

7 

2^46 

.39 

.03 

.20 

■  29 

U99 

7 

.47 

•  12 

•  70 

.50 

•  12 

•  65 

•  kO 

•  26 

.37 

•  62 

•  60 

•  99 

•  62 

•  12 

.40 

•  55 

•  19 

.45 

•  02 

•  13 

•  23 

•  99 

•  48 

1.62 

•  06 

.12 

2.4a 

.01 

•  10 

•  16 

•  03 

U05 

U29 

•  28 

•  M 

1.11 

•  15 

•  36 

•  03 

•  94 

.72 

.16 

.07 

•  33 

•  04 

.49 

•  91 

1^09 

•  19 

.01 

1^26 

•  33 

•  60 

.24 

1^94 

•  92 

•  OS 

•  20 

.02 

.47 

•  01 

•  24 

•  10 

•  37 

•  07 

.22 

•  74 

.10 

•  19 

•  14 

•  13 

•  17 

•  44 

•  94 

•  20 

•  S4 

•  75 

•  66 

•  11 

•  14 

•  44 

•  09 

.  12 

.09 

.03 

•  12 

.09 

•  16 

•  40 

1^13 

•  35 

•  29 

•  28 

•  03 

.26 

•  OS 

•  22 

•  07 

•  90 

1.23 

•  29 

3^26 

•  04 

•  16 

7 

.34 

7 

.04 

7 

.04 

•  61 

1^24 

•  63 

3*60 

•  40 

•  46 

1.01 

U67 

1.12 

•  90 

•  69 

■  12 

•  02 

2.46 

.02 

.01 

•  09 

•  53 

•  92 

.20 

•  97 

•  63 

■  63 

•  12 

.19 

•  19 

•  09 

•  1» 

.02 

•  31 

•  12 

.49 

•  46 

2^13 

•  10 

1^44 

■  02 

•  07 

•  48 

•  2S 

1^20 

.24 

.41 

.16 

•  10 

2^14 

.60 

■  91 

•  22 

7 

■  42 

.02 

•  04 

•  10 

1^06 

.15 

7 

•  33 

•  82 

.03 

•  93 

■  10 

•  33 

•  87 

•  12 

.92 

1.00 

.12 

•  26 

•  86 

7 

■  72 

•  11 

•  62 

•  07 

■  04 

.57 

.46 

•  07 

•  03 

•  27 

•  02 

.91 

1^47 

T 

•  SO 

■  08 

•  23 

•  01 

■  35 

.03 

.24 

7 

•  04 

•  01 

•  01 

•  60 

.05 

1.69 

.04 

1^9S 

•  22 

7 

■  08 

.09 

.50 

•  09 

•  16 

•  06 

7 

7 

.46 

.22 

•  30 

■  06 

■  09 

.07 

.62 

■  06 

.20 

i.99 

•  11 

•  09 

.23 

■  23 

•  03 

•  03 

•  12 

•  39 

.43 

7 

1.10 

.64 

•  33 

■  41 

.36 

•  03 

7 

•  02 

.19 

•  20 

•  07 

.09 

.13 

.37 

.29 

.22 

.37 

7 

■  17 

.06 

.73 

•  92 

•  69 

1.74 

.02 

.10 

.44 

I^IO 

1^25 

1.00 

.20 

•  33 

1^10 

1.20 

7 

.69 

•  48 

■  69 

•  19 

•  16 

•  90 

■  12 

•  11 

•  01 

.00 

.31 

.33 

•  48 

•  05 

•  09 

•  09 

.03 

•  07 

•  02 

•  07 

•  94 

•  19 

•  21 

•  02 

1.49 

.29 

•  90 

•  10 

.75 

•  10 

•  14 

•  20 

1.06 

•  30 

1^90 

.73 

•  60 

•  78 

•  33 

.93 

•  02 

•  10 

•  09 

•  12 

1^94 

.03 

.02 

•  •03 

•  21 

.39 

•  28 

•  19 

•  21 

•  01 

.61 

•  12 

.20 

•  14 

1^09 

•  13 

•  19 

•  79 

•  14 

•  09 

.02 

•  06 

.19 

.04 

.39 

.02 

•  06 

•  06 

.99 

•  09 

•  20 

7 

•  01 

7 

•  01 

•  04 

•  01 

•  04 

1.09 

7 

•  90 

1.62 

•  50 

•  29 

•  03 

•  12 

•  07 

.60 

1^S5 

•  05 

•  21 

.97 

.23 

2^33 

•  11 

•  13 

.27 

•  36 

•  22 

2^79 

.02 

1*49 

•  02 

•  46 

1.09 

2.04 

.25 

•  04 

T 

•  OS 

•  22 

•  09 

•  03 

1.99 

■  17 

•  20 

7 

.17 

.04 

•  19 

•  07 

.02 

.12 

.51 

.01 

•  02 

.93 

.29 

.t2 

.66 

.  55 

.45 

1.62 

.21 

•  64 

.16 

.12 

1^07 

.49 

.29 

•  71 

•  49 

•  69 

.02 

U15 

.10 

.03 

•  03 

.96 

•  49 

•  SI 

•  16 

•  39 

•  38 

•  30 

•  74 

•  10 

•  21 

.13 

.03 

.70 

•  16 

•  91 

1^31 

.02 

•  03 

•  66 

•  25 

•  06 

.02 

7 

•  12 

•  04 

•  02 

2.00 

•  08 

.16 

•  24 

1^I6 

•  51 

•  17 

•  09 

.29 

.09 

.06 

.12 

.96 

.67 

.31 

•  62 

.29 

•  95 

1^10 

7 

.06 

.32 

1.48 

7 

2.24 

7 

•  66 

7 

.25 

•  29 

•  03 

.02 

1.32 

.15 

7 

.63 

7 

•  15 

•  24 

.31 

.12 

•  01 

.02 

•  14 

•  05 

2^24 

1.00 

.03 

•  24 

.47 

7 

•  33 

.22 

•  25 

1^04 

.42 

.95 

•  «7 

•  03 

•  71 

.09 

■  06 

.92 

.72 

.02 

7 

.01 

•  02 

2.10 

.04 

7 

1^29 

•  02 

1^B3 

1.00 

■  40 

.13 

.61 

.  19 

•  74 

•  63 

•  09 

•  31 

3^17 

4.49 

•  30 

•  34 

•  02 

.77 

■  01 

■  23 

1.64 

7 

7 

.02 

•  92 

.22 

•  60 

.16 

•  10 

.39 

■  10 

.05 

6.50 

■  18 

.  15 

.12 

.10 

.05 

.09 

■  46 

•  64 

.39 

.96 

- 

- 

•  54 

•  27 

- 

.72 

7 

•  69 

•  73 

•  64 

7 

•  65 

.11 

7 

1.37 

•  07 

7 

T 

.91 

•  32 

.47 

•  50 

■  12 

1^30 

.66 

.54 

•  01 

3^31 

7 

•  02 

•  31 

.04 

•  34 

•  09 

7 

1.44 

7 

7 

.87 

1>44 

•  30 

•  25 

1.00 

.29 

•  04 

•  15 

.21 

•  IS 

•  46 

•  01 

•  01 

7 

1^27 

U35 

7 

.10 

.97 

•  48 

•  60 

7 

.10 

•  02 

.10 

•  14 

7 

1^70 

•  22 

•  14 

.61 

•  30 

•  <>4 

•  02 

•  17 

.27 

•  62 

2. OS 

7 

•  09 

T 

T 

•  04 

.37 

•  02 

1.30 

.19 

.17 

.16 

•  12 

U04 

■  05 

.29 

•  01 

.32 

•  47 

•  02 

•  92 

•  07 

.03 

.06 

.03 

2.90 

•  15 

1^33 

•  32 

.13 

■  04 

•  09 

.05 

.04 

•  21 

.02 

7 

•  35 

7 

■  22 

7 

.  10 

.40 

.29 

•  01 

•  46 

•  29 

.13 

•  02 

•  06 

•  26 

2^66 

.83 

.77 

•  16 

.04 

1.80 

•  15 

•  16 

•  09 

.10 

.32 

.52 

•  25 

7 

7 

•  41 

•  01 

•  36 

.04 

•  07 

.07 

.07 

.10 

1<72 

•  1? 

•  14 

•  50 

7 

3^08 

7 

.90 

.60 

.07 

1.29 

1<13 

.06 

•  30 

.13 

.06 

•  43 

7 

.91 

1.03 

1.91 

.98 

1^05 

.11 

.20 

.10 

■  98 

•  11 

.26 

1.49 

.21 

1.11 

•  10 

2^00 

.53 

•  24 

■  22 

.62 

•  14 

.20 

.23 

.oa 

.15 

•  68 

1^19 

.15 

•  IS 

•  03 

.11 

•  06 

1>13 

1.39 

•  03 

7 

7 

•  07 

.04 

.44 

7 

7 

•  36 

.06 

7 

.33 

•  04 

3^01 

.37 

.66 

.60 

.10 

•  10 

.91 

•  20 

•  03 

•  54 

.06 

•  26 

•  06 

.16 

•  07 

•  01 

■  61 

•  4« 

.14 

.90 

.87 

.01 

U26 

.01 

•  53 

.95 

•  42 

1.99 

•  03 

■  22 

•  71 

i.a2 

.21 

.01 

•  67 

.29 

•  06 

•  10 

1.19 

.92 

.15 

•  33 

2^17 

•  06 

•  21 

.11 

•  90 

•  •73 

1.66 

.44 

l^Ol 

•  12 

.07 

1.76 

•  12 

•  04 

.96 

•  82 

•  M 

•  66 

.05 

•  62 

2.02 

•  06 

•  01 

.62 

.02 

•  09 

•  40 

1.23 

•  13 

•  92 

7 

•  69 

•  IS 

.01 

•  26 

•  02 

•  31 

•  21 

.13 

.02 

•  70 

•  04 

•  51 

•  07 

•  •9 

•  29 

.15 

•  SO 

.04 

.96 

.06 

1.17 

.03 

•  19 

ABBEVIUE 
AOAtRSVILLE 
AO£L 
AIL6V 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPMARETTA  1  NW 
AMERICUS  4  ENE 

ANTIOCM 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MB  AIRPORT 

ATKINSON   1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINSRIDGE 
BALL  GROUND 
8EAVER0ALE 
BLACK8EARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 
BLUE  RIDGE 

BLUE  RIDGE  RE5VR  DAM 
BOWMAN 

6RASST0HN  BALD 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA   I  SW 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  <•  NE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEOARTOWN 
CMATSWORTh  1  M 
CMICKAMAUGA  PARK 

CMOeSTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMING  1  N 
CURRWILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

OALTON 
DANVILLE 
DAWSON 
OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 

DOCTORTOWN   1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN 
EASTMAN   1  W 
ELBEHTON 
ELLIJAV 
EMBRV 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FIT2GERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  £ 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GREENVILLE  2  M 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HARTWELL  6  E 

HAWKINSVILLE 
HELEN 

HE MP TOWN  GAP 
HiAWASSEE 
HOGGAROS  MILL 

HOMERVILLE 
JASPER 
JESUP  8  S 
JONESBORO 
KENSINGTON 

KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 


4*10 
B*00 
•  •47 

7*09 

2.69 
2.J7 
Ai72 


4.97 
2*06 
1*00 


4.19 
3<06 
2*70 


9.09 
4»69 
S«l« 

fiie? 

9*09 

a*u 

9*10 
9.37 
3«»4 
7.73 

««92 
11.71 
11.45 
4.76 
S.43 

2.85 


4.40 
9.80 
2.62 
4.02 


9.37 

9.B1 
7.32 
3a70 
9tl9 
4.96 

4.29 
3*83 
3.01 
3*36 
3.00 

4.43 
7.03 
3.21 
4.90 
5.4a 

5.39 
2.32 
8.11 
3.00 
B.3B 

9.14 
3.81 
5,35 
3.44 
4.04 

3.89 
5.9« 
4.37 
«.64 
3i31 

S«02 
3.21 
6.77 

13.73 
4.89 

7.73 

9.13 
3.93 
6.39 

3.24 
4.39 
4*41 
7.39 
6.53 

2.19 
1.36 
9.91 
3.34 
1*40 

e.29 

6.96 
9.58 
6.69 
3.00 

6.06 
9 160 

e>0fl 

3s2a 
9.70 

4.39 
7.21 
2.70 
I>a7 
2tSl 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-CoDtinued 


Station 

Day  of  month 

eS 

2  1  3 



4  1 



5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  j  17  I 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LITTLE  HISHTOWER 

e*7o 

 — 

10 

•  31 

•20 

LOUISVILLE 

9*16 

.59 

* 

•  69 

•  14 

LUMBER  CITY 

^•55 

*32 

* 

■  66 

2S " 

* 

1*49 
* 

.48 

70 

*02 

*30 

LUMPKIN  2  NE 

0»29 

•  03 

.43 

1^04 

•  12 

•  82 

.84 

.17 

.10 

2^03 

MACON  WB  AIRPORT  R 

2*16 

•  02 

.30 

•  02 

.02 

■  11 

•  09 

T 

T 

.04 

•  10 

T 

•01 

•  12 

•  73 

T 

T 

.91 

T 

HARSHALLVILLE 

8*01 

- 

26 

05 

_ 

MAYSVILLE 

2«27 

• 

• 

* 

•  47 

METTER 

3*19 

* 

08 

*  04 

22 

•  33 

•  03 

•  10 

31 

* 

02 

02 

*  18 

*09 

MIDVILLE 

4(39 

.24 

•  48 

1.Z3 

.09 

.17 

•  99 

•  ST 

•  21 

•  97 

MIDVILLE  EXP  STA 

•  21 

.17 

•  02 

■  01 

•  07 

•  77 

.42 

T 

.07 

•  04 

1.20 

•  02 

•M 

.91 

•27 

MILLEOGEVILLE 

««eo 

86 

MILLEN 

4*30 

•  41 

lall 

•  09 

.61 

MILLHAVEN  8  E 

3*91 

•  06 

04 

16 

1*56 

*04 

J 

T 

•  25 

•  07  24 

•  02 

•  03 

09 

MONROE 

3aS3 

•  01 

.02 

•  03 

.70 

•  41 

•  01 

•  03 

•  37 

1^04 

•  06 

.84 

•  03 

MONTEZUMA  1  NE 

3i60 

.20 

•  18 

.03 

.33 

.08 

•  72 

•  20 

•  01 

.07 

1^99 

•  10 

MONTICELLO  2  NW 

6*22 

• 

* 

* 

* 

.10 

• 

• 

•  94 

•  14 

MORGAN 

RECORD 

ec  I  HC 

MOULTRIE  2  ESE 

10, t*! 

1*66 

05 

.19 

16 

12 

2.89 

.69 

•  04 

.  12 

•  09 

•  6i 

•  90 

98 

2  00 

09 

06 

60 

.07 

MOUNT  VERNON  3  HNW 

5fl39 

•  98 

.78 

T 

T 

1.17 

•  04 

T 

T 

•  21 

.02 

•  04 

2.00 

■  11 

•20 

•  18 

NAHUNTA 

at  44 

■42  .01 

•  OS 

•  40 

.80 

2^17 

1^34 

■  01 

.52 

1*12 

•  29 

1.2* 

.10 

.01 

NASHVILLE 

7<89 

NEEL  GAP 

0*12 

i»e3 

•  03 

•  17 

•  03 

•  19 

•  27 

•  20 

NEW INGTON 

4il0 

*32 

30 

l!oi 

•  04 

X 

04 

1*»9 

03 

*37 

04 

NEWMAN 

4*27 

1.12 

•  20 

.32 

•  08 

T 

•  09 

.38 

•  07 

.24 

•  07 

.09 

1*43 

•  22 

NOONTOOTLA  CREEK 

7*41 

1.03 

.10 

•  43 

•  14 

•  12 

•  13 

•  79 

•  73 

•  28 

1.19 

2^99 

NORCROSS  *  N 

3t34 

*  51 

.81 

* 

1.23 

*o» 

PATTERSON 

4t91 

•  04 

_ 

- 

•  1§ 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

-  3*40 

*21 

*  33 

*04 

06 

*  53 

*08 

02 

•  02 

•  <t3 

.27 

* 

*03 

1  '96 

PRESTON 

3i92 

.03 

.04 

.13 

•  84 

•  48 

T 

.12 

•la 

.22 

1.8S 

QUITMAN 

4*16 

T 

•  01 

.30 

.20 

•  10 

T 

.30 

1.10 

T 

•  03 

T 

1.00 

•  20 

•  40 

•  02 

•  90 

T 

RESACA 

5*92 

•  06 

10 

• 

02 

20 

•  20 

•  42 

_ 

_ 

RINGGOLD 

4ise 

'07 

*  1  ^ 

1*43 

*03 
* 

•  28 

1  • 

RISING  FAWN 

4«35 

•  42 

•  03 

.25 

•  03 

•  09 

•  61 

I  •97 

ROME 

6t35 

•  30 

.05 

•  43 

.40 

•  48 

T 

•  37 

T 

•  26 

•  10 

•  se 

2^70 

7 

■  46 

ROME  W6  AIRPORT  R 

4*86 

1.20 

■  23 

T 

T 

T 

.06 

T 

1.02 

T 

T 

•  19 

1.60 

7 

•  99 

.01 

SANDERSVILLE 

6*e8 

1  06 

61 

.99 

2.31 

.03 

•  20 

J. 

1  50 

SAPELO  ISLAND 

5*09 

1*38 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

6»90 

T  '51 

*36 

10 

!o8 

•  61 

2*21 

.02 

.01 

.  19 

•  3] 

•  20 

07 

1»60 

•  91 

•  03 

•  09 

SAVANNAH  WB  AP  R 

5*60 

.10  .19 

•  00 

•  02 

.16 

1^38 

.79 

.02 

•  16 

1.88 

•  31 

•  10 

•  34 

•  06 

SAVANNAH  BEACH 

6*2S 

•47 

.58 

.72 

•  19 

1.09 

.03 

•  14 

2^00 

•  13 

SPARTA  2  NNW 

3«91 

STANLEY  GAP 

7.76 

• 

.43 

• 

• 

• 

• 

i»09 

* 

* 

STILLMORE 

2*61 

•  23 

76 

.87 

T 

•  *« 

26 

9*01 

1^90 

.90 

•  07 

.05 

•  19 

1^01 

•  93 

1.93 

.27 

3*00 

SUMMERVILLE 

6«26 

2^77 

•  09 

.04 

•  83 

•  01 

•  19 

1.00 

•  10 

•  10 

.03 

1.14 

SURRENCV 

Otll 

•  09 

•  78 

•  13 

* 

• 

* 

* 

OA 

• 

_ 

• 

• 

* 

SWAINSBORO 

RECORC 

MISS ING 

SWEET  GUM 

6>97 

1  14 

32 

52 

02 

10 

1  32 

09 

•  10 

•  XB 

93 

•  39 

04 

* 

1  10 

.20 

•  70 

TALBOTTON 

5*49 

1^76 

•  12 

•  44 

.29 

.88 

•  22 

•  3{ 

1.40 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5*19 

•  47 

•  43 

1*41 

T 

T 

•  06 

•  97 

1^24 

•  29 

.72 

T 

TAVLORSVILLE 

6i46 

*ti 

•  48 

* 

' 

TMOMASTON  2  S 

3i03 

•  04 

•  0 

* 

_ 

•  9* 

•  69 

* 

•  04 

THOMASVILLE 

7*98 

*72 

*33 

59 

1*53 

3l45 

04 

*02 

•  02 

T 

•  10 

•  60 

•  1' 

•  27 

•  08 

THOMASVILLE  WB  CITY 

7i21 

T 

•  95 

•  29 

T 

.19 

U17 

3.34 

.03 

T 

.01 

.02 

•  02 

T 

.09 

.90 

.04 

7 

•  41 

•  06 

TIFTON  EXP  STATION 

5«4l 

•  88 

.05 

.08 

.52 

1*90 

.02 

•  06 

•  11 

1.11 

•  04 

.09 

•  00 

TITUS 

10«19 

.60 

• 

* 

• 

* 

' 

* 

TOCCOA 

3t29 

0? 

* 

03 

* 

!o4 

*  a» 

, 

*07 

*A1 

*AQ 

TRAY  MOUNTAIN 

7»03 

*50 

*  15 

*46 

*74 

*32 

•  0^ 

la32 

3 104 

TUNNEL  MILL 

7t48 

•  12 

•  42 

.05 

2.13 

2.09 

.24 

•  93 

•  89 

.03 

•9S 

VALDOSTA  4  NW 

7»47 

•  37 

•  30 

.52 

•  90 

2.12 

1.03 

•  05 

.04 

T 

•  82 

T 

•  29 

•  39 

.90 

.27 

•  39 

WALESKA 

3*64 

.33 

.70 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.18 

•  83 

•  50 

WARRENTON 

2i30 

.40 

1.10 

•  09 

.17 

.10 

•  10 

•  17 

T 

T 

•  06 

•  11 

WASHINGTON 

6»57 

•  21 

•  14 

•  41 

•  47 

•  37 

.60 

4.03 

•  02 

.01 

•  91 

WAYCROSS 

$•15 

.03 

•  04 

T 

.05 

•  14 

•  10 

U99 

.05 

.65 

•  37 

•  09 

•  02 

1.73 

.33 

T 

WAYNESBORO  2  NE 

5.2B 

.43 

•  20 

T 

T 

.05 

•  20 

1.26 

T 

T 

•  90 

.31 

1^91 

WEST  POINT 

3.84 

•  08 

•  19 

1.04 

.02 

■  04 

.54 

•  02 

•  09 

•  27 

•  38 

.59 

•  14 

T 

.02 

•  90 

WINDER  1  SSE 

3*32 

.20 

■  05 

.02 

•  20 

•  70 

•  49 

•  12 

•  05 

.19 

•  04 

WOODBURY 

2i46 

.01 

.93 

T 

•  06 

T 

•  02 

•  01 

1^00 

T 

•  39 

WOODSTOCK 

3.53 

•  41 

.44 

•  12 

.39 

1.95 

•  06 

YOUNG  HARRIS 

4.82 

T 

.76 

•  11 

■  18 

T 

.02 

•  89 

•  10 

•  84 

•  04 

•  32 

•  21 

.94 

•  83 

•  02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

 1  

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

661-001 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

12 

8.0 

404-+ 

WSW 

28 

91 

92 

60 

69 

7 

6 

5 

0 

0 

0 

18 

6.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

E 

13 

8.9 

55 

SW 

28 

87 

91 

80 

66 

7 

5 

2 

2 

1 

0 

17 

50 

6.8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

9 

5.8 

25++ 

N 

13 

94 

93 

62 

71 

5 

6 

5 

0 

1 

0 

17 

6.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

90 

SO 

69 

2 

8 

4 

2 

1 

0 

17 

7.0 

BACON  WB  AIRPORT 

NE 

10 

8.5 

37 

E 

22 

87 

89 

58 

68 

6 

6 

4 

2 

0 

0 

18 

53 

6.8 

ROME  WB  AIRPORT 

91 

61 

67 

7 

2 

2 

1 

3 

0 

15 

7.1 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

13 

8.2 

32 

SW 

28 

91 

91 

65 

76 

0 

4 

7 

1 

2 

0 

14 

66 

6.6 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5 

7 

3 

2 

1 

1 

19 

See  Reference  Dotes  Follovlos  Station  lodex 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  ol       1956  -  1957 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 

ADEL 
AILEY 

ALaPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA    1  NW 
AMERICUS   4  ENE 

ANT lOCH 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6R I 
ATHENS  WB  AIRPORT 

ATKINSON    1  M 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
AUGUSTA   WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACK6EAR0  ISLAND 
BLAIRSVILLE   EXP  STA 

BLAKELV 
BLUE  RIDGE 
BOWMAN 

BROOKLET   I  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SW 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN   EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 


CARNESVILLE  4 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE 


NE 


CEOARTOWN 
CHATSWORTM   1  W 
CLAYTON   1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  NB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 

COV INGTON 
CUMMING    1  N 
CURRVVILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

OAWSONVILLE  WB 
DOCTORTOWN   1  WSW 
OONALSONVILLE    3  W 
DOUGLAS 
D0UGLA5VILLE 

DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN    1  W 
ELBERTON 
ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 

FAIRHOUNT 

FITZGERALD 

FLEMING   EXP  STATION 


FOLKSTON 
FOLKSTON  9 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 


SSW 


FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GREENVILLE  2 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HARTW6LL  t  E 


See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

CONTINUED  SeMOnof        1956  -  1957  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

tIAHKINSVILLE 
HELEN 

H06<iARDS  MILL 

HOMERVILLE 

IRWINTON 

T 

0 
T 
0 

JASPER 
JESUP  B  S 
JONESBORO 
KINGSTON 
LAFAYETTE 

T 

T 

0 

0 

0 

•  3 

LA  SRANOE 
LEXINOTON 
LINCOLNTON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

LUMPKIN   2  NE 
MACON   WB  AIRPORT 
MARSHALLVILLE 
MAYSVILLE 
METTER 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

T 

T 

T 
0 
0 
0 

MIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 

T 

0 
0 
T 
0 
0 

MONROE 

MONTEZUMA   1  NE 

T 

T 
0 

HONTICELLO  2  NW 
MORGAN 

T 

T 
0 

MOULTRIE   2  ESE 
MOUNT  VERriON  3  WNW 
NAHUNTA 
NASHVILLE 
NEWINGTON 

- 

- 

T 
T 

T 
0 

NEWNAN 

NORCROSS   *  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW   GA   EXP  STA 
PRESTON 

T 

T 

T 

0 
T 

0 
T 

QUITMAN 

RESACA 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
SANOERSVILLE 

T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

9 
0 
1.0 

T 
T 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA   2  NNW 

0 
0 
0 
0 
0 

STILLMORE 

SUMMERVILLE 

SURRENCY 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

T 

T 
T 
.2 

0 
T 

.2 

0 

TALLAPOOSA   2  NNW 
TAYLORSVILLE 
TH0MA5T0N   2  S 
THOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 

T 
T 

T 

T 
0 
T 
0 
T 

TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

VALOOSTA   4  NW 

WALESKA 

WARRENTON 

T 

•  1 

0 

s 

0 

.1 

0 

WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODBURY 
WOODSTOCK 

T 

T 

0 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

.'.7 

23 

2C 

CO 

31 

AILEY 

MAX 

Bi 

86 

87 

84 

88 

89 

6i 

89 

TS 

60 

74 

M 

93 

95 

92 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

a2 

7V 

90 

92 

92 

92 

89 

■  2 

MIN 

6* 

64 

68 

70 

70 

67 

67 

70 

70 

69 

63 

68 

64 

70 

48 

66 

69 

68 

67 

66 

63 

63 

67 

65 

67 

■  0 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

84 

89 

86 

89 

88 

87 

89 

88 

77 

85 

74 

81 

92 

92 

90 

92 

94 

92 

91 

92 

93 

91 

91 

90 

91 

81 

89 

90 

87 

90 

88 

■  1 

MIN 

64 

61 

62 

66 

68 

67 

66 

69 

69 

65 

65 

66 

72 

69 

69 

64 

66 

66 

66 

•  6 

ALBANT 

MAX 

»1 

92 

90 

89 

88 

86 

88 

77 

86 

76 

87 

94 

93 

93 

99 

95 

94 

95 

96 

96 

94 

95 

95 

91 

66 

93 

93 

86 

95 

93 

90 

■  8 

MIN 

69 

67 

70 

72 

69 

69 

66 

71 

71 

66 

69 

69 

73 

69 

69 

72 

72 

70 

73 

71 

72 

71 

73 

75 

71 

70 

72 

75 

76 

76 

71 

>0 

ALMTOONA  CMM  2 

MAX 

7« 

83 

81 

89 

71 

80 

80 

88 

90 

80 

70 

82 

91 

93 

92 

94 

95 

91 

91 

90 

90 

93 

93 

89 

88 

89 

62 

66 

81 

89 

86 

•  1 

MIN 

61 

62 

65 

67 

67 

65 

62 

63 

60 

62 

63 

67 

69 

68 

66 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

70 

71 

69 

64 

68 

73 

72 

66 

>9 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

8« 

89 

92 

92 

8« 

69 

77 

88 

73 

84 

92 

92 

92 

96 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

90 

60 

89 

93 

90 

93 

91 

89 

■  2 

MIN 

66 

63 

67 

70 

69 

66 

68 

70 

68 

69 

67 

68 

71 

68 

69 

67 

67 

74 

68 

>0 

ALPHARETTA  1  NW 

MAX 

86 

S« 

89 

64 

89 

79 

70 

81 

91 

92 

89 

94 

95 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

88 

84 

67 

88 

81 

88 

88 

67 

•  1 

MIN 

67 

67 

64 

60 

68 

67 

60 

64 

67 

69 

66 

69 

66 

68 

65 

67 

72 

66 

•  1 

AMERICaS  A  ENE 

MAX 

87 

88 

87 

89 

87 

85 

88 

79 

82 

73 

83 

94 

94 

92 

94 

92 

92 

92 

95 

95 

92 

92 

92 

86 

91 

92 

87 

87 

90 

68 

■  9 

MIN 

66 

65 

68 

7X 

67 

66 

66 

71 

70 

69 

70 

68 

74 

66 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

^' 

70 

69 

>4 

ASNBVRN 

MAX 

88 

90 

88 

89 

89 

85 

88 

66 

87 

76 

86 

94 

93 

92 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

91 

94 

90 

90 

90 

93 

93 

90 

•  7 

MIN 

67 

64 

69 

67 

69 

70 

68 

67 

70 

65 

66 

68 

73 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

68 

69 

71 

70 

70 

68 

•  9 

ATHENS 

MAX 

81 

84 

84 

81 

83 

89 

84 

82 

79 

70 

78 

90 

93 

88 

91 

92 

90 

87 

90 

87 

88 

89 

88 

88 

79 

84 

86 

80 

sa 

89 

85 

2 

MIN 

59 

61 

65 

69 

66 

08 

66 

70 

63 

61 

69 

66 

69 

67 

69 

67 

68 

67 

71 

72 

75 

67 

4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

86 

88 

88 

84 

89 

83 

86 

89 

76 

71 

80 

99 

99 

92 

99 

93 

94 

93 

94 

91 

92 

92 

91 

91 

82 

69 

92 

83 

91 

92 

88 

4 

MIN 

68 

69 

64 

68 

65 

67 

63 

69 

62 

99 

64 

67 

68 

66 

68 

71 

68 

68 

67 

65 

69 

68 

67 

65 

67 

70 

74 

66 

■  8 

ATREMS  MB  AIRPOCT 

MAX 

a* 

e« 

86 

84 

84 

83 

87 

84 

72 

71 

79 

94 

99 

90 

99 

94 

93 

91 

93 

89 

90 

92 

91 

89 

82 

87 

86 

82 

90 

92 

67 

■  2 

MIN 

62 

62 

64 

67 

65 

67 

63 

70 

62 

60 

69 

47 

69 

64 

69 

70 

69 

68 

66 

66 

67 

70 

69 

68 

68 

67 

69 

67 

66 

70 

66 

i7 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 

84 

87 

89 

80 

84 

82 

84 

61 

79 

69 

82 

93 

92 

90 

93 

94 

91 

91 

92 

92 

91 

69 

89 

87 

85 

87 

90 

82 

90 

90 

86 

•  6 

MIN 

63 

66 

67 

68 

68 

47 

69 

71 

64 

61 

69 

70 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

67 

71 

76 

68 

i7 

AMUSTA  IB  AIRPORT 

MAX 

89 

88 

86 

84 

87 

88 

89 

61 

73 

74 

82 

94 

91 

91 

99 

94 

93 

92 

94 

90 

91 

92 

91 

92 

76 

87 

93 

91 

93 

92 

66 

>9 

MIN 

60 

63 

65 

69 

72 

67 

154 

70 

65 

63 

62 

66 

70 

67 

66 

68 

68 

69 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

70 

70 

68 

68 

74 

71 

67 

i7 

AUaUSTA 

MAX 

88 

90 

69 

84 

86 

88 

90 

82 

74 

74 

83 

97 

96 

91 

96 

97 

95 

94 

93 

95 

93 

94 

93 

85 

85 

89 

91 

94 

94 

69 

i7 

MIN 

63 

66 

67 

71 

74 

72 

65 

72 

64 

42 

63 

68 

72 

70 

67 

66 

69 

67 

69 

67 

66 

68 

72 

72 

7 1 

70 

79 

66 

6 

BAD-'RIOSE 

MAX 

88 

90 

91 

92 

90 

88 

88 

78 

90 

84 

89 

99 

94 

92 

95 

92 

93 

92 

95 

96 

94 

94 

93 

86 

88 

93 

95 

92 

95 

96 

91 

•  4 

MIN 

65 

64 

66 

66 

66 

67 

67 

70 

72 

67 

70 

68 

72 

67 

66 

71 

71 

68 

70 

67 

72 

70 

71 

70 

72 

69 

70 

75 

78 

74 

69 

■  4 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

SO 

84 

82 

89 

84 

90 

91 

92 

SO 

86 

79 

84 

90 

90 

91 

90 

89 

69 

88 

88 

91 

90 

98 

90 

90 

84 

91 

92 

90 

98 

68 

•  3 

MIN 

66 

69 

69 

72 

72 

71 

69 

72 

71 

67 

67 

67 

47 

70 

72 

66 

71 

75 

70 

71 

69 

75 

75 

69 

75 

70 

70 

75 

75 

76 

70 

■  8 

BLAIRSVILLE  SXP  STA 

MAX 

78 

81 

82 

84 

83 

79 

74 

82 

60 

74 

69 

82 

90 

91 

88 

90 

89 

87 

87 

84 

85 

85 

65 

83 

81 

61 

83 

S3 

75 

84 

62 

•  6 

MIN 

47 

51 

55 

60 

64 

62 

97 

56 

63 

60 

62 

61 

62 

61 

58 

56 

62 

60 

59 

61 

57 

62 

63 

63 

62 

55 

56 

65 

56 

59 

59 

•  4 

BLAKELY 

MAX 

89 

90 

89 

88 

84 

86 

86 

76 

66 

78 

84 

92 

92 

91 

93 

92 

91 

90 

93 

94 

91 

92 

91 

90 

87 

90 

89 

86 

91 

91 

68 

•  6 

MIN 

64 

65 

66 

70 

67 

70 

67 

70 

69 

66 

70 

71 

72 

60 

67 

71 

69 

69 

70 

69 

71 

66 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

73 

74 

69 

•  5 

BLUE  RIME 

MAX 

»4 

89 

86 

89 

80 

79 

63 

89 

79 

71 

SO 

92 

91 

86 

92 

93 

90 

91 

85 

65 

69 

88 

63 

84 

82 

67 

86 

SO 

87 

86 

65 

•  5 

MIN 

51 

54 

58 

61 

60 

62 

60 

61 

65 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

61 

65 

65 

62 

59 

57 

56 

67 

65 

63 

54 

59 

66 

58 

68 

61 

•  1 

BROOKLET  I  N 

MAX 

84 

83 

85 

86 

89 

86 

68 

84 

77 

73 

83 

90 

99 

90 

91 

90 

88 

89 

89 

92 

90 

90 

00 

90 

63 

89 

90 

91 

89 

89 

87 

•  3 

MIN 

63 

64 

65 

68 

68 

44 

67 

60 

60 

62 

61 

60 

70 

69 

68 

66 

67 

68 

65 

66 

64 

66 

65 

47 

67 

69 

70 

74 

66 

4 

BRONSNICK 

MAX 

85 

84 

84 

89 

89 

92 

91 

82 

85 

76 

89 

90 

94 

91 

92 

88 

89 

88 

88 

91 

91 

69 

66 

89 

87 

90 

91 

92 

94 

94 

88 

>5 

MIN 

67 

69 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

73 

47 

68 

69 

73 

72 

73 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

71 

71 

70 

72 

75 

76 

76 

71 

8 

BRONSNICK  CAA  AP 

MAX 

81 

82 

89 

89 

89 

90 

91 

82 

85 

76 

81 

87 

91 

88 

88 

86 

86 

87 

87 

89 

88 

89 

89 

69 

82 

91 

90 

91 

95 

92 

87 

>1 

MIN 

67 

70 

72 

76 

74 

73 

71 

72 

70 

67 

68 

70 

74 

73 

72 

70 

73 

74 

71 

73 

73 

76 

78 

74 

71 

73 

73 

77 

78 

76 

72 

.7 

BUENA  VISTA  1  SN 

MAX 

85 

87 

87 

89 

81 

87 

87 

85 

76 

84 

91 

91 

92 

92 

92 

90 

94 

91 

92 

89 

90 

89 

66 

89 

82 

94 

88 

88 

1 

MIN 

66 

65 

66 

66 

69 

64 

64 

66 

66 

64 

69 

77 

67 

73 

70 

70 

71 

69 

69 

66 

72 

71 

45 

72 

71 

71 

72 

68 

■  6 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

88 

88 

89 

84 

87 

87 

8« 

79 

89 

80 

89 

91 

91 

91 

03 

91 

90 

91 

93 

94 

91 

92 

67 

89 

69 

90 

88 

91 

93 

88 

9 

MIN 

66 

66 

69 

71 

67 

67 

69 

69 

71 

68 

70 

69 

72 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

74 

76 

74 

69 

8 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

83 

89 

81 

81 

86 

84 

67 

86 

83 

79 

89 

93 

92 

90 

92 

95 

93 

87 

90 

91 

92 

69 

69 

86 

89 

89 

81 

90 

86 

87 

6 

MIN 

55 

55 

66 

66 

68 

65 

62 

67 

69 

62 

61 

65 

69 

64 

64 

65 

69 

68 

66 

66 

67 

42 

70 

66 

67 

45 

60 

44 

62 

72 

69 

0 

CAMILLA 

MAX 

89 

90 

88 

•8 

84 

86 

69 

89 

87 

84 

87 

92 

90 

93 

99 

96 

93 

94 

95 

94 

95 

04 

60 

90 

90 

92 

90 

88 

91 

>0 

MIN 

65 

68 

70 

69 

68 

69 

69 

62 

60 

99 

66 

70 

72 

70 

68 

70 

72 

73 

72 

70 

72 

71 

72 

70 

73 

70 

72 

71 

69 

68 

69 

1 

CAir  STEWART 

MAX 

85 

84 

86 

87 

90 

89 

90 

84 

82 

76 

89 

93 

96 

99 

93 

92 

91 

90 

92 

93 

90 

90 

90 

90 

85 

90 

91 

92 

94 

92 

89 

2 

MIN 

65 

64 

69 

71 

70 

69 

67 

70 

70 

67 

69 

67 

72 

69 

73 

68 

71 

70 

68 

46 

67 

71 

70 

68 

70 

71 

70 

72 

75 

77 

69 

>9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

81 

89 

87 

87 

84 

87 

62 

67 

87 

70 

76 

81 

91 

99 

91 

95 

97 

92 

04 

91 

91 

91 

91 

90 

63 

66 

63 

83 

91 

67 

8 

MIN 

S3 

56 

99 

6) 

65 

68 

99 

66 

62 

61 

62 

61 

64 

69 

63 

67 

66 

64 

66 

44 

44 

67 

66 

64 

67 

66 

63 

66 

60 

70 

63 

6 

CARROLL  TON 

MAX 

'  84 

87 

84 

61 

89 

64 

66 

81 

80 

81 

84 

90 

92 

91 

93 

93 

92 

92 

88 

89 

92 

68 

90 

82 

65 

87 

68 

86 

89 

87 

87 

1 

MIN 

57 

58 

61 

66 

64 

65 

61 

69 

68 

61 

65 

64 

65 

47 

63 

69 

67 

65 

63 

64 

66 

67 

69 

66 

67 

62 

44 

70 

70 

72 

65 

2 

CARTERSVIU.E 

MAX 

M 

89 

87 

84 

87 

82 

67 

89 

80 

77 

63 

63 

91 

93 

99 

97 

93 

94 

92 

92 

93 

91 

89 

87 

87 

67 

69 

67 

91 

90 

66 

7 

MIN 

62 

42 

69 

44 

66 

67 

61 

70 

70 

62 

69 

61 

67 

70 

67 

68 

70 

70 

68 

66 

68 

71 

71 

69 

68 

64 

49 

72 

62 

74 

67 

2 

CBARTONN 

MAX 

87 

89 

87 

82 

87 

85 

66 

89 

64 

74 

86 

91 

93 

91 

94 

94 

91 

91 

90 

91 

94 

69 

91 

89 

86 

66 

90 

85 

90 

67 

88 

3 

MIN 

55 

57 

61 

66 

69 

67 

43 

69 

68 

63 

66 

47 

67 

68 

66 

67 

69 

66 

65 

66 

65 

67 

71 

68 

68 

62 

45 

71 

64 

75 

65 

9 

CLAYTON  1  N 

MAX 

80 

78 

79 

80 

70 

77 

83 

S3 

71 

69 

79 

89 

89 

88 

90 

90 

87 

86 

85 

83 

82 

85 

SO 

80 

80 

80 

S3 

79 

S2 

82 

81 

9 

MIN 

55 

59 

60 

44 

63 

59 

61 

60 

60 

99 

61 

61 

44 

44 

62 

44 

64 

63 

62 

64 

62 

62 

61 

65 

64 

61 

62 

66 

59 

66 

61 

9 

COLOUITT 

MAX 

90 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

82 

61 

84 

89 

94 

93 

91 

94 

95 

94 

93 

99 

94 

97 

95 

99 

96 

92 

93 

95 

90 

94 

94 

92 

2 

MIN 

44 

47 

44 

4f 

68 

44 

68 

68 

66 

68 

67 

72 

67 

61 

69 

67 

67 

69 

66 

70 

67 

68 

67 

68 

66 

46 

71 

71 

71 

47 

6 

COLimeW  »B  AIRPORT 

MAX 

M 

90 

•« 

84 

6« 

86 

89 

80 

Bl 

7» 

86 

93 

93 

93 

94 

96 

94 

93 

99 

92 

95 

91 

94 

90 

86 

91 

91 

62 

90 

89 

69 

3 

MIN 

67 

44 

69 

69 

49 

65 

45 

72 

44 

65 

44 

47 

73 

68 

68 

71 

72 

71 

68 

72 

70 

70 

73 

71 

70 

69 

72 

73 

73 

76 

69 

6 

COKDCLE 

MAX 

88 

89 

87 

•7 

89 

68 

8* 

87 

81 

89 

03 

91 

91 

91 

95 

94 

95 

94 

92 

92 

93 

94 

87 

91 

93 

90 

91 

92 

90 

3 

MIN 

69 

47 

47 

67 

4^ 

66 

68 

69 

69 

68 

67 

69 

68 

68 

67 

67 

46 

66 

66 

67 

67 

4 

COONELIA 

MAX 

82 

82 

82 

81 

61 

81 

74 

68 

81 

92 

90 

92 

90 

90 

92 

87 

91 

84 

66 

88 

84 

84 

80 

85 

60 

78 

86 

SO 

83 

6 

MIN 

54 

65 

44 

64 

64 

67 

64 

65 

64 

69 

99 

72 

63 

9 

COVIHOTOH 

MAX 

83 

S« 

81 

84 

62 

89 

62 

70 

80 

92 

93 

88 

91 

93 

90 

90 

93 

91 

89 

88 

69 

87 

63 

68 

68 

83 

90 

90 

86 

2 

MIN 

69 

44 

68 

68 

66 

47 

73 

64 

6 

CWTMKRT 

MAX 

8« 

88 

88 

87 

Bl 

64 

6« 

82 

81 

79 

86 

93 

93 

92 

94 

95 

93 

92 

94 

94 

95 

93 

93 

90 

85 

93 

92 

88 

93 

92 

89 

6 

MIN 

70 

67 

47 

7j 

09 

65 

69 

74 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

74 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

74 

73 

75 

70 

2 

QAHLONEeA 

MAX 

80 

82 

81 

80 

81 

78 

64 

81 

73 

67 

SO 

90 

89 

84 

89 

90 

90 

90 

88 

88 

85 

86 

85 

80 

84 

65 

85 

74 

66 

82 

83 

4 

MIN 

58 

64 

64 

66 

44 

97 

64 

67 

60 

60 

63 

65 

69 

44 

64 

65 

69 

64 

65 

66 

69 

66 

67 

69 

64 

44 

70 

59 

49 

64 

44 

9 

r«t*r«ac« 

BOt«* 

folio 

w^aM  StBtlo 

-  79  - 


Table  5-Conliiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OALTON 

MAX 

79 

74 

94 

95 

92 

a 

65 

87 

93 

90 

86 

88 

o6 

M 

69 

77 

«1 

67 

MIN 

59 

58 

64 

66 

67 

65 

64 

67 

68 

62 

69 

Si 

67 

67 

'66 

66 

69 

66 

69 

64 

62 

67 

69 

69 

66 

61 

66 

72 

63 

69 

65 

•  9 

DOUGLAS 

MAX 

89 

89 

63 

69 

65 

87 

89 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

87 

85 

90 

91 

92 

87 

90 

91 

89 

90 

88 

66 

MIN 

69 

68 

69 

69 

67 

61 

67 

79 

69 

69 

80 

70 

79 

70 

69 

60 

61 

69 

66 

70 

62 

69 

70 

68 

66 

71 

69 

70 

71 

71 

68 

.9 

DUBLIN 

MAX 

90 

86 

87 

67 

85 

90 

85 

64 

74 

89 

90 

94 

94 

92 

93 

91 

92 

95 

93 

94 

96 

93 

92 

84 

90 

9J 

90 

90 

69 

MIN 

eX 

65 

67 

71 

70 

70 

66 

72 

71 

64 

67 

69 

70 

66 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

74 

76 

69 

.7 

EASTMAN   1  W 

MAX 

87 

88 

67 

00 

66 

86 

86 

89 

86 

74 

84 

94 

96 

99 

99 

94 

92 

91 

94 

93 

93 

93 

93 

91 

69 

66 

91 

67 

91 

91 

89 

MIN 

5* 

64 

66 

71 

68 

69 

65 

72 

70 

64 

67 

66 

74 

68 

69 

70 

68 

66 

69 

70 

66 

70 

71 

67 

70 

70 

70 

73 

65 

75 

66 

i8 

EXPERIMENT 

MAX 

83 

85 

68 

85 

83 

86 

65 

85 

78 

68 

71 

83 

92 

92 

90 

94 

92 

86 

87 

85 

65 

88 

87 

90 

66 

MIN 

62 

64 

65 

68 

67 

65 

69 

70 

69 

60 

65 

68 

72 

66 

70 

71 

69 

69 

68 

66 

65 

70 

70 

70 

69 

»9 

71 

73 

70 

74 

68 

•  1 

FITZSERALD 

MAX 

86 

86 

88 

91 

69 

93 

79 

62 

76 

87 

93 

96 

94 

96 

94 

92 

95 

98 

99 

99 

90 

94 

91 

93 

91 

MIN 

M 

65 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

65 

68 

6« 

74 

71 

72 

70 

71 

70 

73 

71 

69 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

73 

77 

76 

70 

it 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

82 

83 

85 

86 

69 

88 

89 

86 

62 

76 

69 

90 

94 

93 

92 

89 

90 

69 

92 

93 

91 

90 

90 

90 

91 

86 

92 

91 

91 

91 

88 

MIN 

61 

63 

69 

71 

70 

68 

65 

70 

72 

66 

64 

65 

71 

70 

69 

64 

66 

67 

65 

67 

66 

67 

66 

63 

67 

71 

69 

72 

73 

76 

67 

.7 

FOLKSTON  «  SN 

MAX 

86 

85 

87 

90 

69 

89 

89 

86 

66 

90 

94 

93 

93 

90 

91 

93 

95 

92 

91 

92 

91 

93 

91 

93 

92 

90 

MIN 

6S 

63 

67 

69 

68 

67 

67 

70 

66 

67 

72 

70 

47 

67 

68 

70 

66 

67 

66 

69 

68 

70 

69 

70 

71 

68 

i2 

FORSYTH  I  S 

MAX 

85 

87 

85 

85 

66 

66 

87 

81 

74 

75 

81 

93 

92 

90 

92 

92 

90 

89 

92 

92 

91 

90 

90 

68 

81 

88 

89 

85 

92 

90 

87 

MIN 

62 

62 

66 

68 

67 

66 

62 

69 

66 

65 

66 

66 

70 

66 

69 

70 

70 

69 

66 

67 

66 

69 

70 

67 

66 

66 

69 

70 

70 

74 

67 

.4 

FORT  GAINES 

MAX 

86 

90 

87 

as 

89 

85 

86 

80 

84 

60 

88 

99 

92 

90 

93 

94 

92 

92 

95 

92 

96 

95 

93 

92 

87 

92 

90 

88 

93 

92 

89 

MIN 

64 

64 

66 

69 

68 

66 

66 

71 

69 

65 

69 

70 

73 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

70 

72 

68 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

69 

.4 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

88 

67 

69 

68 

85 

90 

77 

76 

79 

83 

99 

93 

91 

94 

91 

89 

94 

92 

93 

92 

84 

89 

90 

84 

93 

90 

88 

MIN 

6* 

63 

69 

68 

68 

66 

64 

70 

65 

63 

6« 

67 

70 

68 

67 

70 

70 

69 

67 

68 

67 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

66 

!i 

GAINESVILLE 

MAX 

8* 

87 

66 

83 

89 

81 

66 

69 

73 

68 

82 

93 

93 

91 

95 

96 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

64 

84 

68 

64 

77 

68 

85 

86 

MIN 

58 

61 

64 

66 

65 

65 

62 

68 

64 

60 

64 

67 

66 

66 

68 

68 

67 

66 

70 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

67 

70 

64 

73 

66 

■  1 

6LENNVILLE 

MAX 

86 

65 

63 

87 

68 

65 

69 

80 

80 

74 

69 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

91 

81 

68 

91 

89 

92 

91 

88 

MIN 

65 

65 

68 

70 

70 

68 

68 

71 

69 

66 

65 

66 

73 

69 

71 

65 

66 

70 

67 

68 

67 

70 

69 

67 

70 

71 

71 

73 

75 

76 

69 

•1 

GREENSBORO 

MAX 

8* 

87 

67 

83 

65 

65 

87 

83 

77 

72 

82 

93 

94 

90 

93 

94 

92 

91 

93 

91 

86 

84 

92 

86 

92 

91 

68 

MIN 

62 

64 

66 

69 

67 

67 

64 

70 

63 

61 

66 

68 

70 

68 

69 

72 

70 

69 

69 

67 

68 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

71 

70 

75 

68 

>0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

92 

91 

92 

84 

86 

93 

93 

95 

77 

79 

85 

93 

94 

92 

97 

100 

93 

93 

93 

87 

92 

90 

65 

89 

92 

86 

90 

89 

90 

,  1 

MIN 

60 

59 

61 

68 

63 

63 

65 

69 

»7 

60 

65 

68 

71 

68 

68 

70 

75 

73 

69 

67 

69 

67 

70 

67 

66 

67 

70 

70 

79 

67 

•  9 

GRIFFIN 

MAX 

87 

90 

67 

84 

66 

86 

86 

79 

73 

72 

61 

93 

90 

91 

93 

94 

92 

93 

92 

69 

90 

63 

87 

69 

80 

91 

66 

67 

,  3 

MIN 

62 

64 

66 

69 

67 

66 

66 

70 

66 

60 

66 

69 

73 

68 

69 

71 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

74 

71 

■  2 

HARTWELL 

MAX 

85 

90 

90 

69 

87 

86 

90 

93 

77 

73 

62 

95 

96 

94 

96 

95 

94 

97 

93 

93 

96 

93 

92 

66 

68 

92 

65 

91 

91 

90 

,2 

MIN 

58 

61 

64 

66 

65 

65 

63 

68 

61 

61 

65 

68 

66 

61 

66 

70 

67 

66 

69 

66 

67 

70 

70 

67 

67 

68 

67 

67 

64 

66 

>9 

HAWKINSVILLE 

MAX 

87 

87 

90 

67 

65 

89 

90 

80 

75 

73 

84 

99 

91 

91 

94 

93 

92 

90 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

85 

90 

91 

67 

90 

90 

88 

6 

MIN 

64 

62 

69 

67 

69 

66 

70 

70 

64 

68 

67 

68 

67 

67 

68 

70 

76 

70 

69 

69 

67 

70 

70 

69 

76 

69 

70 

71 

70 

9 

HELEN 

MAX 

61 

82 

63 

63 

84 

76 

85 

80 

79 

60 

81 

91 

00 

87 

91 

92 

89 

89 

86 

85 

66 

67 

82 

63 

84 

86 

73 

88 

64 

84 

4 

MIN 

53 

60 

64 

64 

62 

58 

60 

66 

60 

99 

60 

61 

65 

63 

64 

64 

65 

64 

65 

62 

68 

68 

64 

66 

62 

65 

59 

64 

64 

62 

7 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

90 

92 

92 

67 

88 

87 

69 

77 

85 

80 

86 

93 

04 

94 

96 

96 

95 

94 

95 

96 

97 

97 

96 

92 

85 

91 

93 

93 

94 

93 

91 

2 

MIN 

64 

65 

67 

71 

68 

69 

68 

70 

71 

6.7 

68 

68 

73 

68 

66 

71 

70 

69 

70 

68 

73 

69 

71 

70 

71 

70 

70 

76 

74 

^* 

69 

6 

HOMERVILLE 

MAX 

89 

91 

92 

90 

91 

93 

86 

84 

86 

86 

90 

95 

94 

97 

94 

96 

93 

97 

94 

94 

94 

96 

91 

94 

96 

MIN 

65 

67 

66 

68 

66 

69 

67 

63 

71 

67 

68 

71 

70 

71 

68 

66 

67 

67 

70 

JASPER 

MAX 

82 

84 

84 

80 

82 

60 

84 

81 

77 

69 

76 

90 

90 

69 

69 

89 

90 

87 

87 

87 

66 

84 

64 

81 

85 

85 

76 

86 

85 

83 

9 

MIN 

60 

63 

67 

66 

64 

69 

67 

69 

61 

63 

67 

70 

6« 

66 

68 

66 

70 

67 

66 

66 

66 

71 

66 

67 

60 

65 

69 

61 

69 

68 

65 

6 

JESUP  8  S 

MAX 

89 

91 

89 

90 

89 

82 

78 

86 

92 

99 

93 

93 

91 

90 

89 

91 

93 

90 

88 

90 

90 

86 

87 

92 

92 

92 

92 

89 

2 

MIN 

64 

65 

68 

68 

69 

68 

68 

71 

72 

67 

67 

66 

71 

66 

68 

66 

62 

66 

65 

71 

66 

69 

68 

64 

68 

71 

70 

71 

77 

4 

LAFAYETTE 

MAX 

88 

81 

82 

65 

66 

89 

81 

77 

62 

93 

90 

89 

93 

92 

91 

63 

87 

91 

66 

64 

85 

65 

86 

87 

82 

90 

88 

66 

MIN 

59 

68 

62 

64 

67 

64 

65 

67 

68 

63 

65 

67 

66 

67 

65 

65 

70 

70 

67 

67 

61 

68 

68 

68 

66 

60 

64 

67 

64 

6 

LA  GRANGE 

MAX 

87 

90 

86 

89 

86 

64 

88 

83 

83 

79 

85 

93 

92 

90 

93 

95 

93 

95 

94 

95 

91 

90 

68 

86 

88 

89 

82 

90 

89 

68 

6 

MIN 

63 

60 

63 

68 

66 

64 

64 

69 

68 

62 

66 

68 

71 

68 

66 

68 

68 

68 

66 

68 

68 

67 

69 

67 

68 

67 

69 

72 

69 

73 

67 

1 

LOUISVILLE 

MAX 

87 

60 

88 

68 

88 

66 

90 

82 

73 

73 

83 

95 

98 

92 

96 

93 

92 

96 

92 

92 

92 

83 

90 

93 

90 

93 

92 

89 

3 

MIN 

61 

64 

66 

69 

66 

66 

65 

70 

64 

62 

64 

67 

71 

67 

70 

68 

69 

69 

67 

68 

67 

69 

70 

67 

69 

66 

68 

70 

72 

67 

6 

LUMBER  CITY 

MAX 

84 

87 

86 

87 

67 

90 

76 

81 

76 

86 

93 

04 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

78 

69 

92 

88 

93 

68 

7 

MIN 

63 

62 

68 

70 

70 

67 

67 

70 

70 

67 

67 

66 

72 

68 

70 

65 

68 

66 

66 

68 

66 

68 

68 

67 

69 

70 

69 

71 

70 

68 

1 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

81 

80 

86 

85 

64 

83 

82 

66 

85 

60 

74 

65 

91 

90 

88 

90 

89 

67 

88 

85 

88 

89 

62 

61 

85 

9 

MIN 

65 

63 

65 

70 

67 

66 

66 

70 

69 

64 

65 

69 

'4 

66 

68 

67 

69 

70 

69 

71 

68 

69 

69 

67 

69 

67 

70 

73 

71 

70 

68 

3 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 

87 

00 

87 

91 

86 

85 

90 

78 

76 

75 

84 

96 

99 

93 

96 

96 

92 

90 

66 

90 

93 

87 

95 

92 

90 

MIN 

66 

66 

68 

70 

68 

69 

68 

71 

66 

63 

66 

69 

72 

69 

69 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

77 

70 

0 

MARSHALLVILLE 

MAX 

87 

88 

68 

66 

00 

87 

83 

74 

83 

99 

94 

92 

97 

93 

92 

90 

89 

MIN 

65 

64 

69 

69 

67 

66 

66 

71 

69 

63 

67 

69 

73 

69 

69 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

71 

71 

69 

70 

71 

74 

72 

75 

69 

2 

METTER 

MAX 

61 

87 

88 

92 

79 

74 

63 

94 

96 

93 

99 

92 

91 

92 

89 

MIN 

65 

66 

66 

70 

70 

68 

68 

72 

70 

64 

67 

66 

73 

70 

73 

69 

76 

71 

69 

70 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

74 

76 

69 

9 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

84 

85 

66 

•  4 

88 

86 

73 

72 

61 

68 

99 

90 

94 

91 

90 

67 

90 

68 

871 

MIN 

67 

71 

65 

63 

65 

67 

73 

70 

71 

69 

71 

70 

68 

70 

66 

70 

69 

70 

69 

70 

67 

72 

76 

69 « 

2 

MILLEOCEVILLE 

MAX 

67 

67 

85 

85 

78 

61 

93 

94 

90 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

87  a 

MIN 

62 

63 

64 

67 

67 

68 

64 

65 

70 

62 

62 

65 

67 

67 

67 

66 

70 

69 

68 

66 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

71 

72 

73 

67  • 

4 

MILLEN 

MAX 

94 

93 

93 

91 

93 

91 

92 

90 

90 

90 

69  • 

MIN 

62 

66 

66 

70 

71 

69 

68 

72 

57 

64 

63 

68 

72 

69 

72 

66 

70 

70 

69 

70 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

75 

76 

69  • 

2 

MONT  I CELLO  2  NW 

MAX 

67 

81 

78 

80 

93 

93 

90 

93 

92 

90 

92 

92 

87  • 

MIN 

54 

54 

59 

63 

66 

66 

62 

71 

69 

60 

65 

63 

65 

62 

61 

65 

66 

63 

61 

64 

65 

64 

65 

61 

66 

64 

63 

62 

63 

66 

63  • 

2 

MORGAN 

MAX 

MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

66 

88 

87 

85 

87 

86 

86 

75 

63 

76 

84 

91 

92 

92 

93 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

88 

83 

88 

88 

86 

90 

89 

87. 

4 

MIN 

64 

63 

67 

69 

66 

67 

67 

68 

69 

64 

67 

67 

71 

66 

67 

67 

68 

68 

67 

69 

67 

67 

69 

69 

69 

66 

68 

71 

72 

72 

67  • 

8 

nahunta 

MAX 

87 

85 

85 

89 

87 

88 

90 

78 

64 

76 

86 

91 

94 

93 

89 

90 

92 

93 

92 

66 

88 

90 

84 

69 

93 

92 

88  • 

2 

H.N 

64 

65 

68 

69 

70 

66 

68 

71 

72 

68 

67 

67 

71 

69 

69 

71 

67 

68 

67 

70 

70 

65 

71 

71 

70 

72 

68. 

8 

NASHVILLE 

MAX 

88 

88 

88 

89 

90 

87 

87 

84 

84 

75 

66 

92 

99 

95 

96 

95 

94 

92 

92 

94 

92 

94 

94 

91 

88 

89 

91 

93 

94 

93 

90. 

3 

MIN 

66 

64 

69 

71 

69 

67 

60 

70 

70 

69 

67 

68 

72 

70 

72 

67 

69 

69 

68 

70 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

70  1 

73 

75 

75 

69. 

4 

:  follovlne  StalloD  In 

80  - 


DAILY  TEMPERATURES 




Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

U 

NEMtNCTON 

MAX 
MIN 

63 

86 
66 

67 

»7 

89 

63 

90 
68 

92 
68 

71 

78 
67 

76 
64 

66 
63 

94 

67 

96 

73 

96 
71 

04 

71 

67 

93 
69 

93 
70 

67 

70 

68 

70 

66 

66 

67 

70 

69 

03 

73 

74 

01 
74 

90 

66<4 

NEWN*N 

MAX 
MIN 

8* 

62 

88 

64 

89 

69 

81 

66 

86 

69 

89 
64 

69 
64 

64 

69 

76 

69 

72 
61 

66 
69 

92 
67 

93 
70 

93 
68 

04 
66 

94 
69 

93 
67 

92 
69 

90 
67 

92 
67 

91 

69 

89 

70 

91 
69 

90 
68 

86 

68 

90 
68 

91 
68 

67 
71 

00 
70 

66 
73 

66  al 

67  (3 

PLAINS  SN  OA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
66 

89 

63 

67 
66 

87 
70 

86 
66 

89 
67 

67 
69 

80 
70 

62 
69 

73 
64 

86 
67 

93 
69 

92 

73 

90 
67 

91 
67 

91 
67 

91 
66 

90 
69 

93 
67 

94 
69 

94 
67 

92 

69 

92 

70 

90 
70 

85 
69 

89 
65 

94 

70 

66 

70 

00 
69 

90 

73 

66  •9 
66>0 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

83 
67 

89 
64 

66 

63 

84 

69 

89 

67 

86 

66 

67 
66 

87 
66 

88 

67 

89 

69 

00 
63 

90 
62 

90 
68 

00 
68 

92 
67 

94 
69 

94 

67 

93 
69 

68 

66 

92 
68 

92 
69 

91 

70 

91 

70 

69 
70 

82 

71 

92 

71 

92 

72 

69 

72 

90 
70 

69*9 
67i7 

ROME 

MAX 
MIN 

00 

59 

01 

99 

90 
64 

86 

68 

67 
66 

86 
66 

60 

63 

87 
68 

89 
68 

77 
63 

67 
66 

94 
67 

99 
67 

04 

67 

96 

67 

96 
67 

97 
69 

96 

69 

93 
66 

92 
68 

90 
65 

93 
68 

89 

71 

69 

68 
67 

63 

92 
66 

87 
71 

90 
63 

87 
71 

89  •  9 
66  14 

BONE  HB  AlfiPORT 

MAX 
MIN 

87 
S6 

88 
99 

68 
63 

78 
66 

89 

67 

83 
63 

67 
63 

66 
67 

84 

69 

73 
63 

64 
69 

93 
66 

93 
66 

01 
66 

04 

66 

95 
67 

94 

70 

95 
67 

66 

67 

93 
63 

91 

67 

88 
71 

86 
69 

66 
67 

87 
63 

89 
65 

82 
67 

90 
63 

87 
75 

87  •9 
65i6 

SANOERSVILLE 

MAX 

MIN 

S4 

61 

90 
62 

86 

64 

87 

71 

86 

67 

86 

67 

66 

66 

84 

69 

76 

63 

72 
61 

84 
67 

92 
66 

99 
73 

90 
68 

03 

70 

93 

73 

90 
68 

91 
69 

92 
71 

92 
69 

92 

69 

97 
69 

93 
68 

90 
67 

89 
70 

69 
69 

92 
69 

87 
73 

93 
72 

92 
72 

68  •8 
68<1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

01 
67 

82 

70 

84 

71 

69 

71 

92 

72 

90 
71 

92 
70 

61 
72 

64 

73 

78 
66 

81 
68 

87 
69 

92 

73 

90 
73 

88 
73 

85 
70 

86 
72 

86 

75 

86 

72 

73 

67 

71 

87 

86 

67 

71 

81 

71 

90 
71 

90 

75 

86 
76 

94 

77 

91 

77 

86  •6 
71.9 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

83 
61 

84 
62 

89 
67 

86 
69 

88 

71 

84 

66 

69 

69 

76 

70 

83 
72 

73 
66 

89 
62 

90 
64 

93 

71 

93 

70 

91 
69 

69 
64 

89 
65 

88 
66 

91 
65 

91 
68 

68 
64 

89 
66 

69 
64 

68 
64 

87 
66 

68 
70 

92 
69 

90 
73 

90 
73 

88 
75 

87  •4 
67  i4 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 
MIN 

83 
64 

84 
66 

64 
69 

84 

70 

89 
70 

86 
69 

90 
67 

76 
71 

83 
68 

79 
66 

84 
64 

93 
67 

99 
72 

93 
72 

92 
72 

91 
68 

91 
69 

88 
69 

92 

69 

91 
70 

89 

67 

90 
72 

66 

70 

90 
66 

86 
69 

68 
71 

92 
71 

90 
73 

92 
76 

90 
77 

66  sO 
69i9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

MIN 

81 

73 

83 
74 

84 

73 

66 
76 

66 

70 

87 
71 

72 

76 
60 

62 

77 

89 

70 

87 
79 

67 
79 

87 
74 

71 

88 
75 

87 
78 

72 

75 

74 

76 

66 
77 

86 
74 

74 

87 
70 

87 
73 

77 

91 
77 

73)9 

SORRENCY 

MAX 
MIN 

88 
62 

87 
63 

86 

67 

89 
69 

89 

69 

66 

71 

00 
68 

89 

71 

78 

71 

81 
62 

84 
64 

92 
67 

04 

72 

02 
69 

93 
70 

91 
65 

91 
68 

91 
68 

92 
66 

93 
67 

92 
66 

91 
66 

90 
66 

96 

66 

87 
66 

87 
71 

92 
69 

92 
72 

04 
76 

93 
79 

89  .5 
66<1 

SWAINSBOSO 

MAX 

MIN 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

S3 
63 

63 

61 

84 
64 

82 

68 

89 

68 

71 
64 

67 

65 

68 

69 

67 

69 

77 
63 

83 
67 

92 

68 

00 
68 

89 

67 

91 

67 

69 

71 

89 

69 

86 

67 

87 

68 

66 

68 

85 

66 

83 

67 

69 
71 

69 

69 

80 

69 

86 

67 

90 

70 

90 

70 

86 

71 

83 
74 

65  •7 
67.5 

TALLAPOOSA  2  NNK 

MAX 
MIN 

89 
5* 

87 
99 

89 
98 

76 
64 

69 
63 

84 
69 

66 
69 

83 
68 

82 
68 

72 
60 

84 
64 

92 
63 

90 
63 

80 
67 

92 
64 

92 
63 

92 
63 

91 
63 

86 
63 

92 
65 

88 
66 

88 
68 

85 
68 

64 

68 

87 
62 

84 

60 

66 
66 

63 
70 

89 
62 

87 
73 

86.3 
64.0 

THOMASTON  2  S 

MAX 

MIN 

90 
61 

94 

61 

90 
64 

90 

67 

87 
69 

89 

69 

88 

63 

86 

70 

76 

70 

76 
62 

89 
66 

99 

65 

94 

68 

91 
64 

96 

64 

97 
70 

96 
68 

94 
66 

95 
64 

90 
65 

95 
65 

92 
67 

94 
69 

91 
67 

61 
68 

89 
68 

90 
67 

62 
62 

92 
69 

89 
74 

69.6 
66.1 

TMOHASV I LLE 

MAX 
MiN 

88 
63 

90 
64 

90 
68 

S4 

66 

89 
67 

89 
69 

68 
69 

79 

69 

89 

71 

79 
67 

89 

70 

93 
67 

92 

72 

92 
67 

94 

67 

91 
68 

91 
69 

92 
69 

92 

70 

94 

66 

95 

70 

94 

66 

91 

71 

87 
69 

86 

71 

90 
69 

92 
69 

87 
73 

93 

73 

92 

89.3 
69.0 

THOMASVILLE  MB  CITY 

HAS 

MIN 

69 
68 

68 
68 

89 
69 

67 

70 

87 
68 

66 
68 

90 

70 

79 
69 

89 

71 

79 
68 

86 

70 

94 

70 

93 
74 

93 

71 

96 

70 

93 
71 

91 

72 

91 

72 

93 

72 

96 

72 

97 

72 

93 

71 

94 

72 

89 

72 

86 

72 

91 
71 

93 
71 

86 
75 

91 
76 

92 
75 

89.6 
71.0 

TtrrON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

8A 

6S 

86 
62 

89 
68 

87 
71 

68 

69 

65 
66 

86 

67 

87 

69 

75 

70 

62 
66 

79 
66 

85 
66 

92 

72 

91 
68 

91 

67 

95 
67 

92 
69 

91 
67 

92 

68 

92 
67 

93 
68 

91 
70 

92 
70 

92 
72 

90 
70 

80 
69 

90 
70 

69 
74 

87 
72 

91 

68.1 
66.7 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

le 

69 

61 

86 

63 

66 

68 

81 
69 

66 

60 

67 
69 

75 
64 

70 
61 

82 
64 

68 

99 
64 

90 

66 

99 
66 

95 
67 

92 
67 

91 
67 

91 

67 

69 
67 

90 
64 

90 
68 

90 
69 

63 
65 

66 

66 

86 
66 

65 
66 

76 

69 

89 
63 

86 

66.7 
65.9 

VALOOSTA  A  NW 

MAX 
MIN 

63 

62 

67 

86 

68 

68 

87 

67 

87 
67 

77 
69 

84 

71 

79 

67 

86 

69 

91 
66 

91 

72 

91 

68 

93 
67 

91 
65 

91 
69 

91 
68 

92 
66 

92 
68 

92 
68 

92 
68 

92 
69 

89 
69 

84 

70 

89 

70 

91 
69 

91 
74 

90 
72 

92 
74 

68.6 
68.4 

VARRENTOM 

MAX 
MIN 

63 

87 
64 

87 
65 

74 

89 

68 

69 

68 

87 

64 

82 

70 

74 
64 

70 
61 

82 
63 

92 
66 

99 

71 

91 
68 

93 
69 

92 
70 

91 
70 

90 
71 

92 
68 

90 
68 

91 
68 

91 
70 

91 

71 

90 
69 

63 

70 

66 
66 

93 
68 

69 
73 

02 
71 

92 

87.9 
66.1 

MASHINOTON 

MAX 

MIN' 

87 
98 

63 
69 

87 

65 

89 
61 

79 

60 

70 
60 

81 
63 

94 

66 

94 
66 

92 

70 

93 
70 

93 
66 

91 
66 

92 
57 

93 
66 

92 
66 

90 
68 

91 
68 

68 
68 

69 
68 

65 
69 

86 

67 

90 
68 

91 

70 

90 
69 

88.1 
66.2 

MTCROSS 

MAX 
MIN 

87 
63 

85 
69 

87 
69 

90 
70 

90 

71 

87 
70 

89 

69 

77 
71 

84 

72 

79 
67 

84 
67 

91 
68 

94 

72 

03 
69 

99 
71 

93 
66 

91 
70 

91 
70 

92 

66 

93 
70 

92 
68 

90 

71 

92 
69 

90 
69 

87 
73 

69 
71 

90 
71 

92 
74 

93 
76 

91 
76 

89.1 
60.9 

WATNESBORO  2  NE 

MAX 

MIN 

89 
61 

67 
64 

66 
66 

S3 
60 

87 
70 

87 
09 

60 

69 

89 

70 

74 

69 

73 
62 

82 
62 

94 
67 

96 

72 

92 
67 

94 

70 

93 
68 

92 
69 

91 
68 

93 
68 

93 
66 

91 
68 

92 
68 

91 
69 

01 
66 

89 
69 

68 
68 

93 
68 

90 
62 

91 
72 

91 
71 

88.8 
67.4 

WeST  POINT 

MAX 
MIN 

8A 

e« 

sa 

62 

69 

63 

60 
69 

sa 

67 

87 
69 

80 

67 

81 

71 

61 

»9 

79 
64 

89 

67 

94 

69 

04 

72 

90 
70 

93 
67 

94 
68 

90 
70 

92 
69 

94 

67 

91 

69 

93 

69 

67 

69 

89 

71 

66 

69 

86 

70 

90 
68 

86 

71 

83 
75 

92 
71 

90 
74 

88.2 
68.6 

WINDER  1  SSE 

MAX 

MIN 

S3 
»« 

87 
60 

8« 

60 

83 
66 

•6 

69 

61 
64 

S7 
61 

69 
68 

78 
64 

70 
60 

60 
64 

94 
67 

93 
6« 

91 
69 

94 
69 

95 
66 

91 
66 

94 
67 

94 

65 

87 
66 

90 
63 

69 
68 

89 
67 

66 
66 

61 
66 

86 
69 

88 
69 

84 
70 

67 
63 

88 
72 

8*. 9 
69.0 

8m  r*f>r«ac«  BOt««  follovlni  Station  Indvx, 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of        1956  -  1957  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

A  ril 

May 

une 

Total 

1 

Normal 
July- June 

A I  LEY 

0 

0 

7 

29 

294 

298 

282 

47 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

5 

17 

275 

284 

368 

184 

288 

75 

16 

0 

1512 

ALBANY 

0 

0 

0 

10 

262 

221 

310 

130 

198 

60 

8 

0 

1189 

ALLATOONA   BAM  2 

0 

0 

1* 

70 

448 

396 

645 

348 

476 

161 

34 

0 

2982 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0 

0 

7 

23 

'  328 

266 

359 

189 

265 

66 

13 

0 

1516 

AMERICUS   /,  ENE 

0 

0 

3 

31 

315 

233 

356 

172 

280 

67 

15 

0 

1472 

ASHBURN 

50 

2 

0 

ATHENS 

0 

0 

13 

88 

422 

319 

564 

323 

401 

113 

30 

0 

2273 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0 

0 

11 

94 

413 

310 

564 

304 

385 

105 

31 

0 

2177 

ATHENS   WB  AIRPORT 

0 

0 

17 

77 

455 

399 

601 

345 

433 

118 

31 

0 

2436 

2800 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

49 

436 

324 

585 

291 

410 

109 

31 

0 

2240 

2826 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

0 

0 

le 

^1 

373 

300 

492 

251 

348 

103 

39 

0 

1966 

2407 

AUGUSTA 

0 

0 

15 

33 

302 

242 

445 

223 

304 

68 

27 

0 

1659 

BAINBRIDGE 

0 

0 

0 

19 

297 

179 

247 

122 

185 

47 

7 

0 

1063 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

239 

343 

167 

208 

34 

6 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

2 

0 

8* 

222 

639 

552 

756 

485 

634 

247 

81 

2 

3704 

BLAKELY 

0 

0 

0 

22 

291 

232 

304 

143 

231 

67 

6 

0 

1296 

BLUE  RIDGE 

425 

540 

190 

62 

0 

BROOKLET   1  W 

0 

0 

6 

20 

283 

226 

372 

171 

229 

47 

22 

0 

1376 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

9 

ISl 

149 

235 

114 

164 

23 

6 

0 

873 

BRUNSWICK  CAA  AP 

0 

0 

8 

231 

102 

317 

179 

209 

39 

9 

0 

1184 

BUENA  VISTA   1  SW 

178 

266 

65 

15 

0 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

0 

17 

290 

203 

241 

109 

183 

40 

7 

0 

1050 

CALHOUN   EXP  STATION 

0 

0 

2« 

98 

906 

445 

661 

348 

430 

155 

36 

0 

2708 

CAMILLA 

0 

0 

0 

7 

222 

197 

273 

123 

156 

4 

0 

CAMP  STEWART 

0 

0 

* 

21 

270 

224 

340 

181 

232 

60 

10 

0 

1332 

CARLTON  BRIDGE 

0 

0 

31 

124 

473 

440 

641 

384 

487 

144 

44 

0 

2768 

CARROLLTON 

0 

0 

2S 

109 

904 

394 

607 

311 

428 

116 

40 

0 

2531 

CARTERSVILLE 

0 

0 

S 

59 

436 

334 

586 

317 

398 

103 

26 

0 

2262 

CEDARTOWN 

0 

0 

19 

99 

475 

394 

596 

311 

436 

116 

37 

0 

2438 

CLAYTON  1  N 

0 

0 

62 

144 

913 

434 

670 

446 

506 

180 

60 

3 

3017 

COLOUITT 

184 

225 

97 

189 

32 

4 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

23 

396 

316 

454 

216 

329 

83 

15 

0 

1839 

2396 

CORDELE 

0 

0 

0 

318 

312 

368 

248 

238 

76 

21 

0 

CORNELIA 

0 

0 

38 

191 

925 

442 

706 

411 

479 

145 

93 

1 

2950 

COVINGTON 

0 

0 

11 

99 

441 

336 

570 

306 

396 

107 

29 

0 

2257 

CI/THBERT 

0 

0 

0 

21 

266 

217 

317 

135 

233 

55 

9 

0 

1255 

DAHI^EGA 

693 

479 

713 

412 

910 

189 

53 

1 

DALTON 

0 

0 

17 

75 

494 

419 

680 

363 

462 

131 

32 

0 

2633 

DAWSONVILLE  WB 

0 

♦  3 

164 

578 

494 

700 

440 

550 

184 

0 

DOUGLAS 

0 

0 

0 

17 

243 

359 

181 

197 

48 

0 

0 

DUBLIN 

0 

0 

9 

26 

310 

260 

391 

170 

273 

64 

8 

0 

1507 

EASTMAN  1  W 

0 

0 

9 

24 

300 

210 

369 

145 

224 

58 

14 

0 

1349 

EXPERIMENT 

0 

0 

17 

59 

410 

323 

569 

285 

431 

109 

32 

1 

2232 

FITZGERALD 

0 

0 

0 

19 

291 

211 

296 

133 

201 

39 

10 

0 

1156 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

« 

16 

299 

237 

347 

175 

269 

71 

21 

0 

1435 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

10 

198 

190 

250 

126 

193 

38 

7 

0 

1012 

FORSYTH  1  S 

0 

0 

19 

59 

390 

275 

497 

231 

345 

94 

26 

0 

1928 

FORT  GAINES 

0 

0 

1 

24 

299 

214 

313 

137 

236 

66 

6 

0 

1296 

FORT  VALLEY  3  E 

0 

0 

9 

39 

373 

289 

481 

217 

322 

84 

20 

0 

1630 

GAINESVILLE 

0 

0 

21 

101 

472 

377 

637 

363 

421 

116 

29 

1 

2537 

GLENNVILLE 

0 

0 

3 

12 

269 

215 

344 

157 

231 

57 

11 

0 

1299 

GREENSBORO 

0 

0 

17 

57 

382 

286 

509 

244 

347 

88 

22 

0 

1992 

GREENVILLE  2  W 

238 

347 

71 

12 

0 

GRIFFIN 

0 

0 

e 

43 

388 

266 

923 

258 

377 

89 

25 

0 

1979 

HARTWELL 

0 

0 

16 

76 

419 

300 

549 

317 

384 

101 

23 

0 

2181 

HAWKINSVILLE 

0 

Q 

316 

271 

383 

166 

266 

66 

17 

0 

1518 

HELEN 

0 

0 

42 

154 

936 

422 

654 

411 

489 

180 

65 

0 

2993 

H0G6ARDS  MILL 

0 

0 

0 

16 

298 

295 

304 

155 

223 

59 

8 

0 

1318 

HOHERVILLE 

229 

116 

198 

24 

1 

I RW I NTON 

32 

378 

219 

459 

JASPER 

IS 

709 

438 

499 

172 

36 

0 

JESUP  a  S 

329 

163 

238 

61 

12 

0 

LAFAYETTE 

0 

0 

34 

107 

909 

410 

676 

376 

475 

143 

46 

0 

2776 

LA  GRANGE 

0 

0 

10 

70 

tit 

304 

490 

247 

355 

94 

23 

0 

2009 

LOUISVILLE 

0 

0 

6 

38 

342 

247 

428 

197 

296 

70 

21 

0 

1499 

LUMBER  CITY 

0 

0 

11 

29 

346 

313 

432 

198 

299 

63 

17 

0 

1700 

LUMPKIN  2  NE 

164 

79 

9 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

9 

23 

348 

274 

494 

199 

300 

68 

19 

0 

1444 

2049 

MARSHA LLV I LLE 

174 

267 

67 

16 

0 

METTER 

0 

0 

9 

16 

278 

213 

374 

160 

241 

59 

17 

0 

1179 

MILLEOGEVILLE 

0 

0 

16 

56 

376 

342 

557 

299 

402 

116 

35 

0 

2177 

MILLEN 

0 

0 

14 

49 

203 

2«1 

372 

190 

58 

16 

0 

MONTICELLO  2  NW 

0 

0 

29 

130 

912 

398 

588 

298 

387 

111 

37 

0 

2444 

MORGAN 

0 

0 

19 

310 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

1 

16 

294 

212 

279 

146 

236 

62 

13 

0 

1209 

NAHUNTA 

11 

220 

193 

248 

1*1 

244 

46 

0 

NASHVILLE 

262 

124 

141 

34 

9 

0 

NEWINGTON 

6 

22 

2»0 

284 

390 

200 

97 

16 

0 

NEWNAN 

0 

0 

10 

96 

423 

309 

951 

247 

340 

94 

28 

0 

2100 

PLAINS  SW  SA  EXP  STA 

0 

0 

4 

32 

327 

252 

367 

163 

268 

71 

13 

0 

1497 

QUITMAN 

0 

Q 

13 

299 

271 

198 

224 

39 

11 

0 

ROME 

0 

0 

1 

49 

443 

344 

980 

294 

363 

98 

22 

0 

2194 

ROME  WB  AIRPORT 

0 

0 

13 

99 

921 

429 

651 

376 

474 

138 

31 

0 

2724 

3138 

SANOERSVILLE 

0 

0 

9 

42 

140 

290 

446 

193 

302 

79 

20 

0 

1677 

SAPELO  ISLAND 

7 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

0 

0 

6 

27 

334 

276 

402 

203 

272 

83 

20 

0 

1628 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

0 

8 

20 

302 

232 

391 

193 

254 

69 

20 

0 

1489 

1608 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

2 

3 

237 

171 

219 

0 

SURRENCY 

11 

294 

226 

334 

170 

239 

53 

13 

0 

SWAINS BORO 

S 

18 

296 

210 

427 

142 

258 

62 

11 

0 

TALBOrrON 

0 

0 

10 

41 

392 

281 

448 

219 

331 

89 

29 

0 

1840 

TALLAPOOSA  2  NNW 

0 

0 

29 

111 

926 

379 

619 

327 

458 

136 

47 

0 

2624 

TMOMASTON  2  S 

0 

0 

19 

47 

403 

299 

468 

209 

321 

76 

20 

0 

1858 

THOMASVILLE 

0 

0 

0 

13 

256 

209 

269 

147 

187 

47 

; 

0 

1111 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Seuonol        1956  -  1957  GEOHeiA 


Stattea 

July 

August 

S«pteinb«i 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tola! 

Normal 

July-June 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

0 

0 

0 

13 

22e 

173 

244 

1>4 

180 

41 

7 

0 

1018 

1472 

TIFTON  EXP  STATION 

0 

0 

2 

23 

29  S 

2*3 

3«7 

179 

2»« 

61 

17 

0 

1444 

TOCCOA 

0 

0 

31 

10* 

**6 

390 

997 

397 

403 

117 

31 

0 

2436 

VALDOSTA  4  NW 

0 

0 

1 

10 

271 

239 

8 

0 

1200 

MARRENTON 

0 

0 

1« 

70 

363 

283 

482 

23C 

348 

78 

24 

0 

1909 

WASHINGTON 

0 

0 

18 

2S« 

941 

290 

337 

8 

0 

HAYCROSS 

0 

0 

2 

6 

297 

212 

281 

139 

20S 

37 

« 

0 

1148 

WAYNESBORO  2  NE 

0 

12 

24 

3ie 

263 

427 

198 

319 

71 

28 

0 

WEST  POINT 

0 

0 

7 

92 

397 

297 

499 

222 

336 

88 

21 

0 

1879 

WINDER  1  SSE 

0 

0 

2a 

M 

493 

390 

9«< 

349 

422 

120 

»7 

0 

2443 

See  Reference  Notes  Following  StatioD  Index 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JUNE  1957 


Day  of  month 


ataoon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

AILEY 

EVAP 

.  19 

.  26 

.  21 

.  31 

.  15 

.  24 

.  11 

.  18 

.  27 

.11 

.  15 

64.56 

WIND 

_ 

12 

24 

23 

17 

12 

18 

13 

20 

29 

24 

3 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

30 

8 

8 

7 

25 

6 

B  332 

ALLATOONA  DAM 

EVAP 

.27 

.14 

.35 

.23 

.03 

.16 

.23 

.17 

.14 

.20 

.08 

.12 

.22 

.23 

.16 

.37 

.22 

.35 

.30 

.28 

.26 

.26 

.21 

.12 

.10 

.34 

.20 

.24 

.07 

.15 

6 .  20 

WIND 

48 

46 

33 

45 

20 

20 

26 

16 

30 

89 

56 

14 

31 

41 

24 

39 

41 

44 

29 

33 

34 

49 

40 

* 

54 

30 

29 

39 

65 

52 

1117 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

ETAP 

.39 

.24 

.13 

.24 

.20 

.24 

.17 

.11 

.12 

.04 

.10 

.29 

.13 

.20 

.25 

.47 

.17 

.25 

.33 

.21 

.29 

.34 

.27 

* 

, 

.38 

.31 

.38 

.28 

.34 

6.87 

WIND 

33 

29 

36 

54 

54 

44 

40 

52 

50 

30 

20 

49 

32 

38 

21 

25 

17 

18 

29 

12 

27 

32 

30 

50 

25 

10 

33 

99 

164 

94 

1247 

EXPERIMENT 

EVAP 

.26 

.32 

.33 

.19 

.13 

.23 

.35 

.25 

.14 

.12 

.07 

.14 

.31 

.26 

.31 

.33 

.34 

.35 

.35 

.20 

.55 

.23 

.26 

.32 

.27 

.22 

.14 

.38 

.11 

.33 

7.79 

WIND 

43 

47 

50 

55 

55 

80 

60 

50 

20 

80 

40 

35 

45 

60 

40 

25 

45 

40 

35 

20 

50 

42 

56 

40 

47 

30 

43 

77 

145 

118 

1573 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

.  15 

.  23 

.  23 

.  17 

.  12 

.15 

18 

17 

05 

.  15 

.  12 

.  11 

.  20 

.  27 

.  33 

.  25 

.  13 

.42 

.  25 

.  29 

.  25 

.28 

.  28 

.23 

.  19 

.  11 

.  18 

.21 

.  29 

.  25 

6.24 

WIND 

18 

18 

18 

14 

8 

18 

23 

12 

13 

17 

15 

6 

15 

19 

22 

10 

19 

14 

16 

14 

13 

18 

19 

17 

18 

7 

11 

33 

54 

37 

536 

MAX 

100 

103 

102 

95 

94 

95 

91 

79 

91 

89 

93 

102 

103 

103 

105 

105 

105 

104 

107 

105 

107 

106 

106 

97 

90 

99 

102 

91 

103 

99 

99.0 

MIN 

70 

71 

73 

76 

73 

73 

74 

76 

75 

74 

76 

76 

79 

77 

75 

79 

77 

77 

78 

76 

79 

75 

77 

77 

77 

76 

77 

78 

78 

79 

75.9 

ROME  »B  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.24 

.27 

.27 

.08 

.18 

.16 

.15 

.16 

.22 

.07 

.11 

.27 

.35 

.23 

.27 

.26 

.27 

.26 

.25 

.27 

.24 

.17 

.10 

.23 

.18 

.18 

.18 

.00 

.21 

6.08 

WIND 

36 

17 

24 

32 

26 

32 

33 

9 

12 

69 

50 

24 

21 

34 

18 

10 

13 

18 

12 

27 

23 

15 

19 

11 

20 

10 

9 

16 

62 

43 

745 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.09 

.25 

.24 

.16 

.16 

.13 

.15 

.15 

.00 

.15 

.04 

.11 

.21 

.25 

.24 

.25 

.27 

.26 

.23 

.22 

.28 

.14 

.23 

.25 

.25 

.05 

.18 

.18 

.18 

.22 

5.52 

WIND 

14 

15 

28 

16 

20 

20 

23 

20 

24 

26 

10 

5 

16 

19 

11 

12 

13 

15 

13 

8 

21 

8 

20 

18 

19 

7 

9 

17 

45 

41 

533 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION 
AND 
DEPTH 

TIME 

Day  oi  month 

ragi  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

,  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

EXPERIMENT 

4  INCHES 

lOAH 
4PM 

72 
77 

72 
77 

72 
76 

72 

73 
SO 

73 
77 

72 
78 

74 

77 

75 

72 

70 
76 

77 
80 

74 
74 

74 
80 

73 
80 

75 
S3 

75 
83 

77 
83 

76 
83 

75 
S3 

73 
•85 

76 
85 

77 
88 

80 

75 
S3 

77 
8S 

77 
86 

76 
78 

78 
85 

SO 

74.8 
80.3 

8  INCHES 

lOAH 
4PH 

74 
80 

76 
83 

76 
80 

76 

74 
80 

76 
79 

75 
78 

76 
78 

75 

69 

70 
74 

73 
78 

76 
77 

76 
83 

78 
82 

80 
84 

79 
82 

80 
83 

80 
82 

78 
81 

74 
79 

75 
78 

76 
80 

76 

74 

76 

75 
77 

75 
80 

76 
77 

76 
79 

77 

77.8 
79.0 

TIFTOH  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

92 
77 

98 

77 

102 
77 

95 
78 

93 
78 

88 

76 

89 

75 

92 
76 

80 
75 

87 

75 

81 
74 

88 
74 

97 
75 

99 
79 

102 
80 

103 
81 

105 
82 

105 
83 

103 
83 

104 
83 

106 
84 

100 
62 

98 
80 

102 
79 

103 
82 

87 
79 

96 
78 

95 
80 

89 
80 

95 
80 

95.8 
78.7 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
78 

84 

79 

85 
79 

84 
79 

84 
79 

82 
78 

82 
77 

82 
77 

78 
76 

81 

77 

79 
76 

81 
76 

84 
77 

86 
80 

87 
80 

87 
80 

87 
81 

88 
83 

87 
82 

87 
82 

88 
83 

86 
81 

86 
83 

87 
82 

84 
SO 

87 
SO 

87 
81 

84 

SO 

86 
SO 

84.6 

79.5 

Experlaent  -  Four  Inches  for  alfalfa  and  8  Inches  for  corn.     *    Howed  alfalfa.     Soil  type:     Cecil  Sandy  Loan, 


Tifton  Exp  Station  -  Soil  type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No  ol  Days 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

Station 

Mmimum 

1 

Max 

Min 

•  ?  i 

it 

S 

Average 

3 

Average 

E 
> 
< 

Deparlui 
From  Lo 
Term  M« 

Highest 

& 

3 

& 

1 

0  » 

0  » 

k£ 

0  * 

_ 

a.  g  i 

s 

S 
O 

1 

-g 
o 
f- 

Max  De 
on  Grovi 

1 

2 

o 
S 

2 

o 

100 

or  More 

JAKDART  1957 

CORDELE 

ea 

.3M 

39 

.0 

52.711 

80 

10 

27 

3 

368 

0 

0 

4 

0 

2.45 

1.14 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

FEBRDART  1957 

CORDELE 

72 

.9 

38 

.9 

55.9 

81 

9 

32 

13 

248 

0 

0 

1 

0 

1.93 

.0 

0 

■AT  1957 

CORDELE 

84 

.4 

59 

.3 

71.8 

92 

22+ 

41 

3 

21 

6 

0 

0 

0 

4.51 

1.30 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 

Tables 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE  1956 

FAimioiraT 

.10 

.36 

.15 

.11 

T 

.72 

JANUARY  1957 

COROEIX 

1.14 

.20 

.02 

.20 

.11 

.55 

.23 

2.49 

FEBRUARY  1957 

CORDELE 

• 

* 

* 

1.93 

1.93 

MARCH  1957 

ANTIOCH 

.46 

.09 

.06 

.08 

.63 

.05 

.34 

.01 

.07 

T 

.40 

.24 

.04 

T 

.51 

T 

2.98 

APRIL  1957 

ANTIOCH 

.09 

.74 

.09 

4.11 

I 

.03 

.45 

.10 

.01 

.14 

.13 

.70 

T 

.06 

6.65 

BAY  1957 

CORDELE 

.09 

1.02 

1.12 

.25 

.99 

1.30 

.14 

4.51 

DAILY  TEMPERATURES 

Tabl*  5 


Station 

Day  of  montli 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

JAKUART  1957 

CORDELE 

MAX 
MIN 

72 
34 

65 
29 

27 

64 
37 

66 
39 

63 
36 

71 
37 

65 
32 

72 
43 

80 
49 

61 
38 

66 
41 

67 
40 

63 
39 

61 
38 

56 
39 

49 
29 

56 
34 

60 
39 

64 
40 

68 
42 

70 
44 

72 
38 

61 
39 

64 
42 

66 
45 

69 
46 

70 
46 

72 
45 

79 
42 

77 
40 

66.3 
39.0 

FEBRDART  1957 

CORDELE 

MAX 
MIR 

78 
41 

79 
43 

77 
39 

78 
40 

76 
38 

77 
41 

79 
42 

80 
44 

81 
43 

79 
42 

77 
36 

61 
38 

63 
32 

69 
33 

70 
35 

72 
36 

69 
34 

70 
39 

71 
34 

69 
33 

68 
34 

69 
36 

71 
39 

70 
37 

73 
43 

72 
47 

74 
49 

68 
41 

72.9 
38.9 

lUT  1997 

CORDELE 

MAX 
MIN 

78 
66 

79 
61 

69 
41 

70 
44 

74 

50 

76 
57 

79 
54 

80 
51 

85 
52 

81 
51 

79 
51 

80 
53 

89 
57 

89 
60 

90 
62 

89 
62 

88 
61 

84 
60 

86 
61 

89 
65 

89 
69 

92 
68 

90 
65 

91 
66 

89 
61 

90 
64 

92 
67 

88 
64 

89 
66 

87 
62 

86 
66 

84.4 
59.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUUE  1957 


I  -o- 


Ajidr«ra  2  I,  H.  c. 

I  -o- 


CbftttUOOC*  «B  AP,  T«Dii. 
 P^Jlg"'-'"^ 


CoDftMova  1  R,  Teoo.  |  Co««eta  Exp  Sta,  R,  C. 

e„  „        Rottely  Dm  lOf  B&rrla  A_    Btchlaoda  2 


GEORGIA 


STATUTE  WILES 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JUNE  1957 


I  -o- 


o     o  /  o 

I     baalnctonl   TuhbsI  Bill 


B  vn,  S.  C. 


Cbfttm 

O 


I  to  •■  ° 

■  lalog  Wn  I 

•ilORIhl-  J 
I  WEST 

I      O         I  ■  uy. 

su_rTiu.  /  6  r 

I  Curryville  3  f  


GEORGIA 


STATUTC  yPLES 


-<^CleB«oii  Coll«ge,  9,  C. 
Oakvay,  8.  C, 


\  Aod«raoo  CAA  AP,  S.  C. 
HArtw«ll  6  K 

ADtr«Till«,  9.  C. 


!     looa-to^  '^•■'Y  I    \_  r  V0-  V"0 

L  \  »iod.r  1  aai-^    ^  Aihy.  »b7p- '■•■■te*  \ 


nbuTR  4  mre        "e  CorBick  9  B 


»  b       I         /  :  ^-CENtRAL.'^-- "-s-^t....  CO.  ,  .p'l       ♦  V  o 

\-0-              fT'l  >— !                 \^                                        «s(l..1.,<o„   /                        L.ncol„.on'v  r..,.„o  ,  KBB.  S. 

,  -V-        I)o>..l....ll.    .»„„,.;,  „  IS^  «o.,o.    /       \^  -O-  \ 

I                               I                          ■         ga  I   /          ^       \       /                \                             1^  \    2«»lil»,toii  Y^Cl«rk«  Bill  Dm,  S. 


BlkckvlUe  3  w,  8.  C 


—  If.  I  MM  I  vaiaoaiB  *  - 

I    \  x'  I  T»<».«111.  IB  cut!       tt-rJil/"  f 

-"-■V-^  1  II 

■t.  Plauut,  Tim.  I 


S7ATI0H  teOBNO 


■oDtlcallo  2  0,  n«. 


O  •    •    frtclpitathtt  oety 

<t>  Prwelpitvfioi;  iforopr 

■O  -O-  pT9€lpitot.ct>  ona  rrmperofutw  LMmoot  »  w,  Tm. 

-<J>-  Prtclp/Mthn,  Tttnp^futurw  ott^  Eropontloo 


rypt  of  go§*  O  rocw^litg, 
mtarw  Orto/t^  imttontoflcal  data 


0     ^    Potkaton  9  ei  • 

— ^"Ti  /  \ 


-o- 

jMp«r  S  ISI,  rla. 


-O- 

ParaJUdtDa  Beacb,  Pla 


@ 

jBCkaoDvlll*  VB  AP.  Pla. 


G1«B  at.  Ibtry  Vura«rl«s,  Pla. 


I  nPC,  CtisttftDoof a,  TeoD.  1/S7 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  preclpltatioD  data  fro*  recorder  substatlonB  will  be 
aTailable  Id  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
JUNE  1957 


Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  I  1 

Latitude 

Longitude 

Hion 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  I  ] 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp.  1 

Precip. 

Temp.  1 

Precip. 

ABBEVILLE 

0010 

H tLCOX 

9 

32  00 

83  18 

2*0 

6A 

5E0RGE  Wt  DOWDY 

3 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  1* 

64  3* 

6*0 

KID 

MRS*   RUTH  T*  GABLE 

c 

ADAIRSVILLE 

1)0*1 

BARTOM 

13 

3*  22 

B*  M 

710 

BA 

1ARVEY  C»  MOTT 

1 

C 

HARTWeU. 

*133 

MART 

14 

34  21 

82  96 

789 

9P 

7A 

SAMUEL  A*  VERNER 

2 

3  9  7 

AKL 

0093 

COOK 

16 

31  08 

83  29 

2*0 

6A 

JROOKS  ALOERMAN 

9 

HARTWELL  6  E 

4158 

HART 

14 

34  21 

82  50 

690 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

00«0 

MONTOOHERY 

10 

32  11 

62  34 

290 

8A 

MHES  A*  STACY 

2  3  5  6 

7 

HAWK INSVILLE 

4170 

9 

33  17 

83  26 

2*9 

6P 

7A 

3  6  7 

ALAPWA  EIP  STATION 

0131 

BEMIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

7A 

W)Y  6*  HOLLAND 

2  3  9 

7 

HAZLEMURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  35 

239 

WOODROW  W.  BROWN 

C 

ALBANY 

0140 

OOUGHERrr 

6 

31  39 

84  10 

210 

TP 

7A 

FRANK  S*  ORTON 

2  3  5 

7 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  *2 

B3  ** 

1490 

8A 

BA 

JOHN  F«  GREER 

3  9  7 

ALLATOONA  CkAN  3 

oiai 

9 

34  10 

84  44 

9T9 

SA 

8A 

^ORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

7  C 

HEMPTOWN  OAP 

4243 

UNION 

7 

34  52 

84  06 

2100 

BA 

TVA-131 

3 

ALMA  CAA  AIPTPOHT 

0211 

13 

31  32 

63  31 

200 

4ID 

4ID 

CIVIL  AERO>  ADM« 

2  3  9 

HIAWASSEE 

4279 

7 

34  67 

83  46 

1990 

TVA-151 

3 

AMERICUS  4  ENE 

SUMTER 

6 

32  06 

64  10 

476 

6P 

JLANCKE  S*  RHYNE 

2  3  9 

7 

HOGGARDS  MILL 

4386 

)AKEH 

6 

31  12 

8*  27 

132 

HID 

BA 

[MORY  UNI   FLD  STA 

3  5  6  7 

AMERICUS  EXf  5TA  NRSr 

0  2se 

SUMTER 

» 

32  06 

64  16 

480 

4  ID 

;  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

C 

HOMERVILLE 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  45 

180 

9P 

9P 

CITY  OF  HOMERVILLE 

2 

3  9  7 

ANTI0O1 

0296 

7 

34  59 

84  01 

1970 

7A 

rVA-750 

3 

IRWINTON 

4594 

WILKINSON 

10 

32  49 

83  10 

4*8 

9P 

9P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

IN 

C  4/57 

ASNBDftN 

0406 

TURNER 

1« 

31  *2 

63  39 

430 

6P 

6P 

CITY  OF  ASKBURN 

2  3  9 

7 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

33  19 

63  91 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

BA 

>ROP.    E.   S<  SELL 

2  3  9 

JASPER 

46*6 

PICKENS 

5 

34  29 

64  26 

1500 

ROBERT  M.  EDGE 

3  5       7  C 

ATHENS  COL  OF  AGftI 

CLARKE 

10 

33  99 

63  21 

689 

6P 

6P 

:OLLEGE  EXP  STATION 

2  3  9  6 

7 

JESUP 

*671 

WAYNE 

1 

31  37 

61  53 

100 

MID 

CITY  OF  JESUP 

C 

ATHENS  MB  AIRf>ORT 

0439 

CLARKE 

10 

33  57 

SS  19 

798 

4tD 

BA 

J*  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7 

JESUP  8  5 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

5P 

9P 

)RUNS  PULP  +  PPR  CO 

2 

3  5  7 

ATKINSON  1  M 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

61  92 

_ 

7A 

4RS>  CATHLAEEN  SMITH 

3 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

8*  17 

_ 

MID 

4RS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

3 

33  49 

84  28 

789 

7A 

iCMRY  T.  BARNETT 

3 

JONESeORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

8*  21 

930 

8A 

:*  J.   SWINTi  SR* 

3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0491 

FULTON 

33  39 

6*  29 

977 

MID 

110 

J*S<  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

KENSINGTON 

4S02 

WALKER 

18 

34  47 

85  22 

690 

7A 

rVA-722 

3 
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2 

3  5       7  C 

FOLKSTON  3  SSN 

3*60 

CHARLTON 

19 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

WOODBURY 

0906 

•lERlWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

BA 

ftLVIN  A.  SIMS 

FOLKSTON  9  SH 

3*65 

CHARLTON 

30  4* 

82  06 

120 

9P 

9P 

OKEfEMOKEE  REFUGE 

2  3  5 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

9 

3*  06 

84  31 

992 

4«  G*  BOOTH 

PORSTTK  1  S 

3906 

HOMK)E 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

7 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

7 

34  66 

83  91 

1930 

rVA-l*6 

3 

FORT  MINES 

3516 

3 

31  36 

85  03 

340 

SP 

7A 

MRS*  MAYME  R*  HAYES 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

FORT  VALLEY  3  E 

35*4 

PEACH 

9 

32  3* 

S3  91 

*90 

MID 

9A 

OLIVER   I*  SNAPP 

2  3  5 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

690 

9A 

::OUNTY  AGENT 

3 

ALPHARETTA  1  NW 

0219 

FULTON 

3 

9*  09 

B*  18 

1100 

6P 

6P 

:LI  El  GRIMES 

2 

3  6  7 

GAINESVILLE 

3621 

3 

34  19 

83  90 

12»* 

*P 

SAM  S*  HARBEN 

2  3  5 

7 

MIDVILLE  EXP  STA 

5B«3 

3URKE 

11 

32  93 

82  12 

280 

6P 

6P 

>E  GA  BRANCH  EXP  STA 

2 

3  9  7 

GIBSON 

3*99 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  3« 

540 

7A 

SANPORD  N*  BRAODY 

3 

6LENMVILLE 

3T5* 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

7P 

7P 

M.  C.  BARNARD 

2  3  9 

7 

GOAT  ROCK 

3762 

HARRIS 

3 

32  36 

89  0  9 

450 

7A 

iK,  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3099 

GREENE 

10 

33  3* 

83  11 

620 

9P 

SA 

tRS*  LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

7 

GREENVILLE  2  W 

3919 

MERIWEATHER 

6 

33  02 

8*  *ft 

4P 

STATE  FORESTRY  SVC 

2  3  9 

7 

GR IFF 1 N 

3936 

SPALDING 

33  1» 

8*  16 

980 

6P 

8A 

iORACE  D*  WESTBROOKS 

2  3  9 

HAMILTON  4  H 

4033 

HARRIS 

3 

32  *9 

04  M 

660 

HID 

3LUE  SPRIWVS  FARM 

C 

I     l-ALTAMAHAp     2-ATLAHTICi     3-CHATTAH00CHEE|     *-COOSA,     5-ETOWAH,     B-FLINTp     7-HIWASSEE,     B-OCHLOCKONEEi     9-OCMULGEE,     lO-OCONEEi     ll-OG£ECHEEi     1 2-005TANAULA ,     13-SATILLAp  14-SAVANNAH, 
15-ST.  HARYi     16-SUWANEEi     17-TALLAP00SA|  IB-TENNESSEE 


UmSNCB  NOTES 


Additional  lafoTBfttloD  resardlnff  the  cllute  of  O«orglft  ujr  be  obtained  by  vrltlng  to  the  State  Cllutologlst  at  Agricultural  Bnglneerlog  Building,  Dnlverslty  of  Georgia,  Atbena,  Georgia, 
or  to  uty  ffeatber  Bureau  Office  near  you. 

figures  and  letter*    following  tbe  atation  naae ,  aucb  aa  13  SSV,  Indicate  distance  lo  ailea  and  direction  froa  the  poet  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  Deceaber  laauea  of  this  bulletin. 

Monthly  and  aeaaonal  anovfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontba  will  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Statlona  appearing  in  the  Indes,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  either  are  alssing  or  were  received  too  late  to  bo  included  In  this  laeue. 
Divisions,  aa  uaed  in  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Unleaa  otherwise  indicated,  dlaenalonal  units  uaed  In  this  bulletin  are:     Teaperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  aovoaent  in  alios.     Hoothly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  teaperatures  froa  6S*  P. 

Ivaporation  la  aeaaured  In  tbe  standard  Veatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlKMter  unless  otberwise  shown  by  footnote  following  Table  6.    Hax  and  Hln  in  Table  6  refer  to  extreaes  of 
teaperature  of  water  In  pan  aa  recorded  during  24  boura  ending  at  tise  of  observation. 

LoDg-tera  aeans  for  full-tlae  stations  (those  shown  in  the  Station  index  as  "U.  3.  Weather  Bureau")  are  baaed  on  the  period  1931-1950,  adjuated  to  repreaent  observatlona  taken  at  tbe 
present   location.     Long-tera  aeans  for  all  atations  except  full-tlae  Weather  Bureau  statlona  are  baaed  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  Ice  on  the  groond.  Soaples  for  obtaining  aeaaureaents  are  taken  froa  different  points  for  successive 
observatlona;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  thu  saowpack  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  aeaaured  at  selected  stations  when  two  or  sore  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Bntrles  of  Snowfall   in  Tables  3  and  7,  and  In  tbe  seasonal  anowfall  table,   Include  snow  and  aleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,  5.  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  34  hours  ending  at  tine  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  tlaes  in  tbe  standard  of  time  in 
local  use.     During  the  auaner  aontha  soae  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tiae. 

Snow  on  ground  In  Table  7  la  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.a. ,  E.S.T, 

-     No  record  in  Tables  3,   6,   7  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tablea  8  and  5,   la  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual   issue  of  this  publication  for  Interpolated  aonthly 
precipitation  totals . 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*■*■     Fastest  observed  one  alnute  wind  speed.     This  atation  is  not  equipped  with  autoaatlc  wind  Instrumeats. 

*  Aaount  Included  In  following  aeaaureaent,  tine  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

0    Theraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  theraoneters  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
All     Data  baaed  on  obaervat lonal  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluso  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  atations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Prlc Ipitat Ion  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,   using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tablea"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"   indicates  that  soil  teaperatures  ore  published. 

II    One  or  acre  days  of  record  alssing;   if  average  value  is  entered,    leas  than  10  days  record  la  alssing.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this 

atations,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R     Aaounta  froa  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  onounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure . 
T     Includes  total  for  previous  month. 

InforaatloD  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,  exposure  etc.  of  eubatations  through  1955  nay  be  found  lo  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  tbe  Superintendent  of  Docunents,  Governnent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  statlona 
may  be  found  in  the  latest   Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  30  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  JULY  1957 


WEATHER 

GENERAL 

Precipitation  highlighted  the  weather 
in  Georgia  this  month  by  contrasting 
excesses  in  the  Southeast  and  East 
Central  Divisions  with  sharp  deficien- 
cies across  the  northern  portion  of 
the  State  and  in  the  West  Central 
Division.     Station  totals  ranged  from 
a  meager  0.18  inch  that  hardly  settled 
the  dust  at  Hiawassee  to  15.20  inches 
at  Savannah  USDA  PI  Garden.  The 
greatest  amount  for  one  day  was  5.30 
inches  measured  on  the  28th  at  Ameri- 
cus  4  ENE. 

Temperature  averages  were  somewhat 
below  the  seasonal  level  for  each 
division.     Extremes  for  the  State 
ranged  from  40"*  at  Blairsville  Exp 
Station  to  102*  recorded  at  Americus 
4  ENE,  Augusta  and  Louisville. 

WEATHER  DETAILS 

Daily  maximum  temperatures  were  mod- 
erately high  on  most  days  from  around 
the  5th  until  about  the  17th  and 
again  around  the  23rd  and  31st,  but 
otherwise  July  temperatures  were 
mostly  a  little  below  the  seasonal 
average.    Thunderstorm  showers  reached 
most  of  the  State  during  the  early 
days  of  the  month  and  again  the  16th- 
19th.     Rains  were  quite  frequent  all 
through  the  month  in  the  coastal  plain 
region,  and  the  Savannah  area  was 
drenched  with  4  to  8  inches  of  rain 
the  26th-28th. 


SUMMARY 

WEATHER  EFFECTS 

Corn  crop  prospects  declined  appreci- 
ably in  northwestern  Georgia  during 
July  due  to  effects  of  high  tempera- 
tures and  lack  of  moisture  but  the 
statewide  yield  per  acre  was  still 
estimated  to  be  record  high  at  the  end 
of  the  month.     Peanut  yields  were 
expected  to  be  high  but  somewhat  below 
the  record  yield  of  1956.  Estimates 
at  the  end  of  July  indicated  above 
average  yields  for  cotton,  hay,  soy- 
beans, and  peanuts.     Pasture  condi- 
tions during  July  were  about  the  same 
as  a  year  earlier  and  appreciably 
above  average. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  thunderstorms  caused  minor  but 
widespread  damage  in  several  northwest 
counties  on  the  17th.     Locally  severe 
thunderstorms  were  reported  from  a 
few  communities  on  the  6th,  15th,  and 
16th. 

FLOODS 

None  reported  on  rivers.     Heavy  thun- 
derstorm rains  caused  local  flooding 
for  brief  periods  in  a  few  instances. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


GEORGIA 
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Temperature 


StaUon 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

w 

S 

^ 

1 

t 

1 

No  o 

E>3ys 

£  c  S 
2Si 

111 
O  u.  t~ 

& 
8 
1 

o 

5 

Sno 

n.  Sloel 

No  of  Days 

Max 

Mm 

■5 
0 

Max  Deplh 
on  Ground 

1 

1 

0 
0 

«i 
0 

o2 

o  > 

hi 

s  > 

hi 

(- 

NORTHWEST 

ALLATOONA   DAM  2 

AM 

89>3 

67,5 

78.4 

95 

10+ 

60 

7 

0 

1? 

0 

0 

0 

1.24 

.46 

3 

.0 

0 

It 

0 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

92.1 

64.5 

78.3 

98 

31 

57 

8 

0 

25 

G 

c 

c 

1.24 

.75 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

CARTERSV I LLE 

92i3 

67,5 

79.9 

97 

13 

59 

7 

0 

24 

0 

c 

1.36 

.86 

3 

.0 

0 

; 

1 

0 

CEDARTOWN 

91i4 

66,3 

78.9 

96 

22  + 

57 

7 

0 

21 

0 

c 

2.23 

1.01 

3 

.0 

0 

3 

] 

1 

DALTON 

AM 

91«3 

66,5 

78.9 

97 

23 

60 

12 

c 

21 

0 

0 

0 

.  37 

•  30 

18 

.  0 

0 

] 

0 

0 

LAFAYETTE 

90.9 

65,3 

78.1 

96 

31 

58 

6 

c 

22 

0 

0 

0 

.94 

.41 

24 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ROME 

93.6 

66.4 

80.0 

.0 

99 

22 

58 

7 

c 

28 

0 

0 

0 

2.13 

- 

2.74 

1  .48 

3 

.  0 

0 

3 

1 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

91.7 

66.4 

79.  1 

.9 

98 

31 

58 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

1.72 

2.99 

.64 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

79.0 

_ 

•  6 

1.40 

3.35 

•  0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  NW 

89.7 

65.2 

77,5 

95 

23  + 

57 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

1.58 

.66 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

ATHENS 

88.1M 

68. 5M 

78, 3M 

- 

1.2 

94 

9+ 

62 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

3.44 

- 

1.27 

1.25 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

91.7 

66,6 

79.2 

99 

^ 

22 

0 

0 

0 

?*^^ 

1.07 

•  0 

0 

3 

2 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

90.3 

67,  8 

79.1 

1.7 

98 

13 

6  2 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

1.36 

3.45 

,36 

19 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

88.5 

69.5 

79.0 

•  5 

94 

9+ 

64 

6+ 

0 

14 

0 

0 

0 

3.16 

1.25 

1.11 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

8S.S 

58.5 

72.0 

1.8 

90 

9+ 

50 

6+ 

0 

4 

0 

0 

0 

3.06 

2.37 

1.76 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

BLUE  RIDGE 

87.4 

61.0 

74.2 

92 

9+ 

51 

7 

0 

1 3 

0 

0 

0 

1.71 

.86 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

COMMERCE   1  NE 

91.2M 

63. 2M 

77. 2M 

98 

13 

53 

26 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DAHLONEGA 

AM 

86.0 

65.1 

75.6 

- 

1.1 

92 

15+ 

60 

6 

0 

8 

0 

0 

0 

2.91 

- 

3.  14 

.97 

25 

.0 

0 

4 

3 

0 

GAINESVILLE 

90.0 

66.6 

78,3 

.5 

96 

13+ 

60 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

2.07 

2.97 

•  93 

19 

.  0 

0 

5 

1 

0 

HELEN 

AM 

86. 3M 

63.4 

75, OM 

93 

24 

56 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

1.76 

.  84 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

JASPER 

AM 

86.9 

65.8 

76,4 

92 

23  + 

59 

5 

0 

9 

0 

0 

0 

.52 

.23 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

HINDER   1  SSE 

88.9 

65,3 

77.1 

97 

14 

60 

21  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.72 

1.01 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

0 1 V I S I  ON 

76.8 

1.4 

2.22 

- 

2.75 

.0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

91.2 

64.1 

77.7 

1.9 

97 

14  + 

56 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

3.43 

.72 

1.53 

1 

.0 

0 

6 

2 

2 

CLAYTON  1  N 

85.5 

62.4 

74.0 

.5 

91 

23 

57 

26 

0 

3 

0 

0 

0 

1.92 

4,36 

1.12 

25 

.0 

0 

i 

1 

1 

CORNELIA 

86.3 

63.5 

74.9 

2.1 

92 

15 

5  7 

6 

7 

0 

0 

0 

3.42 

2.21 

1.29 

1 

.  0 

0 

5 

3 

1 

HARTWELL 

93.9 

67.1 

80,5 

.7 

101 

14 

60 

26 

26 

0 

0 

0 

2.72 

2.05 

1.00 

18 

.  0 

0 

5 

3 

1 

TOCCOA 

90.0 

66.3 

78,2 

_ 

•  6 

97 

14 

61 

26 

0 

1 8 

0 

0 

0 

1.53 

4.31 

•  39 

25 

.  0 

0 

5 

0 

0 

WASHINGTON 

AM 

90.2 

66.5 

78,4 

2.2 

96 

10+ 

59 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

2.67 

2.33 

1.02 

28 

•  0 

0 

6 

2 

1 

0 1 V I  S I  ON 

77,3 

1.1 

2.62 

2,58 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA  1  SW 

91  .OM 

70. OM 

80.  5M 

96 

14 

65 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

2.43 

.80 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

CARROLLTON 

89.0 

66.1 

77.6 

94 

8 

58 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

2.31 

.79 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

91.0 

70.0 

80.5 

.4 

97 

14 

65 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

1,74 

4,18 

.42 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

EXPERIMENT 

AM 

87.2 

67,5 

77.4 

94 

10 

61 

26 

11 

0 

0 

0 

4.86 

1.60 

3 

.  0 

0 

5 

4 

2 

GREENVILLE  2  W 

91. OM 

66.  3M 

78. 7M 

97 

9 

60 

27+ 

0 

17 

0 

0 

0 

3.22 

.95 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

GRIFFIN 

88.7 

68.6 

78.7 

,7 

95 

13 

62 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

5.81 

,46 

1.68 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

LA  GRANGE 

89. S 

67.1 

78.3 

97 

14 

62 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

4.03 

1.26 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

MARSHALLVILLE 

91.4 

70.2 

80.8 

100 

14 

66 

26+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.59 

1.80 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

NEWNAN 

89.3 

67.3 

78.3 

1.2 

96 

9 

63 

6+ 

0 

14 

0 

0 

5.42 

.27 

2.43 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

TALBOTTON 

67,9 

M 

62 

26 

0 

0 

0 

2.80 

.62 

28 

•  0 

0 

5 

2 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

88.0 

64,4 

76.2 

_ 

1.0 

93 

13 

55 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

2.62 

_ 

2.43 

.  96 

3 

.  0 

0 

S 

3 

0 

THOMASTON  2  S 

91.4 

67,8 

79.6 

98 

10  + 

62 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

4.01 

1.42 

3 

.  0 

0 

6 

4 

1 

WEST  POINT 

90.0 

68.5 

79.3 

1.0 

98 

14 

63 

11 

0 

1 7 

0 

0 

0 

4.43 

1.04 

1.73 

18 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

78.8 

- 

1.1 

3.71 

- 

2.06 

.  0 

CENTRAL 

AILEY 

AM 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

COVINGTON 

89.8 

66,5 

78,2 

2,0 

97 

14 

61 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

2.39 

2*02 

.67 

3 

•  0 

0 

5 

2 

0 

DUBLIN 

91.5 

69,8 

80,7 

.  9 

98 

6  5 

21 

0 

0 

0 

.67 

1.34 

28 

.  0 

0 

8 

6 

3 

EASTMAN  1  W 

90.8 

70,4 

80.6 

2.0 

99 

14 

62 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

7.87 

2.07 

2.30 

27 

.0 

0 

9 

5 

3 

FORSYTH  1  S 

89.3 

67,2 

78.3 

99 

14 

63 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

3.12 

.72 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

89.7 

68,8 

79.3 

- 

1.4 

98 

14 

65 

9+ 

0 

19 

7.26 

2.17 

1.93 

28 

.0 

0 

8 

9 

3 

GREENSBORO 

90.1 

68,  1 

79.  1 

1.0 

97 

14 

63 

26 

0 

1 8 

0 

0 

0 

3.85 

1.19 

1.17 

16 

.0 

0 

10 

1 

1 

HAWKINSVILLE 

91.0M 

69, 5M 

80,  3M 

1.5 

98 

14 

56 

8+ 

0 

21 

5.73 

.15 

2.16 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

91.4 

70.9 

81.2 

1.2 

100 

}t 

^  J 

^ 

22 

0 

0 

0 

1.48 

i*f  f 

\t 

0 

8 

2 

1 

MILLE06EVILLE 

AM 

89.3 

67,7 

78.5 

2.5 

98 

1 5 

64 

21+ 

18 

0 

0 

0 

6.40 

1,00 

2.45 

18 

.  0 

0 

7 

4 

2 

MONT  I CELLO  2  NW 

89.4 

62.8 

76.1 

94 

1  + 

55 

26 

0 

1 8 

^ 

^ 

0 

6.65 

2.65 

2 

.  0 

0 

5 

3 

3 

SANDERSVILLE 

89. S 

69.1 

79.3 

98 

14 

65 

30 

0 

16 

0 

3.69 

1.12 

11 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

79.2 

1.9 

5.17 

.12 

.  0 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

91.1 

67.7 

79.4 

1.6 

100 

23 

63 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

1.88 

3.33 

.60 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

AUGUSTA 

92. IM 

72. 3M 

82. 2M 

102 

14 

67 

26+ 

0 

22 

0 

0 

0 

2.70 

1.26 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

88.4 

68.2 

78.3 

3.2 

95 

10 

52 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

9,44 

4.17 

1.64 

17 

.0 

0 

11 

6 

5 

LOUISVILLE 

91.9 

67,6 

79.8 

2.1 

102 

14 

63 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

4.44 

.17 

.77 

3 

.0 

0 

11 

4 

0 

WETTER 

90,8 

69.9 

80.4 

98 

10 

62 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

8.90 

2.44 

27 

.0 

0 

6 

6 

4 

MIDVILLE  EXP  STA 

89.4 

69.5 

79.5 

97 

14 

65 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

5.45 

2.00 

18 

.0 

0 

9 

3 

1 

MILLEN 

90.3 

69.7 

80.0 

2.3 

100 

23 

64 

21 

0 

18 

0 

0 

0 

2.80 

1.82 

.72 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

NEWIN6T0N 

91.5 

69.0 

80.3 

99 

14  + 

63 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

5.18 

2.43 

28 

.0 

0 

11 

2 

1 

SWAINSBORO 

91. OM 

70, 2M 

80. 6M 

98 

14 

65 

6+ 

0 

19 

0 

0 

0 

13.67 

.0 

0 

WARRENTON 

90.4 

68.3 

79.4 

1.0 

100 

14 

64 

21 

0 

18 

0 

0 

0 

5.00 

.63 

1.19 

19 

.0 

0 

9 

4 

2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

Lowest 

1 

Degree  Days 

No  ol  Djys 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  I>iy 

Si 

Snow  Sleet 

No 

o!  Days 

Max 

Min 

0 

Max  Deptti 
on  Ground 

Si 

8 

2 
o 
— 

aj 
o 

2 
o 

° 

1  00 

or  More 

°  1 

o  5 

Below 

o  i 

WAYNESBORO  2  NE 

90.8 

68. 4 

79,6 

99 

23 

61 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

4.51 

1.71 

24 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

80.0 

1.6 

5.82 

1.08 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

93.2 

71.9 

82,6 

,  I 

101 

9+ 

68 

26 

0 

22 

0 

0 

4.92 

—  ^ 

1.70 

19 

.0 

3 

AMERICUS  *  ENE 

91.8 

70,6 

81,2 

.2 

102 

10 

66 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

7.36 

1.62 

5.30 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

BAINBRIDGE 

93  .  3M 

72  ,  3M 

82  •  8M 

1.2 

100 

9+ 

0 

0 

0 

6.  66 

-  , 

•  0 

Q 

BLAKELY 

91.1 

70.9 

81,0 

- 

.2 

98 

15 

67 

12+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.03 

-  2.03 

1.46 

17 

.0 

0 

8 

6 

1 

CAIRO  2  NNW 

90.5 

71.4 

81.0 

97 

10 

68 

12+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.87 

-  .32 

1.65 

27 

.0 

0 

12 

4 

1 

CAMl LLA 

94.2 

71.5 

82.9 

100 

6+ 

67 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

3.74 

1.40 

7 

.0 

0 

g 

1 

1 

COLQUITT 

93.6 

68.6 

ei.i 

98 

6+ 

65 

12+ 

0 

26 

0 

0 

0 

3.33 

2.10 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

CUTHBERT 

91.8 

71.5 

81  .7 

98 

9+ 

68 

26+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.50 

1.06 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

FORT  GAINES 

91.9 

70.5 

81.2 

•  0 

98 

10+ 

66 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

5.78 

-  .89 

2.42 

20 

.0 

0 

11 

3 

1 

H0G6ARDS  MILL 

92.5 

71,1 

81.8 

99 

5  + 

67 

12+ 

0 

24 

0 

0 

0 

11.92 

4.29 

IJ 

.0 

0 

10 

5 

4 

LUMPKIN  2  NE  AM 

88.1 

69.2 

78.7 

95 

15 

66 

10+ 

0 

13 

0 

0 

0 

5.07 

2.23 

19 

.0 

0 

8 

3 

2 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

91.2 

70,0 

80.6 

100 

14 

66 

26+ 

0 

19 

0 

0 

0 

2.19 

.58 

27 

•  0 

0 

8 

1 

0 

THOMASVILLE 

91.3 

70.5 

80.9 

.0 

98 

10 

66 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

2.99 

-  3.88 

1.15 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

91.7 

72.1 

81.9 

1.3 

98 

10 

68 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

3.84 

-  3.18 

.95 

15 

.0 

0 

11 

1 

0 

DIVISION 

81.4 

- 

,2 

5.16 

-  1.14 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

91.8M 

68. 8M 

80. 3M 

- 

.  8 

97 

1 1 

64 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

4.99 

-  1.07 

1.75 

25 

.0 

0 

7 

2 

2 

ASH8URN 

93.5 

70.9 

82.2 

97 

9+ 

68 

26+ 

0 

29 

0 

0 

0 

7.68 

2.20 

28 

.0 

0 

10 

6 

2 

CORDELE 

DOUGLAS 

92.0 

69.1 

80.6 

98 

23 

63 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

3.52 

2.50 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

F ITZGERALD 

92. ^ 

71.4 

81.9 

.  1 

98 

9+ 

67 

26+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.47 

1.05 

2.15 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

HOMERVILLE 

93. 5M 

M 

101 

8 

0 

24 

0 

4.43 

1.90 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

LUMBER  CITY  AM 

91, 5M 

69. 4M 

80. 5M 

97 

10+ 

64 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

7.32 

.87 

1.60 

19 

.0 

0 

9 

6 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

88.5 

69,2 

78.9 

- 

3.0 

94 

6+ 

65 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

3.82 

-  2.48 

1.70 

11 

.0 

0 

8 

1 

1 

NASHVILLE 

92.3 

70,0 

81.2 

98 

10 

66 

12+ 

0 

24 

0 

0 

0 

8.78 

2.18 

25 

.0 

0 

11 

5 

4 

QUITMAN 

90.7 

70,4 

80.6 

.9 

95 

8+ 

66 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

3.93 

-  3.65 

1.50 

S 

.0 

0 

6 

4 

1 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

90.6 

70,1 

80.4 

- 

,7 

97 

11 

65 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

7.95 

1.50 

3.59 

7 

.0 

0 

9 

3 

2 

VALOOSTA  ^  NW 

91.1 

70.3 

80.7 

96 

10 

65 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

3,53 

.77 

13 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

80,7 

- 

•  9 

5,67 

-  .51 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

91.1 

69.3 

80,2 

98 

64 

8 

20 

0 

0 

0 

4,89 

1.76 

16 

.0 

0 

3 

1 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

90.0 

71.1 

80.6 

99 

11 

66 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

9.78 

1.72 

4 

.0 

0 

13 

6 

4 

BRUNSWICK 

90. 4 

72.6 

81.5 

- 

.9 

99 

10 

69 

1 5 

0 

18 

0 

0 

0 

8.35 

.79 

1.50 

25 

.0 

0 

11 

7 

9 

BRUNSWICK  CAA  AP 

72.8 

80.3 

10+ 

25 

0 

9 

0 

0 

8  .  96 

2.03 

25 

.0 

Q 

12 

9 

3 

CAMP  STEWART 

90.9 

70.6 

80.8 

97 

9+ 

66 

21 

0 

20 

0 

0 

0 

7.81 

1.57 

28 

.0 

0 

10 

7 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

89.5 

69,1 

79.3 

97 

10+ 

63 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

8.71 

2,53 

28 

.0 

0 

14 

5 

1 

FOLKSTON  9  SW 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

GLENNVILLE 

90,1 

70.1 

80.1 

1.1 

96 

10 

55 

21 

0 

20 

0 

0 

0 

8.64 

1.95 

2.64 

17 

.0 

0 

11 

6 

3 

JESUP  8  S 

91.1 

69.7 

80.4 

97 

9+ 

65 

22+ 

0 

22 

0 

0 

0 

3.76 

.78 

3 

.0 

0 

11 

3 

0 

NAHUNTA 

90. 6M 

70. 4M 

80. 5M 

97 

10 

66 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

8.07 

1.67 

1 

.0 

0 

9 

7 

3 

SAPELO  ISLAND 

88.2 

72.9 

80.6 

97 

24 

68 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

8.91 

3.  ,.5 

25 

.0 

0 

11 

6 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

88,8 

68.5 

78.7 

1.6 

96 

10 

63 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

15.20 

8.00 

5.27 

28 

.0 

0 

14 

6 

4 

SAVANNAH  WB  AP  R 

88.7 

69.9 

79.3 

1.9 

97 

10 

67 

7+ 

0 

13 

0 

0 

0 

13.93 

6.84 

3.78 

27 

.0 

0 

14 

7 

4 

SAVANNAH  BEACH 

87.  3M 

74,  OM 

80. 7M 

94 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

8.75 

3.20 

28 

.0 

0 

SURRENCY 

91.3 

69.5 

80,4 

97 

9+ 

65 

21+ 

0 

21 

0 

0 

0 

7.56 

1.44 

27 

.0 

0 

11 

5 

4 

WAYCROSS 

91.7 

71,5 

81.6 

.3 

98 

10 

67 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

5.98 

-  1.06 

.96 

12 

.0 

0 

13 

5 

0 

DIVISION 

80.3 

1.2 

8.62 

1.84 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Follov^ring  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


AOAIRSVIIxe 

AO£L 

AILEY 

ALAPAHA  EIP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  NM 
AMERICUS  4  ENe 

ANTIOCH 
ASHBURN 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AURl 
ATHENS  MB  AIRPORT 

ATKINSON   \  M 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HB  AIRPORT 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
AU0U5TA 

BAINBRI06E 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAlflSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 
BLUE  RIOGE 

BLUE  RI06C  RESVR  DAM 
BOMHAN 

BRASSTQHN  BALD 

BROOKJ.ET  \  W 
BRUNSWICK 
BRUNSMICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA   1  SW 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  PMM 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CA*  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRI06E 
CARNESVILLE  4  N£ 
CARtOLLTON 
CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEBARTOWN 
CHATSWORTH  1  H 
CHICKAMAUOA  PARK 

CMOESTOE 
CLAYTON   1  N 
CLEVELAND 
COLQU I TT 
COLUMBUS 


SH 


COLUMBUS  W8  AIRPORT 

COMMERCE   1  NE 

CONCORD 

COKOCLE 

CORNELIA 

COVIMfiTON 
CUHMlWa   1  N 
CURRYVILLC  2  W 
CUTM8ERT 
DAHLCNE6A 

DALLAS 

DALTOM 

DANVILLE 

DAWSON 

DAMSONVILLE 

DIAL  POST  OFFKE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DOHALSONVILLE   >  If 
DOUGLAS 
0OU6LASVILLE 

DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN   1  W 
ELBERTON 
ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FA  I RMOUNT 
FITZ«£RALD 
FLAT  TOP 

FLEMIH6  EXP  STATION 
FOLKSTON  1  SSM 
FOLKSTON  9  SW 
FORSVTM   I  S 
FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 
t  CAINESVILLE 
t  GIBSON 
I  GLENNVILLE 

OOAT  ROCK 
BREEMSBOfK) 
•REENVILLE  2  M 
GRIFFIN 
NARTVELL 

NARTWELL  6  E 
HAMKINSVILLE 
HELEN 

HEMPTOHN  GAP 
MIAHASSEE 

HOGGARDS  HILL 
HOHERVILLE 
JASPER 
JESUP  S  S 
JONESBOHO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEX INGTOM 


Day  of  month 


8  9 


B«2» 
2*06 
ttl6 


.04   lill  1*06 


•  21 


2«IT 

2.5« 

9t4* 
8.39 
B.9« 
2i43 
4.51 


>*G4 

lt92 
B.60 
3i39 


4.BG 
•  •04 
7.87 


7»2« 
4*19 
2«0T 


9*22 
9«81 
a»72 


•  •4 
4.09 
».24 


•01  1«10  .01 


•06  1^33 

T 

2.90 


•47  •GS 
•  04 


•  M     mil  T 


•22     .08  T 


2.00  4.29  1.18 


•  48 

l«70 


22    23  24 


25    26  27 


1*79 
1«>9 


1.67 
1.12 
1.77 


26    29    30  31 


9*30 

T 

2^20 


1.92  .44 


1*09  •» 


3««  Sefer«oce  Note*  rollovlog;  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Conlinued  JULY  1957 


Stotion 

Total 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |9 

10 

u  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LINCOLMTON 

1*93 

•  11 

•  30 

.18 

•  06 

•  44 



■  63 

— 

LITTLE  Hf«HTOWER 

2i82 

.91 

•  32 

•  08 

•  28 

•  17  • 

LOUISVILLE 

4>44 

■ 

.90 

.79 

•  24 

•  37 

*29 

•  90 

.94 

.40 

LUMBER  CITY 

7.32 

.42 

.02 

•  69 

*05 

*>7 

1^60 

•  80 

•  81 

■  28 

1.95 

■77 

LUMPKIN  2  NE 

5.07 

•  08 

.97 

.06 

•  92 

1.09 

.24 

•  14 

2.73 

•  14 

•  23 

.03 

MACON  WB  AIRPORT  fi 

3.M 

26 

•  10 

l«o6 

•  04 

•  22 

.  29 

■  50 

MARSHA LLVILLE 

.06 

•  04 

•  02 

*09 

.80 

.47 

HAY5VILLE 

1.29 

•  IS 

•  27 

.06 

.28 

•  02 

■  04 

*41 

.04 

T 

METTER 

6«00 

•  M 

1^49 

1^70 

T 

T 

UI2 

■  60 

•  49 

*05 

.08 

i.44 

•  82 

.03 

MIOVILLE 

•  97 

•  94 

.69 

•  48 

.08 

•  27 

t20 

.92 

.34 

•  48 

MIOVtLLE  EXP  STA 

9.49 

.47 

•  80 

.08 

.10 

■•~r 

•*7 

•  41 

.05 

.44 

■  43 

MILLEDaEVILLE 

6*40 

•  20 

1.91 

•  03 

.01 

.03 

«  74 

•  08 

.44 

•17 

HILLEN 

2.00 

,n 

•  49 

21 

* 

31 

' 

*  51 

MILLHAVEN  6  E 

3.40 

T 

.02 

.41 

•  08 

*02 

T 

1.01 

7 

.53 

•  09 

•  89 

.03 

.40 

MONROE 

3t7« 

1^00 

liO« 

•  06 

•  68 

.19 

.11 

•  42 

.29 

MONTEZUMA  1  NE 

3.34 

•  10 

•  70 

.  16 

•  25 

•  40 

■  9  J 

.20 

MONTICELLO  2  NH 

4.69 

T 

2^«9 

1.49 

.34 

.03 

1*95 

.19 

.  08 

HOROAN 

RECORD  HISSING 

MOULTRIE  2  ESE 

3.62 

.09 

.09 

•  29 

1.70 

.09 

•  09 

.02 

.22 

•  19 

■  44 

•to 

.06 

.48 

.10 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

9.»4 

•  07 

•  17 

•  36 

.81 

.07 

.22 

•  71 

•  OS 

•  82 

.64 

9*25 

■  38 

NAHUMTA 

6.07 

1.67 

1.20 

1*34 

.99 

.09 

.40 

•~ 

.04 

.08 

.70 

NASHVILLE 

6*76 

.09 

1.10 

•  20 

•  10 

.10 

OA 
.0 

*80 

.09 

.48 

.06 

.  12 

.  39 

.23 

■  02 

■ 

NEEL  GAP 

4.12 

1.70 

* 

1  98 

'o2 

.  4  . 

NEWIN6T0N 

5.18 

.30 

.37 

•  21 

•  19 

.12 

.03 

.17 

.21 

•  43 

.14 

•  38 

2.43 

newnan 

9.42 

.39 

.13 

2*43 

.37 

.03 

.17 

•  51 

1«39 

NOONTOOTLA  CREEK 

3. S3 

* 

1.10 

•  25 

NOR CROSS  4  N 

2.S9 

•  »> 

.66 

•  09 

•  06 

•  04 

.41 

PATTERSON 

10.03 

.71 

' 

04 

* 

39 

01 

1.27  2.01 

*28 

13 

* 

*06 

'40 

1  46 

76 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

2tl9 

■  11 

.12 

•  01 

T 

.28 

.09 

•  28 

•  10 

•  31 

•  20 

•04 

•  98 

•  09 

PRESTON 

3.61 

.22 

.11 

1.06 

T 

•  92 

7 

•  09 

.41 

QUITMAN 

3i93 

.09 

T 

•  36 

L  *90  T 

•  09 

•  10 

.09 

•  58 

.63 

.07 

' 

RESACA 

1.7B 

.09 

.48 

•  13 

•  42 

•  09 

.09 

• 

R I NGOOLD 

•  94 

.00 

T 

RISING  FAWN 

2*43 

T 

•  02 

•  19 

1.90 

•  25 

•  10 

•  41 

ROME 

2.13 

•  00 

7 

7 

T 

•  13 

•43 

T 

T  . 

ROME  WB  AIRPORT  R 

1.72 

.04 

.43 

•  10 

.64 

T 

•  01 

■  49 

•  01 

SANDERSVILLE 

3.69 

.21 

•  39 

1  1? 

■  19 

■  39 

•  94 

SAPELO  ISLAND 

6.91 

.99 

•  41 

•  13 

12 

•J. 

I  53 

.19 

84 

09 

■  09 

.16 

*01 

3*15 

.01 

l,0> 

*44 

02 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

19*20 

.01 

.80 

i^8e 

•  25 

T 

1*71 

T  T 

T 

•  02 

•  00 

.01 

.34 

T 

■  24 

.11 

2.41 

.13 

T 

•  28 

.32 

•  99 

5.27 

■  41 

SAVANNAH  WB  AP  R 

13.93 

.03 

1.29 

*19 

•  06 

.43 

.03 

.18 

T 

•  49 

■  01 

.42 

1*06 

■  14 

.64  3.78 

3.74 

SAVANNAH  BEACH 

8*79 

.29 

•  01 

•  34 

.02 

*  5« 

•  23 

.12 

.  37 

•  ^ 

■  03 

.05 

.30 

SPARTA  2  NNW 

4*96 

.98 

•  45 

•  30 

•  46 

•  92 

1* 

STANLEY  GAP 

2*24 

1.62 

•  03 

02 

05 

10 

* 

.40 

'02 

STILLMORE 

8*23 

•  32 

•  28 

T 

1.48 

7 

.27 

•  65 

■  33 

•  32 

i^OO 

.40 

2.20 

5UCHES 

1*68 

.02 

■  39 

.47 

SUMMERVILLE 

1.04 

•  11 

.  38 

.04 

•  49 

.01 

SURRENCY 

7.96 

l.*0 

•  99 

•  20 

•  03 

A 

.  10 

■  46 

.06 

1.26 

•  44 

1. 14 

SWA I NSBORO 

13««7 

•  04 

3^39 

*  37 

50 

■  03 

.19 

*34 

03 

* 

7  22 

SHEET  GUM 

2.56 

•  SO 

•  90 

.61 

•  20 

.07 

TALBOTTON 

2*60 

•  48 

.80 

.49 

.25 

.82 

TALLAPOOSA  2  NNH 

2.42 

.14 

•  96 

■  75 

T 

•  51 

TAYLORSVILLE 

1.67 

•  68 

THOMASTON  2  S 

4.01 

.04 

1>42 

04 

■  01 

T 

*72 

*50 

79 

.29 

24 

THOMASVILLE 

2.99 

.19 

•  30 

T 

.04 

1.19 

.01 

■  01 

.08 

•  59 

•  25 

•  00 

•  09 

.05 

.09 

•  09 

THOMASVtU.e  WB  CITY 

3.64 

.01 

•  02 

•  16 

T 

•  11 

.47 

.95 

.01 

.33 

.30 

•  41 

T 

•  32 

•22 

.34 

■  10 

.09 

7 

TIFTON  EXP  STATION 

7*99 

.09 

•  14 

3*99 

•  47 

•  13 

.21 

■  05 

.04 

*?o 

.40 

•  01 

•  09 

.07 

■  21 

.03 

TITUS 

*73 

•  02 

*  to 

.07 

.07 

TOCCOA 

1*S3 

.09 

*0T 
* 

.20 

.12 

*3e 

03 

*39 

.02 

23 

TRAY  MOUNTAIN 

4*06 

.20 

1.20 

•  10 

.26 

■  OA 

2^08 

.06 

.06 

TUNNEL  HILL 

4*21 

.79 

.03 

■  02 

.02 

).33 

.06 

VALOOSTA  4  NM 

3*93 

•  09 

•  19 

T 

.77 

.26 

.43 

•  05 

•  39 

•  99 

.40 

.23 

.13 

WALESKA 

1*23 

.42 

.36 

T 

T 

T 

7 

•  09 

•  34 

•  02 

WARRENTON 

9*00 

.30 

.32 

•  04 

.60 

*10 

.03 

■  15 

U19 

■  05 

1<12 

.80 

.26 

WASHINGTON 

2*67 

.10 

.03 

•  12 

•  10 

T 

•  91 

.05 

.31 

■  03 

1.02 

WAYCROSS 

9*98 

.17 

•  14 

T 

.04 

.01 

.09 

•  46 

.89 

•  65 

•  20 

•  31 

•  01 

•  40 

.11 

■  46 

.52 

.58 

WAYNESBORO  2  NE 

4.51 

.40 

•  96 

•  04 

•  02 

.05 

.30 

.13 

1.71 

•  35 

■  47 

•  48 

WEST  POINT 

4.43 

.03 

•  43 

•  01 

1.69 

.73 

•  02 

•  14 

•  36 

•  04 

WINDER  1  SSE 

2*72 

.40 

■  98 

■  09 

1.01 

.24 

WOODBURY 

3*97 

.29 

1.08 

1.35 

.25 

.03 

•  21 

.27 

•  53 

7 

T 

WOODSTOCK 

1*16 

.40 

•  34 

.09 

.19 

•  08 

YOUNG  HARRIS 

•  51 

.02 

.02 

T 

.42 

•  01 

T 

■  01 

.01 

.02  * 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.h, 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Faitest 

mUe 

Direction 
of 

faBtest  mile 

Date  of 
laatest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-.49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ATHENS  KB  AIRPORT 

ENE 

12 

8.1 

23++ 

NW 

24 

83 

86 

S3 

59 

0 

8 

4 

0 

0 

0 

12 

5.1 

ATLANTA  »B  AIRPORT 

ENE 

19 

8.8 

36 

NW 

9 

80 

86 

S6 

60 

5 

3 

3 

0 

2 

0 

13 

66 

5.5 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

NE 

10 

5.7 

22++ 

ESE 

19 

90 

89 

S6 

63 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

5.7 

COLUHBUS  KB  AIRPORT 

88 

58 

63 

2 

5 

5 

0 

0 

0 

12 

5.7 

UACON  KB  AIRPORT 

NNE 

IS 

8.0 

28 

NW 

14+ 

84 

88 

56 

60 

4 

1 

6 

1 

1 

0 

13 

63 

5.4 

ROME  WB  AIRPORT 

89 

SO 

55 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

5.1 

SATANNAB  WB  AIRPORT 

NE 

10 

7.2 

40 

N 

6 

90 

91 

65 

75 

2 

4 

7 

3 

2 

2 

20 

62 

6.3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

4 

4 

10 

1 

0 

0 

19 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
-  96  - 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1957 


Day    Ol  Month 


i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

30 

31 

Aver 

AILEY 

MAX 

92 

87 

88 

92 

92 

95 

95 

95 

96 

97 

85 

91 

93 

MIN 

75 

70 

71 

67 

70 

74 

70 

68 

70 

72 

65 

66 

66 

ALAPAHA   EXP  STATION 

91 

86 

91 

91 

92 

93 

95 

91 

94 

96 

97 

92 

91 

90 

94 

93 

92 

90 

86 

87 

90 

92 

93 

94 

93 

91 

•  8 

MIN 

74 

72 

71 

67 

68 

69 

68 

66 

66 

70 

71 

64 

66 

67 

69 

70 

69 

69 

70 

68 

67 

65 

69 

72 

71 

«S 

•  S 

ALBANY 

MAX 

89 

96 

94 

93 

99 

100 

98 

99 

101 

101 

97 

97 

97 

99 

96 

94 

86 

91 

69 

87 

93 

95 

95 

95 

88 

81 

85 

80 

89 

91 

94 

93 

•  2 

MIN 

76 

73 

71 

72 

70 

76 

73 

72 

73 

73 

73 

69 

69 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

71 

73 

72 

73 

74 

73 

68 

73 

71 

71 

69 

71 

71 

•  9 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

81 

61 

89 

63 

69 

92 

94 

91 

94 

93 

90 

90 

93 

95 

93 

94 

90 

90 

88 

87 

68 

90 

92 

94 

90 

88 

86 

78 

81 

91 

92 

89 

t3 

MIN 

69 

64 

67 

67 

69 

63 

60 

66 

68 

71 

65 

69 

68 

70 

70 

67 

70 

69 

72 

68 

65 

65 

72 

72 

71 

64 

64 

67 

65 

66 

68 

67 

•  5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

88 

92 

69 

89 

94 

94 

93 

96 

97 

97 

90 

92 

89 

98 

94 

94 

90 

90 

68 

68 

90 

92 

95 

93 

82 

88 

88 

80 

89 

90 

94 

01 

•  1 

MIN 

72 

71 

70 

69 

67 

71 

70 

64 

67 

72 

68 

65 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

67 

70 

72 

71 

68 

70 

72 

68 

74 

67 

69 

•  3 

ALPMARETTA   1  NW 

MAX 

86 

86 

84 

69 

91 

88 

92 

93 

93 

92 

91 

94 

94 

94 

91 

92 

92 

87 

84 

86 

90 

93 

95 

89 

85 

83 

76 

87 

91 

90 

95 

89 

•  7 

MIN 

70 

63 

66 

65 

66 

57 

60 

65 

66 

69 

65 

65 

64 

68 

67 

69 

67 

67 

70 

66 

61 

61 

63 

72 

68 

61 

66 

65 

63 

63 

63 

65 

•  2 

AMERICUS  4  CNE 

MAX 

87 

94 

89 

90 

97 

99 

96 

97 

101 

102 

93 

94 

98 

97 

100 

95 

92 

87 

84 

84 

89 

96 

95 

92 

85 

86 

60 

80 

85 

88 

92 

91 

•  8 

HIN 

7* 

73 

70 

71 

69 

74 

70 

70 

71 

73 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

73 

74 

66 

70 

70 

73 

72 

73 

66 

72 

68 

68 

68 

70 

70 

•  6 

ASH8URN 

MAX 

93 

93 

93 

92 

95 

94 

94 

95 

97 

97 

92 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

90 

90 

91 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

89 

S9 

93 

93 

•  5 

MIN 

75 

72 

71 

70 

71 

74 

71 

70 

71 

70 

72 

71 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

72 

70 

70 

74 

73 

68 

72 

72 

70 

68 

69 

70 

•  9 

ATHENS 

MAX 

87 

84 

83 

87 

92 

87 

91 

93 

94 

91 

89 

91 

93 

94 

91 

91 

65 

85 

69 

92 

86 

82 

84 

78 

84 

87 

87 

91 

88 

•  1 

MIN 

73 

67 

68 

65 

69 

65 

65 

69 

70 

73 

65 

68 

70 

70 

70 

66 

69 

71 

71 

71 

75 

69 

62 

67 

66 

64 

68 

69 

68 

•  5 

ATHENS  COL  OP  AGR I 

MAX 

92 

91 

86 

91 

96 

94 

95 

97 

98 

93 

93 

95 

99 

98 

93 

95 

88 

88 

67 

88 

90 

93 

96 

92 

85 

65 

80 

87 

90 

91 

94 

91 

■  7 

MIN 

71 

68 

68 

64 

67 

64 

64 

67 

67 

70 

70 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

66 

63 

64 

69 

68 

67 

62 

65 

64 

63 

65 

65 

66 

•  6 

ATHENS   W8  AIRPORT 

MAX 

90 

85 

86 

90 

95 

89 

93 

95 

96 

95 

92 

93 

98 

97 

92 

93 

88 

88 

86 

88 

89 

92 

95 

68 

85 

87 

74 

87 

90 

83 

94 

90 

•  3 

MIN 

70 

67 

68 

64 

68 

65 

65 

69 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

71 

67 

65 

66 

71 

71 

68 

62 

66 

65 

65 

67 

69 

67 

•  8 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

66 

66 

81 

66 

93 

87 

90 

93 

94 

92 

90 

92 

94 

93 

91 

94 

86 

85 

83 

86 

88 

92 

94 

36 

84 

85 

72 

85 

88 

39 

93 

88 

•  5 

MIN 

72 

68 

66 

66 

70 

64 

67 

73 

74 

73 

72 

68 

71 

74 

73 

70 

70 

70 

71 

66 

66 

67 

76 

71 

70 

64 

67 

67 

67 

70 

69 

69 

•  9 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

87 

85 

91 

96 

90 

95 

95 

99 

97 

94 

94 

96 

99 

99 

90 

85 

90 

87 

89 

90 

94 

100 

89 

67 

79 

74 

86 

89 

91 

96 

91 

•  1 

MIN 

70 

68 

66 

64 

68 

J8 

63 

65 

70 

70 

70 

68 

66 

71 

72 

71 

69 

09 

70 

66 

64 

65 

69 

73 

68 

64 

67 

67 

65 

64 

68 

67 

.7 

AUGUSTA 

MAX 

93 

69 

85 

94 

95 

92 

95 

95 

99 

97 

94 

94 

96 

102 

97 

92 

85 

93 

87 

90 

91 

93 

98 

91 

88 

33 

78 

87 

94 

96 

92 

•  1 

MIN 

70 

74 

74 

69 

70 

77 

70 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

74 

76 

73 

73 

79 

69 

68 

73 

73 

76 

72 

67 

68 

67 

72 

69 

73 

72 

•  3 

8AINBRI0GE 

MAX 

94 

97 

90 

91 

96 

97 

95 

96 

100 

100 

98 

93 

95 

96 

96 

89 

36 

86 

86 

88 

90 

94 

MIN 

77 

71 

72 

72 

70 

75 

70 

71 

73 

73 

73 

66 

72 

77 

73 

75 

70 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

',3 

8LACKBEAR0  ISLAND 

MAX 

90 

95 

90 

85 

87 

90 

91 

90 

90 

92 

99 

92 

90 

85 

94 

95 

93 

90 

89 

86 

88 

89 

90 

95 

97 

80 

89 

90 

83 

87 

90 

90 

■  0 

MIN 

70 

72 

72 

68 

71 

74 

70 

69 

70 

73 

73 

70 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

70 

73 

75 

69 

72 

74 

73 

72 

72 

69 

72 

66 

72 

71 

•  1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

80 

79 

83 

86 

87 

84 

69 

90 

69 

84 

88 

90 

88 

88 

86 

90 

89 

86 

62 

85 

87 

89 

90 

87 

80 

83 

73 

85 

86 

85 

MIN 

64 

55 

60 

57 

60 

50 

to 

53 

57 

60 

54 

S3 

55 

62 

59 

62 

61 

63 

67 

59 

55 

59 

59 

66 

64 

54 

59 

60 

55 

59 

63 

58 

•  5 

BLAKELY 

MAX 

85 

91 

88 

89 

93 

95 

93 

95 

95 

96 

96 

92 

94 

96 

98 

92 

89 

90 

85 

88 

91 

93 

92 

92 

87 

86 

87 

83 

SS 

91 

94 

91 

■  1 

MIN 

74 

71 

70 

71 

70 

74 

69 

68 

74 

74 

70 

67 

68 

73 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

67 

73 

71 

69 

68 

70 

70 

•  9 

BLUE  RIDGE 

MAX 

83 

78 

65 

68 

90 

85 

90 

90 

92 

83 

69 

90 

91 

91 

89 

92 

91 

87 

84 

67 

89 

90 

92 

85 

85 

84 

75 

87 

90 

86 

90 

MIN 

65 

57 

63 

59 

63 

52 

51 

56 

59 

65 

55 

53 

59 

66 

63 

63 

65 

66 

66 

60 

58 

62 

64 

70 

65 

58 

62 

62 

60 

61 

63 

61 

!a 

BROOKLET  1  W 

MAX 

88 

91 

81 

89 

90 

90 

89 

94 

94 

95 

88 

89 

87 

93 

92 

90 

88 

83 

83 

87 

89 

89 

93 

92 

64 

79 

84 

81 

86 

89 

92 

MIN 

67 

69 

68 

66 

67 

72 

65 

65 

66 

69 

68 

68 

66 

70 

62 

69 

66 

67 

69 

63 

63 

68 

70 

74 

72 

73 

72 

70 

69 

70 

70 

68 

•  2 

BRUNSWICK 

MAX 

91 

92 

86 

86 

68 

91 

89 

90 

94 

99 

94 

90 

88 

94 

96 

97 

90 

91 

85 

67 

87 

89 

96 

96 

95 

87 

90 

SO 

67 

87 

90 

MIN 

72 

75 

75 

70 

74 

75 

72 

72 

75 

75 

75 

72 

73 

73 

69 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

74 

76 

70 

71 

71 

73 

71 

71 

74 

72 

6 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

91 

89 

85 

86 

87 

88 

87 

89 

90 

95 

84 

88 

84 

90 

93 

90 

90 

69 

84 

64 

88 

88 

95 

99 

60 

86 

39 

79 

S4 

88 

88 

MIN 

70 

76 

70 

70 

74 

75 

73 

70 

75 

71 

74 

71 

74 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

74 

77 

72 

75 

77 

69 

72 

72 

75 

73 

71 

75 

72 

|8 

BUENA  VISTA  1  SW 

MAX 

90 

90 

86 

93 

93 

93 

96 

95 

96 

95 

92 

93 

98 

95 

92 

89 

87 

85 

89 

92 

92 

90 

85 

85 

86 

87 

92 

MIN 

72 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

69 

70 

71 

71 

69 

71 

69 

74 

68 

70 

71 

73 

70 

74 

66 

67 

65 

69 

70 

'o 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

88 

92 

90 

86 

91 

94 

92 

93 

94 

97 

94 

90 

90 

93 

94 

93 

88 

65 

88 

88 

91 

94 

92 

94 

92 

84 

87 

82 

86 

89 

93 

9 

MIN 

76 

71 

71 

71 

71 

75 

70 

70 

73 

72 

74 

68 

66 

71 

70 

68 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

69 

74 

73 

70 

70 

T2 

71 

4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

86 

84 

85 

90 

94 

94 

92 

94 

96 

89 

92 

94 

92 

93 

95 

95 

93 

89 

38 

92 

91 

96 

93 

94 

92 

93 

91 

90 

90 

93 

98 

MIN 

68 

65 

67 

60 

6« 

66 

65 

57 

64 

69 

64 

60 

60 

62 

63 

66 

68 

67 

65 

67 

66 

65 

72 

68 

64 

62 

65 

63 

64 

61 

60 

64 

9 

CAMILLA 

MAX 

68 

96 

95 

93 

91 

100 

94 

96 

OS 

100 

98 

93 

94 

96 

97 

96 

94 

95 

96 

96 

96 

96 

96 

93 

88 

87 

89 

91 

92 

91 

9S 

2 

MIN 

72 

71 

70 

72 

72 

73 

70 

75 

75 

74 

73 

68 

67 

72 

69 

71 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

76 

73 

69 

70 

72 

73 

72 

7* 

71 

9 

CAMP  STEWART 

MAX 

94 

93 

83 

88 

93 

93 

92 

94 

97 

97 

90 

92 

85 

96 

95 

94 

92 

86 

65 

88 

89 

93 

97 

94 

84 

88 

90 

86 

67 

90 

93 

MIN 

73 

73 

70 

68 

70 

74 

70 

67 

70 

73 

70 

68 

70 

72 

70 

74 

72 

71 

72 

69 

66 

67 

70 

74 

72 

72 

73 

70 

69 

69 

70 

70 

6 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

89 

89 

84 

86 

90 

95 

89 

94 

96 

96 

94 

93 

94 

97 

97 

94 

97 

91 

91 

89 

89 

91 

93 

97 

89 

86 

87 

77 

90 

91 

91 

91 

2 

MIN 

68 

62 

67 

60 

63 

63 

69 

63 

63 

67 

64 

59 

62 

64 

64 

66 

65 

69 

70 

63 

58 

60 

65 

71 

66 

56 

67 

65 

60 

62 

66 

64 

1 

CARROLLTON 

MAX 

86 

88 

83 

89 

92 

89 

93 

94 

92 

90 

91 

91 

92 

93 

89 

93 

90 

88 

82 

89 

90 

93 

92 

88 

63 

SS 

80 

85 

89 

87 

92 

89 

0 

MIN 

70 

66 

66 

61 

64 

59 

58 

61 

61 

73 

62 

66 

72 

72 

69 

68 

68 

67 

71 

69 

63 

64 

70 

72 

70 

61 

67 

67 

61 

62 

67 

66 

1 

CARTERSVILLE 

MAX 

89 

88 

85 

90 

94 

91 

93 

95 

95 

94 

94 

94 

97 

95 

93 

96 

92 

91 

89 

39 

92 

96 

96 

94 

91 

88 

68 

90 

93 

94 

96 

MIN 

71 

64 

67 

66 

67 

60 

59 

66 

66 

71 

64 

70 

67 

70 

72 

68 

69 

70 

72 

69 

64 

64 

73 

74 

71 

65 

69 

68 

63 

66 

66 

•7 

9 

CEOARTOWN 

MAX 

87 

87 

89 

90 

94 

89 

93 

94 

94 

92 

92 

93 

95 

94 

94 

94 

93 

90 

86 

88 

93 

96 

94 

90 

87 

89 

36 

38 

93 

92 

96 

HIN 

72 

66 

66 

63 

66 

58 

57 

63 

63 

69 

61 

62 

65 

70 

73 

73 

74 

67 

71 

64 

63 

62 

72 

74 

70 

62 

69 

66 

62 

64 

66 

m' 

3 

CLAYTON  1  N 

MAX 

83 

77 

81 

87 

90 

85 

88 

90 

89 

88 

65 

88 

88 

66 

68 

88 

88 

84 

79 

83 

68 

89 

91 

86 

74 

80 

83 

84 

85 

66 

89 

89 

9 

MIN 

62 

61 

61 

60 

65 

63 

58 

59 

63 

63 

59 

58 

59 

59 

65 

66 

66 

66 

67 

64 

60 

64 

63 

68 

64 

57 

61 

67 

59 

62 

69 

62 1 

4 

COLQUITT 

MAX 

92 

95 

95 

92 

95 

98 

95 

98 

98 

97 

97 

94 

96 

97 

97 

96 

90 

91 

88 

90 

94 

97 

97 

97 

90 

S7 

87 

64 

89 

91 

97 

MIN 

74 

69 

69 

70 

68 

72 

68 

68 

70 

69 

69 

65 

65 

67 

69 

67 

68 

6a 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

66 

70 

69 

67 

67 

67 

M< 

6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

92 

88 

87 

9« 

93 

94 

96 

96 

96 

94 

93 

96 

97 

92 

93 

90 

69 

87 

89 

91 

94 

93 

69 

67 

85 

77 

64 

90 

91 

96 

91 1 

0 

MIN 

75 

74 

71 

71 

66 

70 

69 

66 

68 

72 

67 

66 

68 

69 

69 

70 

69 

71 

73 

70 

73 

72 

74 

75 

71 

68 

70 

68 

66 

65 

69 

70 1 

0 

COMMERCE   1  ME 

MAX 

93 

91 

92 

98 

97 

93 

99 

88 

88 

87 

88 

90 

93 

96 

94 

87 

87 

84 

88 

91 

90 

96 

91 1 

2 

HIN 

64 

61 

62 

61 

64 

63 

64 

64 

69 

71 

64 

59 

61 

64 

71 

68 

53 

61 

62 

57 

63 

69 

63 1 

2 

CORDELE 

MAX 

MIN 

CORNEL  I A 

MAX 

85 

79 

83 

•« 

90 

83 

86 

90 

89 

89 

87 

89 

90 

90 

92 

89 

88 

84 

81 

83 

86 

89 

91 

85 

81 

82 

78 

82 

66 

89 

91 

S«i 

3 

MIN 

64 

62 

66 

60 

65 

57 

58 

59 

63 

66 

64 

60 

61 

64 

62 

65 

66 

67 

68 

66 

61 

65 

65 

71 

67 

58 

65 

64 

59 

65 

67 

63 1 

9 

COVINGTON 

MAX 

88 

87 

83 

86 

94 

89 

90 

91 

9S 

93 

92 

93 

95 

97 

94 

93 

90 

87 

84 

86 

8S 

91 

95 

■9 

86 

85 

77 

89 

90 

91 

95 

891 

8 

MIN 

71 

65 

67 

65 

66 

63 

62 

65 

65 

70 

71 

65 

67 

66 

67 

67 

70 

69 

70 

67 

63 

62 

70 

73 

69 

61 

65 

65 

63 

65 

64 

66  • 

9 

CUTHBERT 

MAX 

90 

93 

91 

S< 

93 

95 

95 

96 

98 

98 

95 

95 

97 

98 

93 

94 

92 

91 

63 

86 

91 

95 

95 

92 

86 

89 

S3 

81 

87 

91 

94 

91 1 

8 

MIN 

76 

72 

69 

70 

71 

73 

71 

69 

74 

76 

70 

69 

70 

74 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

73 

72 

75 

73 

73 

68 

73 

69 

68 

69 

70 

71. 

5 

-  97  - 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1957 


Station 

Day 

Oi 

Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1! 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAHLONEGA 

MAX 

62 

83 

78 

81 

88 

90 

87 

89 

90 

91 

88 

87 

90 

91 

92 

69 

88 

88 

65 

80 

83 

87 

90 

92 

87 

79 

80 

73 

83 

87 

88 

HIN 

67 

63 

66 

63 

66 

60 

64 

66 

64 

69 

64 

65 

63 

67 

64 

55 

67 

68 

66 

67 

61 

63 

66 

71 

67 

62 

66 

64 

61 

65 

65 

DALTON 

MAX 

88 

86 

83 

89 

92 

93 

89 

92 

95 

94 

69 

92 

94 

95 

93 

90 

95 

95 

69 

90 

91 

93 

97 

95 

89 

90 

90 

84 

89 

93 

93 

MIN 

68 

66 

66 

66 

67 

61 

66 

67 

64 

70 

65 

60 

63 

72 

71 

61 

66 

69 

66 

67 

62 

63 

72 

74 

69 

66 

66 

66 

64 

61 

70 

DOUGLAS 

MAX 

89 

91 

90 

91 

90 

94 

92 

93 

94 

96 

90 

91 

89 

88 

89 

90 

91 

92 

39 

91 

95 

97 

98 

95 

97 

95 

92 

91 

90 

69 

92 

MIN 

7* 

73 

71 

69 

69 

73 

70 

68 

69 

72 

63 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

67 

71 

70 

70 

67 

70 

69 

67 

69 

70 

66 

68 

DUBLIN 

MAX 

89 

90 

88 

92 

95 

94 

95 

97 

96 

98 

94 

93 

96 

98 

97 

92 

87 

86 

87 

90 

92 

95 

96 

91 

87 

S3 

81 

65 

90 

69 

94 

MIN 

77 

70 

72 

69 

71 

74 

68 

66 

68 

70 

71 

70 

68 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

65 

65 

66 

71 

74 

72 

66 

72 

70 

66 

66 

67 

EASTMAN  1  M 

MAX 

90 

90 

89 

89 

94 

94 

93 

95 

96 

97 

92 

92 

93 

99 

96 

93 

91 

85 

64 

87 

91 

94 

94 

92 

86 

84 

86 

80 

87 

90 

93 

MIN 

76 

71 

71 

70 

74 

76 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

57 

72 

72 

72 

67 

71 

71 

67 

67 

67 

74 

74 

72 

62 

72 

71 

67 

67 

68 

EXPERIMENT 

MAX 

86 

87 

88 

82 

83 

92 

88 

90 

93 

94 

92 

91 

90 

93 

93 

88 

89 

87 

87 

80 

85 

87 

91 

91 

89 

83 

81 

72 

84 

86 

84 

MIN 

73 

68 

69 

66 

67 

65 

66 

70 

67 

70 

69 

66 

64 

70 

67 

69 

68 

68 

70 

66 

67 

67 

73 

72 

68 

61 

66 

65 

64 

66 

69 

FITZGERALD 

MAX 

91 

93 

93 

89 

95 

94 

94 

96 

98 

98 

93 

94 

94 

97 

98 

95 

91 

90 

88 

87 

91 

94 

98 

97 

88 

84 

89 

60 

89 

90 

94 

MIN 

77 

7* 

72 

71 

71 

74 

71 

70 

70 

74 

69 

68 

69 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

76 

75 

73 

67 

71 

74 

69 

67 

69 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

85 

85 

90 

92 

88 

92 

94 

97 

94 

88 

84 

94 

94 

93 

90 

87 

85 

64 

86 

91 

95 

97 

91 

86 

87 

81 

85 

89 

90 

MIN 

75 

71 

70 

68 

69 

72 

57 

55 

66 

70 

71 

67 

67 

69 

69 

71 

71 

71 

71 

57 

63 

64 

67 

74 

72 

71 

71 

71 

68 

67 

68 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

92 

93 

91 

90 

92 

91 

88 

88 

90 

94 

96 

88 

91 

88 

89 

90 

91 

MIN 

75 

73 

69 

66 

69 

71 

65 

70 

70 

68 

72 

69 

71 

73 

72 

68 

74 

FORSYTH  1  S 

MAX 

89 

90 

85 

87 

93 

90 

90 

93 

94 

95 

92 

91 

99 

99 

92 

97 

90 

87 

80 

87 

88 

93 

92 

90 

85 

80 

75 

84 

87 

87 

92 

MIN 

73 

68 

6* 

67 

67 

66 

65 

65 

67 

71 

71 

67 

64 

69 

66 

69 

67 

69 

65 

66 

66 

66 

71 

71 

69 

63 

68 

65 

64 

64 

69 

FORT  GAINES 

MAX 

90 

92 

90 

90 

94 

95 

93 

97 

97 

98 

99 

92 

94 

98 

95 

93 

90 

91 

88 

88 

90 

93 

95 

93 

87 

89 

68 

82 

90 

90 

93 

MIN 

76 

71 

69 

70 

70 

72 

69 

66 

72 

74 

67 

67 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

67 

74 

71 

68 

69 

70 

FORT  VALLEY  J  E 

MAX 

91 

91 

83 

86 

92 

92 

91 

95 

96 

96 

90 

91 

94 

98 

96 

96 

92 

85 

82 

86 

88 

93 

93 

93 

85 

78 

77 

64 

87 

87 

93 

MIN 

75 

71 

70 

69 

69 

71 

68 

66 

65 

70 

69 

68 

66 

69 

69 

72 

69 

70 

71 

66 

68 

70 

72 

72 

69 

65 

68 

67 

66 

65 

67 

GAINESVILLE 

MAX 

87 

82 

85 

91 

94 

87 

93 

94 

95 

92 

91 

93 

94 

95 

91 

92 

93 

90 

84 

87 

92 

93 

96 

89 

81 

85 

80 

86 

90 

91 

99 

MIN 

69 

65 

65 

64 

69 

62 

63 

66 

68 

70 

67 

65 

65 

69 

67 

58 

68 

68 

69 

67 

64 

67 

69 

72 

68 

60 

66 

66 

65 

67 

48 

GLENNVILLE 

MAX 

89 

91 

85 

90 

93 

92 

92 

94 

95 

96 

90 

90 

86 

94 

94 

92 

91 

86 

85 

87 

90 

91 

99 

93 

89 

87 

87 

84 

87 

90 

93 

MIN 

72 

71 

69 

68 

70 

74 

69 

67 

69 

72 

72 

69 

69 

72 

70 

72 

72 

70 

72 

67 

65 

67 

70 

74 

73 

71 

72 

71 

66 

68 

69 

GREENSBORO 

MAX 

91 

87 

8* 

90 

93 

90 

93 

96 

96 

96 

94 

93 

94 

97 

93 

90 

89 

88 

64 

87 

90 

92 

95 

88 

85 

83 

77 

89 

88 

88 

93 

MIN 

73 

67 

70 

65 

67 

69 

65 

66 

68 

71 

72 

68 

68 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

68 

54 

65 

70 

73 

68 

63 

66 

49 

65 

67 

47 

SREENVILLE  2  W 

MAX 

88 

91 

87 

95 

93 

96 

97 

99 

94 

99 

94 

96 

93 

93 

84 

89 

95 

93 

91 

83 

83 

82 

84 

89 

89 

94 

MIN 

71 

69 

69 

64 

65 

68 

70 

71 

67 

63 

64 

44 

68 

68 

66 

64 

63 

71 

70 

68 

65 

60 

60 

64 

64 

64 

GRIFFIN 

MAX 

88 

89 

83 

87 

93 

90 

91 

94 

94 

94 

92 

92 

99 

93 

88 

92 

88 

88 

80 

88 

89 

93 

92 

85 

85 

83 

75 

84 

88 

86 

92 

MIN 

73 

67 

69 

67 

69 

66 

6« 

69 

70 

72 

71 

67 

70 

72 

69 

70 

69 

69 

71 

66 

66 

66 

74 

73 

69 

62 

67 

65 

64 

67 

67 

HARTVELL 

MAX 

91 

90 

90 

92 

95 

92 

9« 

100 

99 

96 

94 

97 

100 

101 

100 

97 

96 

90 

89 

92 

93 

94 

99 

99 

89 

88 

86 

89 

92 

94 

97 

MIN 

69 

67 

68 

63 

69 

67 

63 

68 

71 

70 

67 

64 

68 

70 

69 

68 

67 

68 

70 

66 

66 

67 

71 

70 

46 

60 

65 

65 

63 

64 

69 

HAMKINSVtLLE 

MAX 

94 

92 

95 

96 

97 

93 

92 

99 

98 

94 

96 

90 

82 

81 

87 

90 

93 

93 

92 

86 

90 

SO 

83 

86 

86 

93 

HIN 

70 

70 

65 

67 

68 

70 

70 

67 

70 

64 

71 

72 

70 

72 

67 

58 

69 

73 

74 

78 

67 

73 

70 

67 

65 

68 

HELEN 

MAX 

85 

77 

84 

87 

90 

87 

89 

92 

91 

90 

90 

81 

84 

91 

90 

88 

89 

89 

81 

84 

88 

87 

93 

83 

86 

82 

72 

84 

88 

91 

MIN 

61 

65 

64 

64 

59 

59 

59 

65 

57 

65 

58 

61 

65 

65 

64 

63 

67 

68 

66 

64 

60 

64 

67 

70 

66 

56 

65 

62 

60 

44 

63 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

90 

95 

90 

93 

99 

99 

97 

98 

99 

99 

97 

99 

95 

91 

97 

91 

80 

87 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

88 

82 

85 

83 

89 

91 

99 

MIN 

77 

71 

71 

73 

68 

74 

70 

70 

72 

72 

71 

67 

67 

69 

71 

69 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

75 

66 

73 

72 

69 

60 

70 

HOMERVILLE 

MAX 

90 

93 

95 

94 

97 

95 

96 

101 

98 

100 

94 

97 

92 

89 

93 

96 

94 

90 

87 

89 

94 

91 

100 

96 

90 

87 

90 

88 

94 

MIN 

71 

74 

65 

63 

70 

JASPER 

MAX 

84 

82 

82 

87 

89 

86 

«0 

90 

S« 

as 

88 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

85 

87 

85 

88 

90 

92 

86 

83 

84 

76 

74 

88 

88 

92 

MIN 

63 

65 

63 

66 

59 

61 

63 

67 

68 

64 

67 

66 

71 

68 

65 

56 

66 

69 

67 

62 

64 

70 

71 

67 

69 

67 

63 

42 

66 

69 

47 

JESUP  8  S 

MAX 

92 

92 

88 

88 

93 

93 

92 

94 

97 

97 

89 

90 

87 

99 

94 

95 

93 

90 

86 

86 

90 

93 

99 

95 

90 

89 

93 

78 

87 

91 

92 

MIN 

72 

72 

70 

68 

70 

71 

70 

67 

67 

69 

74 

68 

68 

70 

68 

72 

71 

71 

72 

69 

67 

65 

68 

74 

73 

71 

70 

72 

70 

65 

68 

LAFAYETTE 

MAX 

87 

81 

88 

91 

93 

94 

94 

94 

93 

88 

91 

93 

94 

94 

90 

93 

94 

90 

88 

90 

92 

99 

95 

88 

84 

90 

85 

88 

93 

90 

96 

MIN 

67 

65 

65 

64 

66 

58 

59 

66 

63 

68 

61 

59 

63 

63 

70 

66 

68 

67 

57 

64 

64 

67 

72 

72 

67 

62 

62 

70 

45 

66 

69 

LA  GRANGE 

MAX 

88 

90 

88 

88 

93 

90 

92 

94 

93 

94 

93 

92 

96 

97 

92 

91 

89 

87 

83 

87 

89 

91 

91 

88 

83 

86 

77 

84 

89 

89 

92 

MIN 

71 

69 

70 

66 

67 

62 

63 

64 

66 

70 

64 

63 

64 

68 

47 

69 

68 

67 

71 

66 

69 

69 

71 

72 

69 

63 

69 

64 

64 

64 

47 

LOUISVIU.E 

MAX 

90 

89 

84 

90 

95 

91 

93 

96 

99 

99 

93 

99 

94 

102 

«« 

98 

85 

89 

88 

90 

92 

95 

98 

94 

88 

82 

78 

89 

89 

90 

99 

MIN 

69 

68 

70 

65 

64 

72 

65 

66 

68 

68 

71 

69 

67 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

65 

63 

65 

68 

71 

67 

65 

68 

66 

65 

65 

47 

LUMBER  CITY 

MAX 

93 

87 

91 

89 

94 

99 

97 

97 

92 

92 

92 

97 

94 

94 

92 

91 

84 

88 

92 

94 

98 

95 

87 

87 

89 

82 

88 

90 

HIN 

75 

70 

73 

69 

69 

66 

67 

70 

49 

e^. 

71 

69 

72 

70 

70 

71 

66 

64 

68 

70 

74 

73 

68 

71 

73 

67 

65 

67 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

89 

82 

89 

88 

89 

92 

91 

91 

93 

89 

90 

92 

90 

94 

95 

90 

90 

87 

88 

83 

83 

87 

91 

91 

88 

S3 

82 

79 

81 

89 

88 

MIN 

74 

72 

67 

68 

69 

70 

70 

67 

71 

66 

68 

69 

48 

68 

49 

69 

69 

71 

69 

68 

71 

71 

73 

73 

71 

44 

70 

64 

47 

67 

68 

MACON  HB  AIRPORT 

MAX 

9i 

91 

S3 

88 

96 

94 

94 

96 

98 

97 

94 

94 

94 

100 

95 

95 

93 

88 

80 

91 

91 

95 

93 

93 

87 

80 

79 

84 

90 

89 

94 

MIN 

76 

72 

72 

70 

71 

71 

69 

68 

70 

72 

72 

71 

70 

73 

72 

74 

72 

72 

73 

67 

69 

71 

76 

74 

71 

48 

70 

68 

48 

68 

67 

HARSHAU.VILLE 

MAX 

90 

93 

90 

88 

99 

94 

95 

98 

98 

98 

94 

93 

94 

100 

95 

99 

90 

90 

83 

87 

90 

94 

94 

93 

86 

83 

76 

84 

87 

88 

93 

MIN 

75 

7* 

71 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

73 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

67 

69 

72 

73 

73 

71 

64 

71 

68 

44 

67 

69 

METTER 

MAX 

91 

92 

84 

90 

93 

•3 

91 

93 

96 

98 

90 

92 

91 

97 

97 

99 

90 

85 

83 

89 

90 

93 

97 

99 

86 

84 

SS 

81 

88 

90 

93 

MIN 

73 

70 

67 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

70 

73 

71 

72 

71 

70 

72 

64 

65 

62 

70 

73 

71 

70 

71 

49 

49 

69 

70 

HtOVILLE  EXP  STA 

MAX 

91 

87 

85 

89 

91 

89 

92 

93 

95 

96 

93 

91 

94 

97 

95 

92 

87 

85 

84 

87 

89 

91 

95 

91 

84 

80 

79 

83 

87 

89 

93 

MIN 

70 

70 

71 

67 

70 

74 

73 

68 

68 

69 

68 

70 

70 

69 

7X 

78 

71 

70 

72 

66 

65 

68 

70 

72 

69 

47 

69 

68 

67 

67 

68 

MIULCa6EVIU.E 

MAX 

91 

89 

90 

82 

86 

93 

90 

91 

94 

95 

99 

93 

91 

94 

98 

99 

93 

90 

87 

85 

88 

89 

90 

92 

90 

86 

78 

78 

84 

88 

87 

MIN 

76 

67 

67 

6« 

68 

70 

66 

65 

6« 

67 

71 

71 

67 

69 

49 

71 

70 

70 

71 

66 

64 

64 

45 

71 

69 

65 

64 

67 

65 

49 

65 

MlkLEN 

MAX 

88 

88 

83 

90 

93 

89 

92 

9« 

98 

98 

94 

93 

93 

89 

92 

94 

84 

85 

87 

90 

92 

95 

100 

94 

84 

81 

77 

82 

88 

91 

99 

MIN 

70 

70 

71 

68 

71 

76 

68 

68 

70 

72 

72 

71 

69 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

66 

64 

65 

70 

75 

69 

70 

69 

69 

65 

44 

68 

MMITICELLO  2  NM 

MAX 

M 

90 

S3 

88 

»S 

89 

91 

94 

»4 

94 

91 

91 

94 

94 

90 

91 

90 

88 

84 

87 

90 

93 

92 

87 

85 

84 

76 

84 

88 

88 

92 

MtN 

«7 

62 

68 

60 

«2 

63 

59 

59 

61 

66 

64 

99 

41 

65 

43 

66 

69 

67 

71 

60 

58 

56 

65 

70 

66 

55 

65 

64 

58 

60 

58 

nOSGAN 

MAX 

MIN 

HDOLTRIE  2  ESE 

MAX 

84 

90 

SS 

SS 

91 

04 

90 

91 

94 

94 

90 

87 

89 

90 

93 

90 

89 

87 

87 

85 

88 

94 

93 

93 

84 

81 

84 

78 

84 

87 

91 

MIN 

7* 

70 

69 

69 

69 

72 

68 

68 

69 

71 

67 

65 

47 

n 

70 

68 

69 

68 

69 

69 

71 

68 

71 

71 

71 

66 

71 

70 

69 

67 

49 

NMWNTA 

MAX 

91 

92 

89 

93 

95 

97 

87 

90 

94 

99 

89 

90 

84 

84 

89 

92 

99 

94 

82 

00 

91 

88 

87 

89 

92 

MIN 

72 

7* 

71 

69 

70 

71 

70 

49 

69 

71 

49 

70 

71 

71 

70 

67 

70 

74 

73 

70 

71 

73 

71 

66 

49 

I  aot«s  follovlns  St>tl< 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1957 


D<y    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MASnVILte 

NAX 

92 

9* 

92 

as 

•9 

99 

•» 

90 

97 

98 

94 

92 

•> 

94 

96 

91 

90 

90 

aa 

aa 

93 

99 

99 

99 

92 

86 

as 

82 

89 

91 

95 

92 

3 

HIN 

73 

72 

70 

69 

69 

73 

60 

68 

70 

71 

69 

64 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

67 

73 

73 

71 

67 

72 

72 

70 

66 

68 

70 

NEWINaTOH 

MAX 

n 

90 

U 

92 

99 

90 

•* 

•7 

97 

98 

91 

92 

92 

99 

97 

94 

84 

90 

89 

89 

91 

93 

99 

98 

86 

83 

82 

80 

89 

94 

95 

91 

5 

MIN 

70 

70 

66 

69 

70 

72 

♦7 

68 

60 

71 

71 

70 

68 

72 

70 

73 

71 

70 

72 

66 

63 

64 

70 

71 

71 

71 

44 

69 

67 

67 

68 

69 

0 

NEMNAN 

NAX 

St 

89 

84 

a* 

94 

89 

92 

94 

96 

93 

92 

93 

94 

94 

91 

90 

80 

88 

84 

86 

89 

93 

92 

69 

84 

89 

79 

85 

88 

68 

92 

89 

3 

MIN 

72 

66 

69 

66 

67 

63 

69 

67 

69 

70 

67 

67 

67 

40 

47 

68 

47 

67 

70 

66 

68 

67 

71 

72 

67 

63 

67 

66 

65 

69 

68 

67 

3 

PLAINS  S«  SA  EXP  STA 

NAX 

as 

92 

go 

a« 

94 

92 

94 

97 

98 

99 

99 

94 

99 

100 

99 

93 

69 

88 

88 

89 

91 

94 

99 

92 

89 

84 

80 

82 

a7 

69 

93 

91 

2 

MIN 

73 

7  1 

60 

69 

69 

72 

70 

67 

72 

72 

69 

68/ 

68 

67 

71 

70 

70 

73 

71 

69 

71 

71 

74 

73 

72 

66 

72 

68 

67 

66 

69 

70 

0 

OaiTMAN 

MAX 

91 

92 

90 

91 

8* 

90 

01 

93 

93 

92 

99 

90 

90 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

91 

94 

99 

94 

94 

92 

»» 

as 

82 

as 

82 

sa 

90 

7 

MIN 

73 

79 

74 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

66 

67 

69 

48 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

48 

6S 

72 

71 

69 

72 

70 

4 

ROME 

MAX 

SO 

90 

89 

92 

99 

93 

94 

93 

09 

93 

99 

94 

96 

96 

91 

94 

99 

93 

93 

92 

99 

99 

97 

92 

89 

92 

89 

91 

96 

9f 

98 

93 

6 

MIN 

70 

63 

67 

64 

67 

60 

36 

63 

64 

71 

62 

63 

69 

71 

72 

70 

69 

68 

72 

65 

61 

62 

72 

73 

71 

45 

70 

65 

62 

65 

67 

64 

4 

ROME  KB  AinpOST 

MAX 

e« 

87 

•« 

91 

99 

90 

94 

94 

96 

91 

93 

99 

94 

99 

92 

94 

94 

91 

as 

91 

92 

97 

99 

89 

86 

90 

79 

90 

93 

93 

98 

91 

7 

HIN 

70 

66 

68 

64 

66 

61 

sa 

62 

63 

70 

69 

62 

64 

72 

71 

66 

49 

69 

71 

66 

62 

62 

72 

73 

68 

65 

69 

66 

63 

65 

69 

64 

4 

SANOERSVILLK 

MAX 

as 

88 

83 

87 

92 

90 

91 

94 

94 

99 

92 

93 

94 

98 

94 

94 

87 

87 

85 

87 

88 

93 

96 

91 

86 

79 

79 

79 

87 

89 

93 

89 

9 

MIN 

72 

68 

70 

67 

66 

66 

66 

66 

71 

71 

71 

70 

64 

72 

71 

72 

72 

70 

73 

66 

67 

72 

73 

75 

71 

64 

69 

66 

66 

65 

64 

69 

1 

SAPELO  ISLAMO 

MAX 

•2 

87 

84 

8« 

97 

88 

86 

87 

90 

99 

88 

87 

87 

91 

99 

03 

91 

90 

34 

86 

84 

87 

94 

97 

88 

84 

81 

81 

84 

86 

87 

66 

2 

MIN 

72 

73 

74 

79 

73 

7& 

71 

71 

73 

75 

71 

71 

73 

71 

66 

72 

74 

72 

74 

77 

74 

71 

74 

76 

74 

71 

71 

71 

72 

74 

73 

72 

g 

SAVANNAH  USOA  PL  SARDEN 

MAX 

90 

89 

83 

87 

90 

91 

88 

93 

94 

96 

88 

88 

87 

93 

92 

93 

sa 

87 

84 

86 

87 

90 

99 

92 

84 

84 

S9 

80 

87 

90 

91 

ss 

8 

HIN 

70 

70 

68 

67 

68 

72 

66 

65 

66 

72 

70 

66 

67 

67 

49 

71 

70 

71 

66 

65 

63 

63 

68 

74 

72 

71 

72 

70 

68 

64 

47 

66 

5 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

99 

88 

80 

87 

91 

91 

89 

92 

99 

97 

86 

88 

89 

94 

99 

92 

87 

87 

83 

84 

87 

91 

99 

93 

84 

86 

85 

79 

86 

90 

91 

88 

7 

MIN 

71 

72 

70 

66 

70 

66 

67 

67 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

68 

67 

47 

70 

73 

72 

71 

71 

70 

48 

49 

70 

69 

9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

90 

8« 

84 

86 

as 

as 

89 

90 

91 

86 

86 

89 

88 

90 

90 

87 

69 

as 

86 

84 

90 

94 

91 

89 

84 

81 

84 

84 

88 

87 

3 

MIN 

72 

73 

70 

71 

76 

74 

72 

74 

77 

73 

74 

75 

74 

72 

72 

75 

72 

78 

77 

74 

75 

76 

73 

75 

75 

72 

74 

73 

74 

74 

0 

SURRENCY 

MAX 

90 

91 

90 

89 

93 

92 

93 

94 

97 

97 

96 

90 

89 

99 

99 

95 

92 

87 

82 

88 

90 

94 

97 

99 

92 

87 

as 

82 

88 

69 

93 

91 

3 

MIN 

69 

71 

70 

68 

69 

73 

68 

67 

67 

71 

71 

69 

67 

70 

70 

73 

71 

71 

72 

47 

65 

69 

70 

74 

72 

70 

71 

72 

66 

67 

6a 

69 

s 

SHAINSBORO 

MAX 

90 

90 

84 

89 

94 

90 

90 

94 

96 

97 

91 

90 

90 

98 

97 

92 

67 

87 

S4 

aa 

90 

93 

97 

94 

89 

87 

89 

93 

91 

0 

HIN 

72 

70 

69 

68 

68 

63 

69 

71 

71 

72 

77 

70 

69 

73 

79 

72 

73 

73 

71 

44 

65 

69 

71 

71 

71 

67 

69 

69 

70 

2 

TALBOTTON 

HAX 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

91 

88 

93 

91 

as 

84 

84 

76 

81 

83 

83 

91 

HIN 

70 

72 

70 

70 

67 

67 

64 

64 

70 

73 

67 

65 

67 

71 

69 

70 

40 

68 

48 

47 

67 

69 

72 

71 

68 

62 

67 

67 

64 

65 

67 

67 

9 

TALLAPOOSA  2  NNK 

HAX 

89 

8« 

•4 

87 

91 

as 

91 

91 

92 

87 

89 

89 

93 

92 

89 

92 

S9 

86 

S3 

S4 

89 

92 

92 

89 

84 

84 

81 

84 

S9 

88 

92 

86 

0 

MIN 

69 

6* 

67 

60 

64 

Sb 

61 

60 

39 

65 

59 

59 

61 

61 

69 

71 

64 

64 

71 

65 

61 

61 

46 

72 

66 

65 

66 

65 

58 

69 

69 

64 

4 

THOMASTON  ]  S 

MAX 

91 

94 

88 

91 

99 

9S 

94 

96 

97 

98 

96 

94 

98 

91 

94 

94 

89 

89 

84 

84 

91 

94 

94 

92 

86 

86 

78 

87 

89 

69 

94 

91 

4 

MIN 

73 

68 

70 

67 

66 

66 

64 

64 

66 

68 

69 

65 

69 

62 

67 

67 

67 

70 

72 

66 

68 

67 

70 

72 

69 

47 

70 

67 

68 

69 

70 

67 

8 

THOMASVtLLE 

MAX 

92 

93 

91 

87 

93 

97 

94 

94 

96 

98 

94 

91 

92 

94 

99 

94 

02 

as 

88 

90 

92 

93 

93 

93 

87 

81 

78 

89 

89 

90 

94 

91 

3 

MIN 

76 

71 

70 

71 

72 

73 

68 

66 

72 

71 

74 

66 

67 

71 

70 

68 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

72 

73 

71 

47 

47 

73 

70 

69 

72 

70 

S 

THOMASVILLE  KB  CITY 

MAX 

87 

9* 

90 

88 

93 

97 

99 

97 

97 

96 

92 

91 

91 

96 

96 

99 

90 

aa 

89 

90 

93 

96 

93 

93 

86 

84 

85 

63 

90 

00 

99 

91 

7 

MIN 

74 

72 

70 

71 

73 

72 

70 

70 

73 

74 

75 

66 

69 

69 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

76 

49 

74 

74 

71 

72 

74 

72 

1 

TirrON  E«P  STATION 

HAX 

90 

87 

92 

92 

88 

94 

93 

93 

94 

96 

97 

91 

92 

92 

96 

92 

92 

84 

84 

89 

88 

92 

93 

94 

94 

87 

85 

65 

81 

86 

90 

90 

6 

75 

72 

71 

70 

69 

72 

69 

68 

69 

71 

71 

67 

67 

70 

70 

68 

70 

70 

72 

69 

71 

69 

72 

73 

73 

66 

72 

73 

69 

65 

66 

70 

il 

TOCCOA 

HAX 

89 

88 

86 

90 

99 

86 

92 

94 

94 

93 

69 

93 

96 

97 

94 

94 

92 

86 

S4 

86 

90 

91 

95 

89 

81 

84 

77 

87 

90 

91 

93 

90 

>0 

70 

64 

67 

62 

70 

62 

64 

63 

69 

72 

63 

63 

65 

66 

68 

68 

67 

67 

69 

66 

63 

69 

66 

71 

68 

61 

67 

03 

63 

67 

49 

64 

■  3 

VALOOSTA  K  N» 

HAX 

aa 

92 

92 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

96 

90 

91 

90 

93 

94 

93 

89 

89 

87 

90 

92 

94 

99 

92 

89 

85 

as 

86 

sa 

90 

93 

91 

■  1 

76 

72 

72 

70 

70 

71 

66 

68 

69 

71 

69 

65 

64 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

48 

71 

74 

73 

72 

73 

73 

71 

68 

71 

70 

i3 

HARRENTON 

HAX 

90 

87 

83 

89 

93 

90 

92 

99 

98 

97 

99 

92 

96 

100 

94 

91 

89 

89 

87 

88 

89 

92 

94 

90 

89 

81 

S3 

89 

89 

91 

93 

90 

|4 

76 

63 

70 

68 

68 

72 

69 

66 

68 

70 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

66 

64 

45 

71 

72 

66 

65 

66 

64 

66 

65 

69 

46 

i3 

NASMIHaTON 

HAX 

90 

90 

90 

94 

»9 

92 

89 

93 

94 

96 

94 

91 

93 

99 

96 

96 

91 

86 

90 

S6 

00 

92 

92 

92 

93 

89 

82 

70 

86 

89 

90 

90 

•  2 

MIN 

70 

67 

70 

62 

63 

68 

68 

63 

68 

73 

69 

65 

65 

65 

68 

66 

69 

66 

71 

69 

63 

66 

66 

68 

68 

59 

61 

65 

64 

65 

64 

66 

■  5 

MAVCROSS 

MAX 

90 

93 

91 

90 

93 

93 

93 

99 

97 

96 

91 

91 

89 

99 

99 

95 

90 

91 

88 

aa 

91 

94 

99 

94 

88 

88 

89 

87 

89 

89 

93 

01 

■  7 

MIN 

77 

7* 

74 

71 

70 

73 

71 

69 

71 

73 

72 

70 

68 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

73 

75 

73 

69 

72 

72 

71 

67 

70 

71 

■  5 

MAYNeSBOftO  2  NE 

MAX 

89 

S8 

88 

91 

92 

91 

92 

99 

96 

96 

96 

93 

94 

92 

94 

94 

86 

90 

84 

88 

90 

02 

99 

93 

93 

89 

77 

S4 

88 

90 

94 

90 

•  6 

MIH 

70 

70 

70 

66 

70 

75 

66 

69 

70 

71 

70 

66 

68 

72 

71 

71 

69 

67 

72 

65 

63 

44 

70 

73 

68 

65 

68 

64 

65 

61 

47 

68 

■  4 

WEST  POINT 

MAX 

H 

99 

a7 

88 

99 

92 

92 

96 

96 

94 

91 

92 

96 

98 

93 

92 

88 

89 

84 

aa 

89 

92 

93 

87 

84 

84 

79 

84 

89 

88 

92 

90 

■  0 

MIM 

73 

72 

71 

6« 

69 

65 

65 

65 

66 

71 

63 

64 

66 

69 

66 

72 

69 

68 

72 

49 

71 

49 

74 

74 

70 

65 

70 

67 

65 

65 

67 

68 

i9 

NINOCR  1  SSE 

HAX 

88 

a* 

83 

87 

92 

87 

91 

92 

94 

94 

90 

92 

94 

97 

94 

93 

89 

89 

83 

84 

88 

90 

95 

91 

82 

84 

78 

89 

87 

B7 

92 

86 

■  9 

MIM 

70 

67 

63 

62 

63 

63 

62 

63 

69 



70 

69 

69 

63 

49 

66 

65 

67 

68 

70 

64 

60 

62 

67 

71 

67 

60 

65 

65 

63 

65 

64 

65 

•  3 
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Tablti  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JULY  1957 


Day  of  month 


dunoD 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

9 

10 

jj 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

.33 

WIND 

17 

'l3 

8 

'^6 

11 

9 

'^9 

15 

13 

11 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.15 

.41 

.20 

.14 

.34 

.24 

.30 

.27 

.32 

.33 

.41 

.36 

.19 

.30 

.28 

.21 

.24 

.17 

.23 

.27 

.24 

.46 

.20 

.20 

.29 

.29 

.28 

.35 

.20 

.32 

.26 

8.45 

KIND 

54 

34 

62 

53 

16 

41 

40 

7 

42 

41 

47 

58 

40 

26 

37 

33 

29 

40 

80 

78 

58 

35 

26 

S3 

64 

76 

92 

104 

32 

45 

32 

1475 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.18 

.32 

.25 

.17 

.20 

• 

.82 

.23 

.50 

.33 

.39 

.31 

.35 

.47 

.22 

.22 

.29 

.13 

.18 

.35 

_ 

.19 

.35 

_ 

.15 

.37 

.12 

.32 

.24 

.20 

.18 

B8.56 

WIND 

43 

52 

58 

34 

38 

40 

44 

42 

58 

38 

43 

33 

42 

60 

44 

35 

34 

27 

73 

28 

29 

31 

42 

73 

38 

64 

72 

53 

21 

25 

19 

1333 

EXPERIMENT 

EVAP 

.20 

.32 

.33 

.15 

.24 

.33 

.31 

.23 

.35 

.31 

.39 

.29 

.30 

.28 

.25 

.15 

.21 

.37 

.27 

.09 

.30 

.26 

.28 

.34 

.25 

.24 

.19 

.02 

.19 

.26 

.18 

7.88 

WIND 

114 

43 

43 

45 

32 

40 

25 

30 

29 

51 

58 

30 

42 

45 

33 

67 

45 

25 

68 

65 

57 

38 

30 

100 

67 

80 

65 

50 

33 

27 

23 

1480 

BOGGARDS  MILL 

.  15 

.  23 

.  22 

.  26 

.  29 

.  15 

.15 

.  08 

.  08 

.  19 

.20 

B6.40 

WIND 

33 

24 

24 

18 

15 

19 

17 

18 

14 

14 

19 

16 

'25 

15 

14 

14 

12 

9 

'23 

7 

9 

13 

20 

29 

16 

21 

3 

24 

15 

11 

SIS 

MAX 

93 

103 

100 

101 

107 

104 

107 

102 

104 

103 

105 

88 

97 

97 

105 

105 

98 

87 

88 

87 

99 

101 

100 

99.2 

MIN 

80 

76 

76 

78 

76 

80 

76 

77 

79 

79 

79 

76 

77 

76 

79 

79 

80 

75 

78 

78 

76 

77 

78 

77.6 

HOME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.26 

.13 

.16 

.24 

.28 

.30 

.24 

.26 

.30 

.37 

.26 

.31 

.23 

.24 

.24 

.26 

.24 

.19 

.25 

.29 

.30 

.27 

.29 

.19 

.22 

.32 

.10 

.20 

.23 

.22 

7.56 

WIND 

53 

20 

15 

21 

8 

25 

21 

16 

15 

26 

38 

18 

13 

12 

24 

28 

15 

16 

IS 

59 

18 

33 

13 

44 

30 

49 

36 

32 

10 

11 

15 

752 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

.20 

.11 

.23 

.20 

.17 

.22 

.00 

.26 

.24 

.24 

.28 

.19 

.23 

.22 

.18 

.17 

.18 

.12 

.09 

.17 

.16 

.22 

.19 

.21 

.25 

.11 

.07 

.13 

.04 

.19 

.18 

S.4S 

WIND 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Time 

Day  of  month 

Avaxage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EXPERIMENT 

4  INCHES 

10AM 
4PH 

77 

77 
82 

76 
83 

76 
82 

76 
82 

75 

81 

77 
83 

77 
81 

78 
81 

75 
81 

76 

75 

76 
78 

75 
80 

76 
77 

76 
80 

75 
80 

77 
81 

77 
•  90 

77 
84 

77 
83 

72 
79 

73 
73 

73 
82 

80 
83 

77 
83 

82 
87 

76 
81 

2 
5 

8  INCHES 

lOAH 
4PM 

74 

72 
75 

74 
78 

74 
77 

74 
78 

75 

80 

76 
83 

76 
78 

74 

75 

75 
80 

76 

75 

76 
78 

75 
77 

73 
73 

73 
76 

73 
77 

74 
78 

75 
80 

77 
74 

74 

76 

70 
74 

72 
72 

70 
73 

73 
75 

74 

76 

74 

78 

74 

76 

0 
7 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

95 
81 

91 
80 

97 
80 

97 
80 

95 
80 

102 
79 

101 
78 

99 
78 

101 
81 

104 
81 

106 
82 

98 
79 

99 
79 

97 
79 

102 
81 

99 
79 

101 
80 

92 
79 

90 
79 

94 
78 

91 
77 

99 
79 

102 
80 

104 
83 

105 
83 

92 
78 

89 
77 

88 
78 

86 
78 

95 
77 

95 
77 

97 
79 

0 
4 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
82 

86 
81 

87 
81 

88 
82 

87 
82 

88 
81 

87 
80 

87 
80 

90 
82 

90 
83 

90 
84 

89 
82 

88 
82 

88 
82 

88 
83 

88 
83 

88 
83 

86 
82 

85 
81 

85 
80 

84 
80 

87 
81 

88 
82 

89 
83 

88 
83 

85 
80 

83 
80 

83 
80 

82 
80 

85 
80 

86 
80 

86 
81 

8 
5 

Ezperlnent  -  Four  Inches  for  Alfalfa  and  8  Inches  for  Corn.     •  Mowed  Alfalfa.     Soil  type:     Cecil  Sandy  Loaa. 


Tlfton  Exp  Station  -  Soil  type:    Tlfton  loamy  sand.    Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JULY  1957 


-O- 


GEORGIA 


Ellgbtover  'jocMa«fl  8  WKW,  3.  C. 
-0-Cl«7toi>  1 


ST*TyTE  MILE* 


-<^CleuoB  College,  S.  C. 
Oekvmj,  S.  c. 


O    •    9    Pncifiltetlen  oo/y 

-O"  ■♦■  "O-  Precipitation  ana  Ttmfitrvtutr 
■4^         -4^  Prwclpltothn,  Ttmperatvr*  and  Evopentlon 

Tfpt  of  gog»       O  Hon-rtcofdlng, 

AHfA*  combifetiort$  indlcvtw  M#  0¥aUotillty  et 

men  dffollwd  meteenlogtcol  dotv 


Jacksonville  TB  AP,  rie. 


Oleo  8t.  lUrr  VurMrlee,  Fla. 


69 


63 


■eTieed  TBPC,  Chat  tMooga  .  T«tti 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JULY  1957 


Clavalud  6  O,  Titan. 

I  -o- 


Andrswa  2  I,  C. 

I  -o- 


CbKttwioor*  IB  AP,  Tean 


/      0*  O     /I         0  = 

Tunoel  Hill 
O  *-I>»ltoojH 


GEORGIA 


Log  Pi 


Bis  log  Tmwo  -{^ 

Laf  Kjrette 


;  WFQT     B«""0  I    c*?f7r.NUK  I  K  - 

I    VVLb  I  c^iUui.  ixp  It.tloa    |— \  I 


I  Curryvllle  2  ¥ 

I      '  Vf'  Adalra 


^       -O-  CedartOTo 


I       ^  LIm  Branch 

\  b 


T»  llapooaa  Jjpni 


\ Borne -O-      \      „  I  Ti  1 1  >l    '        wouna  s 

C»rtere»lllo  3  B¥     .    ,  Wcanton,  QcuMjilag 

C...  Spge  4  BS>  -'    ^>  _C«rt«r.;ill<,Q     ^  »  I.  /]"""■ 
T..,  Ul';-I—„^,„^  "ell.  Cro,-  -  • 


°  \ 

Blgta  Tower,  il» 

r 
t 


o 

Franklin 


I  Atlanta  Bolton  X 
DouglaaTllle,  *  Atlanta  WB  AP 


■  Atbena  Col  of  Agi 


Joneaboro  '  \ 

)'l^rl.e^t  .  '  J.ok=o=  Da.  CENTRAL^'' 

\_/  -dk  ^      •,   -o-  ; 

_/■  X>      /  MODtlcello  2  HW  ^  Spar 

 \    _L  y.. 


Danburg  4  (WE  Coralck  9  K, 

*  X  ° 

LlDcolDton  X  Trenton  I  NUB,  S.  C. 

\      O         V  I  -O- 

o  \ 

Wasbingt' 


-o- 

Clarka  Sill  Daa,  S.  C. 


iington     ■'^^^  wB-i,i>rKB  niii  uaa,  a 

*  I  >  August a 


y  Augusta 

^  n.. 


yarr.nton    \^  @0 

9  y  Augujta  WB  Ai; 

ta  2  miw 


teTlaod  wapc,  Chattanooga,  Teni 


iBollnes  are  dram  througb  points  of  approzlaately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data", 


-  102  - 


STATION  INDEX 


CCOftGIA 
JULt  1957 


StaUen 

Ind»x  No. 

County 

.3ge  I  1 

Latitude 

Longitude 

• 

ObMr- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

z 

• 

a 

County 

Drainage  1  1 

2 

1 

1  Longitude 

Elevation 

Obser 
vatlon 
Time 

Observer 

Hefer 

To 
Tables 

1  Temp,  j 

d 
• 

Temp.| 

d 
• 

&. 

0010 

9 

92  00 

S9  IS 

SEOBGE  H.  DOVDY 

C 

HAMILTON  *  N 

4091 

3 

33  *9 

8*  9B 

440 

HID 

eCUE  SPRI.SGS  FARM 

C 

AMIRSVILLE 

00«1 

12 

9*  22 

B*  9« 

HARVEY  C»  HOTT 

C 

HARALSON 

99  I* 

B*  94 

4*0 

HID 

MRSa  RUTH  T>  GABLE 

C 

0093 

14 

31  00 

n  29 

BROOKS  ALOERMAN 

HARTWELL 

1* 

B2  94 

7B5 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

3  19 

7 

AILET 

MONTOOMERY 

10 

92  11 

S2  3* 

290 

0A 

JAMES  A.  STACY 

2 

9  S  • 

7 

HARTWCLL  B  C 

MM 

HART 

1* 

3*  21 

82  90 

490 

aA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

ALAPAHA  eiP  STATION 

01>1 

BEMtieN 

16 

31  21 

aa  19 

2«1 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2 

1  » 

7 

HAWK INSVI LLC 

*1T0 

PULASKI 

• 

92  IT 

B9  28 

2*9 

6P 

TA 

Rt  A.  MC  LENDON 

2  9  5 

7 

0140 

oousncRTT 

A 

11  39 

S*  10 

7P 

FRANK  S*  ORTON 

2 

9  9 

7 

HAtLEHURST 

JEFF  DAV I 5 

31  99 

»  39 

299 

MID 

WOOOROW  W.  BROWN 

c 

ALLATOONA  DAM  2 

oiai 

3*  10 

B*  *4 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

19  4 

7  C 

3*  *2 

83  ** 

1*90 

BA 

BA 

JOHN  F.  GREER 

2  9  9 

7 

A  LMA  CAA  A 1 RPOB  T 

0211 

13 

31  92 

B2  31 

>4ID 

3  9 

7 

9*  93 

B*  06 

2100 

aA 

TVA-131 

3 

ALPKARETTA  1  HW 

02ie 

FULTOH 

M  09 

B*  IB 

1104 

6P 

ELI    I.  GAINES 

2 

3  9 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34  57 

03  *« 

1990 

7A 

TVA~151 

9 

AMERICUS  *  EKE 

0253 

SUMTfR 

• 

92  06 

B*  10 

*T« 

6P 

7A 

BLANCKE  S.  RHYNE 

2 

3  9 

MOG&AROS  MILL 

4340 

BAKER 

* 

31  13 

04  3  7 

192 

MID 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  15 

6  7 

AMERICUS  EIP  STA  NRSY 

025fl 

A 

32  06 

S4  14 

"J? 

U  OP  SA  EXP  STA  HRS^ 

C 

16 

31  02 

B2  49 

ISO 

9P 

CITY  OF  HOMERVILLE 

2  3  9 

7 

02M 

3*  99 

B4  01 

W ILK INSON 

10 

B3  10 

**a 

5P 

5P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

INAC 

t/97 

040« 

16 

91  42 

99  39 

OP 

It 

citt  of  ASHBURN 

3  9 

B9  91 

*20 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

ATHENS 

0A30 
0492 

CLAME 

10 

33  94 

B3  33 

700 

»P 

PROP*  E.  S.  SELL 

2 

9  9 

7 

JASPER 

*4*B 

PICKENS 

34  29 

8*  26 

ROBERT  M,  eOOE 

2  3  9 

7 

c 

ATHENS  COL  OF  AGPt 

CLARKE 

10 

33  99 

B3  21 

6S9 

BP 

OP 

COLLEGE  EXP  STATION 

2 

3  9  4 

JESUP 

4471 

WAYNE 

31  37 

61  93 

100 

MID  iCITY  OF  JESUP 

atkns  «b  airport 

0A*9 

10 

33  97 

B3  IB 

XID 

U.  S.  NEATMEB  eUREAl 

2 

3  9 

7 

1 

31  29 

61  99 

100 

5P 

9P 

BRUNS  PULP  *  PPR  CO 

2  3  5 

J 

ATKINSON   1  V 

15 

31  13 

BI  92 

MRS.   CATHLAEEN  SNITt 

JOHHTOWN 

34  31 

B*  17 

MID 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

ATLANTA  eOLTON 

0*** 

33  *9 

8*  20 

789 

7A 

HENRY  T.  8ARNETT 

JONESBORO 

33  31 

6*  21 

990 

BA 

E.  J.   SWINTi  SRa 

ATLANTA  »B  AIRPOAT 

OAM 

FULTON 
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Additional  inforutloo  rsgafdiDS  the  clln&te  of  Georgia  may  be  ottBined  b7  vrltlng  to  the  State  CllnatologlBt  at  Agricultural  Engineering  Building,  Oniverslty  of  Georgia,  Athena,  Georgia, 
or  to  *nj  Weather  Bureau  Office  near  jou. 

yigurea  and  letter*    following  the  station  naae,  such  rut  12  S8W,  indicate  distance  in  Hiles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deoenber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nontha  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divieiocs,  as  used  in  Table  3,  became  effective  with  data  for  SeptoHber  1966. 

UnlesB  otherwise  indicated,  dlMenaiooal  units  used  in  this  bulletin  are:     Teaperature  in  'f,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  moTemeat  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatares  from  66^  P. 

Evaporation  la  Measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaMter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.    Hax  and  Mln  In  Table  6  refer  to  extreaes  of 
teaperatnre  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obeervatloo. 

Long-tera  aeans  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obaervatione  taken  at  the 
present  location.    Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasiooal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpactc  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Kntrles  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,.  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 
local  use.     During  the  sximmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.    Ho  record  in  Tables  S  and  3,  is  indicated  by  no  entry.    Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 

precipitation  totals, 
•f    And  also  on  a  later  date  or  dates. 
*-*    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  la  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  in  following  aeasureaent ,  tiae  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Prlclpltatlon  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  ^.hat  soil  temperatures  are  published, 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  this 

stations,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  froa  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
T    Includes  total  for  previous  month. 

Inforaation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  inforaation  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


HWRC.  ,  Ashevllle,   IT.  C.   — -  9/3/57    850 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  dryness  of  the  preceding  month  con- 
tinued in  August  and  extended  throughout 
the  State,  with  only  a  few  localities 
boasting  of  precipitation  totals  greater 
than  the  long-term  means.     Once  again 
the  Northwest  Division  was,  relatively, 
the  driest  area  in  the  State,  and  con- 
tained the  station  with  the  least  pre- 
cipitation:    Cartersville  3  SW,  with 
only  0.35  inch.     Ironically,  only  75 
miles  further  south,  Greenville  2  W  had 
the  greatest  precipitation  for  the  month, 
10.19  inches,  of  which  8.35  inches  was 
noted  on  the  19th. 


too  late  to  halt  this  loss.  Weather 
conditions  were  ideal  for  harvesting 
cotton  and  peanuts,  and  these  operations 
progressed  rapidly.     The  early  corn  crop 
passed  the  critical  stage  before  the  dry 
weather  could  do  much  damage,  but  the 
late  crop  suffered  considerably.  Dry 
soils  encouraged  premature  dropping  of 
pecans,  and  delayed  land  preparation  for 
fall  seeding  of  small  grains  and  winter 
pastures.     By  the  end  of  the  month,  the 
grazing  capacity  of  pastures  was  reduced 
to  critical  levels  in  most  areas  due  to 
inadequate  rainfall. 

DESTRUCTIVE  STORMS 


As  in  July,  temperatures  this  month 
averaged  below  the  seasonal  expectancies. 
Maximum  temperatures,  on  the  other  hand, 
reached  or  exceeded  90°  more  frequently 
than  usual .     Temperature  extremes  ranged 
from  43°  at  Blairsville  Exp.  Sta.  on  the 
27th  to  103°  at  Allatoona  Dam  2,  Rome, 
Hartwell,  Louisville,  and  Homerville  on 
various  dates. 

WEATHER  DETAILS 

Maximum  temperatures  reached  the  century 
mark  during  the  month's  opening  warm 
spell .     Thundershowers  preceded  and 
accompanied  the  passage  of  a  cold  front 
on  August  5  and  6.     The  cooler  Canadian 
air  that  followed  the  front  brought  the 
lowest  temperatures  of  the  month  to  much 
of  the  northeast  portion.     By  August  10, 
warm,  humid  conditions  returned,  although 
thundershowers  remained  widely  scattered. 
Another  slowly  moving  cold  front  reached 
the  State  on  August  17,  setting  off  wide- 
spread thundershower  activity,  and  inau- 
gurating a  week  of  cool  weather.  Tempera- 
tures were  more  nearly  seasonal  during 
the  closing  week  of  the  month;  showers 
were  widely  scattered,  and  confined 
almost  entirely  to  the  south  portion  of 
the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

The  continued  dry  weather  during  the 
early  part  of  the  month  checked  cotton 
fruiting  and  caused  the  top  crop  to  shed 
in  the  north  portion.     Rains  on  August 
17-18  followed  by  cooler  weather  were 


Thunderstorm  activity  on  August  12,  and 
four  other  days  of  lesser  importance, 
accounted  for  all  of  the  casualties  and 
property  loss  attributed  to  weather  dur- 
ing the  month.     The  storms  of  August  12 
resulted  in  one  person  killfed  by  light- 
ning in  Atlanta,  one  person  injured  in 
Calhoun  as  a  trailer  was  overturned  by 
wind,  and  another  injured  near  Americus, 
in  Sumter  County,  as  one  of  11  telephone 
poles  toppled  by  the  wind  fell  on  a 
moving  automobile  causing  a  wreck.  Minorr 
to  light  damage  was  done  by  wind,  rain, 
and  lightning-set  fires  on  August  12  in 
Atlanta  and  nearby  counties,  while  wind 
damage  to  roofs,  trees,  and  automobiles 
was  more  severe,  but  moderate,   in  Calhoun 
Minor  wind  damage  to  trees  and  utility 
poles,  and  lightning  strikes,  were  re- 
ported in  Alma  on  August  4.     Wind  heavily; 
damaged  the  high  school  gym  at  Buchanan 
on  August  11,  with  lesser  damage  to 
residence  roofs,  trees,   and  power  lines; 
the  financial  loss  was  light.     There  was 
widespread  minor  wind  and  lightning  dam- 
age in  Marietta  on  August  14.     On  August 
17,  a  windstorm  at  Hawkinsville  caused 
light  damage,   destroying  a  frame  buildinfi; 
uprooting  trees,  and  damaging  roofs, 
chimneys,  and  TV  antennas. 

FLOODS 

None. 

Harold  S.  Lippmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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12 

56 

24 

0 

1 7 

0 

0 

0 

6.  28 

4.64 

19 

.0 

0 

3 

2 

2 

MARSHALLVILLE 

92.3 

68.4 

80.4 

100 

3  + 

69 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1.86 

1.03 

15 

•  0 

0 

3 

1 

1 

NEWNAN 

90.4 

65.9 

78.2 

.  7 

98 

3 

60 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

3.63 

.88 

1.63 

19 

.0 

0 

4 

3 

I 

TALBOTTON 

89.4 

66.0 

77.7 

98 

13+ 

57 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

3.09 

.  74 

1 9 

.  0 

0 

7 

4 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

69.2 

60.0 

74.6 

- 

2.1 

100 

12 

50 

9+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.50 

1.37 

2.00 

18 

.0 

0 

7 

8 

1 

THOMASTON  2  S 

93.8 

66.1 

80.0 

100 

16 

56 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

1.07 

.42 

19 

.  0 

0 

4 

0 

0 

WEST  POINT 

91.4 

66.0 

78.7 

1.0 

99 

3 

5  7 

24 

0 

1 9 

° 

° 

° 

2.16 

_ 

2.93 

1.40 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

78.4 

1.0 

3.92 

.69 

.0 

CENTRAL 

A 1  LEY 

AM 

COVINGTON 

91.1 

64.  7 

77.9 

1.6 

2+ 

57 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

2.46 

1.24 

1.79 

20 

.  0 

0 

3 

1 

I 

DUBLIN 

92.5 

65.4 

79.0 

1.9 

98 

1  + 

57 

22+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.0 

0 

EASTMAN   1  W 

91.7 

66.3 

1.8 

99 

17 

0 

21 

0 

0 

0 

6.60 

.27 

2.66 

18 

.0 

0 

4 

4 

2 

FORSYTH  1  S 

91.5 

66.0 

78.8 

101 

12 

58 

25 

0 

20 

^ 

^ 

1.61 

.68 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

91.1 

66.9 

79.0 

1.3 

99 

3  + 

57 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

4.  19 

.09 

1.19 

5 

•  0 

0 

7 

5 

1 

GREENSBORO 

91.1 

66.3 

78.7 

.  6 

101 

13 

58 

24 

0 

1 7 

0 

0 

4.96 

.60 

3.47 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

HAWKINSVILLE 

91  .9 

67.5 

79.7 

1.7 

100 

17 

57 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

4.88 

.65 

2.06 

18 

•  0 

0 

6 

3 

3 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

92.8 

69.0 

80.9 

.  8 

1 00 

2  + 

58 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1.91 

2.73 

1.00 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

MILLEDGEVILLE 

AM 

90.6 

65.1 

77.8 

_ 

2.5 

98 

14 

24 

0 

1 8 

® 

^ 

^ 

3.15 

_ 

.89 

1.68 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONTICELLO  2  NW 

89.5 

61.1 

75  .  3 

97 

12  + 

49 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

2.04 

.90 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

SANDERSVILLE 

91.4 

67.6 

79.5 

99 

12+ 

59 

8+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.97 

.65 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

78.8 

1.7 

3.17 

1.19 

.0 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

91.7 

66.5 

79.1 

.7 

102 

12 

55 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

2.54 

1.67 

1.  14 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

AUGUSTA 

92. 5M 

68.8 

80. 7M 

102 

12 

59 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

4.88 

1.53 

18 

.0 

0 

7 

5 

2 

BROOKLET   1  W 

90.8 

69.9 

80.4 

.6 

98 

17 

64 

21  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1.54 

4.  14 

.88 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

LOUISVILLE 

93.1 

65.9 

79.5 

1.6 

103 

12  + 

68 

8+ 

0 

22 

0 

0 

0 

3.96 

.64 

1.75 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

METTER 

92.3 

69.6 

81.0 

101 

12 

62 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

.63 

.27 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIOVILLE  EXP  STA 

90.0 

67.0 

78.5 

99 

13 

60 

8+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3.02 

2.14 

19 

.0 

0 

6 

1 

I 

MILLEN 

92.9 

68.4 

80.7 

1.1 

102 

12+ 

60 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

2.39 

2.31 

1.00 

19 

.0 

0 

S 

2 

1 

NEW  I NGTON 

92.7 

66.1 

60.4 

99 

3+ 

62 

8+ 

0 

22 

0 

0 

0 

2.70 

2.00 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

SWAINSBORO 

92.4 

69.2 

60.8 

101 

12 

62 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.78 

.56 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

WARRENTON 

91.5 

66.2 

78.9 

.6 

102 

13 

67 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

4.42 

.18 

3.20 

17 

.0 

0 

3 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Averacje 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

s 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Grealest  Day 

Date 

Snov 

J,  Sleel 

No 

oi  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

2 

& 

£ 

0 

S 
5 
° 

a> 
0 

-  ° 

90-  or  1 
Above  1 

0  i 

hi 

0  s 

°  t 

0  0 

WAYNESBORO  2  NE 

91*3 

66.2 

78.9 

96 

10+ 

20 

6.62 

2.10 

15 

•  0 

5 

D I V I S I  ON 

79.9 

-1.1 

3.04 

-  1.67 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

9'..1 

69.8 

62.0 

-      .  1 

100 

12  + 

59 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

1.46 

-  3.78 

.48 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

AMERICUS  4  ENE 

93.0 

68.9 

81.0 

.  1 

102 

1 2 

60 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

.99 

-  3.52 

.55 

17 

.0 

0 

2 

I 

0 

BA INBR IDGE 

93  .4 

69.  5 

81.5 

.  2 

100 

2  7 

57 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

1.75 

-  4.08 

.62 

19 

.0 

0 

1 

0 

BLAKELY 

91.5 

69.5 

80,5 

.  4 

98 

60 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

6.56 

.16 

2.96 

13 

.0 

0 

3 

3 

CAIRO  2  NNW 

91.5 

70.0 

80,8 

98 

13  + 

61 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

2.05 

-  4.10 

.75 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

CAMILLA 

92.5 

70.6 

81  .5 

98 

15  + 

63 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

2.52 

1.64 

14 

.0 

0 

5 

1 

1 

COLQUITT 

94.3 

M 

101 

3 

26 

0 

0 

0 

3.69 

2.00 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

CUTHBERT 

92.6 

70.2 

81.4 

1 00 

13 

61 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

3.22 

1.00 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

FORT  GAINES 

93.5 

68.8 

81,2 

,  2 

101 

17 

58 

24+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.51 

-  3.62 

.  93 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

HOGGAROS  MILL 

92.2 

69.5 

80,9 

99 

3 

58 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

5.61 

1.35 

6 

.  0 

0 

8 

4 

2 

LUMPKIN  2  NE  AM 

91. 3M 

67. 3M 

79. 3M 

98 

58 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

.62 

.54 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

92.3 

68.3 

80,3 

100 

12 

59 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

2.34 

1.13 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

THOMASVILLE 

91.2 

69.1 

60,2 

-  ^3 

1 00 

17 

59 

25 

0 

2 1 

0 

0 

0 

5.03 

-  .86 

1.71 

18 

.  0 

0 

5 

4 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

91.4 

70.8 

81.1 

.5 

99 

2  + 

62 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

4.  11 

-  1.81 

1.90 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

80,9 

-  .4 

3.03 

-  2.56 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

90.7 

^ 

-  1.2 

18 

59 

2^ 

0 

0 

0 

2.36 

1  .  34 

Q 

6 

2 

1 

ASHBURN 

93.5 

69.6 

81.6 

on 

12  + 

60 

26 

^ 

27 

0 

0 

0 

1*04 

19 

*0 

1 

0 

COROELE 

96 

10 

66 

20+ 

0 

30 

0 

0 

0 

2.41 

.89 

13 

.  0 

0 

4 

2 

0 

DOUGLAS 

91*6 

66.7 

60.2 

97 

12  + 

60 

26 

Q 

25 

0 

0 

0 

2.29 

1.17 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

FITZGERALD 

92.3 

69.9 

81.1 

-     .  3 

101 

17 

60 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

3.44 

-  1.96 

1.44 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

HOMERVILLE 

103 

13 

59 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

5.03 

1,31 

13 

•  0 

0 

9 

3 

2 

LUMBER  CITY  AM 

92.3 

6  7.0 

79,7 

100 

18 

58 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

1.60 

-  4,39 

,  95 

18 

*  0 

0 

3 

1 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

89.2 

67.7 

78,5 

-  3.2 

96 

34. 

59 

24+ 

0 

1 3 

0 

0 

0 

3.07 

-  2.72 

1.08 

19 

.0 

0 

8 

1 

1 

NASHVI LLE 

92.0 

69.9 

81,0 

98 

12  + 

60 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

3.23 

1.21 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

QUITMAN 

91.2 

69.4 

80.3 

-  1.0 

97 

16 

56 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

1.27 

-  5.30 

.53 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

1.0 

18 

57 

25 

0 

0 

0 

—  2.22 

1.18 

,  Q 

Q 

4 

3 

1 

VALDOSTA  4  NW 

90*8 

68*6 
• 

79,7 

96 

3+ 

56 

25 

Q 

1 9 

0 

0 

0 

3.53 

1,62 

7 

.  0 

0 

7 

2 

1 

DI V I S ION 

80  1 

-  1  1 

2,80 

-  2.76 

,  0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

91.4 

67.4 

79.4 

97 

11  + 

5  7 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

2.81 

1.85 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

90.8 

70.7 

80.8 

100 

59 

25 

0 

19 

0 

0 

0 

5.28 

2.25 

20 

.0 

0 

Q 

2 

2 

BRUNSWICK 

90.6 

71.7 

81.2 

-  1.1 

99 

1  ? 

64 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

6.54 

-  1.06 

2.40 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

87.3 

73.3 

80.3 

96 

11 

62 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

5.78 

1.09 

4 

.0 

0 

10 

5 

1 

CAMP  STEWART 

91  .4 

69.5 

80.5 

100 

63 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

3.33 

1.32 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

90.1 

68.3 

79.2 

98 

13  + 

61 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

5.54 

2.02 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

FOLKSTON  9  SW 

90. 6M 

70. 3M 

80. 5M 

97 

13 

61 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

8.39 

2.30 

6 

.0 

0 

6 

6 

4 

GLENNVILLE 

91.1 

69.4 

80.3 

-  .5 

99 

17 

61 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

3.19 

-  2.32 

2.70 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

JESUP  8  S 

92.3 

68.8 

80.6 

100 

12  + 

58 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

2.32 

1.58 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

NAHUNTA 

90, 7M 

68. 6M 

79. 7M 

97 

12  + 

56 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

3.11 

1.02 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAPELO  ISLAND 

89.2 

72,9 

81.1 

97 

11 

62 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

6.84 

3.11 

20 

.0 

0 

8 

5 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

89.7 

67.9 

78.8 

-  1.3 

97 

11  + 

60 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

4.53 

-  2.23 

2.43 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

90.3 

69.7 

80.0 

-  .4 

98 

13 

64 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

5.32 

-  .43 

2.09 

18 

.0 

0 

4 

4 

3 

SAVANNAH  BEACH 

87. 2M 

74. 3M 

60. 8M 

98 

17 

66 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

3.01 

2.50 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

SURRENCY 

92.0 

67.9 

60.0 

98 

11  + 

56 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.83 

.61 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

WAYCROSS 

91.1 

70.0 

80.6 

-  1.2 

98 

3 

60 

25 

0 

19 

0 

0 

0 

7.50 

1.66 

2.13 

19 

.0 

0 

8 

5 

3 

DIVISION 

80.2 

-  1.1 

4.66 

-  1.78 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

3 

Day  of  month 

To 

1  I 

2 

3 

4  1 

5 

6 

'  1 

»  1 

9 

10  1  u\ 

12 

.3 

 L 

14  1 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20  1  21 

22 

23  1  24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
AILEV 

ALAPAHA  EJ»P  STATION 

3.9A 

i.ts 

3.76 
3.51 

RECORC 

MISSING 

.39 
1.99 

1.34 

.73 

.03 

2.00 

.02 

.39 

.12 
.41 

.97 
1.32 
.08 

.91 

•  04 

•  11 

•  20 

•  09 

1^46 
•  29 

•  05 

.01 

•  20 

•  01 

•  22 

•  16 

AL6ANV 

ALLATOONA  OAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  NM 
AMERICUS  ENE 

l.«6 
1.20 
2.81 
3.10 
.99 

T 

T 
T 

.01 

1.89 
.16 

T 

.12 
.79 

•  40 

T 

T 

.10 

1.29 

.60 
.03 

.04 
.12 

.44 

.02 
.96 

.24 

T 

.18 
.59 

•  19 
.25 

.04 

•  06 
.09 
.07 
.03 
.44 

•  04 

•  01 

•  02 

T 

T 

T 

•  48 

T 

T 

ANTIOCH 
ASHBURM 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  H8  AIRPORT 

3.17 
1.0k 
1.70 
.70 
1.60 

.12 
.04 
.03 

.11 

.10 
.20 

.62 
.29 

.05 

.21 
.17 

.32 
.05 

.27 
.42 
.18 

T 

.90 

.84 

.48 
.49 
.04 

1.32 
.91 
.19 
.21 
.19 

T 

ATKINSON  1  K 

ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  MB  AIRPORT  R 

AUGUSTA  MB  AIRPORT  R 

AUGUSTA 

4.80 
1.12 
3.92 
2.9A 

«>es 

.09 
.54 

.12 
.10 

2.10 
.07 

T 

1.17 

.17 

1.00 

1.36 
.19 
.10 

.14 

.11 

.04 
.05 
.12 

•  07 
.26 
.99 

.39 

•  41 

•  79 
1^93 

.26 
1.92 
1.14 

.87 

1.30 
.02 

T 

T 

.40 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

1.79 
1.10 
3.32 
9.26 
1.9A 

.04 

.08 

1.63 
.57 

.38 
.05 
.06 

.23 

.00 
.29 

.13 

• 

.06 
.79 

.04 
.05 

.48 

•  02 

•  30 
2^39 

•  99 

.62 

.39 
.34 

.13 
2.29  .13 

.73 

.09 
•  22 

•  12 

•  22 

•  12 

•  03 

BLAKELY 
BLUE  RIDGE 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOMHAN 

BRASSTOHN  BALD 

6.96 
3.27 
2.33 
2.  99 
1.66 

T 

.10 

.07 

.02 

T 

.03 

1.94 
.99 

.16 
.09 
.10 

T 

.09 

T 

2.90 

T 
T 

.03 

.61 
.47 

.12 
.30 

.02 
.22 

T 

.99 

1.37 
1.41 

.62 
2.27 

•  94 

.27 

.98 
.09 
.37 

T 

.08 

.03 

T 

.09 

.08 

•  14 

BROOKLET  1  H 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  Sw 
BUTLER 

1.9A 
6.9* 
9.78 
2.00 
2.19 

T 

.30 
.66 

.80 

1.09 
1.04 

.88 
.68 
.89 

.16 
1.98 
.97 

.03 
.13 

.38 

.34 
.29 

.02 

T 

.30 
.20 

.15 

T 

.90 

.15 
.02 

.14 

.07 

T 

•  10 

•  62 

•  07 

.02 
.09 
•  28 
.08 

2.40 
.87 

.24 

T 

.27 
.34 

T 

.04 
.28 

•  12 

T 

.09 

•  05 

SUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

2.50 
2.09 
1.94 
2.92 
3.33 

.15 

.16 
.10 

.21 
.22 
.12 

T 
T 

1.32 

.10 
.02 

T 

.06 

.11 
.T9 

.23 
.29 

1.64 

.06 

.99 

•  23 

•  04 

•  40 

•  50 

.53 
.76 
.12 

.40 

.93 

.19 
.16 

T 

.56 

.27 

.10 
.19 

•  12 

•  49 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  4  NE 
CARRGLLTON 
CARTERS 

2.27 
3.89 
1.99 
2.04 
.97 

.09 

.63 
.13 
.18 

.02 

.95 
.09 

1.05 

.48 

.26 
.08 

.03 

T 

•  10 
2.62 
1>29 

•  16 

•  83 

.13 
1.61 

.13 

•  14 

T 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEOAHTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

.66 
.39 
2.92 

1.30 

.48 

.23 

.06 
.13 

.21 

•  27 

.OB 

T 

.09 

.79 
.29 
.16 

.20 

•  15 

•  28 
1|72 

•  75 
.44 

.01 
.09 

.01 

T 

1«46 

CHOESTOE 
CLAYTON  I  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 

1.68 
2.17 
1.71 
3.69 
.83 

.06 
.10 

.06 

.90 

.14 
.19 

2.00 

.37 

•41 

.4* 
•  19 

.92 
.12 
•  36 

.11 

.20 

.02 
.18 

.45 

1.02 

.34 
.12 

•  77 

•  20 

•  33 

.29 
.14 

.03 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

COMMERCE  1  NE 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 

2.61 
4.37 
3.00 
2.41 
3.40 

.29 
.49 

•  29 

.12 

•  47 

.09 
.14 
.17 

.83 
.43 

.22 

.22 
.16 

T 

.16 

.17 

.89 
.22 

•  07 

T 
T 

•  10 

.76 
.12 

.01 
.99 

.04 

.72 
3.50 
.90 

1.84 

•  09 
U69 

•  26 

.02 

T 

COVINGTON 
CUHMING  1  N 
CURRYVILLE  2  w 
CUTHBERT 
DAMLONEGA 

2.40 
1.18 
2.04 
3.22 
2.20 

.74 

.03 

.88 

.45 

.19 
.64 

.09 
.06 

T 

.22 
.37 
1.00 

•  12 

•  02 

.44 

.30 

.30 

.  .4 
.21 
.23 

•  82 

•  84 

.08 

•  09 

•  24 
.12 

1.79 
.12 

.49 

.18 

T 

DALLAS 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

.79 
2.90 
1.23 
1.79 
1.20 

.12 
.21 
.23 

.04 

.04 
.84 

•  12 

T 

•  53 

•  01 

.93 
.27 

.71 

•  49 
.89 
.06 
.72 
.72 

•  22 
.02 
.10 
.16 
.20 

T 
T 

.03 

•  29 

T 

T 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

2.75 
2.71 
3.B8 
2.29 
1.98 

.02 

T 

1.17 

.23 
.12 
.84 

•  52 

T 

T 

.26 

.09 

•  07 

.21 
.87 

T 

T 

1.17 

.20 
.81 
•  28 

1.14 
.79 
1.64 

■  83 

1.24 

•  04 

•  31 

•  19 

•  U 

•  •4 

.09 

DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  I  w 
ELBERTOH 
ELLIJAY 

2.63 

5.00 
5.99 
1.89 

.39 

T 
T 

.36 
.07 

•  68 

•  78 

•  63 

.53 

.20 

.17 
.37 

•  22 

•  06 
2>68 
3^40 
1^00 

.02 
.02 
1.63 
.77 
.32 

.86 
.87 

.08 

•  la 

EHBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FIT2GERALS 
FLAT  TOP 

1.44 
4.99 
1.90 
3.44 
3.96 

1.49 
.17 

.97 

•  01 

1^44 

•  10 

.09 
.10 

•  14 

•  08 

.02 
.32 

.03 

.13 
1.02 

•  19 

•  10 

.28 

•  22 

•  30 
U43 

•  08 
1^98 

1.03 
1^30 

.49 

.20 

•  03 

T 

iOa 

.08 

•  T* 

••7 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  I  S 
FORT  GAINES 

9.54 
7.09 
8.39 
1.91 
2.91 

.99 
.02 

.09 

.90 
.93 

1^94 

•  70 

•  18 

.38 
2.33 
2.30 

.20 

.30 

.09 

T 

.17 

T 

.11 

.03 

T 

2^35 
1>29 

•  63 

.94 
.99 
2.00 
.68 
.60 

•  08 

•  60 
1^92 

2^02 
•  48 

•  1* 

•  la 
•at 

FORT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 

GIBSON 

GLEWVILLE 

4.19 
8.17 
1.49 
3.79 
3.19 

T 
T 

.39 

T 

T 

1^19 

•  19 

•  03 

.51 

T 

.21 

.04 

•  65 

•  09 

T 

•  02 
.19 

.18 
.12 
.10 

.04 
.12 

•  09 

•  76 

•  60 

T 

.99 
8.00 
.09 
.80 

2.70 

•  69 

•  16 
2^19 

•  04 

T 

•  17 

T 

T 

T 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
MARTI*  ELL 

1.80 
4.99 
10.10 
9.B8 
2.00 

•  90 
1.02 

.09 
.81 

•  10 

•  34 

•  02 

T 

•  08 
1^04 

.91 

T 

.22 
.26 

.02 
.19 

.02 

•  23 
1>06 
1^90 

•  66 

1^10 

.01 
.OS 
8.35 
1.24 
•  »2 

3^47 
•  12 

HARTWELL  6  E 
HAWKINSVILLE 
HCLEN 

HEI9T0WN  GAP 
HIAWASSEE 

1.94 
4.M 

1.27 
3.93 
2.40 

.79 

T 

T 

.01 

•  04 

1^31 

•  69 

•  24 

•  11 

•  08 

•  56 

.04 

.09 

•  >2 

•  19 
.66 

.99 

2^09 

•  27 

•  90 

•  96 

1^>7 
1^21 

•  09 

uaa 

•  98 

T 

•  20 

.02 

•  01 

HOGGARDS  HILL 
HOMERVILLE 
JASPER 
JESOP  e  S 
JONESBORO 

9.61 
9.03 
1.76 
2.32 
2.07 

.27 

.28 
.01 

•  09 
■  •29 
.06 
.16 

1.35 

T 

.14 
.24 

.01 

.09 
.30 

.20 

T 

.06 

.76 
1.31 

.98 

.41 
.50 

•  27 

.10 

.18 

1^10 

•  19 
.67 

•  08 

•  79 

•  39 

•  20 

•  44 
1^04 

T 

•  40 

i^se 

•  82 

•  08 

.78 

•  82 

•  47 

KENSINGTON 
KINGSTON 
-AFAVETTE 
.A  GRANGE 
.EXINGTON 

1.40 
.74 
2.02 
6.28 
1.67 

.12 
.09 

.11 

.12 
.19 

.02 

T 

•  71 

T 

.07 
.97 
.22 
.04 

.28 

.24 

.09 

•  38 

•  10 

•  90 

•aa 

•  07 
4^04 

•  02 

•  99 

i.n 

8*«  Eefareoc*  KotM  Follfiwlnc  Station  lDd*x 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

■3 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10  I  11 

12 

13 

14 

14  1 

15 

16  j 

17  j  18 

19 

22 

23  j  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'LINCOLNTON 
LITTLE  HIOMTOaER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CI  TV 
LUMPKIN  2  NE 

2.0! 
1.3S 
3.9! 
l.«C 
»62 

.15 

.01 

■  20 
.34 
•  06 

■  01 

■  09 

.44 

.02 

■  32 

■  OS 

.40 

■  4 

•  2 

•02  1^2 

•  9 

.49 

.50 
1.75 

•  54 

•  77 

•  15 

•  07 

MACON  HB  AIRPORT  R 

MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

METTER 

HIOVILLE 

1>91 

i.ee 

2.03 
.63 
1.41 

.04 

■  08 

T 

.11 

.07 

1.00 

•  04 

•  15 

•  04 

•  02 

•  12 

T 

■  09 

.43 
•  02 

■  33 

■  09 
1^03 
.07 

T 

T  •Of 
U6< 

•  18 

•  48 

•  03 

•  27 

•  67 

T 
T 

•  74 

•  04 

MIOVILLE  EXP  STA 

HILLE06EVILLE 

NILLEN 

MILLHAVEN  8  E 
■ONROE 

3.02 
3.19 
2.3« 
l.U 
I.IB 

.52 

•  34 

•  04 

■  27 

■  15 

•  05 

•  09 

•  24 
.05 

1^68 
.06 

■  08 
•  08 

•  35 

■  10 

■  30 

■  34 

.10 
.44 

.01 

T 

•  2( 

•  13 
.40  .11 

2.14 
.22 
1.00 

•  60 

•  21 

•  58 

•  74 

M0MTE2UMA  1  NE 
MONTICELLO  2  H» 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  NNH 
NAHUNTA 

i.es 

2.04 
3.0T 
1.42 
3.11 

.70 

T 

■  46 

■  03 

.05 
.05 

.51 
.52 

.15 

.12 

■  10 
.03 

.33 

.02 

.12 
.26  .90 

.30  .39 
.90 

U46 

•  71 
1*08 

T 

•  44 

•  40 

•  01 
1^02 

•  03 

•  01 

•  12 

.03 

NASHVILLE 
NEEL  SAP 
NEHINGTON 
NEKNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

3.23 
1.78 
2.70 
3.»3 
3.GT 

.08 

1.07 
.07 

.10 
2.00 

.08 

■  OS 

■  23 

■  33 

L.IO 

■  70 
.12 

•  02 

.04  .19 
.20 
.97 
.80 
1.12 

1^21 

•  30 

•  11 
1>83 
1.02 

.14 

•  02 

•  91 

NORCROSS  4  N 
PATTERSON 

PLAINS  SM  SA  EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN 

.92 
6.97 
2.34 
3.14 
1.27 

.31 

2^11 

.26 

T 

T 

.12 

.14 

.27 
.09 

•  10 

•  12 

•  28 

■  02 

.63 
.04 

■  41 
•  42 

T 

.16 
.63 
.07 
T  1.04 
.53 

•  19 
1.97 
1.13 
.86 
.05 

•  04 
2^04 

•  05 

•  10 

•  02 

•  26 

.17 

RESACA 
RINfiSOLO 
RISIN6  FA«N 
ROME 

RONE  HB  AIRPORT  R 

1.4S 
2.24 
1.52 
l.«0 
1.32 

.23 

T 

■  16 
.23 

.37 

•  19 

•  05 

•  30 

•  97 

T 

.02 

•  27 

T 

.11 
.33 

•  16 

■  10 
.03 

.90 
1.05 
1.00 
«14 
.41  .15 

.02 

.10 
.12 

.02 

•  09 

•  97 

•  02 

•  07 

T 

•  02 

SANOERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  W6  AP  R 
SAVANNAH  BEACH 

.97 
6.84 
4.53 
5. 82 
3.01 

1.80 

■  52 

T 

.65 

.12 
.03 

1^01 

•  07 
.75 

•  10 

•  11 

•  17 

•  03 

.04 

.03 

•  05 

•  40 

•  24 

2<09 

•  21 

.21 
.29 
2.43 
1.07 
2.50 

•  05 
3^11 

•  86 

T 

•  03 

.01 
.01 
•  02 

•  63 

•  04 

•37  .01 

•  04 

•  69 

•  24 

T 

T 

T 

T 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
STILLHORE 
SUCHES 
SUMHERVILLE 

2.68 
3.89 
1.16 
2.50 
2.56 

.33 

■  20 

.24 

T 

•  54 

T 

.04 

•  48 

•  04 

1 

.72 

.23 

.10 

T 

•  71 
2.60 

•  82 
1^24 

.54 
.78 

.29 
.02 

1^43 
•  48 

SURRENCT 
SUAINSBORO 
SWEET  GUM 
TAL60TT0N 
TAUjkPOOSA  2  NNW 

.83 
•  78 
3.80 
3.09 
5.50 

.60 

.61 
.96 

■  04 

■  44 

■  50 

•  23 

•  10 

•  04 

•  29 

.12 
.58 

.90 

1 

.75 

.03 
.12 

.10 

•  02 

.70 

•  62 
2.00 

•  56 
1^21 
.74 
.02 

•  10 

•  11 

.02 

•  03 

TAVLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
TH0MA5VILLE  HB  CITY 
TIPTON  EXP  STATION 

1.31 
1.07 
9.03 
4.11 
3.16 

.29 

■  50 

.55 
.33 
I.IB 

T 
T 

•  11 

T 

.01 

.01 
.03 

.17 

.02  T 

.19 

.09 

.87 
.76 

•  81 

•  06 
1.71 
1.90 

.26  .76 

.42 

•  01 
.01 

•  04 
.09 
.05 

1.6T 
•  «4 

•  01 
.01 

TITUS 
TOCCOA 

TRAV  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  «  NH 

2.20 
3.06 
1.10 
2.73 
3.59 

T 

.57 

•  22 

•  16 

•  06 

•  06 
.16 

T 

1.62 

T 

■  01 

1 

.74 
.06 

.09 
.12 
.32 
.22 

•  14 

.38 
1.09 

•  30 

•  B2 

•11  •:! 

•  34 

•  67 

•  26 

•  6« 

.11 
.79 
.14 

T 

•  09 

•  07 

T 

•  29 

•  39 

.33 

HALESKA 
HARRENTON 
HASHINGTON 
HAYCROSS 
HAYNESSODO  2  NE 

1.07 
4.42 
6.36 
7.90 
«.62 

•  92 

T 

l.OO 

.30 

1 

T 

■  59 

T 

1.10 

.02 

.08  T 

1.76 
.57  .20 

2 

.69 
.10 

3 

•  22 

•  61 
•20  .60 

1.89 
•04  ^67 

•  40 

•  62 

•  06 
2^13 
2>00 

.08 

.26 
.36 

T 

T 

T 

•  49 

.47 

HEST  POINT 
HINDER  1  SSE 
HOODtURV 
HOOOSTOCK 
rOUM  HARRIS 

2.16 
1.07 
4.*9 
1.02 
2.20 

.U 

.33 
T 

.04 
.12 

.17 

.17 

•  26 

•  49 

.02 

.07 

.42  1 
.17 

■  19 

28 

.33 

.02 
.09 

•  60 

•  51 

•  06 

•  99 
.35 

1.40 
1.32 
.91 

.06 
.04 

•  01 

SUPPLEMElSfTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

9  Q 

3  ^ 

£  a 

Direction 
of 

laateit  mile 

Date  of 
faateat  mile 

l:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

^ 

Percent  of 

possible 

sunshine 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

18 

V 

7.9 

25++ 

ENE 

6 

79 

87 

48 

59 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

9 

4.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NE 

16 

8.5 

26 

NW 

4+ 

75 

82 

45 

53 

1 

2 

2 

0 

2 

0 

7 

78 

4.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NE 

11 

5.7 

22++ 

E 

12 

86 

91 

50 

62 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

9 

5.0 

COLIfllBUS  VB  AIRPORT 

89 

50 

58 

1 

6 

4 

2 

0 

0 

13 

5.0 

IIACON  WB  AIRPORT 

NNE 

15 

8.5 

27 

SW 

13 

81 

87 

45 

56 

3 

4 

3 

0 

1 

0 

11 

78 

4.7 

ROME  WB  AIRPORT 

90 

42 

51 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

4.5 

SAVAMMAH  WB  AIRPORT 

NE 

IS 

8.5 

44 

N 

2 

86 

88 

54 

70 

2 

3 

0 

1 

2 

1 

9 

77 

5.7 

THOUASVIIXE  WB  CITY 

2 

7 

1 

2 

1 

0 

13 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day    Ol  Monlli 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

AILEY 

MAX 
MIN 

ALAPAH*   EXP  STATION 

MAX 

9« 

95 

95 

94 

91 

91 

89 

86 

88 

92 

94 

96 

96 

96 

92 

94 

95 

97 

93 

87 

so 

87 

37 

85 

79 

89 

90 

92 

90 

89 

90 

90 

7 

MIN 

7* 

76 

70 

70 

71 

71 

66 

67 

65 

67 

68 

69 

70 

67 

68 

72 

70 

70 

72 

70 

65 

63 

64 

62 

69 

60 

65 

66 

70 

73 

47 

48 

0 

ALBANY 

MAX 

93 

98 

98 

96 

92 

90 

90 

92 

94 

96 

99 

100 

100 

99 

97 

98 

99 

95 

91 

85 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

93 

99 

96 

94 

1 

MIN 

72 

73 

76 

73 

73 

72 

66 

67 

69 

69 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

72 

72 

71 

64 

63 

66 

59 

62 

68 

65 

69 

70 

79 

68 

69 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

9i 

98 

99 

102 

98 

90 

91 

88 

89 

94 

98 

97 

103 

99 

90 

99 

96 

93 

81 

81 

81 

84 

83 

83 

86 

89 

82 

90 

91 

90 

91 

91 

2 

MIN 

68 

70 

70 

73 

70 

67 

65 

61 

61 

64 

65 

70 

67 

70 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

65 

68 

64 

60 

61 

64 

53 

64 

65 

49 

49 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

96 

96 

95 

95 

93 

39 

85 

87 

90 

93 

97 

97 

97 

94 

99 

96 

97 

94 

88 

82 

87 

89 

85 

80 

89 

91 

91 

90 

91 

91 

93' 

91 

4 

MIN 

67 

70 

72 

72 

70 

71 

68 

68 

65 

67 

70 

70 

71 

68 

71 

73 

70 

69 

73 

65 

63 

62 

66 

60 

57 

66 

63 

69 

69 

69 

40 

67 

ALPMARETTA  1  NW 

MAX 

97 

98 

99 

98 

92 

88 

89 

90 

93 

99 

98 

98 

97 

94 

92 

94 

93 

80 

85 

85 

85 

84 

83 

85 

86 

85 

90 

91 

90 

93 

99 

91 

•  0 

MIN 

65 

67 

68 

71 

69 

59 

58 

59 

56 

63 

63 

67 

66 

67 

70 

70 

69 

69 

67 

62 

65 

65 

62 

55 

59 

62 

57 

60 

62 

63 

62 

63 

s 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

96 

98 

99 

97 

94 

86 

88 

99 

91 

97 

99 

102 

101 

97 

100 

97 

101 

92 

85 

84 

85 

86 

84 

89 

92 

93 

92 

90 

91 

92 

94 

91 

■  0 

MIN 

70 

73 

74 

74 

74 

72 

65 

66 

67 

66 

72 

72 

71 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

69 

65 

64 

63 

60 

62 

69 

63 

66 

68 

71 

68 

66 

»9 

ASHBURN 

MAX 

99 

97 

94 

95 

95 

95 

87 

90 

92 

94 

97 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

97 

98 

86 

85 

91 

89 

91 

93 

91 

92 

92 

91 

91 

93 

93 

•  9 

MIN 

71 

73 

76 

76 

73 

71 

67 

68 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

73 

74 

74 

70 

73 

70 

64 

64 

65 

64 

61 

60 

65 

69 

71 

72 

71 

60 

i4 

ATHENS 

MAX 

95 

96 

96 

93 

92 

94 

93 

78 

77 

82 

82 

83 

82 

61 

85 

87 

86 

88 

39 

90 

94 

MIN 

70 

70 

71 

71 

72 

74 

70 

67 

63 

64 

63 

63 

58 

61 

66 

62 

62 

64 

69 

44 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

98 

99 

100 

99 

95 

92 

93 

88 

93 

98 

99 

98 

100 

98 

97 

97 

98 

88 

80 

84 

85 

35' 

84 

35 

85 

38 

89 

90 

92 

93 

98 

92 

i9 

MIN 

67 

99 

69 

70 

71 

66 

60 

59 

60 

64 

70 

71 

66 

70 

70 

70 

73 

69 

65 

61 

62 

62 

61 

56 

60 

61 

60 

59 

63 

63 

42 

65 

i8 

ATHENS  MB  AI"  ORT 

MAX 

98 

98 

99 

96 

93 

85 

87 

87 

92 

97 

98 

99 

99 

94 

95 

96 

95 

80 

77 

83 

83 

84 

82 

83 

86 

88 

88 

90 

90 

92 

97 

90 

■  7 

MIN 

69 

70 

70 

72 

71 

66 

60 

59 

61 

66 

66 

71 

67 

71 

71 

71 

68 

68 

66 

62 

63 

64 

63 

59 

61 

64 

63 

64 

65 

69 

64 

65 

i6 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

MAX 

97 

99 

99 

96 

93 

85 

86 

88 

91 

99 

96 

98 

97 

93 

95 

96 

93 

83 

84 

83 

82 

83 

33 

82 

85 

88 

83 

88 

39 

89 

92 

90 

■  2 

MIN 

72 

7* 

71 

74 

72 

70 

64 

62 

66 

70 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

72 

71 

68 

64 

67 

66 

64 

62 

66 

67 

65 

66 

66 

67 

70 

68 

i8 

AUSUSTA  W8  AIRPORT 

MAX 

97 

96 

97 

95 

91 

88 

89 

90 

92 

97 

99 

102 

99 

97 

98 

98 

98 

85 

75 

84 

85 

86 

84 

80 

89 

90 

91 

90 

91 

92 

97 

91 

■  7 

MIN 

69 

73 

72 

74 

72 

66 

62 

55 

59 

67 

66 

68 

69 

72 

72 

71 

72 

73 

70 

66 

61 

65 

64 

60 

63 

64 

63 

62 

45 

63 

64 

66 

,9 

AUeUSTA 

MAX 

98 

97 

99 

99 

92 

88 

90 

91 

98 

100 

102 

101 

96 

95 

97 

99 

90 

78 

85 

87 

86 

84 

31 

89 

93 

91 

92 

93 

94 

98 

92 

■  9 

MIN 

71 

7* 

73 

71 

73 

69 

66 

61 

59 

68 

70 

72 

71 

75 

74 

73 

74 

73 

70 

67 

64 

68 

66 

63 

65 

66 

67 

64 

67 

68 

70 

68 

i8 

BAINBRIOGE 

MAX 

9« 

98 

98 

98 

91 

88 

88 

90 

94 

95 

97 

98 

98 

96 

98 

99 

100 

95 

91 

85 

88 

87 

88 

88 

93 

92 

97 

92 

95 

92 

93 

93 

•  4 

MIN 

71 

7* 

75 

74 

73 

73 

69 

70 

72 

71 

69 

75 

73 

49 

72 

75 

75 

73 

71 

70 

63 

63 

67 

57 

58 

67 

65 

65 

67 

73 

47 

69 

i9 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

90 

93 

95 

96 

92 

95 

88 

89 

87 

89 

92 

100 

99 

99 

95 

95 

99 

95 

91 

90 

83 

85 

35 

31 

84 

90 

92 

86 

88 

90 

89 

90 

•  8 

MIN 

70 

71 

76 

70 

73 

72 

75 

75 

74 

69 

71 

72 

73 

70 

71 

75 

73 

72 

73 

67 

67 

74 

69 

65 

59 

47 

69 

67 

75 

73 

48 

70 

,7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

90 

92 

87 

83 

81 

82 

85 

86 

88 

91 

92 

92 

90 

87 

90 

87 

78 

81 

82 

78 

80 

30 

80 

80 

31 

87 

88 

88 

90 

89 

•  6 

MIN 

59 

55 

39 

62 

56 

53 

48 

47 

50 

50 

52 

56 

56 

62 

66 

60 

59 

64 

62 

57 

57 

55 

48 

47 

50 

51 

43 

49 

51 

92 

90 

94 

■  7 

BLAKELT 

MAX 

96 

98 

97 

95 

92 

88 

89 

90 

92 

93 

96 

94 

97 

93 

94 

95 

97 

94 

88 

85 

86 

85 

86 

85 

89 

84 

93 

91 

90 

89 

92 

91 

•  9 

MIN 

72 

73 

75 

73 

72 

66 

67 

68 

69 

69 

72 

74 

71 

69 

72 

74 

75 

72 

72 

69 

65 

63 

65 

60 

62 

49 

67 

64 

71 

74 

69 

69 

i9 

BLUE  RIDGE 

MAX 

92 

94 

99 

89 

83 

85 

89 

91 

92 

91 

92 

94 

94 

96 

89 

91 

ee 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

SO 

87 

87 

88 

89 

92 

87 

•  4 

MIN 

63 

62 

62 

65 

66 

54 

50 

50 

48 

53 

59 

60 

59 

69 

48 

62 

63 

66 

53 

51 

50 

55 

54 

49 

55 

53 

47 

50 

51 

95 

94 

96 

a4 

BROOKLET  1  V 

MAX 

9« 

95 

95 

94 

93 

87 

84 

89 

89 

91 

95 

97 

94 

94 

94 

95 

98 

95 

89 

80 

85 

85 

83 

81 

89 

90 

90 

93 

38 

93 

94 

90 

•  8 

MIN 

72 

74 

75 

74 

74 

71 

67 

65 

66 

68 

73 

73 

72 

73 

74 

77 

73 

76 

75 

68 

64 

67 

65 

64 

65 

47 

65 

66 

69 

69 

49 

69 

•  9 

BRUMSMICK 

MAX 

94 

99 

96 

99 

95 

92 

85 

84 

87 

93 

98 

99 

97 

93 

94 

95 

92 

92 

89 

81 

86 

85 

81 

83 

90 

91 

89 

88 

89 

88 

90 

90 

•  4 

MIN 

73 

74 

75 

73 

73 

73 

76 

75 

73 

69 

73 

74 

75 

72 

74 

76 

73 

73 

73 

67 

68 

69 

68 

66 

64 

69 

70 

73 

72 

70 

70 

71 

,7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

91 

91 

92 

90 

92 

82 

82 

83 

89 

87 

96 

93 

92 

90 

91 

94 

90 

89 

88 

80 

82 

83 

79 

83 

86 

87 

84 

85 

86 

86 

84 

87 

•  3 

MIN 

73 

77 

74 

70 

74 

72 

78 

77 

77 

70 

74 

75 

75 

73 

78 

76 

75 

75 

73 

70 

71 

75 

71 

65 

62 

70 

72 

75 

76 

77 

71 

73 

«3 

BUENA  VISTA  1  S« 

MAX 

95 

96 

97 

94 

91 

86 

87 

90 

94 

96 

92 

99 

94 

94 

94 

95 

85 

84 

87 

85 

84 

84 

89 

91 

92 

90 

91 

91 

99 

91 

tO 

MIN 

71 

73 

72 

72 

72 

65 

65 

66 

69 

71 

65 

68 

72 

71 

71 

70 

70 

68 

65 

63 

63 

61 

64 

69 

65 

66 

67 

47 

70 

68 

•  0 

CAIRO  2  NNK 

MAX 

»4 

99 

96 

94 

90 

88 

88 

90 

00 

94 

96 

97 

98 

94 

96 

96 

98 

93 

90 

82 

86 

36 

85 

83 

92 

91 

94 

91 

90 

88 

90 

91 

•  9 

MIN 

72 

73 

75 

72 

72 

73 

70 

69 

69 

68 

71 

74 

72 

70 

72 

73 

76 

72 

71 

71 

66 

66 

63 

62 

61 

66 

67 

69 

70 

73 

48 

70 

•  0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

100 

100 

101 

98 

90 

90 

91 

93 

94 

98 

100 

101 

98 

99 

94 

99 

98 

83 

87 

87 

85 

84 

81 

87 

88 

88 

92 

90 

94 

99 

94 

92 

•  9 

MIN 

65 

64 

67 

73 

70 

66 

58 

56 

56 

58 

59 

69 

66 

65 

42 

65 

72 

70 

69 

59 

60 

63 

56 

54 

55 

53 

53 

54 

56 

54 

40 

41 

a9 

CAMILLA 

MAX 

94 

93 

96 

96 

95 

90 

90 

90 

93 

94 

99 

90 

90 

93 

98 

97 

98 

98 

92 

85 

SB 

89 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

94 

99 

92 

•  9 

MIN 

75 

75 

74 

72 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

70 

68 

75 

73 

75 

76 

74 

72 

71 

64 

63 

64 

65 

67 

66 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

•  6 

CAMP  STEHART 

MAX 

»9 

96 

99 

97 

93 

88 

85 

86 

88 

94 

98 

98 

98 

99 

94 

96 

100 

94 

90 

82 

86 

90 

S3 

83 

90 

92 

90 

89 

88 
70 

88 

92 

91 

•  4 

MIN 

70 

73 

74 

71 

71 

72 

70 

69 

66 

67 

72 

73 

73 

71 

74 

76 

73 

72 

73 

67 

65 

66 

65 

64 

63 

66 

47 

68 

48 

49 

89 

,9 

CARLTON  SRIOSE 

MAX 

96 

98 

98 

100 

98 

91 

92 

88 

87 

92 

95 

98 

100 

100 

98 

95 

98 

96 

81 

78 

84 

86 

85 

84 

85 

88 

87 

89 

90 

90 

96 

91 

.5 

MIN 

6* 

68 

66 

70 

69 

65 

62 

53 

65 

56 

59 

62 

63 

70 

69 

67 

67 

69 

67 

60 

67 

59 

60 

52 

57 

56 

56 

56 

66 

S8 

98 

61 

^1 

CAMtDLLTON 

MAX 

95 

9T 

97 

94 

89 

86 

ST 

ss 

01 

93 

99 

99 

96 

91 

94 

95 

93 

83 

85 

90 

82 

83 

82 

B4 

86 

88 

88 
55 

88 

88 
99 

89 

91 

89 

•  8 

MIN 

63 

67 

67 

71 

70 

66 

56 

55 

53 

58 

65 

67 

67 

68 

71 

71 

68 

71 

69 

63 

60 

60 

57 

54 

60 

60 

57 

40 

61 

42 

•  9 

CARTERSVILLE 

MAX 

9« 

102 

102 

97 

92 

91 

90 

90 

99 

98 

99 

101 

100 

100 

98 

99 

98 

81 

88 

90 

88 
68 

85 

85 

88 

88 
61 

89 

94 

94 

92 

94 

98 

93 

■  7 

MIN 

6« 

6S 

70 

74 

70 

67 

65 

62 

60 

62 

65 

70 

68 

71 

73 

71 

70 

71 

70 

65 

60 

65 

56 

62 

56 

69 

67 

68 

44 

44 

•  9 

CCDARTOITN 

MAX 

9« 

99 

99 

101 

92 

90 

89 

91 

96 

98 

99 

99 

99 

94 

97 

96 

95 

82 

88 

87 

85 

86 

85 

87 

87 

90 

92 

92 

91 

91 

99 

92 

«7 

MIN 

6* 

68 

68 

74 

70 

64 

56 

54 

54 

99 

64 

68 

68 

68 

74 

70 

69 

70 

70 

61 

59 

64 

56 

53 

63 

61 

53 

56 

59 

40 

41 

48 

•  2 

CUTTON  1  N 

MAX 

S3 

88 

90 

89 

88 

84 

81 

89 

87 

90 

90 

93 

99 

88 

86 

90 

90 

73 

76 

81 

75 

78 

78 

80 

82 

81 

81 

88 

88 

90 

Bl 

89 

•  1 

MIN 

»A 

69 

64 

64 

68 

53 

91 

51 

56 

58 

58 

59 

61 

62 

69 

67 

64 

66 

64 

62 

59 

58 

57 

52 

56 

55 

54 

56 

59 

59 

60 

99 

(1 

COLOUITT 

MAX 

»S 

99 

101 

97 

93 

89 

92 

93 

04 

96 

97 

98 

98 

96 

97 

98 

99 

93 

93 

86 

89 

88 

89 

90 

93 

90 

95 

94 

94 

94 

97 

94 

•  1 

MIN 

67 

68 

69 

69 

47 

COLUMBUS  MS  AIRPORT 

MAX 

97 

98 

98 

9« 

93 

89 

89 

91 

93 

96 

94 

99 

9« 

99 

94 

99 

97 

88 

87 

85 

86 

86 

86 

85 

89 

92 

93 

93 

94 

92 

94 

92 

•  2 

MIN 

69 

71 

73 

73 

74 

71 

67 

68 

67 

64 

72 

71 

73 

70 

72 

72 

73 

70 

72 

67 

44 

65 

67 

60 

62 

71 

60 

64 

48 

71 

49 

48 

■  8 

COWIERCE  1  HE 

MAX 

07 

97 

98 

99 

93 

88 

86 

86 

89 

94 

96 

97 

99 

91 

93 

96 

91 

90 

81 

82 

83 

81 

87 

82 

86 

86 

87 

88 
56 

88 

90 

99 

80 

•  9 

MIN 

63 

65 

65 

68 

66 

60 

49 

51 

53 

92 

58 

62 

63 

67 

67 

64 

65 

69 

66 

60 

59 

59 

54 

50 

55 

56 

52 

56 

98 

94 

99 

,9 

COaOCLE 

MAX 

M 

92 

99 

94 

91 

93 

99 

91 

94 

96 

95 

94 

92 

92 

94 

91 

93 

94 

90 

92 

90 

92 

94 

93 

91 

90 

89 

93 

95 

94 

94 

92 

.7 

69 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

67 

68 

69 

69 

67 

67 

66 

69 

49 

70 

70 

48 

•  9 

CORMCLIA 

MAX 

92 

95 

99 

90 

89 

80 

83 

89 

89 

90 

94 

97 

94 

93 

90 

92 

89 

61 

80 

77 

80 

80 

79 

SO 

82 

83 

84 

89 

86 

87 

84 

•  9 

MIN 

65 

65 

66 

67 

66 

63 

54 

54 

56 

99 

59 

64 

65 

67 

66 

65 

69 

67 

65 

62 

60 

60 

63 

53 

57 

97 

54 

96 

41 

40 

99 

81 

•  9 

COVINSTOM 

MAX 

97 

100 

100 

99 

91 

86 

87 

SB 

92 

96 

99 

9T 

100 

97 

98 

98 

98 

84 

81 

83 

83 

83 

82 

83 

87 

SS 

89 

89 

89 

90 

99 

91 

•  1 

MIN 

6« 

69 

66 

70 

71 

68 

59 

59 

99 

63 

69 

69 

47 

68 

70 

70 

70 

71 

66 

62 

63 

62 

60 

57 

59 

62 

62 

61 

62 

4> 

44 

44 

.7 

CUTHBHT 

MAX 

97 

04 

97 

97 

94 

«2 

sa 

90 

»2 

96 

98 

97 

100 

94 

95 

96 

99 

95 

85 

85 

87 

86 

84 

S5 

90 

90 

93 

91 

92 

90 

99 

«2 

•  8 

MIN 

73 

74 

76 

72 

73 

72 

•7 

6« 

69 

72 

73 

74 

71 

70 

74 

74 

75 

73 

73 

69 

65 

44 

44 

61 

65 

70 

45 

47 

49 

74 

49 

TO 

t2 

8m  r«far«BC«  notes  follevlac  •tstion  lDd*i. 

-    Ill  - 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1957 


Day    Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

s 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

29 

30 

31 

Averi 

OAHLONEGA 

MAX 

92 

90 

93 

95 

92 

86 

SO 

82 

84 

89 

90 

93 

96 

96 

92 

90 

92 

89 

73 

80 

84 

81 

79 

76 



82 

82 

62 

83 

87 

86 

69 

86 

.7 

MIN 

67 

66 

67 

66 

70 

64 

55 

56 

59 

61 

66 

66 

69 

69 

68 

67 

65 

65 

66 

63 

62 

54 

59 

56 

59 

62 

61 

61 

DALTON 

MAX 

97 

97 

99 

100 

93 

69 

90 

91 

91 

95 

96 

99 

99 

99 

95 

94 

96 

92 

60 

67 

66 

65 

86 

66 

66 

66 

66 

90 

93 

93 

94 

91 

■  9 

MIN 

69 

67 

66 

72 

69 

64 

56 

55 

58 

60 

6  3 

66 

66 

66 

70 

69 

70 

70 

60 

59 

66 

67 

56 

63 

60 

57 

57 

59 

62 

60 

DOUGLAS 

MAX 

95 

93 

96 

92 

92 

90 

94 

87 

90 

93 

96 

97 

97 

95 

94 

95 

94 

93 

96 

80 

66 

87 

64 

90 

91 

90 

91 

91 

88 

90 

92 

91 

|6 

MIN 

69 

69 

67 

66 

67 

69 

66 

69 

69 

69 

67 

72 

76 

72 

70 

69 

^' 

69 

66 

64 

64 

66 

70 

69 

60 

67 

69 

70 

71 

71 

DUBLIN 

MAX 

96 

96 

94 

96 

96 

90 

86 

90 

95 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

96 

66 

90 

69 

84 

81 

63 

68 

95 

96 

98 

95 

88 

87 

94 

92 

a9 

MIN 

70 

67 

74 

68 

74 

70 

60 

61 

65 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

68 

69 

68 

69 

69 

61 

57 

69 

60 

59 

67 

65 

60 

58 

57 

60 

EASTMAN   1  W 

MAX 

96 

97 

98 

96 

93 

88 

86 

67 

92 

92 

96 

96 

96 

96 

96 

97 

99 

95 

90 

84 

85 

85 

83 

81 

89 

69 

90 

91 

91 

92 

94 

91 

a7 

MIN 

74 

73 

72 

71 

67 

65 

64 

65 

70 

73 

72 

71 

71 

74 

74 

67 

63 

64 

62 

60 

63 

66 

64 

66 

70 

63 

64 

EXPERIMENT 

MAX 

90 

94 

96 

96 

93 

91 

83 

84 

66 

89 

95 

94 

96 

96 

92 

94 

95 

93 

84 

64 

82 

62 

83 

82 

83 

85 

87 

88 

67 

68 

68 

69 

aO 

MIN 

70 

66 

59 

63 

65 

64 

69 

70 

66 

70 

70 

70 

68 

65 

64 

61 

69 

57 

62 

64 

6 1 

62 

63 

67 

66 

FITZGERALD 

MAX 

97 

99 

97 

96 

93 

89 

87 

90 

90 

94 

97 

100 

98 

96 

96 

97 

101 

91 

91 

80 

86 

86 

87 

83 

92 

93 

91 

90 

91 

92 

87 

92 

a3 

MIN 

74 

76 

73 

73 

66 

67 

67 

71 

74 

74 

74 

70 

75 

" 

69 

64 

63 

63 

CO 

64 

69 

66 

68 

71 

72 

66 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

94 

94 

93 

93 

94 

66 

84 

65 

87 

90 

95 

97 

96 

98 

95 

96 

96 

93 

88 

81 

65 

85 

83 

81 

87 

90 

90 

87 

68 

69 

90 

90 

•  1 

MIN 

66 

72 

70 

65 

64 

64 

69 

69 

71 

70 

74 

76 

68 

63 

64 

65 

63 

61 

66 

64 

66 

69 

67 

63 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

96 

96 

94 

99 

96 

66 

85 

63 

66 

92 

96 

96 

97 

94 

95 

96 

95 

89 

66 

85 

63 

83 

69 

91 

91 

69 

85 

89 

90 

90 

■  6 

MIN 

70 

73 

72 

74 

70 

72 

72 

71 

66 

72 

73 

73 

69 

73 

70 

74 

68 

67 

66 

66 

61 

67 

70 

70 

71 

71 

68 

70 

FORSYTH  1  S 

MAX 

95 

97 

99 

97 

93 

85 

66 

87 

90 

99 

98 

101 

99 

95 

97 

97 

97 

89 

82 

62 

65 

64 

63 

85 

69 

91 

90 

90 

91 

91 

95 

91 

■  5 

MIN 

(,'< 

74 

70 

69 

68 

62 

61 

60 

64 

67 

69 

66 

69 

71 

72 

^' 

66 

66 

63 

63 

61 

61 

58 

64 

62 

62 

65 

67 

64 

FORT  GAINES 

MAX 

95 

96 

100 

95 

95 

90 

90 

90 

91 

95 

99 

96 

100 

95 

95 

100 

101 

93 

89 

85 

90 

68 

90 

67 

92 

90 

95 

92 

95 

91 

99 

93 

•  5 

MIN 

71 

73 

74 

74 

73 

66 

67 

69 

69 

69 

72 

74 

70 

70 

73 

74 

68 

64 

60 

62 

56 

58 

70 

66 

65 

64 

74 

68 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

95 

96 

99 

97 

99 

65 

85 

66 

69 

95 

97 

99 

98 

94 

92 

97 

97 

86 

85 

62 

84 

64 

82 

65 

91 

92 

69 

69 

89 

90 

99 

91 

•  1 

MIN 

66 

72 

72 

72 

72 

66 

64 

63 

63 

64 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

70 

67 

64 

63 

61 

57 

62 

66 

63 

63 

65 

66 

62 

GAINESVILLE 

MAX 

94 

98 

100 

96 

92 

85 

69 

90 

99 

97 

98 

101 

102 

96 

99 

98 

94 

75 

83 

84 

83 

62 

82 

84 

86 

87 

90 

91 

91 

93 

99 

91 

•  3 

MIN 

69 

68 

70 

69 

63 

56 

59 

60 

64 

65 

69 

67 

69 

70 

69 

68 

66 

63 

65 

63 

62 

56 

60 

62 

59 

63 

63 

65 

63 

6LENNVILLE 

MAX 

95 

95 

96 

95 

93 

89 

85 

69 

90 

93 

96 

98 

98 

95 

94 

96 

99 

94 

90 

61 

86 

86 

83 

60 

88 

90 

90 

69 

88 

90 

92 

91 

1 

MIN 

72 

73 

75 

71 

72 

72 

68 

66 

65 

66 

72 

73 

72 

71 

74 

76 

74 

67 

65 

65 

66 

64 

61 

66 

66 

67 

70 

70 

64 

GREENSBORO 

MAX 

96 

97 

98 

94 

93 

86 

86 

69 

92 

97 

99 

100 

101 

96 

95 

97 

96 

65 

79 

83 

85 

86 

81 

63 

87 

90 

86 

88 

66 

90 

94 

91 

1 

MIN 

69 

72 

73 

72 

72 

66 

62 

61 

61 

64 

66 

72 

68 

71 

71 

74 

66 

63 

63 

54 

61 

68 

61 

64 

63 

62 

64 

66 

63 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

96 

99 

99 

98 

96 

91 

90 

92 

92 

95 

96 

97 

100 

97 

98 

96 

97 

90 

85 

64 

65 

82 

62 

86 

92 

69 

68 

66 

88 

86 

93 

92 

0 

MIN 

71 

72 

73 

70 

70 

69 

67 

69 

60 

67 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

67 

65 

64 

62 

62 

57 

67 

58 

60 

62 

63 

65 

67 

66 

GRIFFIN 

MAX 

95 

96 

95 

93 

92 

65 

86 

87 

95 

93 

94 

97 

96 

92 

92 

95 

92 

83 

61 

63 

83 

84 

63 

83 

65 

86 

66 

89 

90 

90 

92 

89 

61 

MIN 

71 

72 

71 

71 

72 

67 

61 

63 

65 

65 

71 

73 

70 

71 

73 

69 

65 

64 

64 

61 

59 

65 

67 

64 

63 

66 

67 

69 

67 

5 ; 

HARTWELL 

MAX 

100 

100 

102 

99 

96 

91 

90 

91 

96 

99 

101 

103 

103 

100 

97 

100 

97 

91 

81 

65 

86 

85 

88 

85 

90 

89 

90 

92 

92 

95 

102 

94 

li 

MIN 

70 

69 

70 

72 

71 

66 

57 

60 

68 

65 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

64 

62 

62 

64 

60 

68 

61 

64 

59 

61 

63 

63 

66 

65 

9  ; 

HAWKINSVILLE 

MAX 

95 

98 

98 

97 

93 

87 

87 

66 

90 

94 

97 

97 

96 

99 

96 

98 

100 

91 

87 

81 

86 

87 

64 

84 

91 

92 

91 

91 

90 

92 

95 

91 

9i 

MIN 

69 

73 

70 

72 

70 

71 

66 

64 

65 

65 

72 

72 

70 

70 

72 

70 

68 

64 

63 

63 

^' 

60 

67 

62 

64 

64 

70 

63 

67 

9: 

HELEN 

MAX 

94 

96 

94 

92 

89 

81 

64 

68 

87 

93 

94 

99 

96 

90 

93 

87 

73 

72 

75 

80 

80 

79 

81 

61 

S3 

87 

87 

87 

90 

95 

86 

8i 

MIN 

62 

64 

62 

65 

69 

58 

52 

60 

55 

56 

58 

64 

66 

68 

67 

65 

66 

65 

64 

65 

59 

56 

54 

57 

58 

53 

57 

59 

59 

62 

58 

Bt 

H0G6AR0S  MILL 

MAX 

96 

96 

99 

94 

92 

89 

90 

92 

92 

94 

95 

99 

94 

93 

94 

94 

95 

92 

89 

84 

68 

38 

68 

85 

93 

90 

95 

93 

95 

90 

93 

92 

2 

MIN 

71 

76 

73 

73 

71 

67 

69 

69 

69 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

70 

64 

62 

66 

68 

60 

66 

66 

67 

69 

'* 

67 

69) 

5 

HOMERVILLE 

MAX 

96 

97 

99 

91 

88 

91 

96 

93 

96 

94 

96 

101 

103 

100 

97 

100 

97 

92 

89 

66 

87 

85 

87 

86 

92 

88 

94 

91 

88 

92 

96 

93i 

2 

MIN 

74 

7 1 

69 

66 

62 

60 

70 

66 

66 

66 

62 

70 

71 

62 

61 

63 

67 

61 

69 

64 

61 

63 

61 

62 

69 

66 

70 

62 

66 

67 

65  i 

5 

JASPER 

MAX 

92 

96 

97 

99 

86 

85 

69 

87 

90 

93 

94 

97 

98 

92 

91 

92 

91 

77 

63 

82 

62 

80 

62 

83 

64 

83 

68 

89 

89 

90 

90 

88  ■ 

9 

MIN 

67 

69 

69 

68 

67 

69 

96 

60 

63 

66 

67 

66 

68 

69 

70 

69 

69 

67 

63 

62 

64 

66 

59 

61 

60 

62 

63 

63 

64 

63 

64 1 

8  * 

JESUP  e  S 

MAX 

97 

96 

96 

98 

97 

67 

84 

85 

89 

99 

99 

100 

100 

98 

98 

96 

98 

96 

92 

81 

86 

86 

84 

86 

90 

92 

92 

68 

90 

89 

92 

92  • 

3 

MIN 

66 

72 

74 

72 

71 

73 

72 

70 

67 

63 

69 

69 

71 

69 

73 

76 

70 

71 

72 

72 

66 

67 

68 

59 

68 

64 

64 

70 

71 

70 

62 

68 1 

6 '. 

LAFAYETTE 

MAX 

98 

97 

100 

93 

68 

90 

90 

92 

94 

99 

97 

98 

100 

94 

93 

97 

93 

79 

87 

85 

85 

83 

65 

85 

66 

85 

90 

92 

91 

92 

95 

91) 

3 

MIN 

67 

67 

68 

73 

68 

65 

55 

54 

56 

59 

57 

66 

66 

68 

73 

68 

68 

69 

69 

56 

64 

^' 

54 

59 

57 

60 

60 

61 

62* 

3' 

LA  GRANGE 

MAX 

95 

98 

98 

96 

91 

88 

89 

91 

93 

97 

99 

99 

98 

97 

95 

93 

96 

63 

81 

63 

64 

83 

63 

63 

84 

88 

90 

86 

69 

69 

93 

90 1 

<l 

MIN 

67 

70 

70 

71 

71 

66 

99 

61 

99 

63 

69 

70 

69 

69 

72 

70 

7 1 

66 

70 

65 

62 

60 

^0 

56 

62 

66 

57 

60 

63 

64 

64 

69  • 

4 1 

LOUISVILLE 

MAX 

98 

99 

99 

99 

93 

86 

89 

90 

94 

100 

102 

103 

103 

97 

96 

100 

100 

87 

82 

62 

66 

66 

85 

82 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

96 

93  a 

11 

MIN 

68 

70 

72 

71 

70 

67 

62 

56 

60 

65 

67 

71 

68 

68 

71 

70 

69 

65 

61 

60 

56 

62 

63 

63 

61 

64 

65 

67 

65  a 

LUMBER  CITY 

MAX 

93 

96 

97 

98 

96 

93 

69 

87 

90 

91 

94 

97 

99 

99 

97 

96 

96 

100 

92 

90 

81 

87 

68 

85 

60 

90 

92 

93 

91 

91 

92 

92  a 

11 

MIN 

66 

71 

72 

71 

72 

7 1 

65 

62 

63 

65 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

66 

61 

60 

65 

61 

58 

62 

62 

65 

68 

70 

60 

67  a 

&9 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

92 

92 

96 

97 

95 

93 

66 

66 

88 

90 

91 

95 

96 

97 

93 

94 

96 

96 

96 

64 

85 

86 

86 

85 

89 

86 

90 

93 

90 

93 

91a 

MIN 

70 

71 

70 

72 

73 

70 

65 

66 

67 

68 

69 

71 

70 

67 

71 

69 

67 

69 

64 

64 

65 

59 

60 

56 

65 

65 

65 

67 

67  a 

]  t 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

97  100 

98 

97 

92 

68 

89 

90 

90 

96 

98 

99 

100 

99 

94 

99 

99 

90 

63 

64 

88 

87 

86 

86 

91 

94 

92 

91 

94 

94 

99 

92  a 

i' 

MIN 

69 

75 

74 

74 

73 

70 

66 

65 

65 

67 

72 

74 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

72 

69 

65 

65 

64 

56 

65 

70 

6 1 

65 

67 

69 

64 

69  a 

(  , 

MARSHALLVILLE 

MAX 

96 

96  100 

97 

94 

91 

66 

88 

88 

96 

98 

100 

100 

94 

94 

97 

96 

91 

90 

64 

65 

86 

86 

66 

90 

93 

90 

90 

90 

91 

94 

92  a 

MIN 

70 

73 

73 

72 

72 

71 

65 

64 

69 

65 

71 

73 

72 

70 

72 

72 

73 

7 1 

72 

66 

64 

64 

62 

59 

64 

69 

64 

65 

68 

70 

66 

60a 

ill 

METTER 

MAX 

95 

96 

«S 

96 

M 

89 

88 

88 

88 

99 

98 

101 

96 

97 

96 

97 

98 

94 

91 

81 

86 

86 

85 

82 

90 

94 

91 

91 

91 

92 

95 

92  a 

MIN 

72 

74 

73 

72 

73 

70 

66 

66 

67 

68 

73 

72 

72 

72 

74 

76 

74 

75 

75 

68 

64 

67 

65 

62 

64 

67 

67 

66 

70 

69 

65 

69a 

|,| 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

95 

9« 

96 

99 

91 

86 

86 

87 

89 

•4 

97 

96 

99 

99 

96 

96 

97 

87 

80 

82 

83 

64 

80 

80 

81 

90 

89 

89 

68 

90 

94 

90  a 

M 

MIN 

71 

73 

71 

71 

72 

65 

63 

60 

62 

66 

69 

70 

69 

71 

73 

72 

67 

63 

64 

62 

61 

63 

60 

63 

63 

65 

66 

63 

67  a 

;  ; 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

92 

95 

97 

96 

95 

94 

85 

87 

87 

89 

94 

96 

97 

96 

94 

94 

94 

97 

97 

76 

61 

84 

84 

62 

82 

88 

91 

69 

89 

90 

91 

90  a 

MIN 

66 

67 

70 

71 

71 

66 

64 

60 

60 

61 

63 

67 

68 

69 

72 

72 

71 

71 

72 

67 

62 

63 

61 

57 

58 

61 

60 

61 

62 

63 

63 

MILLEN 

MAX 

98  101 

96 

97 

90 

89 

69 

90 

91 

98  100 

102 

102 

99 

96 

101 

97 

89 

84 

62 

86 

66 

65 

82 

91 

92 

94 

90 

90 

94 

97 

92  a 

1 

MIN 

71 

74 

73 

73 

73 

69 

65 

61 

62 

67 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

72 

75 

73 

67 

67 

67 

64 

60 

65 

64 

64 

63 

68 

69 

64 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

93 

96 

96 

99 

91 

64 

85 

87 

90 

94 

96 

97 

97 

94 

99 

95 

94 

85 

62 

83 

62 

62 

61 

62 

86 

68 

86 

86 

88 

90 

94 

89  a 

MIN 

61 

65 

65 

67 

67 

63 

50 

49 

52 

96 

59 

64 

63 

66 

67 

65 

63 

69 

67 

63 

55 

55 

55 

58 

54 

58 

62 

61 

69 

66 

69 

61a 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

95 

95 

96 

90 

89 

67 

83 

85 

89 

91 

94 

96 

95 

92 

94 

95 

95 

92 

88 

78 

84 

85 

64 

79 

68 

86 

69 

67 

86 

87 

88 

89  a 

MIN 

70 

71 

73 

67 

71 

72 

71 

69 

69 

67 

63 

62 

64 

69 

59 

65 

67 

67 

67 

70 

67  a 

NAHUNTA 

MAX 

95 

95 

95 

93 

95 

85 

96 

97 

97 

94 

97 

95 

90 

80 

86 

85 

63 

81 

89 

91 

91 

89 

87 

69 

91 

90  a 

MIN 

66 

71 

72 

71 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

72 

75 

74 

67 

66 

66 

67 

63 

56 

63 

66 

71 

70 

69 

64 

68  a 

NASHVILLE 

MAX 

96 

97 

96 

91 

92 

90 

88 

89 

94 

94 

96 

98 

96 

97 

95 

96 

98 

92 

86 

81 

87 

89 

67 

84 

94 

91 

94 

91 

89 

91 

92 

92  a 

MIN 

72 

74 

75 

73 

73 

74 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

69 

73 

74 

73 

72 

73 

66 

65 

65 

61 

61 

60 

68 

h7 

69 

76 

69 

67 

69  a 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1U57 


Day 

Ol 

Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEWINGTON 

MAX 

9S 

98 

99 

97 

92 

89 

86 

89 

91 

95 

98 

99 

99 

98 

97 

99 

89 

90 

81 

85 

88 

t\ 

90 

MIN 

70 

72 

71 

76 

72 

69 

65 

62 

62 

67 

69 

71 

71 

73 

74 

75 

72 

74 

73 

67 

63 

66 

65 

62 

62 

64 

63 

67 

68 

63 

I 

NCUNAN 

MAX 

94 

96 

96 

95 

92 

89 

86 

89 

90 

95 

97 

96 

97 

95 

93 

93 

83 

89 

89 

MIN 

67 

70 

70 

70 

71 

67 

61 

63 

63 

64 

68 

68 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

63 

64 

63 

61 

60 

62 

63 

61 

65 

65 

65 

65 

65 

9 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

95 

92 

97 

96 

94 

89 

89 

91 

94 

97 

99 

100 

96 

95 

97 

98 

92 

91 

92 

MIN 

70 

72 

74 

71 

73 

72 

65 

65 

67 

67 

71 

73 

71 

67 

67 

72 

7  2 

71 

73 

69 

65 

63 

64 

59 

60 

69 

64 

66 

67 

71 

68 

68 

3 

QUITMAN 

MAX 

91 

92 

95 

95 

95 

91 

88 

87 

90 

90 

92 

95 

94 

96 

94 

94 

97 

MIN 

69 

72 

74 

71 

71 

73 

71 

69 

69 

68 

69 

71 

74 

75 

76 

77 

73 

70 

63 

64 

66 

62 

56 

64 

66 

69 

69 

72 

65 

69 

4 

ROME 

MAX 

100 

101 

103 

93 

92 

93 

93 

93 

96 

98 

98 

99 

96 

94 

98 

98 

81 

91 

90 

MIN 

66 

66 

69 

76 

70 

65 

59 

56 

55 

60 

62 

69 

67 

68 

70 

70 

69 

63 

58 

64 

56 

53 

62 

62 

53 

56 

59 

60 

61 

63 

4 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

100 

99 

101 

94 

90 

90 

91 

91 

94 

98 

97 

98 

98 

94 

96 

98 

97 

60 

MIN 

66 

68 

69 

73 

72 

67 

57 

55 

56 

59 

62 

70 

67 

68 

72 

70 

70 

71 

67 

62 

59 

64 

58 

54 

63 

60 

55 

57 

60 

61 

61 

63 

't 

SANDERSVILLE 

MAX 

96 

97 

96 

98 

93 

86 

86 

84 

87 

95 

96 

99 

99 

95 

06 

95 

90 

MIN 

68 

74 

73 

73 

72 

71 

64 

59 

66 

67 

70 

73 

69 

70 

72 

75 

70 

70 

72 

67 

60 

67 

62 

64 

67 

66 

60 

59 

62 

64 

71 

67 

6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

90 

91 

95 

94 

94 

82 

82 

85 

85 

91 

97 

96 

91 

91 

94 

89 

89 

91 

89 

87 

^ 

MIN 

73 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

76 

74 

69 

73 

74 

75 

74 

77 

77 

75 

7i, 

75 

74 

71 

69 

70 

66 

62 

70 

70 

75 

79 

75 

73 

72 

9 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

94 

94 

93 

94 

90 

87 

85 

86 

86 

91 

97 

96 

97 

94 

95 

95 

92 

MIN 

66 

73 

75 

70 

72 

72 

69 

63 

62 

64 

70 

70 

71 

70 

75 

75 

7 1 

72 

69 

66 

63 

65 

65 

63 

60 

67 

64 

65 

67 

65 

63 

67 

9 

SAVANNAH  Wfl  AP 

MAX 

95 

96 

95 

95 

90 

88 

86 

86 

86 

93 

96 

97 

98 

95 

95 

96 

92 

87 

88 

90 

MIN 

71 

70 

75 

71 

72 

72 

69 

67 

66 

67 

71 

74 

73 

71 

76 

77 

7  3 

70 

68 

65 

67 

67 

65 

64 

68 

66 

66 

69 

70 

65 

69 

7 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

91 

90 

91 

90 

89 

84 

82 

85 

68 

92 

94 

90 

90 

98 

88 

MIN 

74 

77 

79 

75 

76 

76 

78 

76 

71 

74 

75 

76 

76 

73 

77 

76 

75 

71 

73 

73 

70 

70 

66 

72 

71 

75 

77 

78 

74 

3 

SURftENCY 

MAX 

95 

96 

95 

95 

93 

92 

65 

88 

89 

93 

96 

98 

97 

98 

96 

98 

96 

MIN 

69 

72 

74 

71 

71 

71 

68 

67 

65 

65 

70 

70 

69 

70 

73 

75 

70 

74 

67 

63 

63 

66 

63 

56 

66 

63 

65 

67 

70 

62 

67 

9 

SWAINS80R0 

MAX 

95 

97 

97 

94 

92 

86 

88 

68 

90 

96 

100 

101 

100 

97 

97 

98 

93 

MIN 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

63 

64 

66 

69 

71 

74 

71 

72 

74 

76 

74 

74 

73 

67 

63 

66 

62 

63 

64 

67 

65 

65 

68 

69 

66 

69 

2 

TALBOTTON 

MAX 

90 

94 

94 

92 

92 

92 

84 

88 

89 

92 

92 

95 

98 

98 

95 

93 

84 

MIN 

68 

73 

71 

70 

73 

71 

60 

62 

61 

64 

71 

72 

71 

69 

69 

71 

73 

70 

70 

66 

62 

60 

60 

59 

57 

67 

59 

61 

63 

62 

61 

66 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

06 

96 

09 

94 

86 

84 

86 

87 

91 

94 

97 

100 

98 

93 

92 

95 

82 

MIN 

64 

65 

63 

68 

68 

62 

56 

52 

50 

90 

62 

70 

65 

60 

66 

66 

67 

69 

69 

58 

58 

58 

55 

51 

58 

50 

54 

54 

56 

56 

58 

60 

0 

THOMASTON  2  S 

MAX 

95 

97 

97 

95 

95 

93 

92 

93 

92 

96 

98 

99 

99 

94 

96 

S3 

97 

93 

97 

96 

93 

MIN 

71 

71 

70 

72 

71 

68 

60 

61 

61 

62 

67 

69 

69 

69 

72 

7 1 

78 

72 

65 

62 

64 

62 

58 

56 

65 

63 

61 

63 

62 

62 

66 

1 

THOMASV 1 LLE 

97 

98 

96 

91 

88 

87 

90 

90 

92 

95 

96 

87 

96 

94 

93 

100 

94 

91 

91 

MIN 

71 

67 

74 

72 

71 

72 

70 

67 

68 

67 

70 

72 

73 

68 

72 

73 

75 

71 

71 

71 

63 

63 

66 

63 

59 

67 

69 

68 

69 

72 

69 

69 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

95 

99 

99 

'96 

69 

86 

87 

90 

93 

95 

97 

96 

96 

95 

96 

97 

92 

86 

87 

91 

89 

94 

89 

68 

89 

92 

91 

MIN 

73 

74 

72 

73 

72 

74 

71 

70 

71 

71 

73 

75 

72 

70 

74 

75 

72 

73 

73 

70 

65 

65 

68 

62 

64 

70 

70 

70 

71 

73 

68 

70 

8 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

94 

96 

05 

95 

90 

89 

89 

88 

90 

91 

94 

96 

97 

97 

93 

97 

99 

87 

86 

78 

89 

90 

92 

90 

91 

92 

91 

1 

MIN 

70 

71 

74 

71 

72 

70 

66 

68 

67 

69 

72 

71 

70 

69 

70 

74 

72 

72 

72 

69 

64 

62 

65 

61 

57 

65 

64 

70 

69 

72 

64 

68 

5 

TOCCOA 

MAX 

95 

95 

99 

93 

91 

82 

86 

88 

92 

95 

96 

100 

09 

96 

96 

91 

SO 

87 

88 

91 

95 

89 

MIN 

69 

68 

69 

70 

70 

60 

57 

57 

58 

65 

64 

67 

69 

70 

67 

70 

67 

67 

65 

63 

62 

61 

63 

57 

57 

61 

57 

61 

61 

62 

65 

63 

8 

VALDOSTA  4  NH 

MAX 

95 

95 

96 

93 

91 

87 

87 

89 

89 

92 

94 

95 

96 

93 

95 

95 

95 

87 

87 

88 

87 

90 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

MIN 

69 

73 

74 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

68 

69 

71 

71 

67 

70 

72 

74 

70 

64 

63 

62 

61 

56 

64 

68 

67 

70 

73 

66 

68 

6 

MARRENTON 

MAX 

92 

95 

97 

98 

92 

87 

87 

90 

91 

96 

98 

101 

102 

99 

96 

99 

95 

89 

90 

90 

90 

91 

MIN 

69 

71 

72 

73 

70 

68 

61 

58 

61 

64 

67 

75 

68 

72 

72 

72 

72 

70 

68 

65 

63 

65 

60 

57 

62 

63 

63 

60 

64 

64 

64 

66 

2 

MASHING TON 

MAX 

94 

94 

97 

97 

91 

91 

85 

86 

89 

93 

06 

96 

101 

99 

94 

95 

95 

83 

81 

86 

89 

92 

90 

MIN 

69 

70 

73 

71 

71 

67 

55 

57 

62 

65 

66 

69 

67 

70 

72 

72 

72 

72 

68 

63 

63 

60 

60 

53 

56 

65 

61 

61 

63 

61 

64 

65 

2 

HAYCROSS 

MAX 

95 

95 

98 

91 

94 

88 

86 

89 

89 

94 

96 

97 

96 

93 

95 

95 

97 

93 

81 

87 

86 

as 

90 

90 

92 

89 

87 

90 

91 

91 

1 

MIN 

69 

73 

76 

72 

73 

73 

71 

69 

68 

68 

71 

71 

73 

69 

74 

75 

72 

72 

72 

68 

66 

66 

68 

64 

60 

67 

67 

72 

72 

72 

66 

70 

0 

MAYNESBORO  2  NE 

MAX 

95 

96 

95 

94 

92 

86 

87 

87 

95 

96 

97 

97 

96 

97 

97 

98 

97 

96 

82 

87 

84 

85 

84 

81 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

95 

91 

MIN 

70 

71 

71 

72 

71 

66 

62 

57 

59 

65 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

66 

61 

64 

62 

59 

59 

65 

61 

60 

65 

64 

65 

66 

2 

WEST  POINT 

MAX 

9« 

98 

99 

97 

93 

87 

87 

90 

92 

96 

97 

97 

98 

96 

97 

96 

95 

84 

86 

85 

84 

84 

S3 

85 

90 

92 

88 

90 

89 

89 

94 

91 

4 

MIN 

67 

72 

72 

72 

72 

68 

62 

62 

61 

64 

71 

71 

70 

70 

74 

71 

72 

69 

71 

65 

62 

61 

60 

57 

58 

59 

58 

61 

64 

65 

65 

66 

0 

WINDER  1  SSE 

MAX 

04 

93 

95 

96 

91 

88 

85 

87 

90 

95 

97 

97 

97 

94 

93 

96 

94 

85 

80 

82 

83 

83 

81 

84 

84 

88 

89 

89 

89 

91 

96 

89 

9 

MIN 

65 

69 

67 

71 

70 

66 

57 

55 

57 

63 

64 

67 

66 

68 

69 

70 

71 

69 

65 

60 

63 

63 

60 

56 

57 

60 

60 

62 

60 

62 

61 

63 

7 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
AUGUST  1957 


Day  of  month 


Staboo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  <» 

OOP, 

i-  < 

ALLATOOMA  DA]I  2 

EVAP 

.19 

.23 

.25 

.29 

.26 

.41 

.39 

.35 

.29 

.24 

.32 

.27 

.42 

.28 

.14 

.24 

.27 

.23 

.09 

.16 

.24 

.23 

.32 

.33 

.21 

.20 

.31 

.27 

.31 

.25 

.23 

8.22 

WIND 

25 

29 

30 

38 

43 

62 

85 

63 

46 

32 

42 

38 

41 

37 

34 

42 

35 

66 

55 

36 

39 

49 

82 

72 

27 

29 

42 

43 

49 

45 

51 

1407 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.26 

.  30 

.23 

.  34 

.  22 

.46 

.  32 

WIND 

IS 

23 

33 

51 

17 

59 

31 

7 

52 

42 

43 

'38 

'40 

'35 

82 

'43 

'32 

'50 

17 

19 

19 

'31 

38 

'31 

'49 

48 

'27 

21 

'24 

28 

"23 

1047 

EXPKBIUEMT 

EVAP 

.27 

.  80 

.  28 

.  32 

WIND 

27 

23 

45 

42 

70 

50 

40 

40 

30 

33 

'47 

'50 

'52 

'43 

48 

'82 

'32 

'43 

40 

38 

'35 

'27 

'40 

"37 

28 

'75 

'45 

"30 

"33 

'42 

25 

°1292 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.24 

.25 

.27 

.20 

.16 

.18 

.17 

.19 

.24 

.20 

.19 

.21 

.21 

.14 

.17 

.26 

.23 

.13 

.33 

.18 

.14 

.22 

.24 

.20 

.22 

.16 

.16 

.23 

.20 

.18 

.18 

6.28 

WIND 

18 

18 

14 

21 

MAX 

108 

109 

107 

101 

97 

95 

96 

102 

103 

103 

100 

100 

98 

102 

104 

103 

102 

101 

98 

92 

97 

97 

94 

97 

97 

95 

103 

101 

103 

96 

102 

100.0 

HIN 

79 

80 

81 

78 

78 

76 

73 

75 

77 

77 

78 

78 

79 

75 

79 

80 

81 

79 

78 

78 

70 

69 

70 

66 

67 

72 

74 

74 

76 

78 

74 

75.7 

ROUE  m  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.30 

.25 

.27 

.19 

.39 

.26 

.30 

.22 

.27 

.29 

.23 

.18 

.24 

.16 

.25 

.28 

.11 

.01 

.22 

.25 

.12 

.25 

.21 

.20 

.19 

.30 

.25 

.23 

.25 

.21 

7.08 

WIND 

11 

11 

11 

13 

23 

55 

21 

24 

9 

10 

20 

17 

21 

18 

13 

38 

16 

21 

17 

32 

19 

16 

26 

19 

9 

20 

24 

11 

12 

10 

9 

576 

TIFTOH  EXP  STATION 

EVAP 

.21 

.24 

.22 

.22 

.17 

.15 

.12 

.20 

.18 

.21 

.18 

.28 

.23 

.23 

.20 

.27 

.20 

.27 

.18 

.19 

.11 

.21 

.26 

.23 

.11 

.18 

.15 

.23 

.22 

.17 

.20 

6.22 

WIND 

14 

6 

9 

13 

9 

23 

18 

9 

7 

17 

13 

20 

34 

25 

10 

11 

21 

11 

13 

19 

12 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Tl»e 

Day  oi  month 

« 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

EXPERIUENT 

4  INCHES 

10  AH 
4PH 

80 
87 

83 
89 

80 
87 

80 
86 

83 
85 

78 
80 

75 
82 

76 
84 

78 

75 
83 

77 
83 

77 
81 

77 
82 

78 
83 

78 

83 

78 
83 

78 
81 

77 
80 

70 
77 

70 
75 

70 
77 

70 
73 

73 
78 

74 
81 

73 
82 

73 
84 

77 
87 

76.2 
82.0 

8  INCHES 

lOAH 
4PH 

74 
80 

78 
83 

76 
82 

76 
80 

78 
80 

74 

75 

71 
74 

71 
74 

74 

74 
83 

77 
83 

77 
85 

76 
82 

78 
83 

78 
85 

78 
85 

79 
82 

76 
78 

70 

75 

70 
77 

70 
76 

70 
73 

72 
77 

73 
85 

73 
85 

72 
85 

76 
84 

74.5 
80.4 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

HAX 
HIN 

101 
79 

105 
81 

107 
83 

106 
84 

95 
83 

97 
81 

93 
77 

93 
77 

97 
78 

102 
80 

105 
82 

106 
83 

107 
83 

104 
83 

104 
84 

107 
84 

107 
82 

104 
81 

98 
81 

94 
80 

88 
74 

91 
74 

93 
73 

94 

75 

85 
73 

99 
72 

96 
76 

101 
80 

99 
81 

103 
81 

103 
80 

99.4 

79.5 

6  INCHES 

HAX 
HIN 

87 
81 

89 
82 

89 
83 

88 
83 

87 
83 

87 
83 

86 
81 

84 

80 

86 
80 

86 
82 

96 
82 

88 
83 

89 
84 

88 
84 

88 
83 

88 
84 

88 
83 

89 
82 

89 
82 

88 
83 

84 
79 

84 

79 

83 
78 

84 
79 

81 

77 

82 
77 

83 
79 

85 
79 

85 
81 

84 
81 

85 
81 

86.5 
81.2 

Experiment  -  Four  Inches  for  Alfalfa  and  6  inches  for  Corn.  *Howed  Alfalfa.  Soil  type:  Cecil  Sandy  Loam. 
Tlfton  Kxp  Station  -  Soil  type:    Tlfton  loaay  s&nd.    Ground  Cover:    Perennial  grass  sod. 


See  Beference  Motes  Pollovlng  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1957 


Cl«*«laad  9  n,  T«na 

-o 


GEORGIA 


■arlutaa  CAA  AP, 

@ 

■oodrnff  Dm. 


O  •    A    Pnclpitetlen  onty 
0)  PnclptfoHett,  gtoroft 

O         -O-  Pncipitotiot*  and  Ttmptntviw 
•<J>-  finclpifettefi,  Tunp^tvn  and  Evofioratlen 

Typr  of  909*        O  Mot-rwcoaHitQ. 

£towM  c/trV  rMfiMw/Awtf  Mfcv^  th»  oralloblHty  of 
men  O^talltd  mrttofvhfice/  aefe 


"2      H  .  . 


td  g»PC,  Chattmoof ,  fan.  1/57 


Isollnes  are  drawn  through  polata  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
AUGUST  1957 


Cl«T«luid  6  n,  T«nn. 

■O-  75 


GEORGIA 


■oodrnff  Du,  ru  _ 

OuttahooohM  i  W,  ria.  "O- 

■t.  Pl««««ot,  rim 

STATION  LEGEND 
O    •     9    Fre^lpifetlon  onty 

-O-  Pnclfiifafion  ottd  Ttmptnfuiw 

•<J>-  Pnclplfotlctf,  Trmp^mfun  ond  Evaporation 


Typt  of  gaga:     O  Nof-rtcot^lttg; 
•  Rowaing;      •  Batti  fypt 

Dovbit  dfcf*  combhatfom  ktdteafw  tht  evaHoMity  of 
0ton  dtfall9d  mtUorelo^teal  data. 


iii«  WB  &P,  riB. 


uleo  St.  Harr  RurMrleB,  Fla. 


R  tovfed  WHPC,  Ch»ttfcooog«,  Tcoi 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
AUGUST  1957 


Station 

1  Index  No. 

County 

1  Drainag*  1  | 

Latitude 

Longitude 

1  Devation 

Obser 
vation 
Time 

Obsenrer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

,  Drainage  I 

t> 
■V 

C 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp.  1 

;  Precip. 

Latilud< 

1  Longitu 

Elevatii 

e 

Precip.  1 

XBSCVTLLT  

WILCOX 

iGEdftGE  W.  DOWDV 

33  19 

04  16 

0A 

2 

S  5 

7 

ACMIRSVtLLE 

BAftTOM 

iARVEY  Ci  MOTT 

HAMILTON  *  If 

32  49 

84  96 

HID 

C 

AOCL 

COOK 

BROOKS  ALDERMAN 

HARALSON 

COWETA 

33  14 

840 

MID 

MRS*  RUTH  T.  GABLE 

C 

AILET 

MONTGOMERY 

JAMES  Ai  STACY 

HANTMELL 

34  21 

52  36 

705 

9P  7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2 

7 

alapama  eip  station 

01)1 

BERRIEN 

16 

3: 

21 

63 

13 

293 

7A 

ROY  E,  HOLLAND 

2  3  9  7 

HARTWELL  6  E 

4138 

HART 

1* 

34  21 

82  50 

090 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOUGHERTT 

TRAWK  S.  ORTON 

4170 

32  17 

83  26 

245 

6P 

7A 

2 

7 

ALLATOONA  DAM  I 

BARTOM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HA2LEHURST 

4204 

31  53 

82  35 

235 

C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

CIVIL  AERO.  ADMi 

HELEN 

4230 

WHITE 

34  42 

83  44 

1490 

0A 
6A 

JOHN  F,  GREER 

2 

7 

ALPHARETT*  X  NM 

ELI  £•  GRIMES 

HEMPTOWN  GAP 

34  92 

2100 

TVA-131 

AHCRICUS  4  EN€ 

02S) 

SUMTER 

3; 

0« 

84 

10 

476 

6P 

7A 

BLANCHE  S*  RHYNE 

2  3  9  7 

4279 

TOWNS 

] 

3*  57 

63  46 

1950 

7A 

TVA-151 

AMERICUS  CIP  STA  IMS* 

J  OF  GA  EXP  STA  NRS^ 

HOGGARDS  MILL 

4388 

31  12 

132 

NIO 

0A 

EMORY  UNI   FLO  STA 

2 

0  7 

UNION 

H0MERV1LLE 

4429 

16 

31  02 

02  49 

180 

9P 

9P 

CITY  OF  MOMERvILLE 

2 

7 

ASMBUHN 

TURNER 

CITY  OF  ASHBURN 

irwinton 

WILKINSON 

10 

32  49 

83  10 

4*0 

9P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

INAC  4/57 

ATHENS 

CLARKE 

PROF«  £•  S*  SELL 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

33  19 

03  51 

420 

HID 

GA.   POWER  COMPANY 

C 

ATmCNS  col  or  AGRI 

0*92 

CLARKE 

10 

j; 

55 

63 

21 

605 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP  STATION 

2  3  5  6  7 

JASPER 

464B 

3*  29 

84  20 

1900 

ROBERT  M.  EDGE 

7  C 

ATHENS  WS  AIRPORT 

J*  S*   WEATHER  8UREAI 

4  671 

31  37 

81  53 

100 

HID 

CITY  OF  JESUP 

C 

13 

MRS*  CATKLA£EN  SM  1  Tl- 

4675 

31  29 

81  S3 

IQO 

5P 

9P 

BHUNl.  PULP  •  PPH  CO 

2 

7 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

*9 

8* 

789 

HENRY  T.  8ARNETT 

JCHNTOWN 

4688 

DAWSON 

34  31 

84  17 

HRS.  VIVIAN  CHESTER 

C 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

FULTON 

e 

33 

39 

6* 

25 

9T7 

miD 

410 

UtSt   WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

C 

JONESBORO 

4  700 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

OA 

E.  J*  SWINTi  SR. 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

R  t  CHMONO 

14 

33 

22 

81 

143 

■tID 

410 

UeSi   WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

c 

KENSINGTON 

4602 

18 

3*  47 

05  22 

7A 

TVA-722 

ft  1  CHMONO 

1* 

33 

2B 

81 

50 

130 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  5  7 

K I NGSTON 

4894 

BARTOW 

3*  14 

T20 

OA  (SUSAN  MCDi  HARGIS 

DECATUR 

30 

ib 

9P 

SIDNEY   Ra  MULLEN 

2  3  9  7 

c 

LAFAYETTE 

34  42 

05  16 

810 

6P 

CHARLES  W.  GWYN 

2 

3  5 

7  C 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

9 

34 

20 

1 100 

HflSi   ESTELLE  GROGAN 

LA  GRANGE 

TROUP 

33  02 

05  02 

7*0 

8A 

PAUL  8.  SMITH 

2 

3  5 

7  C 

8EAVERDALE 

WHITFIELD 

12 

3' 

59 

91 

724 

*RS.  N.  E*  HARMACK 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

OA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

C 

BCLLVlLLE 

OTST 

EVANS 

11 

01 

50 

105 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

c 

LIME  BRANCH 

5192 

POtK 

33  56 

030 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

09** 

2 

31 

20 

61 

13 

10 

UtStFISH  *  WLDF  SVC 

2   3  9  7 

5204 

1* 

33  47 

82  28 

900 

OA 

JAMES  W(  6LACKWELL 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

34 

51 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

LITTLE  HIGHTOWER 

34  56 

83  39 

2200 

0LAKELV 

EARLY 

31 

23 

300 

DR.   J.   Gi  STANDIFER 

2   3  5  7 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

UESBI T  BAKER 

2 

3  5 

7  C 

BLUE  AIDGE 

102A 

FANNIN 

34 

52 

84 

1730 

6P 

P*  B*  CARRUTH 

2   3  9  7 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

31  55 

82  41 

190 

0A 

M.  ALEX  JERNIGAN 

2 

3  5 

BLUE  RIDGE  RCSVR  DAM 

1029 

7 

34 

53 

6* 

IT 

1560 

9A 

LUMPKIN  2  NE 

5  394 

32  04 

84  4  7 

495 

OA 

GA.  FORESTRY  COMH* 

2 

3  5 

7  C 

t  132 

14 

34 

12 

S3 

02 

780 

8A 

3 

5443 

3?  42 

83  39 

356 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

7  C 

BRASSTOWN  BALD 

34 

52 

MARSHALLVILLE 

32  27 

166 

5P 

CTY  OF  MARSHALLV 1 LLE 

2 

3  5 

7 

BROOKLET  t  M 

BULLOCH 

32 

23 

H.  C*  CROMLEY 

2  3  5  7 

MAYSVILLE 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

BRUNSWICK 

SLYNN 

2 

31 

06 

61 

X4 

BENJAMIN  e,  JAMES 

METTER 

CANDLER 

11 

82  04 

120 

9P 

CITY  OF  METTER 

BRUNSMICK    CAA  AP 

15*5 

2 

31 

81 

23 

1* 

■tID 

■tio 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5  7 

c 

5850 

11 

32  50 

82  14 

106 

8A 

HAS.  E*  B*  KING 

BUENA  VISTA  t  SM 

32 

GA.  FORESTRY  COMH 

MIOVILLE  EXP  STA 

11 

32  53 

82  12 

200 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

2 

3  5 

BURTON  DAM 

34 

GUY  W.  RUCKER 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

10 

33  05 

03  13 

320 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

3  5 

BUTLER 

TAYLOR 

32 

33 

THOMAS  Fa  MATHEWS 

MILLEN 

JENKINS 

81  56 

195 

HARK  G*  MC  COMB 

2 

3  5 

7 

BJTLER  CREEK 

IICHHOND 

33 

22 

EDWIN  S>  EPSTEINi  JR 

MILLHAVEN  B  E 

SCREVEN 

TA 

HR.  OORIS  A.  HART 

U6) 

B 

30  54 

04 

13 

265 

6P 

6P 

J*  D*  BELCHER 

2  3  5  7 

MONROE 

5971 

10 

33  47 

03  43 

760 

6P 

RADIO  STATION  WMRE 

CALHOUN  E<P  STATION 

GORDON 

12 

34 

20 

6P 

NW  OA.   EXP*  STATION 

2  3  9  7 

MONTEZUMA   1  NE 

32  19 

04  01 

375 

OA 

31 

14 

JAMES  Bt  SPENCE 

MONTI  CELLO  2  NW 

&P 

7A 

C*  LEROY  TILLMAN 

3  5 

7 

CA»»'"STEKART 

LIBERTY 

31 

52 

>OST  ENGINEERS 

MORGAN 

CALHOUN 

260 

9P 

HRS  EDITH  L*  TURNER 

IN/ 

C  1 

57 

CANTON 

34 

C.  B*  TEASLEY 

c 

MOULTRIE  2  ESE 

COLOUITT 

31  10 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

CARLTON  BRIDGE 

1»01 

ELBERT 

14 

3* 

04 

62 

99 

450 

8A 

8A 

J*  D*  MOORE 

2  3  5  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

02  30 

195 

7A 

L*  G>  REYNOLDS 

CARNESVILLE  *  NE 

34 

23 

JOHN  W(  CARROLL 

BRANTLEY 

6P 

5P 

CARROLL TON 

33 

36 

CITY  OF  CARROLLTON 

NASHVILLE 

BERRIEN 

5P 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

2 

3  5 

7 

CARTERS 

MURRAY 

36 

RALPH  M.  MESSER 

NEEL  GAP 

UNION 

8A 

CARTERSVILLE 

BARTON 

34 

09 

5P 

CITY  OF  cartersville: 

NEW  I NG TON 

SCREVEN 

7P 

W.  HUBERT  BRANNEN 

CARTERSV 1 LLE  I  S« 

1670 

3ART0M 

5 

3* 

09 

04 

50 

605 

GRANVEL  Pi  TaTUM 

6335 

'J 

33  22 

04  49 

990 

JAMES  0.  HARDIN.  JB 

CAVE  SPGS  SSV 

WILLIAM  W*  BARNET 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

410 

CEOARTOMN 

01 

RALPH  H*  AVERS 

NOONTOOTLA  CREEK 

0A 

CHATS«ORTM  I  W 

MURRAY 

3* 

46 

WILLIAM  L.  ELROO 

NORCROSS  4  N 

6W1NNET 

8A 

4RS.  Mi  H*  DEMPSEY 

CHICKANAUCA  PARK 

HALKEf) 

18 

34 

99 

U*S.  OEPT  INTERIOR 

PATTERSON 

PIERCE 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CHOESTOE 

1927 

3* 

*B 

83 

54 

1900 

8A 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

02  51 

209 

410 

COUNTY  AGENT 

C 

53 

JARRELL  Ml  BREWER 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

5P 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

CLERHONT  3  SW 

3J 

27 

JIMMY  C(  QUILL  IAN 

PRESTON 

WEBSTER 

0A 

J  * 

CLEVELAND 

WHITE 

3* 

36 

"URY  L.  SUTTON 

QUITMAN 

BROOKS 

5P 

EMERSON  W*  BROWNE 

2 

3  5 

7 

COtOUITT 

tlLLER 

31 

10 

5P 

CITY  OF  COLOUITT 

2  3  9  7 

HESACA 

GORDON 

TOBE  Oi  HOLLAND 

COLUMBUS 

21A1 

3 

32 

84 

90 

250 

8A 

Thomas  h.  JUSTICE 

RINGGOLD 

7*89 

CATOOSA 

18 

34  55 

05  07 

620 

SA 

TVA-721 

COLUMBUS  KB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

32 

31 

305 

litS*  WEATHER  BUREAU 

020 

7A 

COWERCE  1  NE 

JACKSON 

13 

RADIO  STATION  WJJC 

34  15 

85  10 

010 

6P 

8A 

WILLIAM  M.T0W£RS*II1 

2 

3  5 

7 

CONCORD 

PIKE 

33 

05 

825 

C.   R.  SMITH 

ROME  8  SW 

FLOYO 

410 

J.M.  MONTGOMERY  t  JR* 

C 

COOLIDGE 

THOMAS 

31 

01 

C*  W.  ELLINCTONi  JR 

c 

HOME  WB  AI RPORT 

FLOYO 

4ID 

410 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

COOPER  GAP 

224A 

12 

3* 

36 

64 

05 

1919 

4ID 

c 

SANOERSVILLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

02  49 

435 

OP 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

2266 

31 

56 

83 

345 

RADIO  STATION  WMJH 

2  3  5  7 

SAPELO  ISLAND 

31  24 

10 

5P 

5P 

J  GA  MARINE  BIO  LAB 

2203 

MA6ERSKAH 

31 

32 

1*70 

6P 

BILLY  Ci  MASSEY 

2  3  9  7 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

78*2 

32  00 

81  16 

22 

410 

0A 

iJ.  A.  BISSETT 

I 

3  * 

7 

COVINGTON 

NEWTON 

33 

36 

6P 

eA 

JACK  L>  CHAPMAN 

SAVANNAH  we  AP 

CHATHAM 

4ID 

4ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

7  C 

CUNMING  1  N 

FORSYTH 

34 

13 

00 

1300 

•IILES  H.  WOLFE 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

5P 

5P 

CITY  OF  SAV.  BEACH 

CURfiWILLE  2  M 

2«29 

12 

3* 

27 

05 

06 

690 

8* 

JOSEPH  B*  DAVIS 

SPARTA  2  NNW 

8223 

11 

33  18 

02  59 

550 

4ID 

WILLIAM  M.  WARREN 

24^0 

12 

31 

*6 

64 

461 

5P 

9P 

2  3  5  7 

STANLEY  GAP 

2  300 

BA 

TVA-111 

OAHLONECA 

2*75 

3 

3* 

32 

83 

99 

1519 

0A 

8A 

2   3  5  7 

STILLMORE 

EMANUEL 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

DALLAS 

2*85 

PAULDING 

5 

33 

59 

8* 

90 

1025 

KENNETH  HAMMOND 

c 

SUCMES 

UNION 

34  41 

04  01 

OA 

TVA-115 

DAL TON 

WHITFIELD 

12 

3* 

8* 

720 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  9  7 

summeRville 

CHATTOOGA 

34  29 

05  22 

700 

SA 

JAMES  R.  BURGESS 

2932 

32 

19 

*50 

9P 

EARL  Tt  SMITH 

SURRENCY 

0476 

APPL I NG 

31  43 

82  12 

200 

5P 

5P 

UNION  6-C  PAPER  CORP 

2 

31 

0* 

355 

SWAI NSBORO 

5P 

5P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2 

3  5 

DAWSONVILLE 

2S7e 

3* 

25 

8* 

1379 

c 

1800 

OA 

rVA-129 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

3* 

46 

84 

13 

1900 

TVA-633 

SYLVANIA 

SCREVEN 

14 

CITY  WTR  •  LT  OEPT 

c 

DOCTORTOMN  1  HSW 

WAYNE 

1 

31 

39 

00 

8A 

ft,  C(  THOMPSON 

TALBOTTON 

TALBOT 

32  40 

04  32 

700 

6P 

8A 

R.  MINER*  SR. 

2 

3  5 

2729 

e 

31 

42 

83 

93 

260 

110 

JOHN  R*  RUSS 

c 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

33  46 

05  18 

1000 

6P 

8A 

4RS.  MAUD  Mi  HAGOOO 

2 

3  5 

7 

OONALSONV ILLE  3  M 

SEMt  NOLE 

31 

02 

lARL  J.  PATTERSON 

TA YLORSV I  LLC 

34  05 

710 

DR.  W*  K.  COUSINS 

DOUGLAS 

13 

31 

30 

8A 

^ADIO  STATION  WOMO 

32  se 

XID 

CECIL  HARRIS 

C 

DOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

) 

33 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

32  52 

64  19 

665 

5P 

5P 

«ADIO  STATION  WSFT 

2 

3  9 

DOVER 

SCREVEN 

11 

32 

39 

81 

103 

WARREN  W.  WYANT 

THOMASVILLE 

THOMAS 

8 

30  51 

03  59 

240 

6P 

BA 

IRS. SARAH  P.  PORTER 

2 

3  5 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32 

82 

94 

215 

6P 

7A 

'LOURNOY  T.  CLARK 

2  3  5  7 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

8 

30  50 

03  59 

283 

4ID 

8A 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

LAURENS 

10 

r. 

32 

62 

190 

MD 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

16 

31  26 

03  31 

337 

OA 

OA 

GA  CSTL  PLN  EXP  STA 

2 

3  5 

6  7  G 

EASTMAN  1  N 

2966 

12 

12 

*00 

5P 

&At  FORESTRY  COHM* 

2  3  5  7 

34  57 

2180 

OA 

TVA-57* 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

3: 

34 

04 

295 

4ID 

OAH  W*  HAMMACK 

c 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

34  35 

1049 

ftp 

7A 

«AOIO  STATION  WLET 

2 

3  5 

7 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34 

07 

02 

52 

690 

7A 

SHELBVN  C.  GUNTER 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  4B 

03  42 

OA 

TVA-ISA 

C 

3115 

12 

34 

*2 

0* 

1300 

Ai  D.  DOVER 

TUNNEL  HILL 

8654 

18 

34  52 

05  02 

080 

7A 

TVA-392 

31*7 

PAULDING 

17 

33 

52 

04 

1200 

itISS  JANETTE  ALLOOOO 

0974 

LOWNOES 

30  52 

83  20 

269 

6P 

AP 

GEORGE  B.  COOK 

2 

3  9 

7  C 

EXPERIMENT 

32T1 

33 

16 

17 

925 

2   3  5  6  7 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

TA 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

26 

42 

795 

'eA 

3YMPLE  D.  WARMACK 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

02  40 

500 

5P 

OA 

L*  MONROE  CASON 

2 

3  9 

3312 

CLINCH 

16 

41 

02 

115 

410 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

33  44 

02  44 

630 

0A 

0A 

ALBERT  G.   BERRY*  JR. 

2 

3  9 

7 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

3* 

07 

84 

19 

105O 

SAMUEL  Ri  HARMON 

c 

01A9 

10 

33  52 

03  26 

750 

MID 

AGH  RESEARCH  SVC 

C 

3366 

31 

*3 

83 

19 

371 

5P 

2   3  5  7 

9186 

13 

31  13 

02  22 

140 

6P 

7A 

JOHN  J,  TOBOLA 

2 

3  5 

7 

340* 

3* 

51 

30 

8A 

9194 

33  07 

01  59 

270 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRO 

2 

3  5 

7 

FLEMING  ElP  STATION 

3409 

LIBERTY 

31 

93 

01 

19 

*P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  J  5  7 

c 

WEST  POINT 

9291 

TflOUP 

3 

32  52 

85  11 

579 

6P 

0A 

J*   SMITH  LANIER 

2 

3  5 

7 

FOLKSTON  3  SS« 

3*60 

CHARLTON 

*6 

02 

20 

lOA 

-RANK  H.  DAVIS 

c 

WINDER   1  SSE 

9*66 

BARROW 

33  50 

03  43 

9P 

7A 

CECIL  H,  GHIDtR 

2 

3  5 

T  C 

FOLKSTON  9  SH 

3*G5 

CHARLTON 

02 

00 

120 

5P 

5P 

3KEFEN0KEE  REFUGE 

2  3  5  7 

WOODBURY 
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REFERENCE  NOTES 


obtained  by  writing  to  the  State  Cllm 


tologlst  at  Agricultural  Engln 
the  post  office. 


Figures  and  letters    folIovlDg  the  station  naae,  such  aa  12  SSW,  ladicate  distance  la  alles  and  direction  fr< 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulleti: 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  nlssing  or  were  received  too  late  to  b' 
Divisions,   as  used  In  Table  2,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

■e :     Temperature  In  °F ,  preclpltat  ion  and  e vapor at  Ion  In  Inche 


ng  Building,   University  of  Georgia.   Athens,  Georgii 


Included  In  this  issu 


are  the  sums  of  the  negative  departures 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Veather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  u 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obaervatlo 


lies 


ther 


by  fo 


tlon  In  Inches,   and  wind  movement   In  miles.     Uonthly  degree  day  t 
following  Table  6.     Uax  and  Win  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
epresent  observations  taken  at  the 


Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  -he  wate 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches 


of  snow,  sleet  or  Ice  on  the  groand.  Samples  for  obt: 
al  vBxlablllty  in  tbo  saowpack  result  in  apparent  inci 
n  the  ground. 


ale 


of  Snowfall  In  Tables 


nd  7,  and  in  the  seaso: 


wfall  table,    Include  : 


jid  sleet.     Entries  of 


nd  Include  snow 
e  Station  Index 


sleet  and  Ice. 


Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  statioi 
-    No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.    Ho  record  In  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry. 


tomatlc  wind  instr 


red  gro 


precipitation  totals. 
And  also  on  a  later  date  or  dates, 
+-K     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  A' 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Tbermometerti  arc  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 
on  the  roof  of  a  building. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recordei 

"Hourly  Prlclpltat ion  Data". 
D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  watei 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  that  so 
M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  re< 

stations,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fi 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  me4.sure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


B  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  B.S.T. 
Consult  the  annual  issue  of  this  publication  fo 


eference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelte 


ed  for  special  purposes 
snowfall, 

.  Degn 

be  published  later  In  "Hourly  Preclpi 


qulvalent  to  every  10  inches  of  m 
temperatures  are  published. 

d  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 


nd  are  published  lati 


day  data.  If  carr 
tlon  Data",} 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,   Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


NWRC,  Asheville,   N.  C.   10/3/57    850 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Precipitation  in  September  over  the  State 
was  quite  noteworthy  and  was  generally 
well  above  average  for  the  month. 

Division  temperature  averages  did  not 
depart  from  long-term  means  enough  to  be 
particularly  noteworthy.     Division  aver- 
ages ranged  from  72.0°  in  the  North  Cen- 
tral Division  to  77.7°  in  the  Southeast 
Division.     Maximum  temperatures  for  the 
month  equaled  or  exceeded  100°  at  more 
than  one-third  of  the  temperature  stations, 
but  a  reading  of  103°  on  the  1st  at  Rome 
topped  the  list.     The  lowest  reading 
reported  was  39°  at  Blairsville  Exp  Sta. 
on  the  24th  and  25th. 

Division  precipitation  averages  ranged 
from  5.66  inches  in  the  North  Central 
Division  to  11.31  inches  in  the  Southwest 
Division,  and  departures  from  long-term 
means  ranged  from  +  1.12  inches  in  the 
Southeast  Division  to  +  7.50  inches  in  the 
Southwest  Division.     There  were  34  stations 
reporting  a  monthly  total  exceeding  10 
inches,  but  Valdosta  4  NW  took  top  honors 
with  a.  bountiful  16.06  inches.     The  least 
monthly  total  was  3.51  inches  at  Ball 
Ground.     Only  two  stations  reported  nega- 
tive departures  from  long-term  means, 
Brunswick  and  Glenville.     A  rather  inter- 
esting feature  was  that  even  though  Bruns- 
wick had  a  monthly  total  of  8.78  inches 
it  was  still  deficient  by  -  0.58  inch. 
The  greatest  one  day  measurement  was  7.25 
inches  at  Midville  Exp  Sta  on  the  19th. 

WEATHER  DETAILS 

High  temperatures  and  a  continuation  of 
the  dry  weather  that  prevailed  during  July 
and  August  were  the  dominant  weather  fea- 
tures of  early  September.     Showery  weather 
appeared  in  southern  Georgia  on  the  4th 
and  spread  northward  to  become  statewide 
by  the  8th.     Rainy  weather  persisted  through 
the  remainder  of  the  month  with  the  excep- 
tion of  brief  interludes  around  the  12th- 
13th  and  the  23rd-26th.     Temperatures  were 


a  little  higher  than  the  seasonal  average 
most  of  the  time  through  the  22nd  but  a 
cooling  trend  on  the  23rd  closely  coincided 
with  the  astronomical  change  of  seasons  and 
quite  cool  weather  prevailed  the  latter 
part  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Rainy  weather  at  harvest  time  caused  heavy 
losses  in  quantity  and  quality  of  peanuts. 
Heat  and  lack  of  moisture  early  in  September 
caused  heavy  shedding  of  pecans  and  produc- 
tion estimates  declined  15  percent  during 
the  month.     Ample  moisture  supplies  improved 
prospects  for  alfalfa,  lespedeza  and  soybean 
hay  crops.     Rainy  weather  caught  much  of 
the  cotton  crop  still  in  the  fields  in 
northern  Georgia  and  losses  were  consider- 
able,  largely  due  to  lowered  quality  of 
lint  and  sprouting  of  seed. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  stream- 
flow  as  being  considerably  below  normal  in 
the  Piedmont  Region  and  in  the  median  range 
elsewhere.     Water  levels  in  the  principal 
artesian  aquifer  in  the  Savannah  area  rose 
during  the  month  but  were  5  to  10  feet 
lower  than  last  year.     Water  levels  in 
shallow  artesian  wells  in  south  Georgia 
recovered  slightly  as  a  result  of  decreased 
pumpage  but  levels  in  deeper  wells  tapping 
the  principal  artesian  aquifer  continued 
to  decline. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Localized  wind  and  electrical  storms  caused 
property  damage  in  Crisp  County  on  the  2nd, 
in  Dade  and  Floyd  Counties  on  the  14th,  and 
in  Cobb  County  on  the  28th. 

FLOODS 

None  reported.  , 

Franklin  W.  Long  and  J,  T.  B.  Beard, 
Climatologists 

Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a 
small  number  of  recipients.     This  story  will  be  discontinued,  therefore, 
with  the  January  1958  issue.     A  table  of  extremes  will  be  carried  each 
month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.     General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each 
month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,   either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,   Washington,  D.  C. 
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2 

60 

28+ 

29 

12 

0 

0 

0 

6.37 

3.41 

1.22 

17 

.0 

0 

9 

9 

2 

86.6 

66.5 

76.6 

-  .4 

100 

2 

53 

26+ 

12 

17 

0 

0 

0 

8.04 

4.48 

1.29 

28 

.0 

0 

13 

6 

4 

R 

86.0 

67.4 

76.7 

-  .8 

102 

2 

53 

25 

22 

16 

5.»« 

2.64 

1.59 

9 

.0 

0 

9 

3 

J 

AM 

85.8 

64.8 

75.3 

-  .1 

99 

2  + 

51 

25+ 

22 

13 

0 

0 

0 

6.15 

3.44 

1.40 

20 

.0 

0 

IC 

t 

2 

84.2 

59.9 

72.1 

100 

2 

43 

26 

32 

9 

0 

0 

0 

9.89 

4.95 

19 

.0 

0 

10 

6 

2 

85.6 

66.7 

51 

21 

12 

0 

0 

0 

.0 

0 

75.3 

-  .5 

7.11 

4.03 

•  0 

R 

85.5 

66.0 

.0 

60 

19 

9 

0 

0 

0 

.0 

0 

6 

2 

86.8 

67.9 

77.4 

101 

1  + 

53 

28 

18 

15 

0 

0 

0 

7.M 

1.25 

8 

.0 

0 

13 

S 

4 

87.3 

68.0 

77.7 

.9 

100 

2 

67 

26+ 

4 

16 

0 

0 

0 

7.15 

2.53 

1.54 

9 

.0 

0 

10 

7 

2 

86.6M 

64.4 

75. 6M 

-  .6 

102 

2 

61 

28  + 

20 

13 

0 

0 

0 

5.54 

2.11 

1.29 

8 

.0 

0 

10 

4 

2 

87.3 

68.1 

77.7 

102 

2 

97 

25+ 

6 

15 

0 

0 

0 

6.46 

2.12 

28 

.0 

0 

11 

4 

1 

85.4 

66.8 

76.1 

100 

2 

53 

26+ 

15 

13 

0 

0 

0 

12.27 

7.29 

19 

.0 

0 

9 

6 

2 

87.4 

67.5 

77.5 

.5 

101 

2 

63 

25+ 

8 

14 

0 

0 

0 

12.13 

8.18 

3.42 

23 

.0 

0 

14 

8 

4 

88.1 

67.0 

77.6 

101 

1 

51 

25 

4 

18 

0 

0 

0 

6.12 

l.M 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

86.6 

67.6 

77.1 

102 

2 

64 

29 

10 

13 

0 

0 

0 

9.45 

2.99 

6 

.0 

0 

12 

« 

4 

84.9 

65.9 

75.4 

.7 

100 

2 

50 

29 

25 

14 

0 

0 

0 

8.02 

4.92 

2.29 

20 

.0 

0 

11 

« 

1 

Precipitation 


NORTHWEST 

ALLATOONA  0AM  2 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

DALTON 

LAFAYETTE 
ROME 

ROME   WB  AIRPORT 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  NW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RID6E 
COMMERCE   1  NE 
OAHLONEGA 
GAINESVILLE 

HELEN 
JASPER 

WINDER   1  SSE 


NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 
CLAYTON   1  N 
CORNELIA 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

NEWNAN 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

DIVISION 

CENTRAL 

A I  LEY 
COVINGTON 
9UBLIN 
EASTMAN  1  W 
FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  3  E 
3REENSB0RO 
>1AWKINSVILLE 
>4AC0N  WB  AIRPORT 
>4ILLEDGEVILLE 


M0NTICEH.0  2 
SANOERSVILLE 


NW 


EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

3R0OKLET   1  W 

LOUISVILLE 

XETTER 

4IDVILLE  EXP  STA 

'4EWINGT0N 

3WAINSB0R0 

|<AIIRENT0N 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1    Departure  j 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

u 

1 

Degree  Days 

No,  ol  Day 

s 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

g 

Sno"- 

V,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm- 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Dale 

o 

.50  or  More  | 

2 
o 

o2 

—  0 

^  » 
g  < 

WAYNESBORO  2  NE 

B6«3 

64.7 

75.5 

100 

2 

50 

28 

22 

7,47 

1.90 

19 

.0 

0 

13 

5 

2 

DIVISION 

76,7 

.4 

8,12 

4.53 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

87.1 

68.0 

77.6 

- 

.7 

101 

2 

57 

25 

8 

19 

0 

0 

0 

9,23 

5.92 

3.55 

10 

.0 

0 

16 

5 

2 

AMERICUS  *  ENE 

85.5 

67.6 

76.6 

- 

.2 

102 

2 

55 

2  8+ 

21 

13 

0 

0 

0 

8,58 

5.37 

1.86 

18 

.0 

0 

12 

7 

3 

BAINBRIOGE 

87.6 

67,2 

77,4 

- 

.4 

100 

1  + 

57 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

14,21 

9.74 

2.82 

10 

,0 

0 

15 

9 

5 

BLAKELY 

85.0 

66.9 

76,0 

- 

1.3 

97 

2 

57 

25+ 

8 

0 

0 

14,54 

10.75 

4.28 

9 

,0 

0 

1 3 

8 

4 

CAIRO  2  NNW 

86.2 

68,2 

77,2 

96 

2 

60 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

13.15 

8.86 

3.51 

16 

,0 

0 

12 

7 

5 

CAMILLA 

90.4 

68.6 

79,5 

101 

2 

56 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

11,47 

2.68 

10 

.0 

0 

11 

9 

5 

COLQUITT 

88.6 

M 

98 

2+ 

59 

25 

18 

0 

0 

0 

11.40 

2.35 

9 

.0 

0 

14 

8 

4 

CUTHBERT 

85.6 

67.6 

76.6 

100 

2 

55 

29 

15 

15 

0 

0 

D 

9.73 

3.10 

9 

.0 

0 

12 

5 

4 

FORT  GAINES 

85.5 

67.6 

76.6 

- 

.4 

102 

2  + 

56 

25 

11 

13 

0 

0 

0 

10.01 

6.24 

1.72 

28 

.0 

0 

13 

9 

3 

H06GAR0S  MILL 

86.2 

67.5 

76.9 

99 

2 

56 

25 

6 

15 

0 

0 

0 

13.87 

2.31 

28 

.0 

0 

14 

9 

7 

LUMPKIN  2  NE  AM 

86.9 

65.4 

76.2 

99 

3 

51 

30 

8 

11 

0 

0 

0 

8.33 

1.50 

10+ 

.0 

0 

9 

8 

4 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

85.2 

66.6 

75,9 

100 

2 

55 

29 

18 

13 

0 

0 

0 

8.22 

2.18 

28 

iO 

0 

10 

5 

4 

THOMASVILLE 

2 

57 

25+ 

19 

0 

0 

0 

8 

8 

6 

THOMASVILLE  WB  CITY 

86.9 

69.3 

78.1 

.2 

98 

1  + 

60 

29 

1 

1 7 

0 

0 

0 

12.41 

7.46 

2.66 

10 

.0 

0 

8 

7 

5 

DIVISION 

77.0 

- 

.6 

11.31 

7.50 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

87.2 

66.4 

76.8 

- 

.  1 

98 

3 

55 

25+ 

1 

17 

0 

0 

0 

7.31 

3.49 

2.00 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

ASHBURN 

89.9 

67.2 

78.6 

99 

2 

56 

30 

0 

5.98 

1.10 

28 

.0 

0 

12 

6 

1 

CORDELE 

89.1 

66.1 

77.6 

93 

1  + 

56 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

.0 

0 

DOUGLAS 

57 

25 

0 

0 

0 

FITZGERALD 

87.6 

68,2 

77.9 

.5 

100 

2 

56 

25 

7 

18 

0 

0 

0 

6.92 

3.16 

1.16 

8 

.0 

0 

11 

5 

4 

HOMERVILLE 

90. IM 

65,  2M 

77.  7M 

97 

2+ 

58 

26+ 

0 

20 

0 

0 

0 

7.26 

1.73 

28 

.0 

0 

10 

6 

3 

LUMBER  CITY  AM 

88.0 

65.9 

77,0 

101 

3 

50 

25 

9 

19 

Q 

0 

6.52 

2.01 

1.17 

9 

.0 

0 

12 

5 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

85.1 

66,2 

75.7 

- 

2.3 

96 

2 

56 

26 

6 

14 

0 

0 

0 

9.73 

5.67 

2.35 

28 

.0 

0 

14 

6 

4 

NASHVILLE 

3 

55 

26 

18 

0 

0 

0 

a 

9 

3 

QUITMAN 

87.7 

67.1 

77.4 

- 

.7 

97 

3 

59 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

14.08 

9.46 

2.10 

8 

.0 

0 

11 

9 

9 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

86.8 

66.8 

76.8 

- 

.3 

96 

3 

56 

26 

8 

17 

0 

0 

0 

8.19 

4.60 

1.56 

29 

.0 

0 

13 

7 

3 

VALOOSTA  4  NW 

86.8 

67.8 

77.3 

97 

1  + 

59 

26 

0 

^  7 

Q 

Q 

Q 

16.06 

3.41 

8 

.0 

0 

14 

10 

6 

DIVISION 

6.  75 

4  79 

.  0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

86.5 

66.5 

76.5 

96 

2 

57 

25 

3 

16 

0 

0 

0 

7.16 

1.11 

10 

.0 

0 

13 

s 

i 

BLACK8EARD  ISLAND  AM 

37.4 

69.7 

78.6 

96 

3 

63 

25+ 

11 

0 

0 

0 

29 

15 

2 

BRUNSWICK 

86.6 

71.0 

78.8 

.1 

94 

3 

64 

25+ 

0 

6 

0 

0 

0 

8.78 

-  .58 

1.52 

28 

.0 

0 

13 

7 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

85.6 

72.8 

79.2 

92 

3 

65 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

10,35 

3.48 

30 

.0 

0 

11 

7 

2 

CAMP  STEWART 

86.3 

67.8 

77.1 

98 

2 

56 

24 

1 

13 

0 

0 

0 

7,31 

1.95 

28 

.0 

0 

12 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

85.2 

67.7 

76.5 

97 

2 

55 

25+ 

1 

7 

0 

0 

0 

9,98 

1.80 

28 

.0 

0 

11 

9 

4 

FOLKSTON  9  SW 

88. IM 

68. 8M 

78. 5M 

96 

2 

60 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

3.58 

.93 

30 

.0 

0 

8 

3 

0 

GLENNVILLE 

85.9 

68,0 

77,0 

.2 

97 

2 

56 

25 

2 

13 

0 

0 

0 

5.35 

-  .18 

1.07 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

88.3 

67,4 

77.9 

99 

57 

0 

20 

0 

0 

0 

7.27 

1.93 

.0 

0 

14 

6 

2 

NAHUNTA 

87. 5M 

67,  5M 

77. 5M 

95 

1  + 

56 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

3.52 

.75 

30 

.0 

0 

9 

3 

0 

SAPELO  ISLAND 

87.1 

71,6 

79.4 

97 

3 

65 

25+ 

0 

6 

0 

0 

0 

10.39 

2.<:4 

28 

.0 

0 

18 

5 

4 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

85.7 

66,5 

76.1 

.2 

96 

2 

54 

25+ 

2 

10 

0 

0 

0 

7.38 

.31 

1.71 

9 

.0 

0 

13 

S 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

85.8 

68,8 

77.3 

•  6 

97 

1  + 

56 

25 

3 

10 

0 

0 

0 

10.15 

3.65 

2.62 

9 

.0 

0 

13 

6 

3 

SAVANNAH  BEACH 

M 

.0 

0 

SURRENCY 

87,5 

67,0 

77.3 

99 

2 

56 

25 

1 

19 

0 

0 

0 

8.88 

2.80 

9 

.0 

0 

13 

8 

2 

WAYCROSS 

87.1 

69.0 

78.1 

•  0 

95 

1  + 

57 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

6.22 

.69 

1.35 

16 

.0 

0 

11 

4 

2 

DIVISION 

77.7 

.2 

7.73 

1.12 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AtSCVILLE 

WAIRSVIU.E 

tSCL 

ALAPAHA  EXP  STATIOM 
ALBAMY 

ALLATOOMA  OAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPMARETTA  1  NH 
AMERICUS  4  ENE 

ANTIOCM 
ASH8URN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AORI 
ATHENS  MB  A1RP0«T 

ATKINSON  1  H 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HB  AIRPORT 
AuaUSTA  WB  AIRPORT 
AU0U5TA 

BAINBRIDOE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELT 
BLUE  RIOaE 

BLUE  RtDQE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRA5ST0HN  BALD 

BROOKLET  1  N 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SW 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NMH 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRI06E 
CARNESVILLE  A  NE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOWN 
CNATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CMOESTOE 
CLAYTON  I  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COMMERCE  1  NE 

COMCORD 

CO«OELE 

CORNELIA 

COVINOTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  w 
C0TH8ERT 
DAMLONEOA 

DALLAS 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  1  HSH 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  1  H 
ELBERTON 
ELL  I  JAY 

EMBRY 
EXPERIHEHT 
FA  I  AMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
rOLXSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SU 
reHSTTM  1  S 
POAT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 

GIBSON 

GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 
•RIFFIN 
KARTVELL 

HARTWELL  6  E 
HAWKINSVILLE 
HELEN 

NeHPTOWN  GAP 
HIAKASSEE 

HOMARDS  MILL 
HOHERVILLE 
JASPEII 
JESUP  B  S 

JONEsaoao 

UNSINSTON 

miicsToi) 

UWAVETTE 
LA  GaAMGE 
LDIINTOH 


T.M 

•  .*T 

Ti31 

•  •23 
«•*» 
T.14 
«>A2 

t,20 


»•>» 

t,7> 
«•» 
9*30 
T.IT 
T.SG 

Ui21 
3.91 

10. OA 
«.97 
9.0G 

lA.M 

10.  a« 

e.2i 

A.  M 

e.Gi 

7.15 

B.  T8 
10.39 

6.»0 
9.03 

9.03 
13.19 

11.  «3 
11.47 

7.31 

9.04 
3.69 
4.07 
0.50 
7.44 

7. IB 

a. S3 

10.04 
19.16 
12.39 

4.91 
S.31 
4.71 
11.40 


3.  aa 

3.92 

a. 47 

4.  B1 

4.44 
4.9B 
9.49 
9.73 
3.97 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSINC 


9.00 
9.49 

13.98 


.09 

.13  2. 
.77 


RECORD  HISSING 


12.09 
4.94 

a. 07 
a.92 

14.22 

9.9a 


10.01 

•  .92 

10.23 
9.91 
«ill 
9.3> 

9.7a 
a.  37 
a. 2a 

4.21 
7.17 

9.9> 

a. 04 

a. 27 
a. 22 

9.02 

13.97 
7.2* 
4.99 
7.27 
9.40 

It. to 

7.70 

9.4a 

9.29 
4.79 


Day  of  month 
IS  I  14  I  15 


•la  1.22  .11 


T       li29  T 


•90  l^Ofl 
.09 


•03  2.22 
3*03 
•39  2^93  3^09 


2^31 

•  27 

•  04 


4^99 

•10  2^37 

1^17 

T 

•29  9^49 

•oe 


.40     .43  U39 


.94  2.89  1.99 


3««  Bef«rttDe«  Rotva  rollowloc  station  lodes 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Contmued  September  1957 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  I  3 

4 

6 

7 

B 

1 

9 

10 

1 

11 

1 

12 

13 

14 

1 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26  1  27 

26 

29 

30 

31 

LINCOLNTON 

9i89 

.06 

.00 

•  01 

.06 

1. 11 

.29 

•  12 

•  19 

T 

•  06 

.02 

1^03 

•  42 

•  16 

■  78 

1.44 

•  10 

LITTLE  HIGHTOWER 

.20 

U20 

1.10 

■  33 

■  99 

.10 

•  15 

•  IS 

•  20 

■  IB 

1.44 

.76 

LOU  I SVI LLE 

StSA 

.02 

•  09 

1.25 

•  89 

.18 

•  02 

,19 

•  1ft 

•  38 

.05 

.36 

1 

■  19 

.14 

.73 

.33 

1*06 

.27 

U17 

.36 

.08 

•  15 

.19 

.10 

.81 

•  10 

.09 

■  76 

LUMkK 1 N  e  NE 

a, 13 

1.90 

•  7» 

L.50 

.71 

•  34 

•  50 

.92 

1.23 

1.30 

MACON  WB  AIRPORT  R 

i.it 

T 

T 

•  26 

1.59 

•  03 

,oa 

•  IB 

.06 

•  24 

■  12 

.33 

1 

.23 

•  13 

1.29 

MARSHA LLVI LLE 

6i03 

•  30 

•  60 

L.08 

.61 

.02 

,96 

.06 

.11 

.56 

•  59 

.03 

.02 

1 

.96 

1.47 

3>se 

T 

T 

■  40 

.21 

T 

•  49 

.16 

.  12 

.09 

•  15 

.31 

T 

T 

.69 

•  77 

.1! 

6t46 

T 

T 

.10 

•  34 

.06 

•  57 

.23 

•  07 

■  39 

.10 

.07 

•  62 

.44 

T 

2 

•  12 

,07 

HIDV I LLE 

9>«9 

.91 

■  74 

.11 

1.27 

.63 

•  27 

.57 

3.55 

•  64 

1^16 

MIOVILLE  EXP  STA 

11,27 

T 

1.22 

.95 

•  79 

.03 

,18 

•  10 

•  11 

.01 

7^25 

•  02 

.09 

•  99 

■  09 

.52 

MILLEDOEVILLE 

.07 

•  07 

•  55 

.14 

•  13 

•  10 

.06 

•  75 

1 .40 

.71 

•  27 

.87 

.03 

12>13 

.71 

•  Oft 

1.50 

L.22 

.22 

■  66 

.35 

•  43 

•  60 

•  62 

3.42 

.22 

1 

•  80 

.21 

.12 

MILLHAvEN  8  E 

•  27 

•  23 

•  98 

1.26 

.22 

.09 

.08 

■  40 

.07 

T 

•  09 

MOMROE 

6<«t 

■  60 

1,10 

■  19 

•  62 

.07 

•  36 

1^50 

.30 

1 

■  09 

.10 

.74 

MONTEZUMA  I  NE 

•  30 

•  06 

.28 

1.19 

.07 

■  04 

•  38 

.30 

.27 

.10 

.19 

.03 

1 

.36 

.97 

.34 

MONTICELLO  2  NW 

9«89 

•  06 

.98 

■  74 

.40 

.30 

.17 

4.95 

1. 10 

.16 

.80 

.96 

.05 

MOULTRIE  2  ESE 

9<T3 

.78 

•  11 

.30 

1.80 

•  17 

,14 

■  16 

•  47 

•  20 

.05 

•  21 

.10 

2 

.35 

1.19 

.70 

S<3« 

T 

•  16 

•  6ft 

•  21 

.  16 

■  04 

.79 

■  16 

•  02 

.91 

NAMUNTA^"'*^'^  ' 

3.S2 

,03 

•  Oft 

•  13 

•  14 

•  22 

.43 

.01 

•  06 

•  03 

.20 

•  66 

.01 

.02 

.62 

.16 

.75 

NASHVILLE 

7.62 

•  08 

2^67 

L.14 

■  18 

.09 

•  32 

.23 

■  20 

•  01 

.05 

2 

.00 

•  31 

.38 

•  06 

L.OO 

1.10 

.04 

■  10 

•  34 

•  IB 

.18 

.04 

.73 

•  30 

1.26 

.94 

6>12 

T 

•  79 

•  13 

1*03 

•  66 

.09 

•  06 

•  06 

■  46 

.09 

*  03 

.02 

.02 

1 

.18 

.23 

NEWNAN 

«>13 

U53 

■  13 

•  03 

■  82 

.46 

•  03 

.48 

■  65 

•  04 

■  90 

.69 

.39 

NOONTOOTLA  CREEK 

8il7 

•  20 

.57 

•  99 

■  13 

1.89 

1.80 

.20 

•  49 

■  45 

1.40 

.97 

NORCROSS  h  N 

t.io 

•  03 

.53 

•n 

•  08 

•  13 

.17 

•  01 

.33 

.03 

•  50 

1 

■  22 

.83 

.02 

PATTERSON 

•  11 

.28 

•  14 

•  10 

•  60 

.04 

.20 

■  06 

.08 

•  07 

1^57 

•  04 

■  35 

.30 

.91 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

S.22 

•  02 

.39 

L.51 

•  38 

T 

■  03 

■  23 

.10 

•  10 

•  08 

•  07 

.01 

.61 

2 

■  18 

.43 

i.oe 

PRESTON 

Sale 

•  30 

■  39 

2*90 

.68 

•  53 

•  09 

•  24 

.  1? 

.99 

1 

■  14 

OU 1 TMAN 

14,08 

•  06 

.04 

1.06 

2^10 

.62 

1.37 

1.67 

.97 

•  13 

1.40 

•  15 

.06 

1 

■  08 

1.37 

RESACA 

11>7« 

■  23 

•  14 

.02 

■  03 

2^44 

.03 

.96 

•  06 

•  OS 

•  04 

.02 

■  19 

3.03 

.15 

RI NGGOLO 

.70 

•  16 

■  29 

I^a9 

1^97 

•  78 

.42 

•  10 

•  07 

•  17 

•  22 

1.98 

.02 

RISING  Fawn 

9i92 

•  10 

.38 

•  64 

■  97 

1^00 

2^22 

1.32 

.29 

•  10 

•  16 

•  10 

T 

.06 

.07 

T 

.36 

.86 

.09 

11<33 

T 

T 

.69 

•  06 

T 

2^19 

•  10 

•  04 

.01 

•  06 

•  17 

•  10 

•  33 

T 

T 

T 

.66 

ROME  W8  A I RPORT  R 

9*97 

T 

.58 

.07 

.01 

•  01 

1.34 

T 

1^69 

.01 

•  11 

•  51 

•  33 

•  01 

.02 

3 

■  19 

.97 

.21 

SANDERSVILLE 

9.20 

2*24 

.34 

•  03 

2.09 

•  99 

•  IS 

.02 

•  03 

■  06 

.09 

■  20 

2.40 

SAPELO  ISLAND 

.10 

•  10 

.19 

.74 

.42 

.10 

U21 

U41 

•  20 

.33 

.  12 

•  01 

•  25 

T 

.20 

•  19 

T 

.20 

.09 

.13 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7i38 

T 

•  10 

•  10 

.73 

.11 

.71 

1^12 

T 

•  01 

•  48 

.19 

.21 

•  09 

•  69 

.02 

•  34 

T 

.38 

.83 

.01 

SAVANNAH  WB  AP  R 

lOilS 

T 

•  11 

2.41 

.03 

.70 

.62 

•  07 

•  19 

.16 

.12 

T 

.41 

■  90 

T 

T 

•  11 

.13 

1 

.31 

T 

.86 

SAVANNAH  BEACH 

SPARTA  2  NNW 

3.61 

.70 

.99 

•  30 

•  76 

•  08 

1.00 

•  32 

.33 

.69 

.86 

STANLEY  GAP 

■  04 

.10 

•  49 

•  32 

.03 

2.16 

1.49 

•  28 

•  03 

.06 

•  03 

•  11 

.03 

1.50 

•  02 

.03 

1.50 

.30 

ST  I LLMORE 

6.24 

T 

.46 

.22 

.16 

U19 

.31 

.  77 

•  19 

T 

.30 

T 

1 

03 

.32 

.31 

7,78 

•  22 

U12 

.09 

■  07 

.06 

.47 

.90 

.25 

•  06 

•  52 

10 

2 .90 

•  04 

SUMMERV I LLE 

7.78 

•  49 

.10 

■  63 

2.17 

.14 

■  26 

.17 

.14 

•  07 

.72 

•  02 

•  07 

91 

2.10 

•  19 

SURRENCr 

8,88 

■  96 

*20 

•  82 

■  60 

•  21 

•  94 

.64 

•  77 

.02 

.11 

•  73 

.06 

1 

20 

.10 

•  10 

SHA I NSBORO 

1.72 

2.»ft 

•  07 

1.50 

•  63 

.12 

.24 

.12 

.30 

•  10 

.07 

.21 

•  70 

7,95 

.25 

■  48 

■  11 

■  03 

2.67 

•  90 

•  3  1 

.05 

•  07 

•  40 

.83 

•  02 

33 

.97 

•  93 

TALBOTTON 

6.24 

•  65 

«  10 

1«19 

■  14 

.30 

1.40 

■  15 

■  50 

50 

.69 

•  70 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8,93 

1^39 

2  .80 

.40 

.  12 

.53 

.13 

.82 

1 

96 

.80 

TAYLORSVILLE 

10.07 

•  03 

3.16 

•  33 

■  26 

.33 

.  19 

2 

03 

2.84 

THOHASTON  2  S 

.09 

.57 

•  67 

•  48 

■  10 

.09 

.23 

■  04 

.40 

1.25 

.75 

.03 

.33 

.14 

■  94 

THOMASV I LLE 

13.24 

T 

•  02 

2.66 

•  29 

2^90 

■  01 

.09 

.42 

.99 

.02 

1 

09 

2.63 

.60 

TMOMASV I LLE  WB  C I TY 

12.41 

.05 

T 

•  04 

2*50 

•  20 

2^66 

■  01 

.02 

T 

.31  4 

.00 

.08 

T 

•  01 

T 

T 

•  02 

50 

2  .46 

.99 

TIFTON  EXP  STATION 

8.19 

•  08 

•  02 

.82 

.01 

.05 

•  72 

•  10 

•  20 

.23 

.22 

.24 

•  19 

51 

1.56 

.38 

TITUS 

7.39 

.19 

.10 

■  79 

■  29 

•  17 

•  93 

•  11 

•  04 

•  02 

.09 

•  16 

•  06 

40 

2.22 

.82 

7.24 

■  04 

•  02 

■  20 

•  70 

■  02 

•  57 

•  77 

.26 

•  10 

.79 

.23 

•  06 

28 

1.10 

■  08 

TRAY  MOUNTAIN 

11.37 

.08 

.04  < 

•  34 

1^92 

.08 

•  12 

1*56 

•  56 

•  24 

•  06 

.12 

.44 

.06 

•  20 

72 

2*44 

.73 

TUNNEL  HILL 

10.29 

.19 

■  55 

.09 

•  18 

2^39 

.90 

1.32 

.53 

•  18 

•  06 

.08 

.13 

■  16 

•  07 

2^60 

.14 

VALOOSTA  4  NW 

16.06 

1.42 

•  14 

1^87 

.94 

•  11 

1 

63 

■  60 

HALESKA 

6.09 

T 

T 

■  32 

■  32 

T 

•  68 

T 

.36 

.25 

•  02 

.05 

.12 

.06 

.02 

T 

66 

1.05 

.92 

HARRENTON 

8.02 

•  10 

.56 

■  20 

.70 

■  42 

.10 

.09 

.16 

.25 

.03 

•  73 

95 

1 .19 

WASHINGTON 

9.03 

•  09 

■  73 

.39 

.11 

.56 

.07 

•  16 

•  30 

.71 

T 

T 

76 

1. 11 

.02 

UAYCROSS 

6.22 

.47 

•  40 

■  16 

■  96 

T 

■  09 

1.35 

•  47 

.48 

.02 

.03 

1.01 

T 

T 

23 

•  83 

•  14 

WAYNESBORO  2  NE 

7.47 

•  25 

■  45 

1^23 

.80 

■  39 

.10 

■  03 

•  20 

.03 

•  25 

1.90 

.05 

•  03 

•  01 

T 

67 

■  13 

•  95 

WEST  POINT 

9.31 

1.05 

.28 

•  28 

.02 

■  11 

.14 

1.04 

.14 

.49 

■  10 

99 

■  97 

•  20 

WINDER  1  SSE 

9.02 

.70 

.77 

•  09 

•  21 

.12 

.16 

.75 

.49 

79 

UOO 

WOODBURY 

6.07 

.42 

•  49 

•  20 

•  05 

T 

1.70 

.59 

66 

.86 

•  10 

WOODSTOCK 

9.89 

.15 

.21 

•  35 

.26 

.20 

.92 

1 

48 

1.10 

.18 

YOUNG  HARRIS 

3.99 

.09 

.03 

•  13 

■  40 

.29 

f0« 

,13 

.60 

.26 

.03 

•  02 

•  01 

.04 

.03 

.15 

T 

T 

39 

•  86 

.09 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  dii«ction 

Wind 

m. 

speed 
P  1> 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

<£  II 

s  >•  i 

<  -i  i 

Prevailmg 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fasteit 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dote  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

tt 
o 
g 
(- 

01-09 

10-49 

-50-  99  j 

100-1.99 

2.00 
and  over 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

S 

14 

8.6 

29't-f 

NE 

28 

89 

95 

67 

77 

3 

2 

5 

4 

2 

0 

le 

7.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

SE 

15 

9.8 

30 

NE 

28 

86 

91 

66 

73 

2 

2 

7 

3 

1 

0 

IS 

44 

7.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

11 

S.l 

21++ 

NNE 

2+ 

91 

95 

65 

81 

4 

2 

7 

4 

2 

0 

19 

7.4 

COLDHBUS  WB  AIRPORT 

91 

60 

73 

3 

3 

7 

3 

0 

0 

IS 

7.8 

HACOM  WB  AIRPOHT 

NHE 

13 

9.3 

26 

SE 

6 

86 

91 

59 

73 

3 

3 

6 

0 

3 

0 

IS 

49 

7.3 

ROUE  WB  AIRPORT 

93 

60 

74 

3 

5 

3 

4 

2 

1 

18 

7.5 

SAVANNAB  WB  AIRPORT 

NE 

12 

8.1 

29 

N 

6 

89 

90 

63 

81 

5 

2 

7 

3 

1 

2 

20 

57 

6.8 

TBOKASVIIXE  WB  CITY 

6 

7 

1 

3 

1 

4 

21 

See  Reference  note*  Followlag  StatloD  Index 
-  124  - 


Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


CEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


Day    Of  Month 


Station 

C7 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

3 

9 

11 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

A I  LEV 

MAX 
MIN 

ALAPAHA    EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
65 

96 
66 

98 

68 

93 
68 

90 

69 

93 

69 

91 

71 

89 

7: 

76 

91 

9: 

92 

92 

90 

69 

69 

77 

72 

8< 

SO 

91 

91 

92 

92 

r: 

81 

84 

s< 

78 

70 

68 
60 

87i2 
66i4 

ALBANY 

MAX 
MIN 

99 
67 

101 
70 

96 
73 

97 

70 

94 

70 

94 

72 

84 

70 

76 

7< 

90 

93 

r. 

93 

93 

91 

83 
73 

90 
72 

9C 

91 

90 

92 

93 

93 

SI 

86 

85 

7; 

69 

64 

64 
60 

S7.1 
6S<0 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

95 
65 

102 
67 

92 
62 

97 
69 

92 
65 

95 
60 

96 

67 

85 

7: 

79 

85 

7< 

84 

90 

90 

82 
70 

81 
69 

7e 

79 

77 

82 

87 

67 

72 

73 

79 

n 

69 

50 

99 
90 

59 
54 

82>3 
63>8 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
61 

98 
68 

93 
69 

88 
68 

90 
67 

90 
68 

85 
66 

79 
70 

84 
6{ 

90 
67 

91 

9: 

91 

91 

88 

63 
72 

90 
70 

89 
71 

91 
71 

90 
66 

94 

6G 

94 

70 

92 

SO 

84 

83 

7« 

67 

66 

70 
63 

86  •  J 
66  19 

ALPHARETTA    1  NW 

MAX 
MIN 

98 
61 

98 
66 

95 
66 

87 
64 

93 
61 

93 

59 

92 

61 

83 

71 

83 

88 

6< 

87 

89 

87 

S3 
70 

84 

71 

SO 
69 

75 
65 

S3 
67 

87 

67 

90 

60 

78 

SO 

76 

69 

60 

97 

60 
51 

82  •6 
62<3 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

99 
73 

102 
73 

99 

72 

97 

70 

98 

69 

99 
74 

83 
69 

79 
69 

75 
72 

88 

66 

90 

66 

90 
74 

91 

90 

88 

S4 
72 

89 
73 

86 
70 

87 
71 

88 
69 

91 

93 

92 

SO 

80 

79 

75 

69 

57 

60 
66 

65. 9 
67  i6 

ASHBURN 

MAX 

MIN 

97 
67 

99 

70 

96 

72 

96 

70 

91 

71 

92 

68 

86 

69 

86 

69 

86 
69 

90 
68 

91 

91 

7  ] 

92 

92 

90 

90 

71 

90 

71 

90 
69 

90 

68 

90 
69 

92 

93 

93 

92 

91 

93 

80 

79 

79 

79 

56 

89.9 
67.2 

ATHENS 

MAX 
MIN 

98 
68 

97 
68 

95 
70 

88 

71 

92 
68 

93 
66 

90 
68 

83 
69 

75 
6{ 

82 

87 
67 

8E 

84 

86 

86 

78 
71 

82 
72 

76 

69 

74 

66 

80 

86 

88 

82 

79 

77 

75 

68 

62 

55 

60 
54 

81.4 
69.3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

100 
65 

99 
67 

93 
67 

94 

69 

97 
66 

96 
69 

93 
64 

86 
66 

86 
66 

86 
67 

90 
65 

90 
6C 

90 

89 

89 

81 
69 

81 

71 

79 
66 

76 

66 

84 

67 

88 
66 

90 

86 

80 

80 

SO 

74 

61 

55 

61 

63 

64.4 
63.3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
68 

99 
67 

97 
70 

91 
70 

95 
67 

94 
65 

91 
66 

73 
68 

77 
67 

85 
66 

88 
67 

89 
71 

88 

68 

87 

SO 
70 

81 

72 

77 
69 

73 
66 

S3 
68 

88 
67 

89 

82 

78 

79 

78 

69 

52 

55 

60 
64 

82.2 
64.1 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

97 
71 

97 
73 

94 

73 

86 

70 

93 
68 

92 
67 

91 

67 

73 
68 

73 
69 

80 
68 

86 

86 

88 

86 

84 

61 
71 

84 

72 

79 

68 

79 
69 

SO 
69 

86 

66 

89 

71 

75 

76 

78 

77 

66 

59 

96 

60 
66 

81.0 
69.6 

AU60STA   HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
65 

101 
67 

99 
68 

97 
73 

97 

71 

95 
68 

86 
69 

75 
70 

84 

7C 

87 

92 

SS 

90 

90 

89 

89 

72 

89 
73 

84 
73 

83 
72 

86 
71 

88 

S9 

89 

79 

80 

82 

72 

59 

62 

64 

67 

89.9 
66.0 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

101 
70 

101 
71 

100 
72 

99 
74 

96 

72 

95 
69 

85 
70 

78 

70 

84 

90 

93 

92 

93 

93 

91 

88 
71 

89 
73 

85 
75 

84 

71 

87 
72 

92 
70 

92 

92 

81 

83 

84 

71 

63 

61 

64 

57 

86.8 
67.9 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

100 
65 

100 
68 

96 
67 

94 
66 

96 

68 

93 

72 

83 

86 

80 

89 

67 

92 

92 

92 

89 

80 
73 

90 
71 

87 
70 

90 

90 

92 

93 

94 

84 

85 

82 

74 

72 

73 

68 
61 

87.6 
67.2 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

90 
69 

95 

72 

96 
74 

95 
72 

91 
67 

90 
67 

89 
67 

82 

86 
70 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

88 
72 

86 
70 

87 
70 

89 
76 

90 
70 

89 

87 

89 

91 

81 

84 

89 

80 

73 

72 
63 

87.4 
69.7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
52 

93 
54 

92 
54 

91 
58 

84 
54 

86 

48 

89 

88 

55 

71 

74 

82 

83 

85 

83 

85 

84 

65 

79 

66 

SO 
64 

80 
64 

72 
64 

78 

60 

85 

87 

70 

75 

77 

76 

70 

56 

62 
53 

80.3 
96.2 

BLAKELV 

MAX 
MIN 

95 
67 

97 
71 

94 
69 

94 
68 

91 

67 

92 
70 

83 

79 

75 

86 

S9 

89 

91 

91 

88 

86 

70 

87 
73 

86 
69 

88 
69 

89 
69 

91 
69 

90 
71 

90 

70 

78 

83 

80 

72 

67 

67 

63 
99 

89.0 
66.« 

BLUE  RIDGE 

MAX 

MIN 

93 
5* 

94 

55 

94 

57 

86 
63 

90 
64 

90 

62 

88 

74 

75 

84 

85 

84 

89 

88 

84 

79 
68 

89 
67 

81 
68 

79 
68 

82 
67 

85 

65 

87 

72 

76 

79 

76 

74 

69 

63 

69 

67 

81.1 
99.1 

BROOKLET  1  H 

MAX 

MIN 

98 
70 

100 
72 

97 
73 

97 

72 

93 
68 

90 
67 

84 

76 

89 

88 

89 

94 

93 

92 

91 

91 
72 

92 
72 

88 
71 

87 
71 

89 

73 

91 

71 

92 
70 

91 

72 

85 
66 

81 

57 

62 

74 

71 

66 

68 
61 

87.1 
68.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
73 

94 
74 

90 
73 

89 
70 

88 
70 

84 
70 

84 

88 

88 

86 

88 

89 

88 

86 

85 
74 

88 
72 

89 
72 

89 
76 

89 

72 

90 

73 

89 

91 

73 

85 

84 

89 

61 

76 

72 

76 

66 

86.6 
71.0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 

75 

92 
75 

89 

71 

87 
71 

85 

71 

S3 
73 

83 
74 

87 

88 

73 

88 

89 

e« 

89 

66 

85 
73 

86 
74 

87 
73 

88 

79 

88 

72 

90 

75 

89 
74 

90 
74 

79 
72 

S3 

65 

83 
67 

80 
73 

77 

72 

76 
68 

89.6 
72.8 

BUENA  VISTA    I  SW 

MAX 

MIN 

100 
72 

99 
70 

99 
71 

99 

70 

94 

67 

96 

71 

93 
66 

90 

92 

go 

90 

88 

86 
71 

87 
72 

85 
69 

89 
70 

87 
69 

90 
68 

91 
70 

88 
69 

SI 

61 
57 

80 

90.0 
68.1 

CAIRO   2  NNN 

MAX 
MIN 

93 
68 

96 
71 

93 
70 

91 
67 

93 
68 

93 

72 

83 
69 

79 

79 
71 

89 

91 

91 

91 

90 

88 

76 

72 

89 

72 

88 
70 

89 

70 

89 
69 

91 
69 

92 
70 

93 

71 

88 

81 

S3 
61 

78 

70 

69 

68 
62 

86.2 
68.2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

98 
60 

98 
62 

96 
64 

95 
65 

95 
60 

93 
61 

94 

63 

SO 
61 

82 
61 

88 
62 

90 

92 

86 

89 

87 

80 
68 

77 
69 

80 
67 

SO 
66 

83 
66 

89 

66 

90 
64 

8.4 
63 

78 

50 

80 

76 

73 
60 

68 

67 

67 
99 

84.6 
61.7 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

94 

72 

101 
78 

100 
79 

99 
69 

96 

70 

92 
71 

90 
66 

80 

88 

8S 

90 

92 

92 

94 

94 

88 
66 

88 
69 

88 

70 

90 
72 

•3 

75 

as 

74 

92 

72 

90 
70 

82 

86 

69 

67 

89 

86 

s« 

97 

90.4 
68.6 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

96 

67 

98 
74 

97 
73 

90 
71 

90 
66 

90 
70 

82 

81 

90 
71 

86 

90 

89 

90 

89 

85 

86 

71 

92 
70 

87 
70 

89 
71 

90 
70 

88 

70 

91 

70 

93 

72 

80 

81 

57 

83 

77 

69 

67 

72 
64 

68.1 

67.8 

CARLTOM  BRIDGE 

MAX 
MIN 

97 

67 

98 
65 

102 
67 

97 
63 

92 
61 

95 
60 

93 

93 

75 

S3 

88 

89 

90 

80 

89 

86 
66 

81 
72 

83 
69 

77 
65 

76 
65 

85 

89 

90 

83 

80 

80 

80 

70 

92 

98 
91 

84.7 
61  •• 

CARROLL TON 

MAX 
MIN 

95 

59 

96 

63 

93 

63 

89 
65 

92 

62 

«1 

57 

•1 

81 

79 

80 

89 

89 

86 

89 

66 

83 

70 

82 
70 

78 
69 

87 
69 

81 

70 

87 
67 

89 
65 

78 
65 

78 

78 
47 

76 
51 

67 

49 

99 

61 
94 

82.0 
62.4 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

102 
63 

100 
6« 

97 
66 

94 

70 

•6 

64 

95 
60 

95 

90 

77 

85 

91 

92 

91 

68 

88 

84 

71 

79 
69 

80 

79 

82 

88 

90 

86 

80 

61 

79 

79 

69 

60 

61 
98 

89.0 
64.9 

CEDARTOHN 

MAX 
MIN 

100 
61 

99 
64 

96 
64 

92 

69 

96 

63 

95 

55 

92 

91 

76 

84 

90 

91 

88 

89 

86 

61 

70 

78 
69 

80 
70 

83 

70 

87 

70 

89 

66 

90 
65 

83 

67 

79 
51 

80 

79 
51 

67 
60 

61 

51 

57 

62 
56 

81. « 
62.7 

CLAYTON  1  N 

MAX 
MIN 

93 
60 

94 

63 

91 
62 

80 
63 

89 
59 

89 
57 

S8 

70 

71 

79 

89 

81 

79 

82 

81 

79 
66 

79 
66 

79 
64 

75 
63 

72 
64 

82 
64 

83 
62 

73 
61 

78 

78 

74 

51 

66 

60 

99 

63 
99  • 

78.1 
60.0 

COLQUITT 

MAX 

MIN 

97 

98 

98 

96 

99 

96 

64 

82 

S3 

90 

93 

94 

95 

94 

91 

86 

74 

92 
79 

88 

71 

93 

71 

99 

76 

94 

70 

93 

72 

94 

72 

87 
64 

8* 

99 

82 

69 

77 
62 

79 
60 

66 

69 

60 

88.6 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 

65 

«« 

68 

97 
68 

92 
73 

96 

67 

94 
69 

92 

77 

74 

80 

90 

92 

91 

92 

89 

88 

74 

86 
73 

86 

71 

88 

7 1 

87 

71 

88 

68 

90 

89 

67 

79 

82 

79 

62 

64 

61 

61 

98 

89.0 
66.9 

COMIERCE  1  NE 

MAX 
MIN 

97 
60 

99 

60 

96 

61 

99 
62 

94 

59 

94 

58 

62 

85 

76 

64 
68 

87 

86 

86 
65 

89 

86 

78 

85 

76 

74 

82 

87 

89 

84 

78 

SO 

76 

70 

61 

96 

62 

S2.9 
61.1 

COROELE 

MAX 

MIN 

93 
69 

91 

68 

90 

71 

M 
67 

91 
67 

92 
68 

90 

70 

91 
69 

93 
71 

93 

70 

92 
71 

90 
69 

92 
69 

90 
68 

90 
67 

92 
69 

90 
68 

91 
67 

89 
64 

90 
62 

87 

60 

89 

61 

88 

63 

87 

67 

89 

66 

87 

69 

8< 

63 

81 
61 

80 
98 

80 
96 

89.1 
••.1 

COfiNELIA 

MAX 
MIN 

«4 
60 

96 

63 

93 
63 

86 
64 

90 
60 

91 

58 

89 
64 

82 
65 

73 
63 

80 
65 

89 
66 

69 
67 

84 

69 

84 

70 

83 
65 

78 
69 

84 
69 

79 
67 

71 
63 

78 
65 

83 

62 

89 
62 

61 
63 

79 
47 

79 
47 

79 
90 

69 

56 

60 
46 

94 
46 

60 
94 

79. « 
61.0 

COVINGTON 

MAX 

MIN 

•9 
64 

100 
66 

96 

66 

91 
67 

96 
64 

94 

63 

92 
65 

eo 

68 

79 
68 

84 
66 

89 
66 

89 

70 

88 
68 

88 
6fl 

89 
67 

78 

70 

89 

72 

60 
69 

76 
68 

84 

69 

89 

65 

89 
68 

82 

66 

78 

57 

79 
51 

77 
92 

•7 

99 

60 

48 

99 
48 

9« 
94 

•2.8 
61.8 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

97 
69 

100 

73 

96 

72 

99 

70 

99 

70 

94 

72 

64 

70 

79 
69 

n 

69 

86 
67 

90 
67 

90 
70 

92 
71 

91 
72 

90 
70 

87 

73 

88 

74 

86 

69 

90 

70 

89 

70 

91 
70 

91 

71 

90 
71 

82 

60 

89 

57 

78 
60 

79 
61 

69 
56 

62 
95 

62 
57 

69.6 
67.6 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


Station 

Day 

01 

Month 

0 

ra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CD 

> 

DAHL0NE6A 

MAX 

94 

96 

9< 

93 

7'. 

73 

82 

85 

81 

85 

80 

84 

54 

58 

61*1 

MIN 

63 

64 

66 

61 

5! 

63 

64 

64 

67 

67 

61 

69 

69 

68 

69 

69 

68 

65 

65 

6( 

64 

64 

4! 

49 

51 

53 

49 

48 

62 

61  •« 

DALTON 

MAX 

7; 

80 

87 

9C 

75 

75 

60 

84 

MIN 

62 

63 

6: 

70 

62 

5< 

57 

64 

66 

65 

70 

6e 

70 

67 

67 

69 

67 

69 

68 

69 

7C 

65 

67 

5; 

49 

54 

5C 

66 

51 

" 

63.1 

DOUGLAS 

MAX 

MIN 

67 

69 

69 

69 

68 

63 

69 

69 

66 

57 

63 

DUBLIN 

MAX 

87 

90 

62 

MIN 

70 

72 

'72 

'74 

75 

71 

72 

70 

67 

73 

71 

6< 

71 

69 

68 

66 

69 

67 

70 

69 

68 

69 

65 

63 

53 

55 

5( 

63 

62 

66  •4 

EASTMAN   1  W 

MAX 
MIN 

EXPERIMENT 

MAX 

81 

82 

86 

68 

83*3 

MIN 

66 

66 

6S 

69 

67 

6' 

66 

68 

6! 

68 

66 

7: 

70 

70 

68 

71 

71 

70 

68 

69 

66 

68 

66 

57 

54 

54 

6C 

50 

49 

64.7 

FITZGERALD 

MAX 

95 

71 

91 

92 

93 

90 

60 

92 

69 

64 

MIN 

69 

^73 

7« 

72 

71 

71 

71 

69 

70 

68 

70 

71 

71 

71 

69 

72 

72 

66 

70 

69 

71 

72 

72 

65 

56 

59 

6A 

59 

58 

60 

68.2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

97 

91 

90 

80 

69 

67 

72 

85.2 

MIN 

65 

74 

72 

71 

66 

6t 

68 

70 

7; 

68 

71 

6< 

67 

68 

71 

72 

70 

71 

70 

70 

69 

68 

72 

6e 

55 

56 

6! 

62 

61 

65 

67.7 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

91 

9] 

86 

90 

91 

77 

68 

69 

72 

70 

67 

7; 

70 

70 

7; 

66 

73 

70 

70 

69 

71 

69 

70 

72 

66 

6S 

70 

72 

6S 

63 

60 

11 

65 

65 

66.8 

FORSYTH  1  S 

MAX 

80 

87 

85 

86 

79 

59 

MIN 

67 

68 

69 

69 

66 

6e 

67 

68 

6E 

68 

66 

7( 

69 

69 

67 

71 

72 

71 

69 

69 

66 

69 

68 

5! 

57 

95 

64 

48 

49 

64 

64.9  ! 

FORT  GAINES 

MAX 

98 

60 

87 

85 

67 

63 

MIN 

66 

^71 

^71 

70 

68 

72 

69 

70 

7< 

67 

67 

71 

72 

70 

72 

74 

71 

71 

70 

71 

68 

71 

70 

6C 

56 

62 

66 

59 

57 

-67.6 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

101 

96 

97 

96 

83 

74 

76 

91 

90 

90 

90 

90 

87 

61 

60 

65  .2  1 

MIN 

65 

68 

69 

69 

67 

7C 

69 

69 

66 

68 

67 

70 

69 

69 

68 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

64 

58 

53 

56 

58 

53 

54 

67 

66.7 

GAINESVILLE 

MAX 

^65 

^65 

85 

80 

60 

,  MIN 

66 

68 

65 

62 

64 

68 

61 

67 

66 

6( 

68 

70 

67 

69 

70 

68 

64 

67 

66 

66 

65 

52 

52 

53 

60 

47 

48 

54 

63!° 

6LENNVILLE 

MAX 

90 

89 

71 

67 

71 

73 

71 

69 

7C 

69 

70 

7C 

68 

74 

7( 

66 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

58 

56 

97 

67 

60 

60 

63 

68.0 

GREENSBORO 

MAX 

79 

83 

80 

70 

60 

65 

67 

70 

70 

68 

6G 

68 

69 

7C 

68 

67 

71 

71 

71 

68 

71 

73 

70 

69 

69 

67 

70 

68 

60 

52 

54 

61 

50 

50 

54 

66!6 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

9( 

89 

83 

60 

84  .1  t 

70 

67 

69 

68 

63 

6£ 

67 

66 

69 

69 

67 

66 

66 

71 

70 

68 

66 

67 

73 

54 

55 

59 

50 

49 

64.9  i 

GRIFFIN 

MAX 

91 

62 

87 

64 

59 

70 

70 

71 

71 

69 

66 

67 

69 

69 

68 

67 

71 

70 

70 

69 

71 

72 

71 

69 

70 

66 

71 

68 

58 

55 

56 

61 

50 

49 

66.0  ) 

UARTMELL 

MAX 

64 

76 

74 

87 

90 

62 

MIN 

^70 

^69 

69 

70 

65 

64 

66 

69 

67 

66 

65 

69 

69 

70 

66 

70 

70 

68 

64 

67 

68 

69 

65 

54 

51 

64 

61 

47 

44 

64  lot 

HAWKINSVILLE 

MAX 

100 

83 

85 

89 

90 

90 

93 

81 

61 

62 

66 

68 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

78 

70 

70 

70 

62 

53 

53 

56 

55 

55 

66.9  ! 

HELEN 

MAX 

81 

78 

S3 

78 

57 

MIN 

58 

62 

61 

66 

59 

67 

61 

63 

64 

66 

66 

66 

66 

68 

67 

68 

66 

68 

65 

66 

64 

63 

63 

48 

46 

50 

54 

51 

80 

54 

60^9  vi 

HOGGAROS  HILL 

MAX 

80 

86 

88 

90 

92 

81 

63 

MIN 

66 

68 

70 

67 

69 

73 

69 

70 

70 

68 

67 

70 

70 

71 

69 

73 

72 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

64 

56 

60 

64 

61 

60 

67»5lj 

HOXERVILLE 

MAX 

96 

91 

93 

92 

94 

90 

93 

MIN 

65 

66 

72 

69 

67 

62 

69 

70 

63 

66 

64 

66 

66 

63 

68 

67 

69 

66 

70 

68 

69 

60 

63 

59 

59 

58 

58 

69 

69 

69!2  ■ 

JASPER 

MAX 

71 

79 

80 

80 

60 

MIN 

63 

66 

67 

67 

It 

60 

60 

63 

66 

66 

67 

66 

68 

6« 

69 

69 

70 

69 

67 

66 

66 

65 

64 

49 

53 

66 

60 

51 

50 

62I7 

JESOP  8  S 

MAX 

94 

93 

90 

85 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

93 

71 

MIN 

62 

70 

70 

69 

66 

70 

70 

70 

71 

68 

73 

68 

67 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

71 

69 

58 

57 

57 

63 

62 

64 

67 1' I 

LAFAYETTE 

MAX 

94 

95 

92 

91 

88 

89 

86 

84 

86 

64 

76 

77 

77 

79 

63 

92.1  . 

MIN 

60 

65 

65 

70 

60 

55 

55 

64 

65 

65 

68 

70 

68 

67 

67 

71 

68 

67 

70 

70 

65 

72 

65 

50 

47 

53 

60 

59 

55 

63.0: 

LA  GRANGE 

MAX 

95 

93 

88 

93 

92 

91 

84 

74 

82 

90 

91 

00 

90 

67 

85 

84 

6° 

60 

MIN 

65 

65 

67 

68 

65 

63 

64 

68 

70 

67 

66 

69 

69 

69 

68 

71 

71 

70 

66 

68 

65 

67 

66 

51 

53 

69 

91 

50 

64.1  1 

LOUISVILLE 

MAX 

100 

102 

LOO 

98 

96 

86 

78 

83 

89 

92 

93 

92 

93 

89 

86 

86 

61 

64  at) 

MIN 

65 

67 

69 

68 

68 

66 

67 

67 

67 

65 

68 

67 

67 

67 

66 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

69 

62 

55 

52 

56 

58 

91 

51 

54 

LUMBER  CITY 

MAX 

98 

92 

89 

76 

81 

93 

93 

92 

93 

92 

62 

92 

64 

69!«i! 

MIN 

63 

66 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

70 

68 

66 

68 

67 

70 

72 

69 

70 

69 

66 

70 

68 

67 

50 

94 

65 

59 

69 

LU>*>KIN  2  NE 

MAX 

96 

89 

69 

86 

84 

70 

MIN 

69 

69 

71 

68 

67 

71 

6« 

67 

65 

66 

67 

70 

71 

71 

69 

66 

72 

69 

70 

67 

69 

68 

70 

57 

56 

57 

53 

52 

53 

51 

el!*! 

MACON  MB  AIBPOST 

MAX 

loo 

91 

93 

93 

92 

81 

90 

89 

61 

MIN 

67 

^72 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

66 

60 

53 

57 

60 

54 

94 

67I*" 

MARSHALLVILLE 

MAX 

98 

94 

90 

82 

78 

78 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

87 

60 

85  71 

MIN 

»8 

70 

71 

70 

69 

72 

69 

69 

68 

69 

67 

70 

70 

70 

69 

72 

73 

70 

72 

69 

66 

71 

70 

61 

56 

58 

64 

55 

53 

" 

6e>»il 

METTER 

MAI 

99 

L02 

93 

93 

89 

76 

89 

80 

91 

91 

02 

91 

86 

90 

67 

88 

91 

92 

83 

69 

87  .J  ) 

69 

71 

72 

72 

70 

70 

69 

69 

69 

67 

76 

70 

68 

•9 

69 

70 

73 

70 

72 

72 

70 

72 

71 

67 

57 

59 

66 

57 

57 

60 

68.1  1 

HtBVIU.E  EIP  STA 

MAX 

79 

00 

81 

89 

69 

62 

MIN 

66 

69 

71 

72 

70 

69 

69 

70 

69 

68 

71 

69 

68 

6« 

66 

71 

74 

70 

68 

73 

69 

71 

71 

65 

55 

93 

62 

54 

53 

66.8  I 

nlLLEDGEVILLE 

MAX 

90 

92 

92 

79 

89 

98 

MIN 

63 

63 

65 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

68 

67 

68 

69 

70 

67 

68 

72 

72 

71 

70 

68 

69 

69 

62 

51 

91 

53 

53 

92 

53 

64>|l 

MIU.EN 

MAX 

100 

.00 

96 

90 

79 

81 

88 

90 

92 

92 

92 

87 

67 

87 

64 

ItIJ  1 

^67 

'74 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

75 

71 

69 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

69 

70 

70 

66 

53 

53 

64 

99 

55 

HOMTICELLO  2  NW 

MAX 

91 

94 

93 

90 

78 

76 

89 

90 

91 

89 

86 

61 

86 

83 

69 

84.2  1 

MIN 

M 

58 

61 

62 

59 

59 

64 

66 

67 

67 

62 

63 

63 

63 

99 

67 

70 

64 

67 

67 

61 

63 

63 

55 

43 

49 

96 

47 

47 

52 

99>«>t 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

94 

89 

90 

85 

75 

78 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

66 

88 

69 

89  1  I 

MIN 

64 

»7 

70 

66 

67 

69 

68 

66 

68 

67 

69 

66 

66 

70 

69 

71 

71 

66 

69 

68 

68 

69 

69 

63 

57 

96 

66 

60 

57 

99 

66.21 

NAMUNTA 

MAX 

95 

99 

94 

90 

91 

90 

84 

84 

91 

90 

90 

90 

01 

83 

90 

92 

92 

91 

93 

93 

94 

82 

84 

84 

79 

77 

67 

73 

87.5^1 

HIN 

64 

6B 

70 

67 

66 

71 

70 

70 

72 

68 

72 

67 

67 

70 

70 

69 

NASHVILLE 

MAX 

94 

95 

89 

94 

89 

78 

78 

91 

94 

93 

03 

94 

90 

77 

91 

90 

91 

93 

93 

93 

94 

89 

64 

86 

81 

79 

65 

68 

87il.l 

MIN 

66 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

72 

71 

69 

70 

70 

71 

67 

69 

69 

69 

71 

69 

72 

65 

67 

55 

62 

61 

60 

60 

67<l'l 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


Station 

Day 

OI 

Month 

S 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

NEWINOTON 

MAX 
MIN 

101 
68 

100 
70 

100 
70 

98 
71 

94 

68 

96 

69 

87 
68 

77 
71 

89 
69 

91 
69 

92 
73 

92 
69 

93 
67 

93 
68 

90 
68 

91 
71 

89 

73 

90 
71 

88 
71 

90 
73 

91 
69 

93 
69 

99 

70 

80 
65 

81 

51 

82 
92 

74 
63 

71 
54 

47 
97 

68 
61 

SSil 
67i0 

NEWNAN 

MAX 

MIN 

96 

66 

97 
66 

93 
67 

88 
66 

94 
64 

92 
62 

92 
64 

84 

67 

74 
69 

83 
66 

91 
66 

89 
70 

89 
70 

89 
69 

85 
67 

84 

70 

85 

71 

82 
69 

86 

68 

89 
68 

88 
65 

91 
68 

82 
66 

78 
96 

80 

93 

78 
99 

69 

60 

60 
49 

99 
49 

61 
94 

83i3 
64>0 

PLAINS    SW   OA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

99 
67 

100 

70 

96 

72 

97 

70 

96 

69 

95 

72 

80 
69 

74 

69 

74 

68 

88 
68 

90 
67 

90 
69 

90 
70 

'  90 
69 

89 
68 

85 
72 

88 
73 

87 
70 

89 
66 

88 
69 

91 
68 

92 
70 

90 

70 

SO 

60 

82 
96 

78 
57 

74 

60 

65 
56 

99 
55 

60 
57 

85>2 
66*6 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

94 
67 

95 
65 

97 
66 

9S 
67 

89 
66 

92 

67 

92 
70 

80 

69 

78 
63 

81 
67 

92 

69 

92 

70 

91 
70 

92 

71 

■  90 
69 

89 
67 

65 

71 

88 
69 

89 

69 

91 

69 

91 

69 

94 

71 

92 
69 

92 

65 

86 

61 

89 
99 

84 

66 

79 
69 

71 
44 

68 
61 

87.7 
67<1 

ROME 

MAX 
MIN 

103 
60 

100 
67 

98 
63 

96 

69 

97 

62 

96 
56 

95 

56 

88 
65 

80 
67 

89 
65 

94 
67 

95 
66 

92 
68 

93 
65 

91 
67 

80 
68 

81 
66 

84 
69 

85 
70 

87 
70 

90 
66 

91 
65 

84 
67 

82 
60 

84 
46 

81 
52 

72 
60 

64 
51 

56 
62 

65 
97 

86.5 
62.4 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

101 
61 

99 
64 

97 
64 

95 
69 

96 
61 

94 

57 

94 

57 

72 
66 

79 
69 

86 
67 

90 
70 

93 
68 

89 
70 

89 
68 

88 
71 

76 
70 

78 
69 

82 
70 

80 
70 

86 
70 

88 
66 

90 
64 

76 
57 

79 
52 

82 
47 

76 
53 

73 
61 

61 
93 

59 
93 

66 
99 

83.8 
63.2 

SANOERSVILLE 

MAX 

MIN 

100 
65 

102 
70 

98 

73 

96 

72 

95 
71 

93 
71 

81 

70 

79 
68 

81 
70 

91 

68 

92 

69 

91 
71 

91 

68 

91 
70 

87 
68 

82 
71 

89 
73 

86 

72 

88 
72 

87 

71 

92 
69 

88 
69 

89 
70 

77 
64 

SI 

51 

S2 

93 

72 
63 

68 
54 

99 

93 

60 
53 

85.6 
66.7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

9S 

71 

96 

75 

97 
73 

91 
72 

B9 
71 

89 
70 

84 
70 

86 
72 

89 
76 

88 
72 

89 

72 

69 
73 

88 
71 

89 
76 

88 
74 

87 
74 

89 

73 

89 
73 

88 
76 

89 
73 

90 
73 

88 
74 

94 
72 

81 

70 

81 

65 

87 
69 

77 
70 

77 
67 

73 
49 

79 
67 

87.1 
71.6 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

95 

96 

95 

90 

91 

89 

81 

79 

86 

87 

90 

89 

89 
66 

66 
67 

87 
69 

86 

89 

70 

88 
70 

90 

90 

87 

90 

67 

92 

70 

SO 
58 

SO 
94 

82 
94 

79 

63 

69 

60 

49 
40 

73 
67 

89.7 
66.9 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

97 
69 

97 
76 

97 
75 

92 
70 

91 
69 

91 
66 

82 
70 

80 

70 

89 
70 

88 
70 

90 
73 

88 
72 

90 
70 

89 
71 

88 
73 

67 
73 

89 

71 

87 
71 

86 
71 

87 
72 

87 

71 

90 

70 

91 
73 

SO 
64 

79 
56 

SI 
99 

74 
66 

46 
60 

68 
60 

72 
64 

89.8 
68.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

SURRENCY 

MAX 
MIN 

96 
63 

99 
68 

97 

70 

92 

70 

93 
68 

90 

68 

84 
70 

79 
68 

85 
68 

90 
67 

91 

73 

90 
67 

92 
66 

90 
68 

88 
66 

89 

71 

90 
72 

91 
71 

91 
69 

90 
69 

92 

66 

92 
68 

92 

70 

90 
69 

S3 
66 

S3 
57 

78 
69 

74 
61 

67 

60 

70 
63 

87.9 
67.0 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

97 
69 

102 
71 

100 
74 

97 

72 

94 

67 

95 
69 

84 
68 

76 
72 

84 

70 

89 
69 

92 
72 

91 
70 

91 
69 

91 
71 

88 
70 

84 

70 

86 

70 

87 

71 

89 
73 

89 
71 

90 
69 

90 
71 

92 
72 

87 
66 

79 
65 

80 
56 

76 
63 

71 
96 

65 
94 

63 
99 

86.6 
47.6 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

91 
76 

93 
70 

94 

71 

90 

70 

89 
67 

93 

68 

93 
68 

38 
68 

86 
68 

86 
68 

86 
65 

88 
73 

86 

70 

88 
68 

83 
68 

83 
67 

83 

72 

80 
69 

64 

70 

84 
66 

84 

66 

89 

68 

89 

69 

86 

59 

80 
63 

80 

55 

69 
94 

64 

91 

60 
55 

61 
54 

83.5 
69.9 

TALLAPOOSA   2  NNM 

MAX 
MIN 

96 
56 

92 
58 

88 
60 

85 

63 

94 

68 

86 
62 

93 
54 

82 
64 

73 
68 

81 

62 

88 
64 

88 
64 

89 
69 

88 
65 

87 
66 

85 

68 

69 
66 

82 
68 

85 
68 

65 
68 

87 
63 

89 
62 

84 
62 

77 
48 

84 
42 

78 
54 

67 
96 

62 
47 

56 
48 

67 
52 

82.6 
60.6 

TMOMASTON   2  S 

MAX 
MIN 

92 
61 

lOl 
65 

96 
67 

94 
69 

98 
66 

96 
65 

93 
66 

84 

68 

74 

70 

67 

64 

65 

92 
70 

92 
68 

88 
66 

85 
67 

87 

72 

87 
72 

88 

70 

84 

68 

87 

66 

92 
76 

88 

71 

82 

60 

83 
62 

79 
S3 

74 
63 

64 

92 

98 

92 

62 

55 

89.1 
44.9 

Thomasville 

MAX 
MIN 

94 
66 

98 
66 

94 

69 

92 
67 

95 
68 

92 
71 

85 
70 

78 
68 

77 

70 

91 
68 

92 
68 

93 
69 

93 
69 

92 
70 

93 
68 

75 
68 

92 
71 

90 
69 

91 
69 

91 

66 

91 

68 

93 
68 

93 
70 

81 
64 

89 

57 

89 
98 

79 
47 

68 
63 

67 
97 

68 
62 

86.8 
64.9 

TMOMASVILLE   WB  CITY 

MAX 
MIN 

98 
70 

98 
72 

95 
72 

89 
71 

96 

70 

92 
73 

84 

70 

78 
69 

78 
69 

92 
69 

94 

70 

95 

72 

95 
72 

94 

72 

91 
71 

75 
73 

88 
73 

90 
71 

91 
73 

94 

70 

92 

72 

93 
72 

93 

73 

80 
65 

86 

61 

83 
62 

73 
47 

47 
42 

67 
40 

67 
63 

86.9 
49.1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
64 

96 
66 

98 
68 

94 
66 

92 

69 

94 

71 

93 

67 

85 
69 

75 
69 

76 
69 

91 
68 

93 
71 

91 
70 

92 
70 

92 

70 

89 

72 

78 
72 

88 
66 

89 

70 

91 
69 

91 
69 

93 
69 

92 
69 

92 
64 

78 
56 

84 
97 

89 
44 

79 

60 

62 
58 

64 

69 

86.6 
66.8 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

97 
69 

96 
68 

94 
66 

89 
66 

94 
64 

93 
62 

90 
64 

71 
63 

76 
65 

84 
66 

87 
66 

88 
66 

88 
66 

87 
67 

86 
65 

79 

68 

84 
69 

78 
67 

73 
64 

82 
66 

87 
64 

89 
65 

80 
64 

78 
49 

80 

50 

76 
92 

49 

56 

61 
45 

94 
46 

62 
63 

81.8 
62.1 

VALOOSTA  «  NW 

MAX 

MIN 

97 
65 

91 

68 

91 
66 

91 
66 

91 
67 

91 
67 

88 

70 

77 
70 

76 

73 

82 
68 

92 

70 

92 

71 

92 

69 

91 

69 

86 
70 

78 
72 

91 
72 

90 
69 

91 

70 

97 
68 

92 
69 

93 
70 

92 
70 

87 
67 

83 
60 

89 
59 

78 
49 

79 
63 

68 
63 

69 
63 

84.8 
67.8 

WARRENTON 

MAX 

MIN 

98 
66 

loo 

66 

97 
69 

94 
69 

95 
6S. 

94 

68 

90 
69 

79 
69 

82 
68 

85 
68 

91 
68 

90 
71 

91 
69 

90 

70 

88 
69 

83 
69 

86 
73 

83 
72 

63 
71 

90 
69 

90 
70 

91 
70 

88 
69 

77 
61 

80 
54 

80 
53 

71 
62 

63 
52 

98 
50 

60 
65 

64.9 
69.9 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

68 

97 
69 

99 
63 

96 
69 

92 
68 

95 
69 

93 
68 

89 

68 

81 
68 

80 
68 

86 
67 

90 
68 

89 
70 

88 
70 

89 
66 

87 
66 

84 

71 

86 
69 

79 
68 

80 
68 

86 

69 

91 
68 

90 
67 

90 
68 

77 
SO 

79 
90 

78 
91 

68 
50 

69 
49 

99 

50 

89.0 
64.5 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

95 
66 

95 

70 

93 
73 

92 

71 

91 
69 

88 
73 

81 
70 

80 
70 

87 

73 

91 
69 

91 
74 

91 

70 

92 
69 

91 
69 

88 
71 

81 
73 

88 
71 

90 
72 

91 

73 

89 

70 

93 
70 

93 
70 

93 

72 

n 

69 

89 
60 

89 
97 

80 
67 

7* 

62 

47 
42 

72 
44 

87.1 
69.0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

98 
65 

100 
68 

99 
68 

96 
68 

94 
67 

92 
68 

83 
67 

82 
67 

86 
64 

90 
67 

92 
71 

92 
69 

90 
67 

89 
66 

88 
66 

87 
69 

84 

71 

87 
71 

85 

70 

88 
71 

89 
69 

91 
68 

90 

69 

89 

63 

80 
96 

83 
91 

73 

51 

68 

SO 

64 
92 

64 

53 

86.3 
64.7 

WEST  POINT 

MAX 
HIN 

97 
65 

98 
66 

95 
67 

91 
70 

97 
67 

95 
62 

92 

67 

75 
69 

74 

70 

SO 
68 

91 
67 

90 
69 

89 

72 

90 
69 

88 
70 

64 

72 

87 

72 

83 
71 

88 
69 

83 
70 

88 

67 

92 
68 

86 

67 

78 

59 

80 
93 

78 
94 

72 
41 

41 
94 

97 
92 

62 
69 

84.0 
49.9 

WINDER   1  SSE 

MAX 
MIN 

100 
67 

99 
64 

95 
67 

91 
66 

94 

63 

95 

61 

92 
61 

85 
67 

75 
68 

82 
67 

87 
64 

87 
67 

S6 
67 

86 
62 

87 
65 

79 

70 

84 

71 

70 
67 

75 
64 

81 
65 

89 
69 

89 
65 

79 
63 

77 

53 

79 

91 

77 
91 

71 
99 

91 
48 

94 
47 

60 
94 

82.0 
42.3 

a—  nfmrmncm  nates  follmlnc  BtKtlos  latex. 
-  127  - 


Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i-  < 

ALUITOONA  DAM  2 

EVAP 

.35 

.33 

.30 

.29 

.14 

.30 

.28 

.18 

.07 

.07 

.15 

.20 

.26 

.29 

.06 

.18 

.18 

.05 

.10 

.07 

.00 

.23 

- 

.12 

.17 

.16 

.09 

- 

- 

.02 

B5.16 

WIND 

37 

29 

34 

35 

18 

56 

38 

40 

53 

28 

36 

44 

49 

47 

39 

38 

23 

24 

81 

82 

16 

23 

16 

36 

25 

38 

34 

124 

192 

111 

1446 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.47 

.43 

.32 

.31 

.  29 

.32 

.  20 

.24 

.  31 

.  20 

.  26 

.  25 

.  38 

.  16 

.  28 

.  18 

.  20 

.  17 

.  20 

.  17 

.  15 

.  00 

WIND 

34 

26 

54 

57 

38 

36 

37 

106 

35 

21 

21 

31 

41 

33 

45 

18 

33 

17 

30 

36 

14 

17 

41 

21 

20 

7 

14 

60 

48 

35 

1026 

EXPERIMENT 

EVAP 

.  25 

.  31 

09 

01 

13 

19 

26 

24 

.  22 

.  08 

.  08 

.  16 

23 

10 

.  05 

15 

.  17 

.  18 

14 

17 

.  14 

06 

.  00 

03 

WIND 

25 

35 

50 

55 

60 

40 

70 

63 

54 

43 

30 

33 

42 

38 

43 

44 

10 

60 

60 

25 

15 

20 

20 

50 

20 

20 

30 

65 

105 

70 

1295 

HOGGAROS  HILL 

EVAP 

.20 

.21 

.21 

.20 

.21 

.15 

.15 

.11 

_ 

.05 

.19 

.14 

.20 

.21 

.19 

.13 

.06 

.14 

.11 

.16 

.16 

.13 

.19 

.23 

.12 

.16 

.11 

.05 

.06 

- 

84.53 

WIND 

8 

7 

8 

9 

11 

8 

11 

15 

11 

1 

8 

9 

14 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

21 

13 

4 

10 

31 

14 

14 

17 

28 

31 

32 

420 

UAX 

ICS 

106 

100 

100 

98 

98 

84 

83 

78 

89 

99 

102 

103 

101 

95 

84 

93 

96 

98 

100 

102 

103 

100 

86 

94 

88 

77 

69 

70 

67 

92.3 

HIN 

74 

75 

76 

75 

76 

78 

74 

73 

75 

72 

72 

77 

77 

77 

75 

77 

75 

76 

75 

75 

75 

77 

77 

69 

63 

66 

72 

66 

63 

64 

73.2 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.26 

.23 

.22 

.27 

* 

.28 

.16 

.14 

.19 

.13 

.12 

.18 

.03 

.06 

.08 

.12 

.18 

.11 

.17 

.13 

.05 

.08 

.04 

B4.19 

WIND 

7 

9 

11 

30 

14 

31 

14 

24 

9 

13 

19 

12 

25 

24 

9 

27 

11 

7 

26 

58 

12 

4 

16 

20 

14 

5 

6 

24 

29 

8 

518 

TirrON  EXP  STATION 

EVAP 

.19 

.18 

.22 

.22 

.14 

.17 

.15 

.12 

.00 

.06 

.13 

.15 

.19 

.21 

.19 

.12 

.02 

.12 

.15 

.18 

.16 

.18 

.17 

.19 

.13 

.18 

.13 

.06 

.04 

.04 

4.19 

WIND 

8 

6 

9 

14 

13 

11 

12 

21 

20 

9 

6 

4 

15 

17 

12 

30 

16 

12 

11 

16 

6 

4 

6 

19 

12 

10 

15 

32 

33 

14 

413 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Deptti 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

EXPERIMENT 

4  INCHES 

10  AM 
4PH 

78 

79 
89 

79 
88 

80 
88 

81 
89 

80 
88 

79 
86 

80 
89 

81 

75 
86 

75 
85 

77 
84 

78 
86 

77 
85 

76 

76 
81 

76 

76 
81 

75 
82 

78 
80 

75 
82 

76 
82 

77 
76 

73 
75 

67 
76 

67 
72 

69 
68 

60 
62 

62 
62 

75.0 
80.9 

8  INCHES 

lOAH 
4PH 

77 

80 
86 

77 
84 

80 
85 

80 
86 

80 
84 

78 
86 

80 
88 

78 

73 
81 

74 
82 

75 
83 

74 
82 

74 
82 

73 

74 
80 

73 

74 

77 

75 
78 

75 
77 

73 
78 

75 
80 

75 
84 

71 
83 

67 
85 

67 
72 

69 
68 

58 
60 

60 
60 

73.6 
78.4 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

UAX 
UIN 

101 
80 

103 
81 

L06 
82 

104 
82 

98 
79 

99 
81 

101 
79 

89 
77 

79 
77 

91 
77 

92 
76 

93 
78 

94 
78 

96 
78 

97 
79 

93 
79 

81 
78 

80 
74 

94 
75 

95 
77 

94 
78 

97 
78 

94 
78 

93 
75 

85 
70 

89 
70 

89 
71 

79 
69 

69 

65 

68 
64 

91.4 
76.2 

6  INCHES 

UAX 
UIN 

85 
82 

86 
81 

87 
82 

87 
82 

85 
81 

86 
81 

85 
80 

83 
78 

78 
77 

78 
76 

82 
76 

84 
78 

84 
79 

85 
79 

85 
80 

83 
80 

81 
78 

83 
78 

83 
78 

84 
79 

85 
79 

85 
80 

85 
81 

86 
81 

82 
77 

81 

76 

81 

76 

78 

75 

75 
71 

72 
71 

82.8 
78.4 

Experiment  -  Four  Inches  for  Alfalfa  and  8  Inches  for  Corn.     *  Mowed  Alfalfa.     Soil  type:     Cecil  Sandy  Loam. 


Tifton  Exp  Station  -  Soil  type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 


See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


GEORGIA 


toodnff  Ou,  rift 


STATION  LEGEND 
O    •     9    Prtclpifofi^  ofity 
<Si  Prwclpltofien,  sfofogt 

O  -O-    Prwctp/fatloff  and  Ttmfttrvtvfw 

-<J>-  ^   Prwclpffotlcn,  Trmperaturt  ant}  Eraporeffor 

Tfpt  of  gagt       O  Non-ncotdlng. 

Ztewfr*  c//r<l»  comtlnetiefm  ktOlcotg  fht  ewoUoblHty  of 
mofw  attelitd  mtltontogtcal  data 


o- 

OlM  St.  bry  MorMrl*!,  ria 


toTl—d  TKPC,  ChattMOOgB,  T»na.  1/5T 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1957 


WBfC,  Ch«ttMoog>,  Tenn.  1/57 


Isolioes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


i  Index  No. 

'  Drainage  1  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obaer- 
vation 
Time 

Refer 

To 
Tables 

Temp.  1 

£ 

bEORGE  H •  DOM OY 

AOAItSVILLE 

BARTON 

lARVCY  C,  MOTT 

AOCL 

COOK 

BA 

BROOKS  ALDERMAN 

00  go 

MONTGOMERY 

10 

S3  11 

82  9* 

790 

8A 

8A 

JAHIS  A*  STACY 

2 

15  6  7 

AL.APAMA  EK*  STATION 

OlSl 

BERRIEN 

16 

31  21 

8B  13 

299 

7A 

lOY  G<  HOLLAND 

2 

3  9  T 

DOUOMCRTV 

'Rank  Si  orton 

3  9  7 

ALL  A  TOON  A  OU*  I 

BARTO* 

:ORPS  CF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  A  IMPORT 

BACON 

4ID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2 

3  9  7 

AL'MAftCTTA    1  NM 

3219 

3 

3*  09 

84  16 

1100 

*6P 

•P 

3  9  7 

AMCRICUS  4  ENE 

02»» 

6 

32  06 

8*  10 

4T6 

6P 

3LANCNE  Si  RHYNC 

2 

3  5  7 

AMCRtCUS  CXP  STA  NASV 

ANTtOOi 

UNION 

rVA-750 

ASWUffN 

6P 

CITY  OF  ASHeURN 

OA»0 

CLARKE 

10 

33  »a 

89  23 

7M 

6P 

BA 

•ROF •  E •  S •  S  ELL 

3 

3  9  7 

04)2 

10 

IS  55 

89  21 

A«9 

6P 

7 

3  9  6  7 

ATHENS  KB  AIRfORT 

ATKINSON  1  M 

BRANTLEY 

«RS*  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

TA 

lENRT  T,  BARNETT 

ATLANTA  MB  AlfffORT 

0*51 

e 

33  39 

84  29 

977 

4ID 

4ID 

2 

3  9       7  C 

AUGUSTA  WB  A  I A^OAT 

14 

33  77 

81  58 

1*3 

4I0 

2 

3  9       7  C 

2 

3  9  7 

BAlNeOIOAC 

DECATUR 

120 

SIDNEY  fl,  MULLEN 

2 

3  5      7  C 

SALL  GROUND 

CtfEROKEE 

«Si  ESTELLE  QfiOGAN 

BCAVCRDALE 

0T4« 

12 

y*  55 

8*  51 

72* 

8A 

0767 

11 

37  09 

81  58 

1*9 

C 

BLACKKARO  ISLAND 

2 

2 

3  5  7 

BLAIH5VILLE  EIP  STA 

UNION 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

BLAKCLr 

EARLY 

* 

7P 

>Ai  J<   G*  STANOIFER 

3  5  7 

BLUE  RIOGE 

1034 

3*  52 

64  19 

1730 

6P 

6P 

2 

3  9  7 

BLUE  RIOCE  RESVR  0AM 

1029 

7 

3*  53 

B*  17 

1»«0 

BRASSTOWN  BALD 

TOVNS 

rVA-14T 

BROOKLET  1  « 

BULLOCH 

32  23 

81  *1 

190 

6P 

(•  Ct  CROMLEY 

2 

3  5  7 

B  RUNSW I CK 

1340 

2 

31  08 

81  30 

1* 

5P 

5P 

2 

3  9  7 

BRUNSMICK  CAA  AR 

1>4» 

2 

31  09 

81  23 

1* 

MID 

2 

3  5       7  C 

BUENA  VISTA  1  so 

eVRTON  DAM 

RABUN 

fUV  M.  RUCKER 

C 

BUTLER 

TAYLOR 

7A 

THOMAS  F,  MATHEWS 

flI/TLER  CREEK 

14S3 

14 

33  22 

81  96 

118 

8A 

14G3 

30  9* 

84  13 

265 

6P 

2 

3  5  7 

CAMILLA 

MITCHELL 

JAMES  a.  SPENCE 

CAlV  STEWART 

LIBERTY 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

1S85 

CMEffOKEE 

'J 

3*  14 

8*  29 

89* 

3  C 

1601 

14 

3*  0* 

82  99 

490 

BA 

2 

3  5  7 

CARNGSVILLE  A  NE 

CARROLL TON 

CARROLL 

:iTY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

!«? 

MURRAY 

8A 

{ALPH  M.  MESSER 

CARTERSV ILLE 

1M3 

lARTOM 

9 

3*  09 

B*  48 

715 

9P 

SP 

2 

3   9  7 

CARTERSVILLE   3  SV 

1»70 

5 

3*  09 

S*  50 

685 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CEOARTOHH 

»OLK 

tALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTm  1  W 

Ialker 

TA 

WILLIAM  L.  ELROD 

CMICKAMAUGA  PARK 

1906 

IB 

5*  59 

85  16 

789 

SP 

J<S*  DCPT  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

1977 

7 

3*  *8 

83  54 

1900 

JARRELL  H(  BREWER 

CLER»«ONr  3  SW 

^*ALL 

JIMMY  C.  QUILLIAN 

CLEVELAND 

WHITE 

3 

3*  36 

8A 

MART  L*  SUTTON 

COLQUITT 

2133 

6 

31  10 

8*  ** 

199 

9P 

5P 

CITY  OF  COLQUITT 

2 

3  9  7 

COLUMBUS 

2161 

'USC06EC 

3 

32  28 

84  59 

250 

Thomas  h*  justice 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

J*S<   WEATHER  BUREAU 

COi»EHCE  1 

JACKSON 

10 

34  13 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

PIKE 

t 

33  05 

7P 

C.  R.  SMITH 

i23B 

a 

91  01 

83  52 

290 

C 

COOPER  SAP 

12 

»*  38 

84  05 

1019 

I'd 

c 

31  58 

)A0I0  STATION  WMJM 

CO»NELIA 

1ABERSHAH 

14 

3*  31 

t! 

ilLLY  C.  NASSEY 

COVINGTON 

NEWTON 

9 

33  36 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

3  5  7 

24  oa 

3 

3*  13 

8*  OS 

1300 

8A 

CURRYVILLE  2  M 

2429 

12 

3*  27 

85  06 

650 

CUTM9ERT 

lANOOLPn 

12 

31  *« 

DAMLONECA 

.UMPKIN 

3 

S*  32 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS 

»AVILDING 

9 

13  99 

8*  50 

1025 

7A 

KErMETH  HAMMOND 

3  C 

2493 

12 

S*  «« 

8*  97 

720 

9A 

9A 

2 

3  9  7 

2532 

10 

32  36 

83  15 

490 

31  46 

OAMSONVILLE 

OtoSON 

3*  25 

>EARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

TANNIN 

34  46 

8A 

TVA-633 

DOCTOR TOWN  I  WSV 

2  716 

1  31  39 

81  51 

80 

8A 

2728 

6 

31  42 

83  53 

260 

C 

OONALSONV ILLE  3  ■ 

6 

11  02 

139 

DOUGLAS 

COFFEE 

13 

31  30 

tAOIO  STATION  NOMC 

DOUGLASVILLC 

>OUGLAS 

33  45 

8*  45 

1219 

BA 

.EONA  B*  THOMPSON 

^799 

11 

32  39 

81  43 

103 

BA 

2839 

10 

32  33 

S2  9* 

24* 

6P 

2 

3  5  7 

10 

32  32 

EASTMAN  1  W 

X>OGE 

32  12 

400 

BA.  FORESTRY  COMM. 

2 

EDISON 

CALHOUN 

6 

31  3* 

MIO 

DAN  H.  HAMMACK 

9060 

14 

J*  07 

82  52 

690 

7A 

3119 

12 

34  *2 

8*  29 

1100 

17 

33  52 

84  59 

1200 

EIPCfftMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

8*  17 

925 

lOA 

U  OF  r.A.  eXP  STA 

3 

3  9  6  7  C 

PAIRMOUNT 

3  299 

GORDON 

12 

14  26 

8*  *2 

719 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3312 

16 

30  *1 

82  3* 

115 

MID 

C 

FIELDS  CROSS  KOAOS 

5 

5*  07 

8*  19 

1090 

NIO 

C 

33a6 
3404 

31  *3 

83  15 

371 

9P 

5P 

2 

3  9  7 

FLAT  TOP 

FANNIN 

7 

134  91 

8*  30 

BA 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  2* 

19 

4P 

*P 

>OIL  CONS.  SERVICE 

2 

3  5       7  C 

FOLKSTON  3  SSM 

3460 

CHARLTON 

19 

30  *a 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3  C 

FOtKSTON  a  SM 

3*69 

CHARLTON 

15 

30  ** 

82  08 

120 

9P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

2 

3  5  7 

FORSYTH  1  S 

3906 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

690 

6P 

8P 

CITY  OF  FORSYTH 

2 

3  9  7 

FORT  GAINES 

3916 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

5P 

MRS.  MAYME  R*  HAVES 

2 

3  9  7 

FORT  VALLEY  J  E 

39*4 

PEACH 

9 

32  3* 

83  91 

490 

HID 

9A 

XtVER   I.  SNAPP 

2 

3  9  7 

FRANKL IN 

3967 

HEARD 

3 

IS  17 

89  08 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

1621 

HALL 

9*  19 

B3  50 

12»* 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2 

3  9  7 

GIBSON 

3«99 

GLASSCOCK 

11 

33  1* 

82  36 

5*0 

7A 

SANFOAO  N.  BRAOOV 

SLEMNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  5« 

61  55 

175 

7P 

If*  C.  BARNARD 

2 

1  9  7 

GOAT  ROCK 

37«2 

MARBIS 

3 

32  36 

85  09 

450 

7» 

GA.  POKER  COMPANY 

GREENSeOAO 

3B99 

GREENE 

10 

33  3* 

81  11 

670 

9P 

8A 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

2 

3  9  7 

GREENVILLE  2  M 

3915 

MERIWEATHER 

,  1 

33  02 

B*  *5 

820 

STATE  FORESTRY  SVC 

2 

3  9  7 

I  1-ALTAMAHA,  2-ATLANTICi  3-CMATTAMOOCHEE  p  4-C00SA|  ^TOWAHi  6-rLINT|  7-HIWASSEEi 
15-ST,  MARTt     16-SUWANEE,     1 7-TALLAPOOSA,  IB-TENNESSEC 


GEORGIA 
SEPTEHBCR  1957 


oiaiion 

[  Index  No. 

uouniy 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vitlon 
Time 

Ubserver 

neier 

To 

Tables 

1 

Precip. 

HORACE  Da  WESTBROOKJ 

HAMILTON  *  N 

KARRIS 

3 

92  45 

8*  96 

660 

BLUE  SPRINGS  FARM 

c 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

93  1* 

84  34 

8*0 

>IID 

•IRS.   RUTH  7.  GABLE 

c 

*111 

5P 

SAMUEL  A.  VCRNER 

2 

4138 

14 

14  21 

82  50 

690 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4170 

9 

12  17 

83  28 

249 

6P 

7A 

t*  A.  MC  LENOON 

2 

HAZLEHURST 

4704 

JEFF  DAVIS 

31  91 

B2  35 

235 

4ID 

■OODROW  W.  BROWN 

c 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

1490 

8A 

8A 

iOHN  F.  GREER 

2 

3  5  7 

84  06 

4279 

7 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

4  388 

6 

31  12 

8*  27 

132 

4ID 

8A 

iMORY  UNI   FLD  STA 

2 

3  9  6  7 

HOMERVILLE 

4*29 

CLINCH 

16 

31  02 

82  45 

180 

5P 

5P 

CITY  OF  HOMERVILLE 

7 

1 RM I NTON 

499* 

WILKINSON 

10 

32  49 

83  10 

4*8 

5P 

5P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

INA 

C  4/57 

iA%  POWER  COMPANY 

C 

464B 

5 

34  29 

84  28 

1900 

7* 

7A 

ROBERT  M.  EDGE 

7 

3  9      7  C 

1 

31  37 

61  93 

100 

•110 

C 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

5P 

5P 

SRUNS  PULP  *  PPR  CO 

JOHN TOWN 

4688 

DAWSON 

5 

3*  31 

84  17 

410 

4RS.  VIVIAN  CHESTER 

C 

4700 

930 

4802 

IB 

3*  47 

89  77 

850 

7A 

4854 

5 

34  14 

84  56 

720 

8A 

SUSAN  MCD*  HARGIS 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

3*  *2 

85  16 

810 

6P 

CHARLES  W,  GWVN 

3  5       7  C 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

7*0 

6P 

8A 

9AUL  6.  SMITH 

2 

3  5       7  C 

91« 

OGLETHORPE 

SIDNEY  E.  STEVENS 

3  C 

5192 

4 

33  56 

85  16 

850 

410 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

14 

33  47 

87  78 

500 

8A 

JAMES  W.  8LACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

TOWNS 

7 

34  96 

83  39 

2200 

8A 

rVA-153 

LOUISVILLE 

9314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

397 

6P 

6P 

'^ESBIT  BAKER 

7 

3  5      7  C 

LUMBER  CITY 

I'*  ALEX  JERNIGAN 

2 

3  5  7 

5394 

3 

37  04 

8*  47 

495 

BA 

8A 

jAa  FORESTRY  COMM. 

2 

3  5       7  C 

5**3 

9 

37  42 

83  19 

356 

i^IO 

410 

J.S>  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5       7  C 

MARSHALLVILLE 

5550 

MACON 

6 

32  27 

186 

5P 

5P 

CTV  OF  MARSHALLVILLE 

2 

3  5  7 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

CANDLER 

5P 

CITY  OF  METTER 

2 

3  5  7 

5858 

11 

37  50 

82  1* 

186 

8A 

U 

32  93 

82  17 

280 

6P 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

2 

3  5  7 

MILLEDCEVILLE 

5874 

BALDWIN 

13  05 

63  13 

170 

7A 

7A 

1*  LOUIS  HORNt 

MILLEN 

5682 

JENKINS 

11 

12  48 

199 

5P 

5P 

*AltK  G.  MC  COMB 

2 

>  >  7 

81  30 

>*R.  DORIS  A.  HART 

5071 

10 

33  47 

83  *3 

760 

6P 

!AOI 0  STAT  I ON  WMRE 

5979 

6 

32  19 

84  01 

375 

OA 

i.  W.  COLLINS 

MONTtCELLO  2  NW 

JASPER 

83  41 

530 

6P 

7A 

:.  LEROY  TILLMAN 

2 

3  5  7 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

84  36 

260 

5P 

5P 

4RS  EDITH  L.  TURNER 

C  1/57 

16 

BP 

tAOIO  STATION  WHTM 

6126 

10 

32  1? 

87  38 

159 

7A 

G.  REYNOLDS 

NAMUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  12 

SI  59 

69 

9P 

JAMES  A.  ROSS 

2 

I  9  7 

NASHVILLE 

B237 

BERRIEN 

16 

31  13 

83  15 

240 

5P 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

63  59 

3300 

SA 

rVA-135 

6323 

11 

32  39 

1*0 

7P 

7P 

HUBERT  6RANNEN 

2 

►  5  7 

6339 

3 

33  27 

84  49 

990 

6P 

7A 

JAMES  0*  HAROINt  JR 

2 

3  5  7 

182 

410 

EMORY  UNI   FLD  STA 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

3*  42 

84  13 

2050 

8A 

rVA-H2 

NORCROSS  4  N 

6407 

SWINNET 

3 

3*  00 

84  12 

1025 

4RS.  H.  H.  DEMPSEY 

6638 

13 

31  23 

82  08 

105 

8A 

6879 

13 

31  18 

82  51 

209 

4ID 

lOUNTY  AGENT 

6 

32  03 

8*  72 

500 

5P 

5P 

IRANCH  EXP  STATION 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

6 

12  0* 

8*  32 

8A 

3ILLY  A.  DICK 

QUITMAN 

BROOKS 

16 

30  47 

83  39 

190 

5P 

5P 

EMERSON  W.  BROWNE 

7 

3  5  7 

7*30 

GORDON 

12 

34  35 

84  97 

690 

7A 

r08E  0*  HOLLAND 

R INGGOLD 

7489 

18 

34  55 

89  07 

ROME 

FLOYD 

WILLIAM  M.TOWERSiTII 

2 

3  5  7 

ROME  8  SW 

FLOYD 

J>M.  MONTGOMERY*  JR, 

C 

7610 

17 

34  21 

89  10 

637 

illD 

«ID 

J*S*  WEATHER  BUREAU 

11 

32  58 

82  49 

435 

6P 

6P 

JADIO  STATION  WSNT 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

>.  A.  aiSSETT 

2 

3  5  7 

SAVANNAH  MB  AP 

CHATHAM 

2 

4ID 

41D 

J.S*  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5      7  C 

7860 

32  00 

80  51 

10 

"ITY  OF  SAV.  BEACH 

8223 

n 

33  18 

82  59 

550 

*tD 

12 

8A 

STILLMDRE 

Imanuel 

1 

32  26 

82  13 

255 

4RS.HARJ0RIE  HUDSON 

SUCHES 

JNION 

14  41 

84  01 

BA 

rvA-115 

SUNMERVILLE 

CHATTOOGA 

I 

14  79 

85  22 

780 

lAMES  R*  BURGESS 

SURRENCY 

8476 

1 

11  *3 

82  12 

200 

5P 

5P 

INION  B-C  Paper  CORP 

8496 

;MANUEL 

11 

32  36 

82  20 

316 

5P 

5P 

7 

3  5  7 

SWEET  GUM 

FANNIN 

7 

34  58 

8*  13 

1800 

rvA-129 

SYLVAN 1  A 

8517 

SCREVEN 

1* 

37  45 

81  38 

210 

"10 

CITY  WTR  ♦  LT  OEPT 

C 

8539 

32  40 

8*  32 

6P 

85*7 

17 

33  46 

85  IB 

1000 

6P 

BA 

IRS*  MAUD  M.  HAGOOO 

5 

3*  05 

710 

7A 

>R.  W.   K*  COUSINS 

THE  ROCK 

S657 

UPSON 

6 

37  58 

84  14 

800 

tlO 

CECIL  HARRIS 

C 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

5P 

9P 

lAOIO  STATION  WSFT 

2 

1  9  7 

THOMASVI LLE 

8 

30  91 

83  99 

240 

6P 

IRStSARAH  P*  PORTER 

THOMASVILLE  «B  CITY 

9671 

8 

30  50 

83  59 

283 

MID 

eA 

>.S.   WEATHER  BUREAU 

1« 

31  7B 

83  31 

337 

8A 

8A 

lA  CSTL  PLN  EXP  STA 

19  6  7  0 

TITUS 

)732 

TOWNS 

7 

34  57 

83  38 

2180 

TVA-57* 

TOCCOA 

87*0 

STEPHENS 

14 

3*  35 

83  19 

1045 

7a 

lAOIO  STATION  WLET 

2 

1  9  7 

8806 

7 

34  48 

83  42 

8A 

3  C 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

18 

34  52 

85  02 

880 

7A 

■VA-392 

VALDOSTA  4  NM 

8074 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

265 

6P 

6P 

5E0RCE  e.  COOK 

2 

i  5       7  C 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  13 

1100 

7A 

»4RS*  MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

500 

8A 

Li  MONROE  CASON 

2 

1  9  7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

H2  44 

630 

6A 

6A 

JOSEPH  C*  RHODES 

2 

3  9  7 

WATKINSVILLE  ARS 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

MID 

AGR  RESEARCH  SVC 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

140 

6P 

7A 

JOHN  J.  TOBOLA 

2 

15  7 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

1*- 

33  07 

81  59 

270 

5P 

5P 

RADIO  STATION  NBRO 

7 

J  5  7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  57 

85  11 

975 

6P 

6A 

J.   SMITH  LANIER 

2 

J  5  7 

WINDER   1  SSE 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

9P 

CECIL  H.  GRIOER 

7 

9      7  C 

WOODBURY 

>906 

MERIWETHER 

6 

37  99 

8*  39 

800 

8A 

ALVIN  A*  SIMS 

WOODSTOCK 

9974 

CHEROKEE 

5 

34  06 

8*  31 

992 

8A 

M*  6*  SOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS 

7 

34  56 

81  91 

1970 

BA 

rVA-146 

:i     »-OCMULGEEi     10-OCONEE,     ll-OGEECHEEi     12-OOSTANAULA ,     13-SATILLAi  14-SAVANNAH, 
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REFSRENCE  KOTES 


AddltloDk.1  InforutloD  regu-dlog  tbe  climate  of  Georgia  ma;  be  obtalaed  by  writing  to  the  State  Cllaatologlat  at  Agricultural  Englneerlag  Building,  Cnlveralty  of  Georgia,  Athens,  Georgia, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters    following  the  station  naae,  such  aa  12  SSW,  indicate  distance  in  «lles  and  direction  fro*  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  alsslag  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
Divisions,  aa  used  in  Table  2,  becaae  effective  vltb  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:    Temperature  In  *P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  miles.    Uonthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.     Hax  and  Hln  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  enow,  sleet  or  Ice  on  the  groud.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  iaconslsteacies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
Is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 
local  use.     Ihirlcg  the  stimmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  B.S.T. 

-     Ho  record  In  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  S  and  5,   is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 
precipitation  totals . 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

**     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-oovered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon, 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  coluian  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Pr Iclpltatlon  Data", 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"   indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this 

station  I     have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total   for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Tearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regardiog  ■ubacrlptionm  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


KWRC.   Ashevllle,  H.  C.   11/4/57  —  850 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Heavy  rains  early  in  the  month  and 
very  low  temperatures  near  the  close 
were  the  highlight  features  of  the 
weather.     The  greatest  amount  of  rain 
for  one  day  was  3.65  inches  at  Lexing- 
ton measured  on  the  4th  and  Athens 
was  runner-up  in  this  category  with 
3.39  inches  measured  on  the  3rd. 
Division  averages  of  precipitation 
indicated  significant  excesses  in  the 
North  Central,  Northeast  and  East 
Central  Divisions,  while  departures 
from  long-term  mean  values  for  the 
other  divisions  were  relatively  small. 
Average  temperatures  were  generally 
four  to  six  degrees  lower  than  long- 
term  mean  values.     Temperature  extremes 
ranged  from  89°  on  the  17th  at  Quitman 
to  18°  on  the  29th  at  Blairsville  Exp 
Sta. 

WEATHER  DETAILS 


seasonal  average  during  October  except 
during  brief  periods  around  the  16th- 
17th  and  23rd-24th  when  slightly  warmer 
than  average  weather  prevailed.  Un- 
seasonably cold  weather  the  26th 
through  the  29th  caused  freezing  tem- 
peratures over  most  of  the  State  on 
the  28th  and  29th. 

WEATHER  EFFECTS 

The  continuation  of  rainy  weather  early 
in  October  caused  further  damage  to 
cotton  and  peanuts  still  in  the  fields. 
Clear  weather  later  in  the  month  was 
very  favorable  for  salvaging  damaged 
mature  crops  and  for  seeding  of  grain. 
Pasture  grasses,  cover  crops,  and 
early-seeded  small  grains  made  vigorous 
growth.     Streamflow  was  above  median 
over  the  entire  State  for  the  first  i 
month  since  December  1956.     Storage  ^ 
in  three  major  reservoirs  ranged  from 
about  25  to  40  percent  above  average.  , 


Rainy  weather  of  September  continued 
until  about  the  5th  of  October  and 
heavy  falls  were  recorded  in  scattered 
areas  during  this  period.     During  the 
remainder  of  October  rains  were  infre- 
quent and  mostly  light,  occurring 
around  the  16th-17th,   23rd,  24th,  and 
30th.     Temperatures  were  below  the 


DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  reported. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather 
story  carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value 
to  only  a  small  number  of  recipients.     This  story  will  be 
discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.    A  table 
of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be 
carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have 
occurred.     General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each 
month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,   NATIONAL  SUMMARY,  either 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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TABLE  2 


GEORGIA 
OCTOBER  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Mmimum 

Average 

Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

1 

Lowest 

1 

No  ol  Days 

_ 

DeFXirture 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Doy 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

o 
o 

50  or  More  1 

1  00 

or  More 

•°l 

o  \ 

sS 

o  \ 

s^ 

o  » 

NORTHWEST 

ALLATOONA   DAM  2 

AM 

66. S 

47.2 

56.9 

76 

9+ 

27 

28 

247 

3.08 

1.23 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

67,7 

46.9 

57.3 

79 

9 

30 

28 

238 

0 

Q 

2 

0 

4.06 

1.60 

24 

.  0 

0 

7 

3 

1 

CARTER5V I LLE 

69*6 

47.9 

58,8 

80 

9 

26 

28 

197 

0 

0 

3 

0 

2.41 

.  99 

17 

,  Q 

0 

5 

2 

Q 

CEOARTOWN 

68  •  3 

47.0 

57  .7 

78 

23 

26 

28+ 

235 

0 

0 

6 

0 

2.07 

.87 

24 

.0 

0 

3 

2 

Q 

OALTON 

AM 

67.0 

47.2 

57.1 

77 

10 

27 

28 

248 

0 

0 

3 

0 

3.66 

1.47 

24 

.  0 

0 

3 

X 

LAFAYETTE 

66.7 

47.0 

56.9 

82 

9 

25 

28 

262 

Q 

0 

3 

0 

4.46 

1.70 

24 

,0 

0 

6 

2 

2 

ROME 

69.7 

M 

82 

9 

24 

28 

0 

0 

2 

0 

2,69 

.19 

.80 

3 

•  0 

0 

6 

2 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

67.5 

47.3 

57.4 

_ 

78 

9+ 

26 

29 

239 

0 

0 

3 

0 

3,02 

.16 

.79 

2 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVI SION 

57.4 

5 

1 

3.17 

.51 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  NW 

68.2 

46.5 

57.4 

78 

9+ 

27 

28 

236 

0 

0 

3 

0 

1.96 

.69 

17 

,0 

0 

7 

1 

0 

ATHENS 

67.7 

49.5 

58.6 

10+ 

28+ 

197 

0 

0 

2 

0 

7.  69 

4.94 

Q 

3 

2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

71.0 

47.2 

69.1 

79 

8+ 

26 

28 

192 

0 

0 

2 

0 

6.14 

2.38 

2 

.  0 

0 

6 

3 

3 

ATHENS  W8  AIRPORT 

10 

28 

200 

0 

0 

3 

0 

6.13 

1  Q 

6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

66*9 

49*6 
* 

58*4 

77 

10 

31 

28 

207 

0 

0 

1 

0 

2.69 

*09 

1*24 
* 

*o 

4 

^ 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

64.3 

39.6 

51.9 

6 

0 

75 

10 

13 

29 

400 

Q 

Q 

Q 

5.74 

2.77 

1.85 

24 

.0 

0 

11 

4 

1 

BLUE  RIDGE 

6S.4M 

44. 7M 

55. IM 

75 

9 

24 

28+ 

304 

Q 

3.90 

.87 

17 

.0 

0 

7 

5 

0 

COMMERCE   1  NE 

70.1 

43.4 

66.8 

80 

8 

23 

29 

249 

^ 

3.51 

2.00 

4 

.0 

0 

2 

1 

OAHLONEGA 

AM 

64.6 

46.4 

65.5 

5 

4 

78 

10 

29 

29 

237 

0 

0 

4 

0 

4.11 

1.01 

1.20 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

GAINESVILLE 

67,5 

47.5 

57.5 

3 

9 

78 

8+ 

29 

28 

226 

0 

0 

2 

0 

3,09 

.10 

.75 

3 

,0 

0 

8 

3 

0 

HELEN 

AM 

65.1 

45.3 

55.2 

75 

9-f 

26 

29 

299 

0 

0 

3 

0 

9.40 

2.95 

3 

,0 

0 

10 

6 

3 

JASPER 

AM 

11 

28 

283 

0 

0 

3 

0 

4.33 

,  0 

6 

WINDER   I  SSE 

• 

47*3 

• 

7fl 

9 

?ft 

28+ 

211 

0 

0 

2 

0 

4.02 

1  *7H 
* 

,  0 

0 

6 

1 

DIVI SION 

56.7 

3 

4.82 

2,04 

.  0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

7^ 

11 

29 

254 

Q 

0 

5 

0 

4.50 

1  68 

*_ 

6 

C  LA  Y  1  UN    I  r* 

7 

9 

26 

313 

0 

0 

3 

0 

6.66 

2.71 

1  55 

1 7 

Q 

9 

CORNEL  I A 

6^*5 

46*2 

55*9 

10 

28 

277 

0 

0 

3 

0 

5.03 

1.66 

8 

MARTWELL 

70.4 

47.9 

59.2 

- 

4, 

4 

80 

9+ 

28 

28 

182 

Q 

2 

0 

4.74 

1.80 

1.32 

4 

.0 

0 

9 

4 

2 

TOCCOA 

63.0 

47.9 

58.0 

- 

4i 

6 

78 

8 

30 

28 

212 

0 

\ 

Q 

5.46 

2.07 

1.29 

4 

.0 

0 

8 

5 

1 

WASH  I NGTON 

AM 

69  8 

46  9 

57.9 

7 . 

78 

11 

3  Q 

29 

218 

Q 

0 

3 

Q 

3.94 

1.50 

1,37 

.  0 

0 

7 

3 

2 

DIVI SION 

67.1 

5. 

2 

5.04 

1,98 

,0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 

7  3.9M 

51. 3M 

62. 6M 

82 

17 

30 

28 

120 

0 

0 

2 

0 

3.63 

1.90 

4 

■  0 

0 

7 

2 

1 

(.AKKULL  1  UiN 

6  8.3 

4  7.1 

9 

29 

228 

0 

0 

3 

0 

2.18 

•  60 

V.V^L.U~DU3     HO     H  1  Ptr'VJK  1 

61*8 

81 

2  3 

30 

29 

132 

0 

0 

2 

0 

1.05 

- 

* 

'o 

3 

Q 

E  X  PER  I MENT 

AM 

68.9 

4  8.9 

5  3,9 

80 

11 

3  \ 

28+ 

195 

0 

0 

2 

0 

1.81 

.62 

1 

,0 

0 

5 

1 

0 

GREENVILLE  2  W 

71.5 

48. 3 

60.0 

80 

10+ 

28+ 

163 

0 

0 

2 

0 

2.41 

•  66 

1 7 

,  0 

0 

6 

1 

0 

GR  IFFIN 

70.1 

50,0 

60.1 

- 

5. 

7 

79 

8+ 

31 

28 

166 

0 

0 

\ 

0 

1.76 

-  ,43 

.49 

1 

,0 

0 

5 

0 

0 

LA  GRANGE 

23 

28 

180 

0 

0 

2 

0 

1.94 

.50 

1 

•  0 

Q 

5 

1 

0 

to  ^ 

P7 

9+ 

30 

28 

113 

0 

0 

1 

0 

1.42 

.57 

17 

•  0 

0 

4 

1 

NE WN  A  N 

ft 

70 

9+ 

2  8 

28 

133 

0 

0 

2 

0 

2.46 

,19 

1.31 

17 

,  0 

0 

7 

1 

1 

T4I  Rf^TTnw 

*  M 

0 

0 

0 

2.05 

.68 

2W 

,  0 

4 

2 

0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

67.8 

44.3 

56.1 

4  • 

4 

73 

23 

22 

28+ 

278 

0 

0 

0 

1.69 

-  ,61 

.41 

1 

,0 

0 

7 

0 

0 

THOMASTON   2  S 

9 

29 

121 

Q 

0 

2 

Q 

2.66 

,  Q 

Q 

6 

2 

0 

Web  1     HO  1 N 1 

72*0 

49*5 

60*8 

80 

9+ 

27 

28 

161 

0 

0 

3 

0 

2.64 

,52 

.62 

1 7 

,0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

60,1 

4. 

9 

2.12 

.03 

•  0 

CENTRAL 

AILEY  3  E 

M 

30 

28 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

COV I NGTON 

69.5 

48.3 

78 

28 

29 

198 

0 

0 

2 

0 

3.27 

.76 

,  95 

1 

,  0 

0 

7 

2 

Q 

DUBL  I N 

81 

17 

0 

0 

0 

1.46 

,50 

,  0 

0 

5 

2 

0 

EASTMAN   1  W 

FORSYTH   1  S 

710 

50.0 

60,5 

80 

17 

2  9 

28 

161 

0 

0 

2 

0 

1.65 

,49 

2 

,0 

0 

6 

0 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

73.3 

50.3 

61.8 

3. 

9 

84 

17 

31 

29 

137 

0 

0 

2 

0 

3.62 

1.14 

1.31 

1 

,0 

0 

6 

2 

2 

GREENSBORO 

* 

10 

28+ 

162 

0 

0 

2 

0 

5.71 

3.44 

2.32 

.0 

0 

8 

1 

HAWK  I NSV I LLE 

7S*SM 

^o'gM 

63*?M 

3 , 

83 

9+ 

29 

28+ 

103 

0 

0 

2 

0 

2.04 

.25 

1.30 

1 

,0 

0 

6 

1 

1 

I  RW I NTON 

*  M 

30 

28 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

73.2 

51.2 

62.2 

- 

4. 

4 

84 

17 

31 

28+ 

129 

0 

0 

2 

0 

1.81 

-  .46 

,67 

3 

,0 

0 

6 

1 

0 

MILLEOGEVILLE 

AM 

70.5 

47.5 

59.0 

5. 

9 

80 

10+ 

28 

29 

191 

0 

0 

3 

0 

2.36 

.41 

,62 

1 

.0  . 

0 

9 

1 

0 

MONTICELLO  2  NW 

71.1 

43.6 

57.4 

79 

9+ 

22 

29 

241 

0 

0 

5 

0 

2.83 

1.32 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

SANOERSVILLE 

72.6 

50.5 

61.6 

80 

10+ 

30 

28+ 

129 

0 

0 

2 

0 

1.60 

.48 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

60.6 

5. 

1 

2.63 

.36 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING 

69.9 

47.3 

58.6 

78 

9+ 

26 

29 

201 

0 

0 

3 

0 

6.50 

1.70 

2 

.0 

0 

7 

6 

3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

70.8 

49.0 

69.9 

4. 

8 

78 

8+ 

29 

29 

168 

0 

0 

2 

0 

2.69 

.  16 

.76 

2 

,0 

0 

6 

2 

0 

AUGUSTA 

71.9 

51.9 

61.9 

81 

10 

33 

28+ 

119 

0 

0 

0 

0 

3.89 

1.18 

4 

,0 

0 

8 

3 

1 

BROOKLET   1  W 

72. o 

63.5 

63.2 

4. 

7 

83 

23 

33 

28 

100 

0 

0 

0 

0 

3,61 

1.52 

1,52 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

LOUISVILLE 

71.7 

49.1 

60.4 

6. 

0 

80 

10 

30 

28 

150 

0 

0 

2 

0 

3.96 

1.49 

.76 

4 

.0 

0 

8 

4 

0 

METTER 

73.5 

53.5 

63.5 

82 

8 

33 

28+ 

95 

0 

0 

0 

0 

4.60 

2.30 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

MIOVILLE  EXP  STA 

72.4 

51.3 

61.9 

82 

17 

31 

28 

122 

0 

0 

2 

0 

3.66 

1.54 

4 

,0 

0 

7 

3 

1 

MILLEN 

73.3 

52.1 

62.7 

4. 

4 

8C 

8+ 

31 

28+ 

104 

0 

0 

2 

0 

6.00 

3.76 

2.10 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 

NEW  I NGTON 

72.9 

51.8 

62.4 

32 

10 

30 

29 

118 

0 

0 

2 

0 

4.  14 

2.50 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 


Station 

1  Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

1   Deparlure  [ 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

Lowest 

i: 
o 

Degree  Days 

No  ol 

Days 

Totol 

Departure 
From  Long 
Term  Meons 

1 

6 

8. 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min, 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Dale 

10  or  More  j 

.50  or  ■ 

s 

2  b 

0  % 
S  < 

ni 

6  » 

sS 

hi 

SWAINS80R0 

72 

.3 

53.0 

62.7 

81 

17  + 

33 

28 

107 

0 

0 

0 

0 

3.98 

1 

.44 

4 

.0 

0 

7 

2 

2 

WARRENTON 

70 

•  6 

49,5 

60.1 

_ 

4.7 

80 

18 

29 

28 

162 

0 

0 

2 

0 

6.22 

3.83 

1 

.74 

4 

.0 

0 

9 

4 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

73 

.0 

48.9 

61.0 

81 

10  + 

30 

28 

137 

0 

0 

2 

0 

4.73 

1 

.71 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

61.5 

5.0 

4.52 

2.25 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

76 

■  4 

53.5 

65.0 

4.1 

84 

10  + 

31 

28 

85 

2 

2.72 

.77 

.95 

4 

.0 

0 

5 

3 

0 

AMERICUS  It  ENE 

73 

•  6 

52.3 

63.1 

_ 

4.4 

84 

17 

29 

28 

114 

0 

0 

1 

0 

2.66 

.74 

.90 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

BAINBRIDGE 

77 

•  0 

52.8 

64.9 

- 

3.9 

85 

17 

29 

29 

89 

0 

1 

0 

2.86 

1.16 

1 

.23 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

BLAKELY 

74 

.1 

53.7 

63.9 

- 

4.7 

84 

17 

33 

28 

99 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.35 

.49 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

LA  1  KU    c  vivin 

75 

•  6 

64.6 

65.1 

85 

1 7 

33 

88 

0 

1.10 

- 

.98 

.77 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAM  I LLA 

75 

•  6 

54.0 

64.8 

84 

8+ 

31 

2  8 

87 

0 

0 

2 

0 

1.87 

1 

.30 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

COLQUITT 

76 

•  8 

54.7 

65.8 

86 

23 

34 

28 

76 

0 

0 

0 

0 

.98 

.52 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

CUTHBERT 

74 

•  4 

53.3 

63.9 

82 

1 1 

33 

2  8 

93 

0 

0 

0 

0 

3.39 

1 

.37 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORT  GAINES 

75 

•  0 

53.1 

64.1 

- 

3.8 

84 

17 

31 

28 

95 

0 

0 

1 

0 

3.45 

1.90 

1 

.30 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

H0G6ARDS  MILL 

75 

•  s 

52.4 

64.1 

85 

11  + 

30 

29 

104 

° 

2 

° 

1.95 

.64 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

LUMPKIN  2  NE  AM 

72 

•  6 

51.3 

62.0 

81 

24 

28 

28 

135 

0 

0 

2 

0 

4.  76 

2 

.82 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

PLAINS  SW  6A  EXP  STA 

73 

•  5 

51. B 

62.7 

83 

17 

29 

28 

123 

0 

0 

1 

0 

1.73 

.75 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

THOMA  SV I LLE 

75 

,7 

52.6 

64.2 

- 

4.8 

85 

1 7 

30 

28+ 

96 

0 

0 

2 

0 

1.69 

- 

.30 

.90 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

75 

•  0 

54.9 

65.0 

4.3 

85 

10 

33 

28 

87 

0 

0 

0 

0 

1.86 

.41 

.91 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

64.2 

4.5 

2.36 

.  54 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION  AM 

75 

.  3 

50.7 

63.0 

_ 

5.0 

83 

17  + 

29 

29 

107 

0 

0 

3 

0 

1.22 

.77 

.42 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

ASHBURN 

78 

.7M 

53.3 

66. OM 

83 

18+ 

32 

29 

32 

0 

0 

1 

0 

1.03 

.63 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

COROELE 

M 

DOUGLAS 

M 

F I TZGERALD 

74 

.5 

53.6 

64.1 

4.2 

84 

17 

31 

28 

95 

0 

0 

1 

0 

2.03 

.  1  3 

.57 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

HOMERV I LLE 

76 

,0M 

53. 6M 

64. 8M 

84 

18 

31 

29 

111 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

74 

.3M 

4  9.9M 

62. IM 

29 

28+ 

132 

0 

0 

3 

0 

1.62 

_ 

.96 

.71 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

74 

,  3 

52.8 

63.6 

_ 

6.2 

82 

17  + 

32 

29 

104 

0 

0 

1 

0 

1.30 

•  80 

.46 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

NASHVILLE 

77 

.IM 

5  3.8M 

65. 5M 

83 

9  + 

31 

29 

89 

0 

0 

2 

0 

1.70 

.58 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

QUITMAN 

76 

•  4 

52.4 

64.4 

5.5 

89 

17 

29 

28 

93 

0 

0 

2 

0 

1.47 

•  61 

.70 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

74 

.3 

51.7 

63.0 

_ 

5.3 

83 

17  + 

30 

2  8+ 

116 

0 

0 

2 

0 

1.69 

_ 

•  21 

.56 

.0 

0 

5 

1 

0 

■VALDOSTA  4  NW 

75 

.3 

53.0 

64.2 

85 

17 

30 

28+ 

94 

0 

0 

2 

0 

1.36 

.70 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

64.1 

- 

4.2 

1.49 

- 

•  71 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA   CAA  AIRPORT 

73 

.5 

52.0 

62.8 

82 

16 

29 

29 

115 

0 

0 

2 

0 

2.95 

1 

.12 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

74 

.9 

56.  0 

65.5 

84 

19 

34 

29 

74 

0 

0 

0 

0 

6.17 

2 

00 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

BRUNSWICK 

75 

.3 

58.1 

66.7 

4.3 

52 

11  + 

36 

28 

57 

0 

0 

0 

0 

3.57 

.92 

1 

.77 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

73 

i2 

59.2 

66.2 

82 

18 

37 

28 

72 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.08 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMP  STEWART 

74 

.2 

54.3 

64.3 

82 

18+ 

32 

29 

87 

0 

0 

1 

0 

2.54 

1 

.28 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

72 

.4 

52.9 

62.7 

81 

18+ 

29 

29 

111 

0 

0 

2 

0 

1.76 

93 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

FOLKSTON  9  SW 

76 

.IM 

55. 9M 

66. OM 

83 

1 6 

34 

28 

70 

0 

0 

0 

0 

2.30 

1 

.40 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

GLENNVILLE 

73 

•  0 

54.0 

63.5 

4.7 

31 

11 

32 

29 

98 

0 

0 

1 

0 

2.82 

.32 

1 

.36 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

JESUP   8  S 

75 

.2 

53.2 

64.2 

83 

17 

29 

29 

85 

0 

0 

2 

0 

2.09 

.88 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

NAHUNTA 

75 

.2M 

53. BM 

64. 5M 

83 

16  + 

30 

29 

95 

0 

0 

2 

0 

3.04 

70 

1 7 

.0 

0 

6 

4 

0 

SAPELO  ISLAND 

74 

.3 

60.2 

67.3 

82 

2  + 

37 

28 

53 

0 

0 

0 

0 

4.49 

1 

.45 

2 

.0 

0 

5 

4 

2 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

73 

.2 

51.1 

62.2 

4.2 

82 

18 

27 

29 

122 

0 

0 

2 

0 

2.25 

.55 

.81 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

SAVANNAH   WB   AP  R 

72 

.3 

53.9 

63.1 

3.9 

01 

18+ 

32 

29 

107 

0 

0 

1 

0 

1.77 

.68 

1 

.03 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

71 

.  9M 

M 

78 

23 

0 

0 

0 

0 

4.66 

2 

60 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

SURRENCY 

74 

•  0 

53.1 

63.6 

32 

16 

30 

2J 

102 

0 

0 

2 

0 

1.84 

.72 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

WAYCROSS 

75 

•  0 

54.5 

64.8 

4.7 

S3 

17 

32 

29 

80 

0 

0 

1 

0 

2.65 

.11 

.76 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

64.4 

4.4 

2.62 

.54 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


station 

Total 

Day  of  month 

*  1 

2  1 

2 

^  j 

7  j  8 

g 

1  1 

13  1 

"  1 

15 

16 

17  ] 

18 

19  j  20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

BBEVILLE 

1«9« 

•  00 

.29 

•  20 

•  90 

•09 

OAIRSVILLE 

2*53 

•  69 

•70 

T 

DEL 

U7) 

•  49 

•  46 

■  02 

.07 

T 

•  20 

•  15 

•20 

•  17 

•03 

ILE>  3  e 

•  20 

•  50 

•09 

LAPAHA  EXP  STATION 

U22 

•  40 

•  42 

.05 

.08 

•  11 

•  16 

LBANY 

2.72 

•  00 

•  39 

.01 

•  02 

LLATOONA  0AM  2 

3*08 

•  21 

•  01 

•  31 

•  34 

.54 

1^23 

•  01 

•  39 

•02 

•  06 

LMA  CAA  AIRPORT 

2*99 

•  91 

•  03 

•  19 

•  02 

LPMARETTA   1  NM 

1.00 

•  17 

•  46 

•  10 

T^^ 

•  09 

•  69 

•  10 

•  19 

•03 

•04 

MERICUS  ^  ENE 

2.66 

.00 

•  50 

T 

.85 

T 

T 

•  16 

T 

•  27 

T 

T 

T 

NTIOCM 

3.78 

•  22 

•  80 

.22 

•  47 

.01 

•  46 

•  45 

•  16 

•  74 

T 

•  01 

•  20 

•03 

•  01 

PPLlNG 

0.50 

1  •  24 

1  •  70 

•  03 

1  (22 

•  02 

.76 

•  27 

•  03 

•  23 

•  06 

SMBURN 

7.69 

1*  19 

.84 

3^30 

.  77 

•  56 

•  01 

.27 

•  90 

•  10 

•  03 

.09 

TMENS  COL  OF  A6R 1 

6.14 

2.38 

2. 16 

1.  16 

•  16 

THENS  MB  AIRPORT 

6.13 

•  24 

2.14 

2^17 

.02 

•  02 

•  30 

T 

•  26 

•  04 

T 

•  04 

T 

TKINSON  1  w 

3.76 

1  (62 

•  14 

TLANTA  BOLTON 

.39 

•  11 

•  29 

•  91 

•  14 

1^14 

•  07 

•09 

•  14 

•  06 

TLANTA  W8  AIRPORT  R 

2.69 

•  08 

•  20 

1^24 

•  02 

•  04 

•  51 

T 

•  51 

T 

•08 

T 

kUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

2.69 

.04 

.76 

•  36 

■  48 

T 

T 

•  02 

•  39 

T 

UGUST* 

3.80 

•  17 

.  99 

.22 

1.16 

•  17 

.77 

•  29 

•  09 

•  49 

T 

JAINBRIOGE 

2*66 

1.23 

•  05 

•  12 

•  18 

1^22 

•  06 

ALL  GROUND 

3.22 

.41 

1^22 

■  04 

•  45 

•05 

•  07 

•06 

•  09 

iEAvEI>OALE 

4*24 

•  30 

•  01 

.01 

•  66 

•  21 

•  01 

1^69 

•09 

•  09 

•06 

LACK BEARD  I SLAND 

6.17 

.95 

1.15 

2.00 

!io 

!90 

.07 

JLAIRSVILLE  EXP  STA 

».7* 

•  49 

*  56 

•  01 

* 

•  78 

•  27 

i^e9 

•  19 

•  12 

•  11 

JLAKELV 

1.06 

.09 

.41 

!io 

.46 

•  04 

•  49 

T 

•  37 

•  01 

•  03 

ILUE  RIDGE 

3*00 

•  00 

•  50 

•  66 

.06 

na 

•  02 

•  67 

T 

•  66 

•  10 

T 

iLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

3.15 

.23 

•  06 

.91 

*27 

'  *13 

06 

•  53 

•  15 

•  68 

•  06 

lOHHAN 

4.72 

•  93 

•  14 

•  74 

2.27 

.30 

•  02 

•  03 

.30 

•  12 

•  19 

T 

•  06 

•  04 

IRASSTOWN  BALD 

6*52 

•  92 

•  03 

1.67 

.72 

•  20 

1^17 

•  06 

•  13 

•  03 

SROOKLET    1  W 

3.61 

.08 

•  39 

U92 

1  .46 

•  20 

T 

T 

BRUNSWICK 

3.57 

1.77 

•  23 

1.23 

.06 

•  06 

•  03 

IRUNSWICK  CAA  AP 

2.66 

.76 

i.oe 

•  26 

*28 

•  02 

•  24 

lUENA  VISTA   1  SW 

3.63 

•  20 

•  35 

.96 

1.00 

.01 

T 

•  16 

T 

•  01 

•  27 

•  11 

•  06 

JUTLEB 

3.49 

.65 

.90 

•  80 

.  16 

•  55 

■  16 

•  10 

•  19 

JUTLER  CREEK 

RECORD  MISSING 

1.10 

.19 

.05 

.08 

.  05 

•  77 

ZALHOUN  EXP  STATION 

4.09 

.16 

.80 

.07 

•  20 

.09 

.37 

1^60 

•60 

•  20 

ZAHl LLA 

1.87 

1.30 

.12 

•  15 

.30 

:AMP  STEWART 

2.54 

.25 

•  90 

1.26 

•  06 

T 

T 

T 

•  49 

T 

T 

:anton 

3.09 

.30 

T 

.44 

•  18 

.53 

1.05 

•  13 

•  23 

T 

•  03 

•  04 

•  07 

:arlton  bridge 

4.50 

.60 

•  42 

1.65 

.34 

•  23 

•  07 

:arnesville  4  ne 

3.44 

.80 

■  14 

.50 

.19 

•  03 

.62 

•  03 

•  14 

rARROLLTON 

2.18 

.27 

.07 

.61 

.16 

.05 

.60 

•  13 

•  09 

:arters 

2*88 

.39 

•  42 

• 

•  45 

•  25 

•  91 

•  19 

:artersville 

2.41 

.14 

•  12 

•  04 

•  92 

.02 

•  04 

•  99 

•  45 

•  04 

•  09 

:artersville  3  sw 

2«  34 

.36 

.01 

•  16 

•  18 

.31 

•  62 

•  41 

•02 

•  09 

•  02 

:eoartown 

2.07 

.05 

•  30 

•  03 

.03 

.0 

•  69 

•  05 

•  67 

•  04 

•  03 

CHATShORTH  1  H 

2.40 

•  70 

•  12 

•  40 

•  66 

•  12 

T 

CHICKAMAUGA  PARK 

3.39 

.40 

•  09 

.06 

^ 

.02 

•  02 

l^06 

•  10 

•  59 

•  06 

•  03 

:hoestoe 

9.08 

.29 

1.02 

U21 

■  10 

•  13 

•  12 

•  02 

CLAYTON  1  N 

.14 

•  31 

1*22 

•  68 

.06 

•  23 

1*11 

■  06 

1^59 

1(02 

.20 

CLEVELAND 

6.41 

.68 

.03 

1^60 

1.35 

.23 

.39 

•  21 

1^20 

•  06 

.08 

•  12 

•  04 

COLOU I TT 

•  98 

•  19 

•  31 

•  52 

COLUMBUS 

- 

~ 

_        _  - 

~ 

~ 

•  10 

■  55 

.06 

•  04 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

1.09 

•  05 

•  08 

•  29 

.09 

•  07 

•  10 

•  07 

•  25 

•  09 

COMMERCE   1  NE 

•  13 

•  00 

2*00 

.28 

•  20 

CONCORD 

2.04 

T 

.71 

•  94 

.07 

T 

•  24 

•  40 

•08 

CORNELIA 

5*03 

•  30 

•  ?2 

1.96 

1.23 

•  05 

.07 

.03 

•  03 

.85 

•  05 

•  15 

•  16 

•  17 

•  09 

COVINGTON 

3*27 

•  96 

•  89 

•  29 

.13 

.43 

•  09 

•  26 

•  13 

T 

•  05 

•  08 

rUMMING   1  N 

■  47 

•  18 

l^05 

.  10 

•  03 

■  10 

•  04 

•  04 

CURRYVILLE  2  W 

4.28 

.32 

T 

.75 

.04 

1*07 

1*94 

CUTMBERT 

3.39 

.03 

.79 

1.37 

•  01 

•  68 

•  44 

•  04 

.09 

DAMLONEGA 

4.11 

.43 

.03 

.65 

.  29 

•  15 

•  04 

•  20 

1^20 

•  03 

•  73 

•  06 

•  13 

•  07 

■  09 

DALLAS 

4.26 

.32 

.19 

•  15 

•  91 

•  27 

.27 

.01 

•  71 

•  02 

•  07 

•  01 

•  94 

•  02 

1^47 

.04 

•  04 

•09 

•  01 

)ANV  1  LLE 

1.71 

.12 

•  10 

.76 

•  28 

•  31 

■  09 

•  09 

DAKSON 

3.68 

2.02 

.26 

.03 

•  19 

•  26 

.06 

DAHSONVILLE 

.35 

.06 

1.00 

DIAL  POST  OFFICE 

4.31 

.39 

1.05 

.35 

.52 

•  27 

•  60 

•  92 

•  16 

•09 

KKTORTOWN  1  WSH 

•  63 

•  44 

•  93 

.16 

.01 

JONALSONVILLE   3  H 

1.49 

.07 

•  01 

•  05 

•  01 

.01 

T 

•  90 

.64 

T 

)OUGLA$ 

DOUGLASVILLE 

4.63 

.52 

•  24 

.14 

1.42 

1*03 

1^09 

•  12 

•  07 

50VER 

4.73 

.10 

•  70 

•  73 

2.64 

■  26 

•  30 

•  10 

■  50 

.16 

•  90 

•  10 

•08 

^AST  -IAN   1  W 

RECORD  MISSING 

:L8ERT0N 

4.10 

•  50 

•  23 

•  63 

2.10 

.06 

•  16 

•  29 

•  03 

•  03 

iLLIJAY 

3.83 

•  21 

•  63 

•  02 

.65 

•  97 

•  26 

1*33 

•  10 

•06 

T 

■MBRY 

'XPER IMENT 

3.57 

•  38 

•  08 

.62 

•  99 

•  21 

•  09 

•  29 

•  03 

•  52 

•  37 

•  04 

.19 

.07 

•  01 

.03 

•  36 

•  10 

•  01 

•  01 

•  06 

•  04 

■A  I RMOUNT 

2.34 

.16 

.57 

.34 

•  69 

•  62 

T 

r 1 T2GERAL0 

2.03 

.19 

.48 

.02 

.57 

•  55 

•  22 

T 

"LAT  TOP 

5.52 

.26 

•  22 

.34 

•  28 

.24 

1^42 

•  14 

■LEMING  EUP  STATION 

1.76 

.01 

•  6? 

.93 

.03 

•  01 

•  13 

•  01 

•  02 

OLKSTON  3  SSX 

1.45 

1.27 

.16 

.06 

.05 

•  05 

•  10 

•  30 

'  0  L  K  S  T  ON  0  S  H 

2.30 

1.40 

.30 

.60 

"ORSVTm   1  s 

1.69 

•  18 

.40 

•  09 

.29 

.02 

.10 

T 

.11 

•  37 

T 

•06 

ORT  GAINES 

3.49 

1.26 

1*30 

.39 

•  90 

0«T  VALLEY  3  E 

3*52 

1.31 

.23 

T 

1^18 

.02 

•  01 

.37 

•  01 

•  23 

T 

•06 

•  10 

2.1 1 

.43 

.27 

.22 

•  23 

•  46 

•  50 

3.09 

.61 

•  16 

.79 

.41 

.10 

.05 

.02 

•  50 

•  01 

•  23 

•  07 

•  10 

•09 

•  03 

4.09 

1.20 

.33 

•  78 

•  24 

•  30 

LENNV ILLE 

2*82 

.25 

1.36 

■  48 

•  28 

•  07 

•  15 

•  04 

T 

•  14 

T 

•  09 

OAT  BOCK 

1.94 

.  16 

.23 

.07 

•  35 

•  08 

•  23 

•  05 

•  77 

.63 

•  44 

•  96 

2.32 

.80 

•  39 

•  23 

•  25 

•  02 

•07 

REENV 1 LLE  2  H 

2.41 

.39 

.20 

.26 

•  30 

.65 

•  43 

T 

T 

1.78 

.40 

.40 

.01 

•  22 

.05 

T 

•  03 

•  36 

•  13 

•  01 

•  03 

•02 

•  03 

ARTWELL 

4.74 

.80 

.15 

.76 

1  .32 

1.10 

.19 

•  21 

•  12 

•  10 

•  03 

ABT-ELL   5  E 

4.46 

.48 

.10 

■  44 

1.66 

•  14 

.28 

•  86 

•  02 

•  20 

.01 

•  09 

AMK I nSv  ILLC 

1.30 

.29 

T 

•  10 

T 

•  24 

T 

•  10 

•  09 

9.4( 

.98 

.04 

2.99 

1.22 

•  32 

•  79 

2*00 

•  29 

•  86 

•  19 

•  09 

emptomn  gap 

3.48 

■  28 

.45 

•  13 

•  28 

•  42 

•  53 

•  10 

1^02 

•  14 

•  06 

•  04 

.01 

lAWASSEE 

4.09 

.22 

.93 

•  63 

•  10 

•  75 

1^60 

•  04 

•  02 

OOGARDS  HILL 

1*05 

.63 

.17 

.01 

•  05 

.04 

T 

T 

•  31 

T 

•  09 

T 

•  64 

T 

T 

T 

T 

•  09 

.OMEHVILLE 

T 

'rd  INTON 

•  31 

•  35 

•  04 

•  04 

ASPER 

4.33 

•  31 

.45 

•  08 

1.01 

1.03 

•  04 

1^00 

•  07 

•  10 

•  07 

•  08 

CSUP  e  S 

2*09 

•  44 

.88 

.27 

.12 

•  01 

•  00 

•  18 

•  10 

ONESBOeO 

2.66 

•  62 

•  20 

•  10 

1^20 

•  94 

ENS INGTON 

4.01 

.50 

•  78 

•  23 

.04 

•  03 

1.27 

•  15 

•  65 

•  06 

•  10 

INGSTON 

2.34 

.35 

.24 

.12 

.24 

•  74 

•  97 

•  08 

ACAVETTE 

4*48 

.40 

•  09 

•  39 

•  04 

•  03 

1.30 

•  03 

U70 

•  03 

•  11 

Sm  Refareoc*  Rot**  Pollowlog  Station  lodaz 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

1 
1 

1 
1 

g 

7  1  8 

g 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  IS 

16 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

LA  GRAN6E 

.50 

22 

.25 

•  30 

*i  ? 

•  43 

•  08 

•  03 

.04 

LEX IHGTOM 

.70 

51 

.90 

LINCOLNTON 

1  .49 

.10 

•  03 

•  07 

•  08 

LITTLE  HIOHtOWER 

.24 

.90 

•  92 

•  22 

*72 

•  22 

.15 

1*05 

.96 

.  12 

LOU  I SV I LLE 

3.96 

.56 

56 

.48 

.76 

•  35 

.10 

•  41 

•  72 

LUMBER  CITY 

1*62 

.71 

26 

.14 

LUMPKIN  2  NE 

4*76 

.84 

20 

.02 

2.82 

•  40 

•  11 

MACON  HB  AIRPORT  R 

.21 

.  04 

T 

.16 

•  3T 

■  13 

T 

MARSHALLV I LLE 

l.*2 

45 

•  16 

•  57 

.19 

MAYSVI LLC 

4.80 

.70 

15 

.88 

2.08 

.34 

•  39 

T 

•  06 

•  04 

•  09 

■  02 

.03 

METTER 

4*60 

.14 

76 

2.30 

.79 

.03 

.  16 

•  19 

•  09 

•  06 

.04 

MIDVILLE 

3.62 

•  88 

25 

•  27 

1  .72 

.23 

MIOVILLE  EXP  STA 

1.54 

.10 

.45 

M I LLEOGEV I LLE 

2.36 

.62 

23 

.30 

.23 

.33 

.13 

*  11 

•09 

•  19 

MILLEN 

6.00 

.12 

61 

2.10 

1.90 

•  13 

•  16 

•  46 

.92 

MILLHAVEN  e  E 

3.77 

.07 

>12 

•  50 

1«28 

.79 

•  39 

.50 

•  07 

.09 

P40NI10E 

3.50 

•  33  1 

•  08 

•  12 

.85 

•  60 

•  22 

•  30 

H0NTE2UMA  1  NE 

.45 

1.61 

•  23 

•  02 

•  40 

•  16 

MONTICELLO  2  NW 

2.83 

1.92 

.07 

.06 

•  28 

•  22 

•  10 

•  02 

T 

.20 

HOUL TRIE  2  ESE 

1.30 

.19 

.28 

.05 

•  06 

•  04 

•  05 

•  «6 

•  05 

•02 

T 

.10 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2.96 

.97 

.22 

.25 

1^06 

•  03 

.04 

•  04 

.03 

NAHUNTA 

3.04 

.68 

.62 

.22 

NASNV ILLE 

•  19 

•  56 

•  06 

7.33 

.40 

.06 

.88 

.86 

24 

1*97 

08 

* 

16 

IC 

NEW INGTON 

4.14 

.07 

.72 

2.50 

•  26 

.38 

.06 

•  02 

T 

•  03 

NEHNAN 

2.46 

.32 

•  10 

.12 

•  12 

•  27 

'is 

.06 

NOONTOOTLA  CREEK 

4.77 

•  87 

*nS 

*?o 

* 

•  35 

laOO 

*n 

NORCROSS  4  N 

.45 

•  12 

•  16 

T 

~ 

•  OS 

•  04 

PATTERSON 

1.92 

.30 

•  30 

.47 

*  11 

*54 

*01 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

1.73 

•  05 

.30 

.04 

.75 

•  02 

•  21 

•  29 

•  04 

.07 

PRESTON 

3.51 

.82 

•  19 

.10 

QUITMAN 

1.47 

.70 

•  44 

RESACA 

•  01 

.18 

•  21 

•  04 

.01 

.04 

.01 

R I N6G0LD 

3.61 

.35 

!83 

1*05 

10 

1*18 

03 

.06 

RISING  FAWN 

2.43 

.30 

•  02 

.40 

T 

T 

•  96 

T 

•  10 

.50 

T 

.07 

■  05 

.03 

ROME 

2.59 

.31 

.02 

.80 

.20 

.03 

•  52 

•  25 

T 

.40 

•  03 

.03 

ROME  WB  AIRPORT  R 

3.02 

.06 

.79 

.15 

•  06 

.37 

.01 

SANOERSV I LLE 

08  05 

•  32 

SAPELO   1 SLANO 

4.49 

1.25  1 

.45 

.99 

.53 

.01  T 

*02 

Savannah  usoa  pl  garden 

2.26 

.81 

.53 

.64 

•  04 

T 

T 

T 

T 

•  05 

T 

•  12 

T 

.01 

•  09 

SAVANNAH  we  AP  R 

1.77 

.10  1 

•  03 

.41 

■  03 

.05 

SAVANNAH  BEACH 

4.66 

.27  2 

.60 

1.40 

.10 

.25 

* 

* 

.52 

.38 

•  20 

•  33 

*  12 

STA  NL  E  f  GA  P 

5.79 

.27 

1.52 

■  04 

.90 

1.00 

1  96 

* 

* 

.11 

ST  I LLMORE 

4.22 

1.00 

.22 

.49 

1.91 

•  49 

T 

T 

T 

SUCHES 

7.83 

.21 

1.43 

SUMMERVILLE 

4*96 

.94 

.95 

.  23 

•  03 

1*56 

•  02 

*  AA 

SURRENCY 

•  54 

.04 

SWA INSBORO 

3.98 

•  35 

.45 

1.23 

U44 

*25 

*04 

SWEET  GUH 

2.89 

.25 

.43 

•  09 

•  30 

.10 

•  68 

•  07 

•  80 

•  08 

•  09 

TALSOTTON 

2.05 

.57 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1.69 

.41 

.16 

•  24 

•  21 

•  34 

•  21 

*n* 

*rt 

TAYLORSVILLE 

•  16 

•  16 

1*03 

THOMASTON  2  S 

2.56 

•  15 

.71 

.12 

•  39 

thomasville 

1.69 

•  90 

.37 

T 

T 

•  05 

•  37 

T 

THOMA5VILLE  WB  CITY 

1*86 

•  91 

.38 

T 

T 

•  16 

Io» 

TIFTON  EXP  STATION 

1.69 

.46 

.56 

.02 

.31 

T 

•  04 

•  13 

•■^ 

TITUS 

.32 

.50 

5.46 

.35 

.03 

•  84 

1  .29 

.  14 

•  75 

TRAY  MOUNTAIN 

10.37 

2^50 

1*46 

.50 

•  10 

.38 

.30 

2.22 

•  36 

2.26 

•  03 

.20 

.05 

•  01 

TUNNEL  HILL 

.26 

.  02 

•  03 

•  10 

.01 

VALOOSTA  h  NW 

U3« 

.70 

.  18 

•  0« 

.02 

T 

•  07 

.29 

*Oft 

3*60 

■  25 

.02 

.54 

.08 

.62 

T  T 

1«03 

•  18 

•  69 

•  09 

•  06 

*04 

WARRENTON 

6.22 

1.58 

.60 

1.22 

1.74 

.05 

.03 

.20 

•  27 

•  22 

.13 

•  10 

•  08 

WASHINGTON 

3*94 

.68 

.14 

1.16 

1*37 

.10 

.05 

•  13 

•  27 

T 

T 

.0* 

WAYCROSS 

2.69 

.76 

.65 

.41 

.08 

T 

.02 

•  57 

•  04 

•  09 

T 

*M 

WAYNESBORO  2  NE 

4.73 

.19 

.38 

.66 

1.71 

.78 

.60 

•  03 

•  38 

•  10 

WEST  POINT 

2.64 

.38 

.24 

.35 

.49 

.06 

•  04 

.62 

•  30 

•  06 

HINDER  1  S5E 

4.02 

.83 

•  55 

1.28 

.26 

.73 

•  37 

WOODBURY 

1.87 

.66 

.62 

.07 

T 

•  24 

.24 

.04 

WOODSTOCK 

2.79 

.26 

.12 

.18 

.19 

.26 

.11  T 

T 

.96 

.57 

T 

■  05 

.09 

YOUNG  HARRIS 

4.87 

.24 

.89 

.39 

■  39 

T 

.07  T 

.24 

T  T 

.71 

•  10 

•  01  T 

T 

1.51 

T 

.08 

•  13 

.09 

•  02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

,01-09 

10-49 

66-09 

100-199 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

22 

9.1 

28++ 

SSW 

23 

85 

90 

60 

74 

5 

3 

3 

1 

0 

2 

14 

6.0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

10.9 

29 

S 

24 

83 

89 

59 

71 

5 

5 

1 

2 

1 

0 

14 

55 

5.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NE 

14 

5.7 

18++ 

ESE 

15+ 

88 

92 

60 

83 

3 

2 

3 

2 

0 

0 

10 

5.9 

COLUIIBUS  WB  AIRPORT 

86 

54 

70 

0 

6 

3 

0 

0 

0 

9 

5.1 

UACON  WB  AIRPORT 

NNE 

17 

9.0 

25 

SE 

16+ 

84 

88 

52 

66 

4 

1 

5 

1 

0 

0 

11 

58 

5.6 

ROME  WB  AIRPORT 

89 

57 

79 

3 

4 

3 

3 

0 

0 

13 

6.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

22 

8.2 

21 

N 

14 

87 

88 

57 

76 

1 

4 

3 

0 

1 

0 

9 

54 

6.0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5 

1 

3 

1 

0 

0 

10 

See  Reference  notes  rollo.ing  Station  Indei 
-  138  - 


i 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1957 


StAtion 

Day 

Of 

Month 



2o 

J 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AILEY  3  E 

MAX 

74 

73 

75 

81 

81 

80 

60 

77 

71 

73 

70 

79 

81 

78 

69 

58 

60 

69 

66 

71 

MIN 

57 

47 

51 

62 

5S 

65 

69 

53 

44 

44 

51 

56 

65 

57 

44 

42 

30 

32 

44 

48 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

71 

71 

76 

80 

66 

72 

77 

79 

80 

82 

81 

80 

81 

79 

77 

80 

83 

S3 

80 

75 

71 

75 

81 

81 

81 

68 

68 

65 

62 

70 

63 

76 

•  3 

MIN 

63 

64 

65 

63 

57 

54 

49 

48 

50 

51 

52 

50 

49 

50 

55 

59 

59 

60 

47 

45 

39 

47 

58 

60 

51 

52 

38 

32 

29 

31 

45 

SO 

t7 

ALBANY 

MAX 

72 

80 

82 

73 

78 

78 

78 

81 

82 

84 

S3 

73 

77 

81 

S3 

81 

84 

79 

75 

74 

76 

82 

83 

81 

68 

65 

57 

65 

72 

65 

76 

76  .4 

MIN 

62 

68 

68 

60 

56 

54 

52 

49 

53 

54 

55 

59 

50 

52 

61 

64 

65 

59 

48 

45 

43 

60 

62 

63 

52 

49 

36 

31 

32 

46 

53 

53 

■  9 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

62 

69 

68 

73 

58 

69 

70 

70 

75 

72 

75 

74 

70 

74 

68 

70 

68 

73 

63 

61 

68 

64 

69 

74 

67 

59 

52 

47 

56 

66 

57 

66 

■  5 

MIN 

is 

61 

64 

57 

51 

61 

44 

45 

46 

47 

48 

4S 

47 

47 

51 

57 

60 

50 

41 

36 

40 

44 

54 

56 

48 

41 

34 

27 

30 

33 

46 

47 

•  2 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

74 

74 

79 

69 

67 

76 

77 

79 

80 

80 

80 

73 

73 

73 

78 

82 

78 

79 

74 

69 

78 

79 

76 

78 

70 

63 

57 

60 

69 

62 

72 

73 

•  5 

MIN 

6S 

69 

67 

57 

56 

53 

50 

48 

50 

50 

51 

58 

49 

54 

61 

60 

63 

56 

62 

41 

39 

58 

62 

59 

52 

48 

39 

31 

29 

40 

46 

.0 

ALPHARETTA    1  NW 

MAX 

68 

li9 

75 

64 

70 

71 

71 

75 

78 

78 

73 

63 

68 

69 

71 

69 

73 

67 

66 

69 

65 

70 

77 

70 

65 

52 

49 

58 

67 

66 

69 

68 

■  2 

MIN 

59 

59 

63 

54 

48 

49 

45 

45 

44 

46 

42 

44 

46 

44 

52 

58 

58 

60 

37 

32 

36 

50 

57 

57 

47 

38 

33 

27 

10 

43 

47 

46 

•  5 

AHERICUS  *  ENE 

MAX 

67 

79 

77 

72 

72 

76 

75 

77 

80 

80 

83 

74 

70 

75 

79 

78 

84 

76 

69 

67 

72 

78 

32 

79 

69 

69 

57 

63 

71 

66 

71 

73 

•  8 

MIN 

i9 

65 

67 

60 

53 

53 

49 

49 

53 

56 

55 

58 

47 

50 

59 

61 

64 

56 

46 

44 

43 

57 

60 

64 

50 

48 

36 

29 

33 

49 

49 

92 

■  3 

APPL I NG 

MAX 

6« 

68 

72 

64 

68 

76 

73 

76 

78 

77 

78 

68 

67 

70 

76 

76 

71 

75 

68 

65 

67 

75 

76 

77 

70 

64 

52 

58 

67 

62 

67 

69 

•  9 

MIN 

5* 

64 

63 

53 

52 

45 

44 

45 

46 

47 

47 

54 

43 

39 

49 

56 

60 

54 

52 

33 

31 

45 

48 

61 

51 

60 

44 

27 

26 

36 

46 

47 

1 3 

ASHBURN 

MAX 

79 

SO 

80 

78 

79 

77 

78 

80 

80 

80 

81 

76 

76 

76 

80 

82 

82 

S3 

82 

83 

S3 

SO 

70 

70 

72 

78 

■  7 

MIN 

61 

66 

64 

57 

56 

58 

50 

53 

54 

56 

66 

58 

54 

54 

62 

69 

60 

58 

48 

45 

44 

67 

60 

65 

51 

49 

38 

34 

32 

45 

50 

53 

i3 

ATHENS 

MAX 

66 

67 

68 

62 

69 

70 

71 

74 

74 

76 

71 

63 

67 

66 

70 

70 

72 

71 

65 

65 

64 

6S 

76 

75 

67 

62 

53 

60 

69 

60 

67 

67 

•  7 

MIN 

59 

63 

62 

52 

50 

51 

47 

49 

51 

54 

55 

50 

45 

45 

51 

57 

60 

55 

44 

37 

38 

50 

56 

62 

61 

45 

39 

32 

32 

47 

47 

49 

i9 

ATHENS   COL  OF  AGR I 

MAX 

67 

70 

69 

64 

72 

72 

74 

79 

79 

79 

76 

68 

69 

78 

73 

72 

76 

75 

71 

67 

66 

70 

78 

76 

72 

65 

55 

62 

70 

67 

69 

71 

•  0 

MIN 

58 

61 

51 

50 

49 

48 

45 

46 

49 

51 

54 

45 

42 

44 

49 

54 

69 

53 

41 

35 

34 

50 

54 

60 

49 

43 

36 

26 

28 

44 

45 

47 

i2 

ATHENS   KB  AIRPORT 

MAX 

66 

68 

68 

59 

70 

71 

74 

77 

76 

78 

72 

56 

67 

68 

72 

72 

74 

74 

72 

65 

65 

70 

75 

74 

70 

55 

53 

60 

68 

60 

68 

68 

■  3 

MIN 

59 

62 

59 

51 

51 

49 

45 

49 

53 

53 

55 

47 

44 

46 

50 

65 

60 

63 

44 

40 

40 

50 

55 

54 

51 

41 

32 

29 

30 

47 

47 

48 

|4 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

70 

76 

61 

69 

71 

72 

75 

76 

77 

74 

60 

68 

69 

69 

67 

72 

67 

63 

66 

66 

68 

76 

69 

63 

47 

48 

57 

68 

56 

69 

66 

•  9 

MIN 

59 

63 

60 

53 

53 

54 

50 

52 

53 

54 

63 

48 

46 

46 

54 

57 

60 

50 

43 

42 

43 

52 

58 

52 

47 

39 

35 

31 

38 

47 

51 

49 

iS 

AUGUSTA   HB  AIRPORT 

MAX 

67 

71 

73 

61 

68 

74 

74 

78 

78 

78 

78 

68 

71 

72 

78 

78 

74 

76 

69 

67 

70 

76 

78 

78 

71 

60 

52 

59 

69 

62 

68 

70 

8 

MIN 

63 

65 

60 

53 

55 

50 

48 

48 

47 

50 

49 

51 

45 

46 

50 

56 

61 

57 

45 

40 

34 

48 

52 

59 

57 

48 

38 

30 

29 

42 

44 

49 

AUGUSTA 

MAX 

68 

70 

74 

66 

69 

77 

76 

80 

80 

81 

80 

69 

71 

73 

75 

79 

74 

76 

70 

70 

70 

78 

71 

79 

72 

65 

51 

59 

70 

64 

71 

71 

i9 

MIN 

61 

64 

64 

54 

55 

50 

51 

52 

62 

52 

55 

55 

47 

49 

56 

60 

61 

67 

51 

42 

39 

54 

60 

62 

56 

50 

40 

33 

33 

47 

48 

51 

•  9 

BAINBRIDGE 

MAX 

74 

80 

81 

78 

72 

80 

78 

80 

83 

84 

84 

79 

79 

82 

84 

82 

85 

80 

75 

73 

77 

83 

S4 

81 

70 

65 

61 

64 

70 

63 

76 

77 

•  0 

MIN 

63 

69 

67 

61 

57 

53 

51 

46 

49 

50 

62 

52 

51 

54 

62 

66 

66 

58 

45 

44 

44 

60 

64 

61 

65 

47 

36 

33 

29 

42 

50 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

76 

80 

80 

76 

69 

69 

77 

SO 

79 

79 

80 

82 

69 

70 

73 

81 

82 

80 

84 

72 

68 

72 

80 

82 

75 

78 

67 

66 

61 

66 

69 

74 

9 

MIN 

67 

69 

65 

64 

58 

65 

52 

51 

55 

55 

57 

62 

55 

56 

63 

64 

65 

60 

55 

52 

51 

59 

64 

65 

57 

55 

45 

37 

34 

39 

49 

56 

0 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

66 

74 

66 

66 

57 

65 

67 

66 

72 

75 

73 

70 

57 

69 

69 

68 

68 

71 

64 

62 

61 

63 

69 

69 

64 

61 

42 

42 

54 

67 

57 

64 

3 

MIN 

56 

54 

56 

52 

48 

46 

36 

35 

37 

40 

43 

44 

36 

37 

39 

49 

53 

47 

28 

23 

25 

33 

51 

48 

43 

37 

32 

21 

18 

20 

39 

39 

BLAKELY 

MAX 

70 

81 

81 

72 

73 

76 

75 

78 

80 

81 

82 

73 

75 

80 

82 

76 

84 

76 

72 

70 

76 

78 

82 

76 

63 

62 

55 

62 

68 

64 

75 

74 

1 

MIN 

60 

67 

66 

60 

55 

54 

63 

51 

53 

54 

55 

55 

50 

53 

63 

66 

67 

59 

45 

44 

47 

60 

63 

62 

55 

48 

34 

33 

36 

48 

50 

53 

BLUE  RIDOE 

MAX 

73 

68 

69 

63 

63 

65 

66 

72 

76 

74 

71 

58 

69 

69 

69 

66 

67 

62 

58 

66 

65 

71 

71 

57 

64 

54 

43 

65 

66 

62 

65 

4 

MIN 

60 

60 

62 

53 

53 

43 

39 

42 

44 

44 

44 

51 

48 

46 

47 

58 

32 

48 

28 

30 

28 

43 

52 

53 

53 

35 

33 

24 

24 

45 

** 

BROOKLET   1  « 

MAX 

70 

72 

72 

67 

66 

73 

75 

78 

79 

80 

80 

72 

71 

73 

SO 

80 

76 

79 

70 

69 

72 

80 

83 

76 

77 

70 

58 

59 

70 

63 

69 

72 

9 

MIN 

64 

67 

66 

58 

57 

52 

54 

52 

53 

54 

55 

55 

47 

50 

58 

58 

64 

61 

53 

44 

44 

55 

59 

65 

56 

53 

46 

33 

34 

45 

48 

53 

5 

BRUNSUICK 

MAX 

76 

77 

76 

77 

68 

76 

79 

80 

80 

80 

82 

76 

71 

73 

SO 

81 

82 

81 

78 

69 

74 

82 

81 

78 

75 

71 

63 

61 

69 

66 

71 

75 

3 

MIN 

69 

71 

68 

04 

59 

55 

57 

65 

57 

56 

59 

64 

55 

62 

65 

65 

66 

63 

57 

50 

50 

62 

66 

65 

57 

59 

47 

36 

40 

49 

52 

58 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

78 

79 

77 

75 

67 

74 

79 

76 

77 

78 

79 

70 

69 

74 

78 

81 

79 

82 

71 

66 

72 

79 

SO 

76 

73 

65 

58 

59 

65 

66 

68 

73 

2 

MIN 

71 

72 

69 

61 

61 

67 

57 

56 

58 

57 

60 

64 

57 

64 

71 

69 

66 

66 

59 

55 

53 

69 

70 

67 

69 

52 

44 

37 

38 

47 

52 

59 

2 

BUENA  VISTA  1  SK 

MAX 

77 

76 

76 

77 

77 

81 

80 

60 

79 

71 

74 

77 

76 

82 

77 

71 

69 

71 

74 

SI 

77 

69 

65 

54 

63 

70 

72 

73 

9 

H  IN 

63 

60 

62 

50 

50 

56 

57 

55 

57 

46 

51 

57 

61 

63 

56 

47 

42 

44 

56 

60 

64 

50 

46 

34 

30 

32 

47 

51 

3 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

72 

78 

81 

78 

72 

76 

77 

78 

80 

82 

82 

78 

76 

79 

82 

80 

85 

80 

73 

71 

76 

82 

83 

80 

74 

6S 

54 

62 

69 

61 

75 

75 

6 

HIN 

65 

70 

67 

62 

57 

56 

54 

50 

53 

55 

57 

56 

52 

56 

64 

64 

66 

60 

46 

49 

48 

59 

61 

66 

54 

48 

34 

33 

33 

46 

53 

64 

6 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

68 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

75 

79 

76 

71 

61 

70 

71 

72 

69 

75 

74 

62 

64 

67 

68 

76 

72 

69 

52 

49 

56 

64 

56 

66 

67 

7 

54 

60 

60 

64 

47 

44 

45 

45 

44 

44 

51 

51 

48 

40 

48 

59 

55 

46 

36 

34 

40 

50 

69 

53 

49 

40 

36 

30 

31 

42 

49 

46 

9 

CAMILLA 

MAX 

76 

79 

78 

78 

79 

78 

79 

84 

83 

82 

80 

75 

76 

84 

80 

78 

76 

72 

73 

74 

75 

82 

83 

79 

73 

70 

57 

58 

65 

66 

75 

75 

6 

MIN 

58 

69 

67 

59 

60 

58 

56 

54 

57 

54 

55 

60 

59 

68 

65 

63 

62 

60 

46 

43 

43 

54 

56 

56 

51 

50 

32 

32 

38 

49 

50 

54 

0 

CAMP  STEWART 

MAX 

73 

75 

72 

70 

65 

76 

77 

78 

80 

80 

81 

75 

73 

74 

80 

79 

80 

82 

78 

68 

74 

79 

a2 

74 

74 

79 

59 

60 

69 

65 

69 

74 

2 

MIN 

63 

69 

68 

60 

57 

54 

53 

49 

54 

54 

54 

59 

49 

55 

60 

61 

64 

58 

54 

44 

44 

67 

66 

65 

51 

56 

43 

34 

32 

44 

51 

54 

3 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

67 

67 

69 

68 

58 

73 

72 

75 

78 

70 

80 

74 

69 

70 

71 

75 

74 

75 

77 

62 

60 

62 

72 

79 

77 

72 

62 

55 

52 

70 

68 

69 

1 

56 

60 

64 

52 

62 

43 

40 

43 

43 

47 

50 

52 

38 

37 

40 

51 

57 

47 

39 

31 

29 

35 

46 

56 

46 

49 

42 

30 

23 

32 

44 

44 

CARROLLTON 

MAX 

68 

69 

74 

67 

68 

71 

72 

76 

78 

76 

7» 

65 

69 

70 

72 

68 

72 

67 

64 

67 

67 

68 

77 

72 

63 

51 

51 

58 

69 

64 

67 

68 

3 

MIN 

59 

62 

64 

54 

51 

49 

42 

42 

43 

47 

4« 

51 

45 

44 

51 

60 

60 

60 

41 

36 

34 

52 

58 

54 

50 

39 

32 

27 

26 

40 

47 

CARTERSVILLE 

MAX 

70 

70 

75 

67 

71 

74 

72 

77 

SO 

78 

7» 

71 

69 

70 

72 

71 

72 

73 

65 

68 

67 

70 

77 

75 

63 

55 

49 

59 

68 

66 

68 

69  • 

6 

60 

61 

65 

53 

52 

49 

43 

44 

46 

45 

49 

52 

48 

50 

55 

60 

60 

51 

35 

34 

38 

53 

59 

55 

49 

40 

32 

26 

28 

44 

49 

47 

9 

CEDARTOMN 

MAX 

69 

69 

77 

67 

69 

74 

73 

74 

77 

77 

74 

65 

69 

71 

72 

68 

75 

69 

64 

65 

69 

70 

78 

73 

59 

50 

51 

59 

68 

56 

65 

68 

3 

MIN 

60 

64 

64 

54 

52 

49 

41 

43 

44 

45 

46 

52 

46 

41 

53 

69 

62 

48 

38 

32 

32 

62 

59 

65 

50 

40 

31 

25 

25 

46 

49 

47 

0 

CLAYTON  1  N 

MAX 

68 

65 

65 

60 

66 

68 

67 

70 

75 

74 

64 

59 

68 

68 

62 

60 

68 

70 

69 

70 

60 

64 

64 

69 

67 

58 

48 

62 

70 

60 

65 

65  < 

3 

5S 

59 

58 

50 

43 

46 

44 

43 

46 

47 

52 

42 

41 

38 

39 

52 

54 

5 1 

32 

33 

33 

44 

52 

62 

48 

37 

34 

25 

30 

39 

41 

44 

0 

COLOUITT 

MAX 

72 

82 

82 

75 

75 

78 

78 

80 

S3 

S3 

85 

79 

77 

83 

84 

79  . 

85 

78 

73 

72 

78 

81 

86 

80 

73 

65 

61 

64 

70 

65 

76 

76 

8 

MIN 

62 

68 

69 

63 

56 

55 

55 

50 

55 

55 

56 

57 

49 

54 

64 

67 

67 

54 

48 

47 

48 

60 

63 

67 

55 

49 

36 

34 

36 

46 

52 

54 

7 

tOLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

77 

75 

65 

73 

75 

75 

78 

80 

80 

SO 

66 

73 

76 

78 

75 

77 

72 

70 

69 

73 

74 

SI 

73 

57 

55 

54 

62 

69 

64 

71 

71 1 

9 

MIN 

61 

65 

66 

56 

55 

62 

48 

49 

50 

53 

55 

54 

50 

52 

58 

63 

63 

53 

48 

43 

42 

57 

64 

68 

61 

41 

36 

31 

30 

48 

50 

5li 

6 

tOMMERCE   1  NE 

62 

68 

69 

68 

72 

74 

75 

80 

78 

79 

71 

66 

68 

69 

69 

71 

75 

76 

72 

67 

67 

69 

77 

76 

74 

63 

55 

62 

70 

63 

69 

70 1 

1 

MIN 

55 

59 

63 

61 

53 

46 

39 

41 

42 

47 

48 

45 

36 

35 

38 

51 

51 

46 

35 

28 

28 

41 

49 

62 

46 

44 

40 

24 

23 

37 

42 

43i 

4 

:OROELE 

MAX 

MIN 

lORNELIA 

MAX 

67 

64 

71 

60 

66 

68 

69 

74 

7* 

75 

65 

60 

63 

65 

64 

65 

72 

70 

64 

64 

63 

66 

71 

72 

66 

54 

47 

60 

67 

68 

66 

65> 

6 

MIN 

58 

62 

59 

50 

50 

48 

41 

44 

48 

55 

46 

43 

42 

47 

56 

59 

48 

37 

31 

37 

48 

68 

67 

46 

40 

36 

26 

28 

44 

46  • 

2 

lOVINGTON 

MAX 

66 

71 

78 

64 

71 

71 

74 

78 

77 

78 

73 

62 

68 

69 

72 

71 

76 

72 

68 

66 

67 

70 

77 

74 

70 

57 

54 

62 

70 

59 

70 

69  • 

5 

MIN 

58 

63 

63 

52 

50 

49 

46 

48 

51 

52 

50 

51 

43 

45 

52 

56 

61 

52 

42 

39 

39 

50 

57 

68 

48 

40 

34 

29 

28 

44 

48 

48  • 

3 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1957 


DAHLONEGA 


DUBLIN 


€ASTMAN    1  W 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GREENSBORO 

GREENVILLE   2  W 


HAWKINSVILLE 


HOGGARDS  MILL 


HOMERVILLE 


LAFAYETTE 


LA  GRANGE 


LOUISVILLE 


LUMBER  CITY 


LUMPKIN  2  NE 


MACON  WB  AIRPORT 


MARSHALLVILLE 


MIDVILLE  EXP  STA 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTICELLO  2  NW 
MOULTRIE  2  ESE 


D«y    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■J 

MAX 
MIN 

68 
60 

74 
63 

80 
66 

72 
60 

7S 
54 

76 

53 

75 

53 

80 
92 

82 
99 

81 
55 

82 
96 

73 
56 

77 
49 

78 
52 

81 
61 

78 

53 

81 
56 

77 
59 

73 
46 

72 
49 

79 
49 

78 
68 

83 
62 

77 
63 

68 

53 

63 
45 

96 

34 

62 
33 

70 
37 

64 
49 

75 

50 

74>4 
93.3 

MAX 

MIN 

62 

57 

69 

58 

65 
62 

69 

55 

56 
51 

67 
48 

69 
46 

68 
46 

69 
49 

78 
46 

79 

50 

67 

50 

92 

45 

6« 
45 

65 
46 

65 

52 

66 

66 

72 
53 

67 

37 

69 

32 

66 

34 

62 
44 

66 

93 

71 
67 

69 

49 

66 

46 

47 

35 

45 
31 

57 
29 

67 
32 

5« 
43 

64.9 
45.4 

MAX 
MIN 

MAX 

65 
59 

74 
63 

69 
63 

76 

59 

62 
54 

69 

51 

72 
44 

71 
46 

79 

92 

77 

50 

75 
91 

70 
54 

52 
43 

70 
43 

73 
93 

73 

69 

70 
59 

76 
48 

69 
41 

61 

37 

65 

34 

69 

41 

73 
41 

72 

65 

68 

60 

96 
39 

44 

32 

47 

27 

59 
28 

67 
39 

96 
47 

67.0 
47  .2 

MIN 

MAX 
MIN 

79 
56 

51 

81 

76 

56 

59 

71 
51 

77 
52 

78 
50 

80 
49 

82 
50 

64 
51 

50 

46 

79 
45 

60 

82 

82 

81 

72 
53 

72 

81 
54 

77 
66 

77 

64 

42 

73 

49 

50 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

64 

56 

67 
62 

73 
64 

77 
54 

62 

51 

72 
49 

72 
48 

73 
45 

78 
48 

77 

92 

60 
93 

79 

52 

58 
43 

69 
45 

71 
51 

71 

57 

71 
61 

75 
52 

69 
43 

68 
39 

6« 

40 

68 
49 

69 

57 

78 
61 

74 
48 

66 

49 

47 

39 

51 

31 

60 

31 

60 
49 

61 
50 

66.9 
48.9 

MAX 
MIN 

71 
61 

76 
68 

82 
65 

75 

59 

73 

56 

74 

58 

79 

53 

77 

51 

79 
53 

80 
55 

81 
99 

77 
58 

72 
47 

75 
58 

62 
61 

82 

60 

64 
64 

79 
60 

74 
49 

69 
44 

73 
42 

76 
56 

80 

59 

60 
64 

76 

52 

67 

51 

57 
40 

58 

31 

68 

34 

64 
46 

71 
52 

74.9 
93 .6 

MAX 
MIN 

72 
67 

72 
69 

70 
69 

71 
61 

63 
55 

72 

53 

73 
51 

76 
48 

76 
51 

77 
50 

76 
91 

76 
64 

70 
48 

72 
53 

76 
60 

76 
61 

76 
61 

81 
57 

79 

93 

69 

43 

70 
41 

76 
58 

81 

66 

76 

65 

74 
56 

72 
99 

59 
49 

57 
31 

67 

29 

69 

38 

69 
91 

72.4 
92.9 

MAX 
MIN 

74 
69 

75 
70 

80 
67 

79 
66 

71 

59 

77 
56 

79 
56 

81 
64 

81 

55 

82 
55 

82 
58 

76 
56 

76 
59 

60 
64 

83 
60 

82 
64 

82 
64 

78 
95 

74 
49 

76 
41 

80 
59 

80 
64 

78 
64 

74 

55 

67 

92 

61 

40 

61 

34 

70 
35 

69 
44 

72 
50 

76.1 
95.0 

MAX 

MIN 

66 
57 

74 
63 

78 
66 

68 

53 

72 

52 

75 
50 

73 
50 

72 
49 

78 
52 

79 

93 

78 
63 

70 
53 

68 
43 

70 
46 

74 

52 

75 
58 

80 
67 

74 
54 

68 
46 

65 
41 

69 

38 

73 
51 

76 
60 

78 
57 

68 

60 

63 
45 

95 
36 

60 

29 

69 
31 

64 
44 

70 
51 

71.0 
50.0 

MAX 
MIN 

70 
60 

80 
67 

80 
68 

71 
61 

75 

55 

81 

52 

77 
52 

80 
49 

82 

52 

82 

53 

83 
54 

72 
54 

76 
49 

80 
54 

SI 
62 

77 
64 

64 
66 

77 

58 

81 
43 

70 
42 

75 
46 

78 
60 

79 
60 

78 
63 

66 

55 

63 
47 

58 
34 

60 
31 

70 
33 

66 
49 

75 
90 

79.0 
93.1 

MAX 
MIN 

6S 
59 

77 
63 

79 
61 

63 
55 

74 

55 

7B 

51 

76 
47 

79 
49 

82 
52 

83 
54 

81 
54 

66 
61 

71 
46 

74 
48 

77 
58 

79 

59 

84 

62 

75 

52 

71 
47 

68 

42 

72 
40 

78 

55 

81 
59 

81 
55 

66 
61 

99 
41 

57 
34 

64 

32 

71 

31 

66 

47 

72 
47 

73.3 
50.3 

MAX 
MIN 

67 
59 

65 

61 

65 
61 

61 

51 

69 
49 

72 

51 

70 

45 

78 
47 

77 

52 

78 
90 

67 
54 

60 
47 

67 
44 

66 
44 

67 
47 

67 
57 

73 
57 

72 
90 

69 
40 

71 
35 

69 
39 

67 
48 

73 
66 

69 
57 

70 
48 

60 
41 

46 

34 

63 
29 

70 
31 

97 
49 

68 
45 

67.9 
47.9 

MAX 
MIN 

72 
65 

74 

69 

74 

69 

71 
68 

64 

57 

75 
53 

75 

53 

78 

50 

79 
53 

79 
53 

81 
55 

72 
58 

73 
48 

75 
53 

80 
61 

60 

59 

79 
65 

SO 
61 

72 

52 

67 
44 

74 
43 

79 

57 

79 
60 

74 

65 

73 
55 

67 

95 

68 
43 

99 
33 

68 

32 

64 
44 

59 
92 

73.0 
54.0 

MAX 
MIN 

57 
58 

70 
63 

71 
62 

64 

52 

70 
52 

73 
48 

76 
46 

79 
50 

80 

53 

81 
52 

79 

55 

75 
53 

69 
43 

70 
46 

75 
51 

74 

67 

78 
63 

76 
99 

70 
48 

67 
41 

66 
40 

73 
50 

78 
57 

77 
63 

71 
60 

69 
46 

54 
39 

62 

29 

70 
29 

61 
46 

70 
50 

71.4 
49.9 

MAX 
MIN 

67 

57 

76 
62 

74 
63 

70 
53 

72 
51 

73 
49 

79 
48 

76 
45 

78 
50 

80 
50 

80 
50 

75 
53 

70 
43 

70 
43 

74 
46 

75 
66 

75 
68 

74 
91 

68 
48 

66 
39 

70 
41 

70 
61 

79 
69 

75 

52 

76 
48 

61 
44 

51 

37 

65 

29 

68 

29 

67 
49 

70 
48 

71.6 
48.3 

MAX 
MIN 

66 

56 

73 
63 

76 
66 

64 
54 

71 

51 

72 

50 

74 

48 

79 
49 

79 
51 

76 
54 

78 
54 

65 

62 

70 
44 

72 
47 

72 
51 

71 

,  68 

75 
51 

71 
92 

69 
45 

57 
41 

69 
42 

69 

50 

78 

58 

73 
61 

67 
49 

97 
40 

93 
36 

62 
31 

70 
36 

60 
46 

72 
51 

70.1 
50.0 

MAX 
MIN 

69 
58 

68 

62 

68 

61 

62 

49 

72 
46 

74 
49 

74 
45 

78 
48 

80 
50 

60 
92 

72 
56 

65 
47 

69 
42 

69 
44 

71 
45 

73 

56 

74 

69 

76 
54 

70 
42 

68 

35 

66 

38 

71 
48 

79 

52 

79 
50 

71 

51 

69 

42 

99 
41 

61 

28 

70 
32 

64 

48 

70 
49 

70.4 
47.9 

MAX 
MIN 

69 

59 

78 
66 

80 
62 

74 

56 

74 

56 

77 
50 

77 
49 

81 
48 

83 
51 

82 
52 

83 
53 

73 
68 

75 
47 

77 
49 

80 
57 

81 
62 

83 
54 

81 
65 

74 
47 

70 
44 

74 

37 

82 
64 

62 
61 

73 
52 

71 
92 

97 
39 

64 

29 

72 
29 

65 
42 

74 
48 

75.9 
90.9 

MAX 
MIN 

62 
58 

69 

60 

69 

52 

68 

55 

69 
51 

69 

50 

69 
44 

68 
46 

75 
45 

74 
47 

76 
53 

63 

50 

53 
43 

66 
40 

66 
40 

63 
48 

70 
56 

69 
51 

69 
42 

68 
31 

67 
36 

51 

38 

66 
48 

70 
64 

67 
49 

69 
48 

45 
39 

46 
28 

56 
26 

68 
34 

97 
35 

69.1 
49.3 

MAX 
MIN 

71 
60 

78 

68 

81 

67 

69 
65 

75 
56 

78 

53 

77 
60 

80 
46 

83 
50 

83 
51 

89 
53 

73 
54 

78 
49 

81 
52 

83 
54 

81 
66 

65 
65 

79 
68 

75 
46 

72 
44 

79 
44 

80 
60 

84 
60 

80 
67 

65 
62 

65 
48 

56 

34 

63 
32 

70 
30 

64 

33 

76 

50 

79.8 
92.4 

MAX 
MIN 

82 
62 

82 
63 

76 
61 

76 
62 

60 
63 

81 
54 

82 
60 

81 
61 

84 
62 

77 
51 

72 
47 

79 
45 

81 
60 

79 
63 

82 
66 

76 
54 

67 

53 

64 

42 

63 

33 

71 

31 

66 
34 

75 
42 

76.0 
53.6 

MAX 
MIN 

77 
66 

78 
66 

81 
64 

77 
66 

74 
46 

72 
40 

71 
37 

73 

51 

77 
57 

79 
63 

73 
52 

67 
48 

94 
39 

60 
30 

69 
32 

63 
46 

69 
49 

MAX 
MIN 

60 
50 

70 
55 

70 
60 

70 
50 

71 
54 

66 

49 

68 
42 

69 

43 

75 
42 

76 
43 

77 
49 

73 
49 

55 
46 

68 
47 

69 

51 

70 
54 

67 

56 

69 

49 

56 
37 

64 

35 

67 

36 

65 

47 

68 

54 

72 
57 

64 

46 

62 
41 

43 

35 

4« 

27 

55 
29 

67 

32 

58 
44 

65.8 
45  •» 

MAX 
MIN 

74 

68 

76 
70 

76 
67 

72 
63 

65 
58 

76 

55 

78 
51 

80 
47 

81 
50 

81 
49 

61 

50 

78 
67 

74 
52 

74 
55 

60 
61 

82 

59 

83 
62 

S2 
57 

79 
55 

74 
46 

74 
40 

78 
68 

61 
59 

75 
53 

74 

55 

72 
51 

60 
41 

60 
32 

70 
29 

69 

36 

72 
50 

75.2 
53.2 

MAX 
MIN 

70 
60 

68 

6  1 

74 
64 

65 

59 

69 
55 

77 

53 

70 
41 

74 
44 

82 
46 

72 
50 

68 
48 

72 
60 

76 
45 

54 
41 

72 
45 

66 
61 

67 

59 

65 

50 

50 
38 

63 
34 

67 

34 

70 
40 

74 

59 

68 

54 

60 
48 

93 
38 

44 

31 

95 
25 

63 
28 

56 
49 

59 

50 

66.7 
47.0 

MAX 
MIN 

68 
58 

74 

63 

76 
54 

71 
54 

71 
52 

73 
49 

72 
44 

78 
45 

78 
43 

77 
50 

76 
51 

66 
64 

71 
44 

73 
47 

75 
99 

71 
61 

75 
61 

70 
51 

58 
41 

66 

37 

71 
36 

70 

53 

79 
61 

72 

56 

65 

50 

97 
43 

53 
34 

61 
26 

69 

29 

64 
46 

70 
46 

70.9 
48.6 

MAX 
MIN 

67 
57 

71 
62 

70 
52 

62 

58 

67 
52 

74 
45 

74 
47 

77 
47 

78 
49 

80 
50 

79 

91 

73 
52 

71 
42 

70 
45 

79 

92 

77 
53 

78 
61 

78 
54 

71 
48 

58 
38 

70 
36 

73 
48 

76 
54 

78 
61 

77 
52 

65 

91 

54 
43 

60 
30 

69 
31 

66 
44 

70 
47 

71.7 
49.1 

MAX 
MIN 

67 
61 

72 
65 

73 
67 

89 
61 

64 

57 

71 

52 

76 
48 

77 
45 

81 
46 

62 
49 

82 
62 

74 
46 

75 
48 

78 
51 

80 
56 

82 
57 

83 
59 

60 
49 

72 
40 

Bl 

77 
69 

81 
50 

74 

51 

60 
43 

57 
29 

61 
29 

70 
30 

64 
46 

74.3 
49.9 

MAX 
MIN 

76 
54 

68 
65 

78 
65 

75 
59 

77 
60 

78 
53 

74 

50 

73 
50 

77 
53 

79 
53 

79 
59 

79 
56 

72 
47 

70 
46 

75 
54 

80 
60 

75 
63 

80 
56 

72 
45 

69 
43 

57 
42 

72 
50 

76 
68 

81 
63 

74 

61 

67 
49 

98 
29 

57 
28 

61 
35 

59 
46 

62 
47 

72.6 
91.3 

MAX 
MIN 

69 
61 

75 
65 

81 

63 

64 

55 

73 
54 

75 

51 

79 
49 

80 
49 

80 

52 

81 
93 

81 
54 

66 

53 

73 
47 

76 
49 

79 
67 

80 
61 

84 
62 

76 
54 

71 
50 

70 
44 

71 
39 

SO 
66 

81 
62 

79 
66 

69 
63 

99 
41 

55 
36 

63 

31 

71 
31 

64 
49 

72 
49 

73.2 
91.2 

MAX 
MIN 

68 
58 

78 
65 

79 
66 

75 

56 

74 
54 

77 

52 

79 
48 

79 

60 

82 
52 

61 

55 

60 
53 

75 
52 

72 
46 

74 

50 

77 
58 

77 
59 

82 
56 

82 
55 

72 
48 

69 
43 

71 
42 

78 

56 

80 
60 

60 
64 

70 
51 

66 
47 

57 
38 

62 

30 

69 

33 

69 
49 

71 
49 

74.1 
91.5 

MAX 
MIN 

71 
62 

72 
66 

73 
66 

68 

56 

66 

57 

74 

52 

76 

52 

82 
50 

78 
52 

79 
53 

60 
55 

78 
56 

72 
50 

73 
47 

80 
61 

79 

59 

78 
56 

80 
61 

76 

54 

70 
60 

72 
42 

78 

57 

80 
60 

78 
64 

77 
55 

70 
93 

96 
44 

59 

33 

68 

33 

69 
49 

70 
91 

73. S 
93.9 

MAX 
MIN 

67 
60 

72 
65 

70 
64 

65 
54 

66 

55 

73 

5  1 

74 
49 

79 
50 

78 
53 

SO 
53 

79 

53 

70 
53 

71 
44 

73 
45 

78 
50 

75 
60 

82 
63 

79 
58 

71 
61 

70 
37 

71 
39 

77 
53 

77 
57 

78 
64 

72 
55 

71 
54 

6« 

43 

60 
31 

68 

32 

63 
43 

70 
90 

72.4 
91.3 

MAX 
MIN 

63 
55 

67 
58 

71 
63 

75 
58 

70 
52 

71 
48 

74 
47 

74 
48 

78 
49 

SO 
50 

60 

61 

80 
51 

56 
45 

70 
45 

73 
46 

77 

55 

77 

57 

79 

55 

76 

50 

60 

42 

66 

35 

69 

36 

67 

51 

76 

67 

79 
52 

70 
90 

94 

39 

54 
29 

59 
26 

69 

29 

64 
41 

70.5 
47.9 

MIN 

69 
62 

70 
55 

70 
65 

67 

50 

66 

55 

76 
50 

76 
51 

80 
50 

79 
51 

80 
57 

80 
53 

74 

63 

72 
43 

73 
50 

57 

76 
63 

64 

78 

58 

7 1 
52 

42 

38 

65 

59 

80 

55 

75 

56 

54 

45 

31 

31 

43 

49 

52!! 

MAX 
MIN 

68 
56 

71 
60 

72 
62 

68 

53 

71 
49 

73 
40 

74 
41 

78 
39 

79 
41 

79 
44 

78 
46 

68 
50 

69 
40 

71 
35 

74 
44 

75 
52 

77 
61 

73 
52 

69 

39 

68 

28 

68 

26 

72 
40 

79 
46 

76 

59 

69 
46 

62 
40 

59 
31 

62 
24 

70 
22 

61 

36 

70 
46 

71.1 
43.6 

MAX 
MIN 

72 
62 

77 

57 

78 
64 

73 
61 

72 

55 

76 
54 

75 
52 

77 
49 

SO 
52 

81 
63 

79 

53 

74 

55 

73 
49 

77 
54 

81 
61 

81 
60 

82 
64 

80 
60 

73 
46 

70 
45 

76 
43 

60 

57 

82 
61 

79 
64 

71 
61 

63 
49 

97 
36 

62 
33 

68 
32 

63 
43 

73 
90 

74.3 
92.8 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

o 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NAHUNTA 

MAX 

MIN 

7* 

69 

79 

70 

80 
68 

72 
63 

79 

90 

80 
48 

80 

91 

81 
50 

82 
92 

7* 

56 

80 
62 

83 
58 

83 
62 

82 
60 

79 

59 

70 
46 

76 

42 

81 
60 

81 

63 

80 
63 

72 
55 

63 
94 

56 
43 

SI 
32 

70 

30 

69 
40 

73 
50 

79.2 
93>8 

NASHVILLE 

MAX 
MIN 

72 
64 

77 
66 

82 
69 

75 
61 

78 
96 

78 

78 

80 

83 

S3 
93 

83 
52 

SO 
54 

78 
50 

77 
94 

S3 
62 

83 
61 

83 
66 

80 
61 

77 
47 

71 
46 

76 
41 

81 
61 

82 
61 

80 

59 

69 

90 

62 

32 

70 
31 

64 
41 

75 
51 

77,1 
93i8 

NEWINGTON 

MAX 
MIN 

70 
63 

71 
66 

79 
98 

61 

97 

77 
96 

75 

51 

78 

51 

78 
49 

79 
96 

82 
92 

81 
92 

72 
53 

72 
46 

73 
90 

79 
57 

80 
59 

76 

63 

79 
59 

71 
97 

67 

42 

71 
36 

81 
54 

80 

58 

76 
66 

74 

56 

64 

5  1 

94 

40 

60 

31 

70 

30 

64 

42 

70 
90 

72.9 
91.8 

NEHNAN 

MAX 
MIN 

»7 
98 

71 
62 

79 
64 

71 
93 

70 
91 

74 

50 

74 
46 

77 
47 

79 
48 

77 
91 

77 
52 

69 
51 

69 
45 

74 
47 

73 
51 

70 
59 

74 

59 

70 
50 

68 
42 

66 
40 

70 
43 

68 

52 

79 

59 

73 
59 

61 
49 

96 

39 

92 
36 

61 

28 

70 
30 

60 
45 

70 
48 

69.8 
48.8 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 

MIN 

67 
i9 

79 
69 

77 
66 

70 
96 

73 
53 

75 
53 

75 
49 

78 
48 

82 
92 

82 
95 

82 
95 

74 
58 

72 
47 

76 
49 

81 
58 

76 
62 

83 
64 

74 

57 

70 
46 

69 
42 

72 
41 

77 

57 

82 
60 

77 
64 

68 

50 

62 

47 

56 

35 

63 

29 

71 

33 

63 
48 

74 
47 

73.9 
51.6 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

70 
66 

74 

69 

77 
64 

78 
62 

76 

58 

72 
96 

77 
90 

78 
48 

79 

92 

81 
56 

82 
94 

82 
94 

73 
52 

77 
56 

78 
63 

83 
62 

89 
65 

84 
61 

81 
47 

78 
42 

81 
43 

78 
53 

82 
99 

80 
60 

73 
52 

68 
48 

66 

35 

63 
29 

74 
30 

71 
33 

64 
46 

76.4 
52.4 

ROME 

MAX 
MIN 

71 
60 

70 
61 

77 
63 

66 

92 

72 
96 

74 

75 

79 

82 

79 

79 

67 

72 

74 

74 

70 

75 

67 

69 

70 

70 

70 
50 

78 
99 

70 
51 

61 

49 

92 
40 

91 
33 

60 
26 

68 

27 

60 
46 

67 
43 

69.7 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
61 

69 
61 

77 
63 

63 

99 

69 
93 

73 
48 

72 
43 

76 
49 

78 
47 

77  74 
46  51 

59 

52 

70 
46 

73 
42 

72 
47 

70 
60 

70 

59 

65 

50 

63 
45 

67 
34 

69 

35 

69 

48 

78 
61 

67 

53 

58 
46 

46 

40 

46 

29 

59 
28 

67 
26 

96 
46 

66 
46 

67.9 
47.3 

SANOERSVILLE 

MAX 

MIN 

70 
99 

79 

92 

74 

60 

67 

98 

70 
93 

74 
49 

75 
49 

79 

50 

78 

50 

80  80 
51  99 

71 
48 

70 
49 

73 
48 

78 
59 

78 
56 

79 
64 

80 
57 

79 
52 

68 
41 

70 
38 

78 

53 

76 

58 

78 
64 

69 
51 

99 

54 

97 
41 

60 

30 

69 

30 

64 
42 

70 
51 

72.6 
90.9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

Bl 
71 

82 
71 

77 
68 

74 
64 

66 

60 

75 
61 

79 
56 

76 

98 

77 
67 

77 
62 

80 
62 

73 
64 

69 
96 

71 
63 

80 
66 

80 
68 

80 
6  7 

82 
63 

74 

97 

74 

52 

71 
52 

78 
63 

79 
69 

76 
67 

76 
59 

70 
60 

60 
54 

99 
37 

66 
40 

67 
49 

74 
59 

74.3 
60.2 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

73 

74 

74 

69 

67 

76 

78 
50 

79 
46 

80 

81 
48 

80 
50 

73 

53 

73 
46 

74 

93 

80 
60 

78 

58 

78 
60 

82 
56 

72 
51 

67 

42 

74 

37 

79 

57 

80 

55 

74 

55 

75 

55 

61 

50 

98 

36 

61 

29 

66 

27 

64 

37 

70 
50 

73.2 
91.1 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 
MIN 

72 
66 

74 
68 

74 
64 

66 
99 

66 
98 

75 
53 

77 
94 

77 
51 

78 
54 

80 
94 

80 
56 

72 
56 

73 

90 

72 
94 

78 
62 

76 
60 

77 
65 

81 
60 

72 
94 

65 
46 

72 
42 

78 

58 

81 

59 

74 

63 

73 

57 

62 
91 

57 
40 

60 

33 

68 

32 

63 
43 

69 
49 

72.3 
93.9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

MIN 

77 

7S 

7* 

72 

72 

76 

76 

77 

77 

74 

74 

74 

76 

74 

72 

73 

78 

75 

72 

70 

57 

59 

63 

63 

68 

71.9 

SURRENCV 

MAX 
MIN 

72 
69 

79 
69 

77 
68 

79 
61 

69 
97 

76 

93 

77 
91 

79 
49 

79 
91 

81 
51 

81 
93 

78 
99 

79 
49 

74 
53 

79 
60 

82 
98 

76 
64 

81 
60 

74 
52 

69 
44 

74 

40 

80 
57 

80 
58 

76 
63 

74 

52 

69 
96 

60 
44 

56 
32 

70 
30 

64 
40 

66 
47 

74.0 
93.1 

SKAINSBORO 

MAX 

MIN 

69 

60 

71 
66 

71 
67 

67 

99 

69 
59 

69 

50 

79 
93 

77 
91 

78 
94 

77 
93 

80 
57 

74 

99 

71 
93 

73 
46 

SO 
59 

79 
58 

81 
61 

80 
59 

74 

93 

65 
42 

72 
43 

77 

55 

76 

59 

81 
61 

75 
56 

67 

95 

55 
43 

60 

33 

69 

34 

64 

47 

70 
51 

72.3 
93.0 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

68 

98 

71 
64 

71 
64 

70 
99 

68 

92 

79 
49 

73 
46 

78 
47 

80 
90 

80 
92 

70 
38 

72 
52 

74 
54 

72 

58 

62 
37 

98 
30 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

MIN 

67 
98 

69 
60 

77 
61 

66 

92 

67 
90 

74 
46 

70 
37 

75 
38 

77 
39 

74 

40 

71 
41 

62 

90 

71 
44 

72 
52 

72 
92 

68 

59 

72 

60 

67 
46 

58 

39 

67 

30 

70 
30 

68 
42 

78 
58 

72 
51 

60 
49 

52 

38 

50 

29 

61 
22 

70 
22 

98 

38 

67 
40 

67.8 
44.3 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

70 
98 

77 
63 

78 
64 

69 

9a 

70 
53 

76 

54 

77 
47 

81 
46 

82 

49 

81 
57 

80 
54 

79 
55 

70 
44 

79 
46 

77 
56 

77 
58 

78 
63 

74 
54 

73 
46 

72 

38 

74 

37 

76 
51 

81 
58 

76 
59 

70 
50 

64 
45 

55 
44 

69 
31 

73 
29 

68 
41 

75 
49 

73.6 
90.2 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

67 
69 

77 
67 

80 
64 

78 
62 

73 
52 

78 

51 

78 
49 

80 
47 

81 
47 

83 
54 

82 
52 

73 
53 

78 
51 

77 
54 

82 
62 

82 
62 

85 
65 

SO 
59 

75 
45 

73 
47 

79 
49 

82 
60 

83 
60 

81 
65 

70 
53 

65 
49 

96 

35 

63 
30 

69 

30 

60 
41 

75 
51 

79.7 
92.6 

THOMASVILLE   KB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
5'. 

77 
69 

83 
67 

78 
57 

72 
97 

77 

55 

77 
95 

79 

52 

82 
95 

85 
59 

S3 

58 

72 
59 

79 
93 

76 
57 

82 
63 

83 
64 

84 
66 

79 
62 

73 
47 

70 

50 

75 

50 

81 
50 

84 

63 

SO 
59 

63 
54 

64 

45 

54 

36 

61 

33 

70 
36 

60 
51 

75 
99 

79.0 
94.9 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
60 

72 
64 

73 
65 

81 
61 

69 
96 

75 
53 

77 
49 

77 
47 

79 

50 

82 

53 

81 

52 

82 
56 

74 

48 

79 

53 

79 
99 

82 
61 

83 
65 

83 
57 

78 

45 

72 
45 

71 
41 

76 

54 

79 

60 

82 
64 

SO 
61 

67 

50 

64 

38 

55 
30 

61 

30 

71 

39 

63 
46 

74.3 
91.7 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

69 
57 

67 
62 

69 
60 

61 

91 

72 
91 

72 
91 

72 
49 

78 
45 

71 
48 

77 
52 

71 
55 

59 
48 

66 
46 

66 
44 

69 
49 

66 
56 

74 

56 

75 
52 

69 
40 

67 
34 

65 
38 

68 
47 

72 
55 

75 
60 

71 

50 

62 
43 

52 
39 

64 

30 

68 
34 

61 
46 

68 
44 

68.0 
47.9 

VALOOSTA  <,  NH 

MAX 
MIN 

73 
62 

76 
70 

75 
64 

73 

59 

70 
98 

78 
96 

78 
90 

79 
48 

80 
90 

82 

53 

81 

53 

79 
54 

76 

92 

74 

96 

82 
62 

84 

60 

85 
67 

81 
61 

74 
47 

71 
47 

75 
43 

82 

69 

82 
61 

81 

63 

72 

52 

66 
49 

59 
36 

62 

30 

71 

30 

63 
40 

75 
52 

79.3 
93.0 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

69 
90 

68 

63 

71 
56 

64 

55 

68 
94 

73 
48 

74 
46 

77 

50 

77 
92 

78 
51 

78 

53 

68 
54 

69 

43 

71 
49 

76 
91 

75 
58 

76 
64 

80 
55 

70 
49 

68 

39 

68 

39 

74 

51 

77 
56 

79 

63 

70 
50 

63 
48 

54 
42 

59 

29 

69 

30 

61 
44 

69 
48 

70.6 
49.9 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

61 
94 

66 
60 

68 
63 

70 
59 

67 
53 

67 
48 

73 
48 

73 
48 

76 
48 

77 
48 

78 

53 

76 

53 

60 
43 

67 
41 

68 
42 

74 

50 

74 

57 

77 
56 

77 
47 

67 
34 

65 
34 

66 

34 

72 
49 

76 

56 

77 
52 

69 

49 

51 
41 

93 
31 

60 

30 

68 

32 

61 
46 

68.8 
46.9 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

72 
67 

74 
70 

81 
69 

74 

62 

68 

59 

78 
54 

78 
92 

80 
90 

81 

92 

81 
93 

81 
53 

73 
97 

76 

91 

79 
96 

81 
62 

82 

59 

83 
64 

82 
61 

76 

52 

75 
48 

79 
43 

eo 

59 

SO 
64 

78 
65 

72 
53 

63 
54 

5e 

42 

61 

33 

69 
32 

64 

43 

73 
52 

79.0 
94.9 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

67 
52 

71 

51 

71 

53 

71 

92 

67 

53 

74 
49 

75 
48 

78 
48 

78 
47 

81 
91 

81 
90 

77 
92 

72 
44 

79 
45 

78 
93 

79 

53 

78 
62 

76 
56 

74 

51 

69 

39 

71 
36 

76 

49 

77 

59 

79 
63 

74 

55 

66 

62 

57 
43 

60 
30 

69 

31 

69 
41 

70 
49 

73.0 
46.9 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

69 
99 

79 
63 

75 
66 

71 
98 

71 
94 

76 
49 

79 
45 

79 
49 

80 
47 

80 
91 

79 

92 

74 

59 

71 
46 

73 
47 

76 
96 

72 
63 

78 
61 

73 
52 

70 
43 

68 
40 

70 
37 

70 
52 

60 
60 

72 
60 

67 
52 

60 
43 

54 

32 

63 

27 

72 

29 

67 
45 

71 
49 

72.0 
49.9 

WINDER  1  SSE 

MAX 

MIN 

66 

98 

69 
62 

71 
61 

62 
90 

70 
49 

73 
49 

76 
46 

76 

51 

78 

51 

73 
91 

64 

49 

68 
42 

69 
41 

68 
43 

70 
49 

70 

55 

74 

5S 

73 
51 

68 
40 

66 

35 

65 

38 

72 

58 

76 

55 

73 
60 

70 
48 

65 
42 

53 
34 

61 

28 

69 
26 

66 

67 : 

45  j 

66.9 
47.3 
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Tabia  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
OCTOBEB  1957 


Day  of  month 


Dtabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  S  ? 

H  < 

ALUVTOONA  DAH 

EVAP 

9ft 

no 

_ 

1  9 

1 1 

1  Q 

nn 

91 

_ 

_ 

_  . 

net 

99 

no 

_ 

loii 

WIND 

87 

37 

65 

107 

83 

33 

• 

'39 

23 

'26 

37 

•  gg 

'85 

'  86 

113 

*38 

156 

*78 

*  50 

'37 

'91 

*75 

*82 

83 

75 

*65 

'57 

46 

'31 

25 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.11 

.06 

.10 

.07 

.13 

.16 

.15 

.13 

.11 

.11 

.12 

.15 

.12 

.04 

.14 

.17 

.17 

.09 

.07 

.08 

.15 

.11 

.11 

.09 

.08 

.10 

.09 

.07 

B3.41 

14 

20 

37 

49 

30 

29 

29 

11 

11 

25 

25 

28 

21 

33 

39 

42 

59 

16 

20 

19 

38 

101 

44 

70 

25 

EXPERIMEKr 

EVAP 

• 

.07 

.09 

.05 

.09 

.12 

.15 

.12 

.11 

.12 

.05 

.07 

.12 

.26 

.06 

.00 

.14 

.21 

.13 

.13 

.11 

.05 

.14 

.15 

.12 

.05 

.13 

.09 

.14 

.06 

3.13 

WIND 

23 

44 

53 

30 

20 

30 

20 

10 

13 

17 

35 

55 

35 

65 

75 

55 

55 

65 

35 

28 

57 

50 

65 

85 

68 

62 

HOGGAXDS  HILL 

EVAP 

.03 

.00 

.07 

.07 

.08 

.08 

.12 

.15 

.13 

.12 

.13 

.12 

.08 

.10 

.13 

.13 

.10 

.10 

.25 

.12 

.11 

.11 

.07 

.14 

.14 

.09 

.13 

.05 

.09 

.07 

.05 

3.16 

WIND 

20 

17 

3 

3 

33 

18 

10 

16 

10 

9 

9 

15 

21 

13 

35 

30 

14 

11 

30 

24 

17 

23 

13 

30 

27 

41 

42 

28 

16 

7 

4 

589 

MAX 

73 

83 

86 

74 

79 

86 

84 

85 

88 

89 

88 

77 

84 

82 

86 

81 

91 

86 

81 

79 

82 

81 

87 

86 

69 

73 

60 

69 

72 

65 

82 

80.3 

UIN 

66 

71 

73 

65 

61 

61 

60 

57 

60 

61 

63 

63 

56 

59 

67 

69 

70 

66 

53 

52 

51 

63 

66 

70 

58 

53 

42 

36 

38 

52 

55 

59.3 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

* 

* 

.08 

.02 

.06 

.12 

.13 

.14 

.12 

.16 

.10 

.08 

.11 

.17 

« 

* 

.09 

.18 

.16 

.11 

.12 

.07 

.12 

.10 

.13 

.05 

.17 

.06 

.02 

82.76 

WIND 

3 

2 

8 

25 

9 

9 

17 

21 

11 

11 

28 

24 

27 

27 

37 

57 

55 

IS 

59 

45 

8 

30 

35 

61 

50 

69 

45 

38 

18 

10 

17 

869 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.01 

.04 

.07 

.07 

.06 

.11 

.09 

.14 

.15 

.13 

.09 

.11 

.07 

.13 

.12 

.13 

.14 

.08 

.17 

.12 

.13 

.10 

.11 

.10 

.12 

.10 

.11 

.08 

.08 

.09 

.01 

3.06 

WIND 

8 

3 

5 

4 

19 

14 

8 

10 

5 

2 

3 

3 

14 

16 

25 

24 

24 

5 

18 

18 

14 

16 

15 

29 

21 

27 

40 

28 

12 

6 

5 

441 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Time 

Day  of  month 

Avarage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EXPERIMENT 

4   INCHES  (1) 

lOAH 
4PU 

61 
63 

63 
64 

66 
69 

64 

63 

62 

62 
65 

S9 

65 

60 
65 

60 
65 

59 
66 

56 
63 

58 
64 

59 
63 

59 
63 

63 
65 

60 

65 

58 
65 

56 
62 

55 
60 

61 

60 
67 

64 

63 

60 
64 

58 

57 

53 
57 

50 
57 

52 
58 

55 
57 

56 

58 
62 

9 
8 

4   INCHES  (2) 

lOAU 
4PU 

63 
67 

66 
68 

67 
70 

64 
65 

63 

62 
67 

60 
67 

60 
69 

59 
69 

60 
68 

58 
65 

60 
66 

60 
6S 

60 
65 

65 
69 

62 
69 

60 
65 

57 
61 

55 
61 

63 

61 
67 

65 
64 

61 
65 

58 
58 

54 

59 

52 
59 

52 
59 

54 
59 

55 

59 
64 

8 
8 

4  INCHES  (3) 

lOAM 
4PH 

66 
67 

67 
68 

67 
68 

67 
67 

66 

65 
67 

64 

66 

64 

63 
66 

65 

63 
65 

63 
64 

63 
65 

63 
65 

65 
66 

64 

65 

63 
63 

60 
62 

60 
61 

61 
62 

62 
64 

63 
64 

63 
63 

62 
61 

58 
58 

56 
57 

55 
57 

56 
57 

57 

62 
66 

4 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
HIN 

68 
66 

73 
68 

78 
71 

80 
70 

70 
64 

74 

63 

77 
61 

76 
60 

76 
61 

78 
62 

77 
63 

77 
63 

71 
60 

74 
60 

77 
61 

79 
67 

80 
68 

80 
67 

78 
61 

74 

59 

72 
58 

72 
59 

75 
64 

78 
66 

77 
61 

69 
60 

68 

55 

63 
49 

63 
48 

64 
48 

63 
55 

73 
61 

6 
2 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

71 

70 

72 
70 

74 

73 

76 
73 

73 
70 

73 
69 

72 
68 

74 
69 

74 

70 

75 
71 

75 
70 

75 
71 

73 
68 

73 
69 

74 
71 

74 
73 

76 
72 

75 
70 

73 
68 

71 
67 

70 
66 

71 
68 

73 
69 

73 
68 

70 
67 

69 
65 

67 
62 

66 
62 

61 
60 

65 
63 

71 
68 

9 
4 

Experiment  -  Soil  Type:     Cecil  Sandy  Loam. 

(1)  Corn  area  planted  to  oats  10/10/57.     Oats  germinating  the  26th. 

(2)  Alfalfa. 

(3)  Sod. 


Tifton  Exp  Station  -  Soil  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
OCTOBER  1957 


GEORGIA 


1«  BlghtOMr 'Jo**"*"  8  8.  C. 


»  »,   S,  C. 

-o  ■ 

lh«ll.,   S.  C. 

-O-CleBaon  Collnge,  8.  C. 


STATUTE  MILES 


'llvllle>-^  V  "^Tk 
 /         SAvanofth  USDA  PI  Garden  f^*. 

— 7^;:^  —  —  l-^-Of-^z 


foodnff  Du,  Pis 
Chat  t  fthoockM 


STATION  LEGEND 


■ootlcello  2  8,  Pli 

-o- 

O     •     9    firrclfiitaflon  ofdy 

<b  PncfpifeHon,  $toro^  i  ^ 

O         -O-   Pr*clpitaffon  and  Ttmpervtut*  LMoot  ■  w  p* 

Pr9Cipitotlcti,  TtmptfVfvft  and  EfOporafloft 


Typt  of  9099       O    Non  rtcofdlng. 

Double  cirtl€  cwnbinetion$  ktOlcatg  thg  avoUablUty  of 
mar*  dttall^  mHoenHo^tcal  data 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  143  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
OCTOBER  1957 


R  l0yl>»d  nPC,  Chattaoooga.  Teni 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEOKI* 
OCTOetR  1957 


Station 

Index  No. 

County 

• 

• 

Longitude 

□ovation 

Obser- 
vation 
Time 

Obssrver 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No.  | 

« 

■B 

1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 

vation 
Time 

Obsorver 

Refer 

To 
Tables 

[  Temp.] 

IprecipJ 

Temp.  1 

Precip.] 

ABSevlLLC 

0010 

MILCOI 

92  00 

89  10 

240 

•A 

6E0DGE  W.  DOWDY 

3  C 

GREENVILLE  2  W 

9019 

NCR I WEATHER 

•4 

630 

4P 

STATE  FORESTRY  SVC 

2 

»  9  7 

AOAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

94  22 

84  96 

710 

OA 

HARVEY  C.  MOTT 

9  C 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

980 

6A 

HORACE  D.  WESTBROOK! 

2 

9  5  7 

0093 

03  29 

240 

eA 

4033 

92  49 

84 

660 

MID 

AILET  1  E 

0000 

MONTGOMERY 

32  II 

02  31 

106 

5P 

9P 

MNTGmRY  FRSTRY  UNIT 

2 

3  9  6  7 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

84 

>* 

840 

MIO 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

C 

ALAPAMA  exP  STATION 

0131 

BERRIEN 

31  21 

69  11 

299 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2 

9  5  7 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  31 

B2 

9* 

7»9 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2 

9  9  7 

ALBANY 

01*0 

DOUGHERTY 

31  39 

84  10 

210 

PRANK  Si  ORTON 

2 

9  9  7 

HARTWELL  6  E 

413B 

HART 

14 

34  21 

62 

690 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLATOQMA  DAM  2 

oiai 

BARTOW 

34  10 

84  44 

075 

8A 

6A 

CORPS  or  ENGINEERS 

2 

3  9  6  7  C 

MAWKINSVILLE 

41T0 

PULASK 1 

32  17 

89 

245 

6P 

R*  A.  MC  LENDON 

2 

3  5  7 

0211 

82  31 

200 

MID 

MID 

4204 

91  99 

82 

235 

HID 

ALPKARETTA   1  Mil 

0210 

FULTON 

34  09 

B4  18 

1100 

OP 

6P 

ELI   E.  GRIMES 

2 

3  9  7 

HELEN 

4230 

WHITE 

34  42 

83 

k4 

1490 

6A 

SA 

JOHN  F.  GREER 

2 

3  5       7  ^ 

AMCRICUS  k  ENC 

02J3 

SUMTER 

32  06 

8*  10 

476 

6P 

7A 

BLANCHE  S*  RMYNE 

2 

3  9  7 

memptown  gap 

4243 

UNION 

34  52 

64 

06 

2100 

8A 

TVA-131 

AMERICUS  EIP  STA  NRSr 

0298 

SUMTER 

32  06 

B4  16 

490 

MID 

U  OF  GA  EXP  STA  NR51 

C 

HlAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34  57 

89 

1990 

TVA-191 

ANTIOCH 

020« 

UNION 

34  59 

04  01 

1070 

7A 

TVA-790 

HOGGAROS  MILL 

4388 

6AKER 

31  12 

B* 

132 

MID 

8A 

EMORY  UNI   FLO  STA 

2 

3  9  6  7 

4420 

10 

31  02 

62 

160 

9P 

9P 

ASN8URN 

0*0« 

TURNER 

31  42 

09  39 

410 

6P 

6P 

CITY  OF  ASHBURN 

2 

9  9  7 

IRWINTON 

4594 

WILKINSON 

10 

32  40 

63 

10 

446 

9P 

SP 

GEORGE  A.  hIllSMAN 

2 

3  5  7 

ATHENS 

0*S0 

CLARKE 

33  5S 

BS  23 

700 

6P 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2 

9  9  7 

JACKSON  DAM 

4629 

BUTTS 

33  10 

69 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

0A33 

CLARKE 

39  99 

09  21 

069 

6P 

COLLEGE  EXP  STATION 

2 

3  9  6  7 

JASPER 

464B 

PICKENS 

34  20 

04 

1900 

7A 

ROBERT  H,  EOGE 

3 

3  9       7  C 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0439 

CLARKE 

33  97 

09  10 

708 

MID 

OA 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9  7 

JESUP 

4B71 

WAYNE 

31  17 

01 

100 

MID 

CITY  OF  JESUP 

C 

01  92 

4676 

11  20 

81 

100 

9P 

9P 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

93  40 

04  28 

769 

7A 

HENRY  T,  BARNETT 

JOHN TOWN 

466a 

DAWSON 

34  91 

84 

17 

- 

MIO 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

ATLANTA  HB  AIRPOAT 

0*51 

FULTON 

33  30 

84  25 

077 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9       7  C 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

31  31 

84 

910 

8A 

E.  J.  SWINT)  SR. 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0409 

R I CMMONO 

33  22 

01  98 

143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

9  9       7  C 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

18 

34  47 

09 

090 

TVA-T22 

AUGUSTA 

0900 

RICHMOND 

33  28 

01  90 

130 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2 

3  9  7 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

34  14 

720 

8A 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

09B1 

04  14 

120 

9P 

OA 

SIDNEY  R.  MULLEN 

4041 

3*  *2 

65 

610 

6P 

BALL  GROUND 

0«03 

CHEROKEE 

34  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3  '       ^  ^ 

LA  GRANGE 

4940 

TROUP 

33  02 

65 

}2 

740 

OP 

6A 

PAUL  6.  SMITH 

2 

9  5      7  C 

BEAVfRDALE 

0T4« 

WHITFIELD 

34  99 

84  91 

724 

8A 

MRS.  H.  £.  WARMACK 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHORPE 

33  52 

83 

07 

720 

eA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

3  C 

BELLVILLE 

0T8T 

EVANS 

32  00 

81  58 

189 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

LIME  BRANCH 

5102 

POLK 

33  56 

89 

890 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLACKBEARO  ISLAND 

09*6 

MC  INTOSH 

31  20 

81  13 

10 

U.S. FISH  •  WlOF  SVC 

2 

3  9  7 

lincolnton 

9204 

LINCOLN 

1* 

33  *7 

62 

900 

OA 

JAMES  W,  BLACKWELL 

0000 

1998 

8A 

2200 

OA 

6LAKELV 

09T0 

EARLY 

31  23 

04  96 

900 

7P 

DR.  J.   G.  STANDIFER 

2 

19  7 

LOUISVILLE 

9314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82 

24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2 

3  9      7  C 

BLUE  RIDCE 

1024 

FANNIN 

34  52 

64  10 

1790 

6P 

6P 

P.  B.  CARRUTH 

2 

3  9  7 

LUMBER  CITY 

9306 

TELFAIR 

31  59 

82 

*' 

150 

OA 

OA 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2 

BLUE  RtDGE  RESVR  DAM 

1020 

FANNIN 

34  53 

04  17 

1960 

9A 

TVA-110 

LUMPKIN  2  NE 

STEWART 

32  0* 

84 

495 

SA 

6A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

2 

3  9       7  C 

BOWMAN 

1192 

ELBERT 

34  12 

63  02 

780 

OA 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

MACON  W9  AIRPORT 

9443 

BIBB 

32  42 

83 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

19       7  C 

IITO 

TOWNS 

69  40 

4760 

5550 

32  27 

89 

186 

5P 

9P 

CTY  OF  MARSHALL V 1 LLI 

BROOKLET  1  H 

12M 

BULLOCH 

32  23 

81  41 

100 

6P 

6P 

w.  C.  CROMLEY 

2 

3  9  7 

MAYSVILLE 

5639 

JACKSON 

10 

63 

34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3  * 

BBUNSWIC* 

1340 

GLYNN 

31  oe 

01  90 

'* 

5P 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2 

3  9  7 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82 

120 

9P 

9P 

CITY  OF  METTER 

15  7 

BRUNSMtCK    CAA  AC 

1349 

GLYNN 

91  00 

81  23 

14 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO*  ADM. 

2 

3  9       7  C 

MIDVILLE 

9656 

BURKE 

11 

32  90 

82 

166 

6A 

MRS.  E.  B.  KING 

BUENA  VISTA  1  SH 

1372 

MARION 

92  19 

64  32 

670 

5P 

5P 

GA,  FORESTRY  COHM 

2 

3  9       7  C 

MIOVILLE  EXP  STA 

9003 

BURKE 

11 

32  59 

82 

280 

6P 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

2 

3  5  7 

1413 

RABUN 

83  33 

1770 

MID 

GUT  H.  RUCKER 

9074 

33  05 

320 

7A 

7A 

BUTLER 

1429 

TAYLOR 

32  33 

8*  14 

629 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3  ^ 

MILLEN 

5862 

JENKINS 

11 

32  48 

81 

96 

199 

9P 

9P 

MARK  G.  MC  COMB 

2 

3  9  7 

BUTLER  CREClt 

1499 

RICHMOND 

33  22 

81  96 

lie 

OA 

EDWIN  S.  EPSTEIN)  JR 

MILLHAVEN  a  E 

9896 

SCREVEN 

1* 

32  56 

61 

100 

7A 

MR.  DORIS  A.  HART 

CAIRO  2  NNM 

1403 

GRADY 

30  94 

0*  13 

269 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2 

3  9  7 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

760 

6P 

RADIO  STATION  WMRE 

CALHOUN  EIP  STATION 

1*74 

GORDON 

3*  20 

8*  50 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2 

3  9  7 

M0NTE2UHA   1  NE 

5970 

MACON 

32  19 

375 

8A 

H.  W,  COLLINS 

1900 

MITCHELL 

«4  13 

175 

5P 

7A 

MONT ICELLO  2  NW 

9060 

33  19 

83 

6P 

J  7 

CAMP  STEXART 

1944 

LIBERT* 

31  92 

81  37 

02 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2 

3   9  7 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

31  32 

84 

96 

260 

9P 

9P 

MRS  EDITH  L.  TURNER 

C  1/97 

CANTON 

1989  CHEROKEE 

34  14 

d*  20 

804 

7A 

C.  6.  TEASLEY 

3  C 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

1  10 

83 

* 

34  0 

6P 

OP 

RADIO   STAT  ION  WMTM 

2 

3   S  7 

CARLTON  BRIDGE 

1001 

ELBERT 

62  99 

450 

OA 

J.  0.  MOORE 

2 

3  9  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

92  12 

02 

155 

L.  G.  REYNOLDS 

CARNESVILLE  NE 

1610 

3*>  23 

63  12 

710 

7A 

JOHN  W,  CARROLL 

3  C 

NAHUNTA 

6210 

BRANTLEY 

11 

31  12 

81 

9P 

5P 

JAMES  A.  ROSS 

2 

5  5  7 

09  09 

000 

6P 

OA 

3  9       7  C 

6237 

31  13 

03 

240 

5P 

5P 

CARTERS 

1697 

MURRAY 

3«>  36 

64  42 

609 

OA 

RALPH  M.  MESSER 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

03 

3300 

TVA-139 

CARTEtlSVlLLE 

16A9 

BARTON 

34  00 

04  46 

739 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

3  9  7 

NEwInGYOn 

SCREVEN 

7P 

7P 

M.  HUBERT  BRANNEN 

2 

3  9  7 

CARTERSVILLE  3  Sv 

1870 

BARTOW 

34  00 

84  90 

605 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

NEWNAN 

6339 

COWETA 

33  22 

04 

49 

990 

JAMES  0.  HARDlNi  JR 

2 

3  9  7 

CAVE  SPGS  ^  SSM 

1719 

POLK 

34  03 

69  21 

BOO 

MID 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  Pd 

6960 

BAKER 

31  17 

64 

37 

182 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

C 

1792 

POLK 

69  19 

7B5 

6P 

OA 

6300 

34  42 

04 

1  3 

2090 

eA 

CHATSWOftTM  I  H 

1096 

MURRAY 

34  46 

64  47 

800 

3  C 

NORCROSS  *  N 

6407 

GWINNET 

3*  00 

04 

12 

1029 

OA 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

CHICKAHAUGA  PARK 

1006 

3*  99 

89  16 

7a9 

5P 

U.S.  OEPT  INTERIOR 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

62 

00 

109 

OA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CHOESTOE 

1027 

UNION 

34  48 

63  94 

1000 

OA 

TVA-STO 

PEARSON 

0079 

ATKINSON 

13 

31  18 

32 

91 

209 
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6P 
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5P 
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2 
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1100 

MID 

7201 

32  04 

04 

32 
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OA 
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81  46 
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OA 

MARY  L.  SUTTON 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

03 

59 
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9P 

5P 

EMERSON  W.  BROWNE 

2 

3  5  7 

COtOUiTT 

2199 

MILLER 

31  10 

4  44 
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5P 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

2 

3  9  7 
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7430 

GORDON 

12 

34  39 

84 
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7A 
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RISING  FAWN 

7490 

DADE 

16 

3*  45 

65 

32 
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2180 
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9P 

9P 

7600 

34  15 
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10 
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OA 

^ 

3  5  7 

CONCORD 

2196 

PIkE 

33  09 

84  27 

829 

7P 

C.  R.  SMITH 

ROME  P  SW 
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FLOYD 

34  10 

05 

16 
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MIO 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 
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COOLIDGE 

2298 

THOMAS 

31  01 
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C.  W.  ELLINGTON.  JR 
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5P 

5P 
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1470 

OP 

7A 
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32  00 

01 

16 

22 

MID 

SA 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

0 

33  36 

83  92 

770 

6P 

8A 

JACK   L.  CHAPMAN 

2 

3  9  7 

SAVANNAH  we  AP 

T04T 

CHATHAM 

32  06 

01 

12 

48 

MIO 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9       7  C 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 
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34  13 

04  0  6 

1300 

BA 
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SAVANNAH  BEACH 

7860 
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32  00 

60 

91 

10 

5P 

9P 

CITY  OF  SAV.  BEACH 

2 

9  9  7 
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2420 
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69  06 
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SA 

JOSEPH  B.  DAVIS 
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8223 
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11 

02 
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MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

1  C 

CUTM8CRT 

2490 

RANDOLPH 

12 

04  47 

461 

9P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5  7 

STANLEY  GAP 

8260 

GILMER 

12 

3*  47 

84 

18 

2900 

8A 

TVA-lll 

2*79 

LUMPKIN 

34  32 

1510 

6A 

8351 

32  26 

62 

13 

295 

7A 

DALLAS 

2469 

PAULOING 

9 

33  55 

S4  50 

1029 

7A 

KENNETH "ha HMO ND 

3  C 

SUCHES 

8414 

UNION 

34  41 

64 

01 

- 

OA 

TVA-115 

OALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

OA 

OA 

JOHN  S.  ANDREWS 

2 

SUMMERVILLE 

0436 

CHATTOOGA 

94  29 

85 

7B0 

SA 

JAMES  ft.  BURGESS 

DANVILLE 

2932 

TWIGGS 

10 

32  36 

03  15 

490 

9P 

EARL  T.  SMITH 

SURRENCY 

0476 

APPLING 

31  43 

82 

12 

200 

5P 

5P 

UNION  a-C  PAPER  CORP 

2 

3  9  7 

DAMSON 

29T0 

TERRELL 

6 

31  46 

84  27 
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7A 

S.    W.  KENNEY 

SWAINSBORO 

8406 
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11 

32  36 

62 

20 
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5P 

9P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2 

9  9  7 

2978 

OAWSON 

64  0  7 
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PEARL  P.  CHAMBERS 
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34  56 

84 

13 

1600 

8A 

DIAL  POST  OFFICE 

267T 

FANNIN 

34  46 

64  13 
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8A 

TVA-633 

3  ^ 
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SCREVEN 

14 
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01 

30 
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MID 

CITY  WTR  •  LT  DEPT 

'  \ 

DOCTORTOWN  1  MSN 

2716 
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00 

OA 
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" 
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6P 

SA 
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2 
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C 
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33  46 
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10 

1000 

SA 
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6P 
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06OO 
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84 

99 

710 
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6P 
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32  98 
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RADIO  STATION  WSFT 

2 

3  9  7 

DOVER 

2T99 

SCREVEN 

11 

32  39 

81  43 

103 

OA 

WARREN  W.  WYANT 
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8671 

THOMAS 

30  90 

89 

99 

289 

MID 

SA 
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9P 
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1300 

OA 

A.  0.  DOVER 
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02 
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20 
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6P 

OP 
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9077 

04 

33 
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OA 
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WARREN 

11 

33  24 

62 
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5P 

SA 
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2 

3  5  7 

FARGO 
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CLINCH 

IB 

30  41 

62  34 
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C 

WASHINGTON 
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33  44 

82 
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3400 

LIBERTY 

81  24 

19 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 
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0805 

TOWNS 

34  96 

09 
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8A 
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32  34 

83  91 

490 
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OA 
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3  9  7 
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3967 
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3 

33  17 
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OA 
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OP 
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1* 
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19 
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6P 

MRS.  ANNIE  CRAWFORD 

2 

3  5  7 

•I8S0N 

3609 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

02  96 

940 

7A 

SANFORD  N.  BRADDV 
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3794 

TATTNALL 

1 

31  56 

61  95 

179 

7P 

W.  C.  BARNARD 

19  7 

MAT  ROC« 

3702 

HARRIS 

32  36 

09  05 

490 

GA.  POWER  COMPANY 
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3600 

GREENE 

10 

39  34 

83  11 

«20 

9P 

8A 
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REFERENCE  HOTES 


Additional  Inforutlon  regardloff  the  cllute  of  C«orgla  auty  be  obtained  by  irrltlng  to  the  State  Cllaatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,   Athens,  Georgia, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters    following  the  station  noMe,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  niles  and  direction  fron  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,   and  wind  movement   In  miles.     Honthly  degree  day  totals 
are  the  suss  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

EvaporatiOD  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.     Ufuc  and  Uln  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-tern  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  baaed  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  saowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  ore  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times  In  the  standard  of  time  in 
local  use.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  B.S.T. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  ladex.     No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.    Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 
precipitation  totals. 

+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•     Amount  Included  in  followlug  measurement,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  wlDdshield. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     lo  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Pricipltatlon  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this 

station,     have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  aeasure. 
T     Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.  Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscriptioo  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendeat  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  NOVEMBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Excessive  rainfall  was  the  major  feature 
of  November's  weather.     Division  averages 
ranged  from  4.67  inches  in  the  Southeast 
Division  to  9.20  inches  in  the  Northeast 
Division  with  this  month's  average  being 
more  than  double  the  November  long-term 
average  in  each  division.     Station  totals 
ranged  from  3.11  inches  at  Sapelo  Island 
to  15.65  inches  at  Flat  Top  and  the  great- 
est amount  for  one  day  was  5.10  inches 
measured  at  Hartwell  on  the  18th.  Tem- 
perature averages  were  generally  somewhat 
above  the  seasonal  level  with  extremes 
ranging  from  13°  on  the  11th  at  Blairs- 
ville  Exp  Sta  to  89"  on  the  17th  at  Alma 
CAA  AP. 

WEATHER  DETAILS 

Most  of  Georgia  received  moderate  rain- 
fall on  the  8th,  but  otherwise  there  was 
no  precipitation  of  importance  prior  to 
the  14th.     Moderate  to  heavy  rains  on 
the  14th  inaugurated  a  rainy  season  that 
extended  through  the  remainder  of  the 
month  bringing  measurable  rainfall  to 
most  stations  on  more  than  half  of  the 
days.     Measurements  in  excess  of  one 
inch  for  one  day  were  numerous  around 
the  18th,  22nd,  and  29th. 

Temperatures  were  moderate  to  mild  the 
early  part  of  November  but  dropped  sharply 
on  the  9th  and  quite  cold  weather  persist- 
ed through  the  12th.     A  steep  rise  in 
temperatures  the  13th-14th  established 
unseasonably  warm  weather  that  held 
through  the  18th.     Moderate  temperatures 
prevailed  the  19th  through  the  27th  and 
quite  warm  weather  the  28th-29th  ended 
abruptly  on  the  30th  as  a  cold  wave  spread 
freezing  temperatures  almost  to  the  south- 
ern border  and  the  coast  by  midnight. 

WEATHER  EFFECTS 

Soil  became  dry  the  early  part  of  November 


in  many  areas  to  the  extent  of  causing 
delay  in  fall-planting  operations,  and 
rainy  weather  seriously  interfered  with 
these  operations  late  in  the  month. 
Earlier  seeded  grains  and  pasture  grasses 
made  good  growth  except  that  oats  in  the 
southeast  were  injured  by  warm  weather 
and  excessive  rain. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Wind  damaged  roofs  in  Cherokee  and  Lump- 
kin Counties  on  the  8th  and  a  tornado 
destroyed  small  houses  and  barns  along 
a  15-mile  path  in  Early  and  Calhoun 
Counties  the  same  day. 

The  north  and  northeast  portions  of  the 
State  were  subjected  to  wind  and  elec- 
trical storms  during  the  evening  of  the 
18th  that  caused  widespread  but  mostly 
minor  property  damage.     Localized  storms 
associated  with  this  storm  system  on  the 
18th  caused  locally  heavy  property  dam- 
ages in  Atlanta  and  in  Chattooga  and 
Crandall  Counties.     The  storm  was  identi- 
fied as  a  tornado  in  Chattooga  County 
and  was  probably  a  tornado  in  Crandall 
County. 

A  tornado  in  Bacon  County  on  the  29th 
injured  6  persons,  destroyed  2  houses, 
damaged  one  house,  and  wrecked  three 
cars  after  carrying  them  several  hundred 
yards.  || 

FLOODS 

Minor  floods  occurred  on  the  Ocmulgee 
and  Oostanaula  Rivers  but  caused  little 
damage.     Streamflow  was  excessive  in 
most  of  the  State. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather 
story  carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to 
only  a  small  number  of  recipients.     This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.     A  table  of  extremes  will 
be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual 
and  outstanding  weather  events  have  occurred.     General  weather 
conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publi- 
cations MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA, 
NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Super- 
intendent of  Docvunents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


RBLE  2  NOVEMBER  1957 


Statioo 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

1 
> 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 

g 

_3 

1 

Degree  Days 

No  o 

1  Days 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greoleet  Day 

5 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max 

Min 

Max  Deplh 
on  Ground 

1 

o 

o 

o 

s 

o 
1 

E 

o 

—  0 

u 

ki 

ki 

NORTHWEST 

LLATOONA  0AM  2 

AM 

62.3 

42,2 

52.3 

79 

19 

28 

10 

380 

0 

0 

5 

0 

6.60 

1.33 

19 

.0 

0 

12 

7 

2 

ALHOUN   EXP  STATION 

e3>i 

40.4 

51.8 

75 

2* 

24 

11 

392 

0 

0 

7 

0 

6.26 

1.15 

14 

.0 

0 

11 

6 

a 

ARTERSV I LLE 

6'><2 

43,1 

53.7 

76 

16 

25 

10 

343 

0 

0 

5 

0 

7.90 

1  .24 

19 

.  0 

0 

g 

2 

■OARTOWN 

6<>tlM 

42.0 

S3.1M 

78 

17 

22 

11 

368 

0 

0 

6 

0 

7.37 

1.32 

14+ 

.  0 

0 

IC 

7 

2 

ftLLAS 

M 

81 

16 

0 

0 

0 

5.16 

1.47 

23 

.  0 

0 

IC 

5 

ALTON 

AM 

61.5 

41.2 

51.4 

74 

3 

26 

1 1 

403 

0 

0 

6 

0 

10.41 

2.31 

16 

.0 

0 

10 

8 

AFAYETTE 

61  .7 

40.4 

51.1 

79 

19 

23 

1 1 

415 

0 

0 

J 1 

0 

11.07 

2.82 

18 

T 

0 

13 

8 

DME 

6^.8 

42.7 

53.8 

2.4 

79 

2 

24 

11 

336 

0 

0 

5 

0 

7.21 

3.81 

1.77 

14 

.0 

0 

3ME   WB  AIRPORT 

R 

62.3 

40.1 

51.2 

,7 

76 

2+ 

23 

11 

410 

0 

0 

9 

0 

5.85 

2,09 

1,35 

14 

T 

Q 

1 2 

2 

D I V  I S I  ON 

52.3 

1,5 

7.54 

4,15 

T 

NORTH  CENTRAL 

.PMARETTA    1  NW 

62.3 

42.7 

52.5 

76 

16 

26 

10 

375 

0 

0 

5 

0 

6.97 

1.34 

25 

.  0 

0 

10 

"HENS 

64.3 

44.6 

54.5 

1.9 

78 

3+ 

27 

1 0 

32 1 

0 

0 

3 

0 

7.  53 

4.73 

2.52 

19 

.0 

Q 

8 

» 

2 

"HENS  COL  OF  AGRI 

65.0 

42,6 

53.8 

79 

2  + 

26 

1  0 

337 

0 

0 

4 

0 

7.96 

2.70 

19 

.0 

Q 

10 

4 

2 

'HENS  MB  AIRPORT 

63.3 

43,7 

53.5 

1.5 

78 

3 

27 

11+ 

0 

0 

3 

0 

9.16 

6.14 

18 

.0 

Q 

10 

7 

4 

"LANTA  WB  AIRPORT 

R 

61.9 

45,5 

53.7 

1.8 

77 

16 

26 

30 

340 

0 

0 

2 

0 

6.70 

3,29 

1.30 

17 

.0 

0 

9 

6 

3 

.AIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

60.2 

31.0 

45.6 

-  1.2 

74 

18 

13 

11 

573 

0 

0 

18 

0 

9.66 

6.27 

2.21 

14 

T 

0 

11 

6 

3 

-UE  RIDGE 

62.6 

38.3 

50.5 

76 

17 

17 

10 

430 

0 

0 

12 

0 

10.20 

1.95 

16 

J 

0 

11 

3 

DMMERCE   1  NE 

65.3 

37.3 

51.3 

80 

2 

15 

11 

405 

0 

0 

1  3 

0 

9.81 

1.95 

18 

.  0 

0 

J 

5 

^HLONEGA 

AM 

59.8 

40,4 

50.1 

.3 

74 

3 

2  7 

1  0 

436 

0 

0 

4 

0 

8.51 

4.42 

2.12 

18 

.  0 

0 

^ 

2 

^INESVILLE 

62.7 

42.8 

52.8 

2.6 

78 

2 

27 

30 

362 

0 

0 

3 

0 

7.37 

3.88 

1.28 

23 

.  0 

0 

10 

7 

iLEN 

AM 

60.1 

38.5 

49.3 

76 

3 

19 

12 

462 

0 

0 

7 

0 

11.54 

2.64 

18 

.0 

0 

11 

7 

9 

^SP  ER 

AM 

60.0 

41.2 

50.6 

71 

4 

28 

10 

423 

0 

0 

4 

0 

7.06 

1 .  40 

1« 

.0 

Q 

9 

6 

i 

NDER   1  SSE 

0 1 V 1 S I  ON 

51.5 

,  7 

8.54 

5.2  6 

T 

NORTHEAST 

^RLTON  BRIDGE 

AM 

64.8 

37.2 

51.0 

,  5 

78 

19 

18 

11 

41 1 

0 

0 

1 2 

0 

7.50 

4  62 

2  30 

23 

.  0 

1 0 

2 

61.6 

38.  5 

50  . 1 

2,0 

78 

2 

20 

1 1 

44 1 

0 

0 

10 

0 

11.82 

7.12 

2  .  65 

1^ 

,  0 

Q 

10 

7 

^ 

)RNEL  I  A 

60.6 

41.9 

51.3 

1.3 

76 

2 

23 

1  0 

408 

0 

0 

5 

0 

7.  62 

3.50 

1.35 

25 

.  0 

0 

12 

3 

^RTWELL 

65.1 

43.2 

54,2 

2.1 

9  1 

2+ 

25 

1 0+ 

326 

0 

0 

3 

0 

13.46 

10.31 

5.10 

1 8 

.0 

0 

9 

7 

5 

)CCOA 

63. 7M 

42,8 

53,3M 

1.3 

79 

2+ 

27 

1 1 

350 

0 

0 

0 

7.36 

3.46 

1.31 

25 

.0 

0 

11 

6 

4 

iSH  I  NGTON 

AM 

64.3 

42.3 

53.3 

-  .5 

79 

19 

23 

11 

356 

0 

0 

3 

0 

7.39 

4.54 

1.65 

23 

.  0 

Q 

3 

3 

^ 

D I V I S I  ON 

52.2 

1.1 

9.20 

5.67 

.0 

WEST  CENTRAL 

JENA   VISTA    1  SW 

68. 9M 

47. OM 

58. Cm 

82 

3 

32 

10+ 

227 

0 

0 

2 

0 

5.33 

1.72 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

63.7 

42.6 

53.2 

80 

16 

22 

1 1 

359 

0 

0 

7 

0 

5.97 

1  .70 

23 

,0 

0 

7 

5 

3 

67.1 

46.6 

56.9 

2.6 

80 

3 

33 

20+ 

260 

0 

0 

0 

0 

8.62 

5.76 

3,08 

16 

.0 

Q 

8 

6 

3 

DP  D I UPMT 

AM 

64.8 

46,0 

55,4 

79 

18 

28 

11 

297 

0 

0 

2 

0 

8.57 

3,16 

19 

.0 

0 

9 

S 

2 

CC  POV/  T  1  1    C     1  U 

66  .  8M 

44  .  6M 

55. 8M 

78 

17 

29 

10 

280 

0 

0 

3 

0 

6.97 

.0 

0 

ilFFiN 

65.1 

46.3 

55.7 

1.0 

79 

16 

30 

11 

288 

0 

0 

3 

0 

8,42 

5.63 

3.44 

19 

.0 

0 

8 

4 

3 

/IDA  ItJ/lC 

44.5 

55.4 

79 

16 

27 

10+ 

295 

0 

0 

0 

8.93 

2  .  24 

19 

.  0 

0 

9 

3 

3 

67.8 

M 

82 

3 

0 

0 

2 

0 

5.58 

1.50 

14 

.  0 

0 

3 

2 

UNAN 

64.8 

45.1 

55.0 

2.3 

79 

16 

29 

10+ 

310 

0 

0 

4 

0 

5.66 

2.63 

1.66 

19 

.  0 

0 

3 

3 

2 

LBOT  TON 

LLAPOOSA   2  NNW 

65.2 

41.6 

53.4 

3.8 

78 

16 

20 

10 

352 

0 

0 

9 

0 

6.11 

2.94 

1.48 

23 

.0 

0 

9 

6 

2 

OMASTON  2  S 

67.6 

45.8 

56.7 

80 

3 

31 

11 

257 

0 

0 

1 

0 

7.95 

2,61 

19 

.  0 

0 

7 

5 

3 

S  1     t^yJ  1  Hi  1 

67.3 

45.5 

56.4 

3.0 

32 

3  + 

27 

10 

277 

0 

0 

4 

0 

6.41 

3,23 

2.12 

19 

.  0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

55.6 

1.7 

7.06 

4.20 

.0 

CENTRAL 

LEY  3  E 

M 

0 

0 

0 

V 1 NGTON 

64.0 

43.9 

54.0 

1.8 

79 

16 

28 

10 

333 

0 

0 

4 

0 

7.92 

4.69 

2.90 

19 

.0 

0 

10 

4 

2 

BL  I N 

71 .  2M 

49.  7M 

60  •5M 

4,5 

85 

3 

31 

1  0 

180 

0 

0 

1 

0 

5.28 

3*11 

1.00 

14+ 

.0 

0 

9 

5 

2 

STMAN   1  W 

70,3 

48,7 

59.5 

2.2 

83 

3 

32 

11 

191 

0 

0 

1 

0 

5.66 

3.43 

1,80 

14 

.0 

Q 

8 

5 

1 

RSYTm  1  S 

55.7 

79 

3+ 

29 

11 

287 

0 

0 

2 

0 

6.44 

2.75 

19 

.0 

7 

3 

3 

RT  VALLEY  3  E 

67,4 

45,8 

56.6 

2.3 

83 

3 

27 

30 

275 

0 

0 

4 

0 

6.06 

3.20 

1.51 

23 

.0 

0 

7 

9 

3 

EENS80R0 

55.9 

3.1 

82 

3 

28 

11 

286 

0 

0 

2 

0 

10.87 

8.13 

2.31 

30 

.  0 

Q 

1 0 

7 

3 

WK I NSV I LLE 

70  .  7M 

46*5M 

58. 6M 

2,3 

88 

18 

32 

10 

215 

0 

0 

1 

0 

.  0 

0 

WINTON 

CON  WB  AIRPORT 

R 

66.0 

46,9 

57.5 

1,5 

83 

3 

30 

30 

246 

0 

0 

2 

0 

5.89 

3.16 

1  .40 

1^ 

.  0 

0 

3 

3 

3 

LLEDGEVILLE 

AM 

66.2 

41,8 

54.0 

.4 

80 

4  + 

27 

10+ 

336 

0 

0 

5 

0 

6.63 

3.91 

1.67 

30 

.0 

0 

8 

5 

3 

><TICELLO  2  NW 

65. 5M 

37,6 

51. 5M 

80 

16 

16 

11 

397 

0 

0 

11 

0 

6.56 

2.66 

19 

0 

^OERSVILLE 

67.4 

46,0 

56.7 

82 

3 

28 

11 

254 

0 

0 

2 

0 

6.72 

1.35 

8 

,  Q 

0 

9 

3 

3 

OIVI SION 

56.4 

1.8 

6.  60 

4.19 

.0 

EAST  CENTRAL 

>LING 

66.6 

41,2 

53.9 

82 

18 

17 

11 

340 

0 

0 

7 

0 

6.  19 

1.55 

23 

.0 

0 

9 

4 

2 

iUSTA  MB  AIRPORT 

R 

67,5 

44,3 

55.9 

2.1 

81 

18 

25 

10 

284 

0 

0 

5 

0 

6.18 

3.74 

1.40 

19 

.0 

0 

10 

7 

1 

5USTA 

68,6 

47,3 

58.0 

80 

2  + 

26 

11 

226 

0 

0 

2 

0 

7.13 

1.25 

19 

.0 

0 

11 

6 

2 

X3KLET   1  W 

70,4 

50,0 

60.2 

2.3 

86 

18 

33 

11 

179 

0 

0 

0 

0 

7.59 

5.64 

2.76 

30 

.0 

0 

8 

9 

2 

JISVILLE 

68,4 

46,7 

57.6 

1.8 

82 

3 

26 

10 

238 

0 

0 

3 

0 

7,62 

5.43 

1.85 

19 

.0 

0 

10 

7 

2 

rTER 

70,1 

48.8 

59.5 

83 

17 

31 

21 

193 

0 

0 

1 

0 

5.82 

1.85 

30 

.0 

0 

2 

)VILLE  EXP  STA 

68.9 

47.5 

58.2 

81 

3 

29 

11 

217 

0 

0 

2 

0 

5.66 

1.43 

19 

.0 

0 

9 

4 

2 

.LEN 

71.4 

47,0 

59.2 

2.6 

85 

3 

29 

10 

197 

0 

0 

2 

0 

6.09 

3.87 

1.70 

30 

.0 

0 

9 

4 

4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
NOVEMBER  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Higliest 

0 

LowesI 

Dole 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Dale 

10  or  More  1 

0 

2 

o 

1  00 

or  More 

1    90°  or  1 
1     Above  1 

si 

0  > 

NEWINGTON  2  SSW 

70.0 

48.1 

59,1 

84 

18 

31 

11 

209 

0 

1 

6,06 

2.50 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

SWAINS60R0 

72. 7M 

M 

82 

34. 

0 

0 

2 

0 

4,85 

1.48 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

U  A  DP  P WTOM 

'^^^^ 

1.9 

o? 

3  + 

0 

2 

0 

3.19 

23 

T 

1^ 

W  H  T  ni  C  oDUKU    £,  INC 

69.7 

45.5 

57.6 

8 1 

3  + 

28 

1 0+ 

235 

0 

2 

0 

6,28 

1.20 

16 

*n 
.  0 

1 0 

2 

D I V I S I ON 

57  7 

* 

6  28 
* 

4  04 

SOUTHWEST 

ALBANY 

71.1 

49.7 

60,4 

2,3 

86 

3 

35 

26 

175 

0 

0 

0 

0 

8.28 

5.71 

2.99 

30 

.0 

0 

9 

6 

4 

AMERICUS  4  ENE 

67.3 

48.3 

57,8 

1,3 

83 

3 

32 

10 

232 

0 

0 

1 

0 

5.08 

2.44 

1.06 

23 

.0 

0 

7 

2 

BAINBRID6E 

72i9 

49.6 

61,3 

3,4 

85 

3 

34 

21 

148 

0 

0 

0 

0 

5.64 

3.15 

1.66 

15 

.0 

0 

9 

2 

D  1  A  ^  V 
O  LAIS  CL  T 

69*2 

49.6 

59.4 

1,9 

83 

3 

3  3 

26 

203 

0 

0 

0 

0 

7,31 

4.2  6 

.  0 

Q 

CA I RO  2  NNW 

7  2  •6 

51,8 

62.2 

84 

3 

39 

20+ 

124 

0 

0 

0 

6.  19 

3.71 

2.16 

14 

.  0 

g 

4 

2 

CAM I LLA 

69  *4M 

5  0 ,  9M 

60  .  2M 

37 

10 

189 

0 

0 

0 

9.40 

2  . 40 

15 

.  0 

12 

9 

2 

COLQUITT 

73.2 

51 .3M 

62.  3M 

86 

16 

38 

10 

135 

0 

0 

0 

0 

5.93 

2.14 

14 

.0 

0 

7 

4 

3 

CUTHBERT 

69.5 

49.9 

59.7 

83 

3 

35 

10 

189 

0 

0 

0 

0 

6.47 

1.55 

14 

.0 

0 

6 

9 

2 

FORT  GAINES 

2,8 

3+ 

3^ 

1 0 

193 

Q 

0 

1 

0 

7*^ft 

3.26 

1  .78 

14 

*  0 

Q 

5 

^ 

nUUUHKUO     Pi  1  4_l_ 

.1 

49.4 

• 

3 

34 

26 

187 

Q 

0 

0 

0 

.38 

2.00 

14 

.  0 

Q 

5 

LUMPKIN  2  NE 

AM 

68  7 

4  3.5 

56.1 

82 

4 

23 

30 

274 

Q 

0 

3 

0 

6.  44 

1.73 

15 

.  0 

0 

5 

3 

MORGAN 

69. 7M 

49. 6M 

59. 7M 

33 

11  + 

204 

0 

0 

0 

0 

7,79 

1.73 

30 

.0 

0 

10 

S 

4 

PLAINS  SW  GA   EXP  STA 

68.3 

47.9 

58.1 

82 

3 

33 

10 

230 

0 

0 

0 

0 

5,39 

1.53 

14 

■  0 

0 

8 

4 

2 

1  nUMAoVlt_LC 

7  2.9 

49.1 

61  .0 

2,2 

83 

3 

34 

21 

151 

0 

0 

0 

0 

5,  79 

3.61 

1.70 

16 

•  0 

0 

10 

3 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

71.7 

52.7 

62.2 

2,7 

84 

3 

36 

30 

132 

0 

0 

0 

0 

5,58 

3.34 

1.85 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

D I V I S I  ON 

59.8 

2,0 

5,55 

3.93 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

AM 

1,7 

4 

195 

0 

0 

0 

4.66 

1.80 

30 

.  0 

Q 

5 

3 

ASHBURN 

• 

60*9 

ft^ 

3 

3fi 

1 0 

161 

0 

0 

0 

8  ,  44 

2  .00 

30 

.  0 

10 

8 

3 

CORDELE 

M 

DOUGLAS 

7 1  •  7M 

3  3 

21 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

FITZGERALD 

69.9 

50.3 

60.1 

2.0 

82 

3 

35 

11 

180 

0 

0 

0 

0 

8,08 

5.96 

1.69 

14 

.0 

0 

11 

6 

3 

HOMERV I LLE 

61.7 

17 

34 

2  \ 

137 

Q 

0 

0 

0 

4,31 

1,14 

30 

.  0 

Q 

4 

J 

1  1  IMRPf?    C  T  TV 

AM 

69  *2M 

43*6M 

83 

4 

29 

J  ]^ 

271 

0 

0 

2 

0 

7.29 

5.38 

2.17 

30 

.  0 

0 

3 

6 

MOULTR IE  2  ESE 

71.1 

51.0 

61.1 

1.5 

82 

3  + 

38 

1 0 

149 

0 

0 

0 

0 

6.97 

4.86 

2.08 

14 

,  0 

0 

10 

4 

3 

MA  ^HW I 1  1  P 

3 

150 

Q 

0 

0 

0 

6,61 

1*47 

14 

,  0 

Q 

2 

QUITMAN 

7',,0 

47.6 

60.8 

.9 

85 

4+ 

35 

27 

156 

0 

0 

0 

0 

5.82 

3.39 

1.35 

15 

,0 

0 

10 

5 

1 

T I FTON  EXP  ST AT  I ON 

AM 

^?*2 

1.6 

4 

Q 

0 

0 

0 

3.71 

0 

1.8 

1.45 

30 

,  0 

0 

2 

73*0 

• 

* 

ft4 

3  + 

1 0 

0 

0 

0 

0 

6.00 

1.55 

14 

,  0 

Q 

5 

3 

6  0.2 

* 

6.26 

4  28 

,  0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

70.7 

47.1 

58,9 

89 

17 

32 

21 

208 

0 

0 

1 

0 

4.83 

1.49 

29 

,0 

0 

8 

3 

BLAtKBEARD  ISLAND 

AM 

70. 

50,0 

60,2 

84 

35 

21 

164 

0 

0 

0 

0 

3.67 

2.00 

30 

.0 

0 

7 

\ 

1 

BRUNSWICK 

72.8 

53,6 

63.2 

1.6 

83 

39 

10 

104 

0 

0 

0 

0 

5.26 

3.81 

1.74 

30 

.0 

0 

11 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

70,3 

53,1 

61.7 

82 

36 

30 

142 

0 

0 

0 

0 

6.27 

1.88 

30 

.0 

0 

9 

4 

1 

CAMP  STEWART 

70,5 

50,1 

60.3 

84 

34 

21 

172 

0 

0 

0 

0 

4.90 

1.27 

29 

.0 

0 

9 

5 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

70.7 

48.2 

59.5 

82 

3+ 

31 

21 

194 

0 

0 

2 

0 

4.59 

1.23 

30 

,0 

0 

10 

4 

1 

FOLKSTON  9  SW 

75, IM 

52, 7M 

63. 9M 

84 

3+ 

36 

10 

100 

0 

0 

0 

0 

3.95 

1.S6 

30 

,0 

0 

5 

3 

2 

GLENNVILLE 

70,1 

50,1 

60.1 

1,7 

83 

17 

36 

11  + 

180 

0 

0 

0 

0 

5.36 

3.27 

1.17 

30 

.0 

0 

9 

6 

1 

JESUP  6  S 

72,7 

48.5 

60,6 

84 

3 

31 

21 

156 

0 

0 

1 

0 

5.05 

1.31 

16 

.0 

0 

9 

S 

2 

NAHUNTA 

73, 5M 

49. 7M 

61. 6M 

86 

17 

146 

0 

0 

2 

0 

4.86 

1.69 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

SAPELO  ISLAND 

70,5 

54,5 

62.6 

86 

3 

40 

10+ 

114 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1.32 

30 

.0 

0 

7 

1 

1 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

70.2 

46,4 

58.3 

2.0 

83 

3+ 

30 

21 

229 

0 

0 

3 

0 

5.36 

3.21 

2.38 

30 

.0 

0 

9 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

69.8 

48,2 

59.0 

1,5 

83 

3 

33 

30 

209 

0 

0 

0 

0 

4.57 

3.06 

.96 

30 

,0 

0 

8 

4 

0 

SAVANNAH  BEACH 

67,9 

54. 6M 

61. 3M 

81 

3 

41 

20+ 

133 

0 

0 

0 

0 

3.65 

.96 

30 

,0 

0 

9 

2 

0 

SURRENCY 

71, 9M 

49,0m 

60. 6M 

84 

17 

32 

21 

170 

0 

0 

1 

0 

6.30 

2.16 

29 

.0 

0 

8 

4 

1 

WAYCROSS 

73,0 

50,9 

62.0 

2,4 

85 

3  + 

35 

21 

140 

0 

0 

0 

0 

4.71 

2.67 

1.70 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

60.9 

2,0 

4.67 

2.89 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE 

ADAIRSVILLE 

AOEL 

AILEV  3  E 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  NW 
AMERICUS  4  ENE 

ANT lOCM 
APPLING 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AORI 

ATHENS  MB  AIRPORT 
ATKINSON    1  H 
ATLANTA  eOLTON 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
SEAVEROALE 
BLACKBEARO  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RIDGE 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

8RASST0WN  BALD 
BROOKLET  1  w 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BUENA  VISTA   1  SW 

BUTLER 

BUTLEP  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALMOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  A  NE 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLC 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CMATSWORTH  1  W 

CHICKAMAUOA  PARK 
CMOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLOU I TT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  we  AIRPORT 
COMMERCE  I  NE 
CONCORD 
COROELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

OAHLONEGA 
DALLAS 
OA  L  TON 
DANVILLE 
DAWSON 

OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE    3  W 
I  DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBL IN 
eastman  1  w 
Ielberton 

(ELLIJAY 
jEMBRY 

.'experiment 
ifairmount 
(fitzgerald 

Iflat  top 

fleming  exp  station 
«f0l»  ston  3  ssw 
folkston  q  sw 
forsyth  1  s 

fort  gaines 

FORT  VALLEY  3  e 
1FRANKLIN 
IGAINESVILLE 

GIBSON 

GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  w 
GRIFFIN 

IhARTWELL 
IhaRTWELL  6  E 
HAWKINSVILLE 

HELFN 

HEMP  TOWN  GAP 

MIAWA^SEE 

H06GAR0S  MILL 
IHOMf RVILLE 

IRWINTON 
jjASPER 

IjESUP  8  S 
>  JONESeORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 


».9< 
liAB 
>al2 

«>3A 

S>26 

(•to 
«•«? 

7.28 


8  I  9 

.3' 

.60  .9C 
•  AO 


•>i  .10 
•  01 
•OA  •Ta 


(•81 
(.70 

^•le 


9.6« 
7^3l 
10^20 
0.38 


RECORD  MISSING 


10.89 

9.25 
10.13 
11.82 

5.93 

6.67 
8.62 
9.61 
6.A1 


7<62 
7.92 
6187 

S.A7 

8.S1 
9.16 
lO^Al 
A^S9 
9>2S 

11^96 


«>*9 
S.59 
5.28 
9a66 
7.31 

8.30 
6.76 
8.37 
5.92 
■  •08 

19.69 
A^59 
4^17 
3.99 
6.44 

6.06 
6«06 
9^93 
7^37 
7.49 

9.36 
9.49 
10.67 
6.97 
8.42 


9.23 
7.38 
4.31 

I 

7.06 

9.09 

10.93 
9.>0 
11.07 


RECORD  MISSING 


.27 
.67 
.64 


.85 
•  10 
1^20 


1^07 
•  21 


Dor  of  month 
13  I  14  I  15~ 

1.59 

1.39 
T         .17  1.20 
1.40 
.08  1.21 

T         .21  1.66 


1^01 
•  »« 

i^6a 


•23  1.69 
.61 
1.09 


25    26  27 


28  29 


1^13 

T  2^03 
2^10 
2^89 
1^20 

2.14 

1^73 
T  1.89 

1.20 
.02  1.36 


779 

.ad  1.17 


1.09 

1>49 
1.04 
•  00 
2^92 
2^70 

U91 


2^21 

•  2.14 
1.67 

.11  1.38 


2.16 
1.19 
.19  2.40 


1.19  1.91  1. 


•a7  1.03  2. 


1.10     .87  2. 


1.79  2.07  2.91 


.08     .02  1.09 


.07  1.61  107 
1^28    .92  T 
•6a     .62  •Ol 


1.49 
2.49 
1.84 


T       1.00  .03 
.03  .84 
.23  .63 
.81 

1 . 04     .10  .92 


.18  1.38  .02 


1.68 
.90 
1.41 


1.70 
.69 
1.00 
.10  .95 
1.98 

T  .71 
.05  1.42 
.02  1.73 
.80 
.36  .40 

.02  1.13 


1.72 

1.49 

1.00 
.90 
.80 


.07 
.04  ] 


.10  1.02 
.27 


.12  3.06 
1.19 
•  1.70 


•21  1.19  1.67 
.82 

.04     .08  .B8 


.02  .78 


.10 


.90 


.17     .02  1.76 

.49     .71  1.17 
•  39 

•03     •lO  2^31 
•19  .10 
.04     .24  .99 


.20     .99  1.20 


2.79 
1.05 
1.40 


.63  1.60  2.82 


1.03  T 
1.00  .28 


S««  B«fereDce  MotM  rollowlac  ststlos  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


Station 

Tol 

1   {  2  1  3 

4  1   5  1  6 

 1  1  

7  1  8  1  9 

10 

11  1  12 

 '  

13 

14 

15 

16 

 L. 

17 

18 

19 

20 

 L 

21 

— — 

22 

 L 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 ^ 

29 

30 

31 

LA  GRANGE 

.63 

•  15 

TTi6 

Toz 

— 90 

 02 

~2~24 

~i~69 

 97 

~~^02 

~Z90 

 99 

LEX  I NGTON 

7.23 

.90 

•  34 

.21 

■  45 

•  14 

1^03 

1^34 

•  04 

2.05 

.05 

•  60 

T 

•  12 

.36 

T 

•43 

■  11 

•  59 

•  08 

1^63 

1.71 

•  10 

l^IO 

•  05 

.11 

•07 

1^53 

• 

.76 

4^00 

•  37 

.70 

1^00 

1^10 

1.10 

1^00 

LOUISVILLE 

7.62 

1^10 

•  85 

.02 

.86 

U85 

.15 

•  92 

.90 

.17 

•  10 

•  70 

L  UM  B  E  R  CITY 

7*29 

1.00 

•  03 

1.13 

1^00 

•  77 

•  13 

•  20 

.05 

•  81 

2.17 

LUMPKIN  2  NE 

•  91 

1^73 

1^27 

1^31 

•  37 

•  85 

MACON  W8  AIRPORT  R 

•  40 

T 

1  .40 

•  02 

•  02 

T 

1^10 

1  .00 

•  54 

•01 

•  31 

T 

•  23 

•  86 

5»iB 

•  30 

1^50 

•  12 

•  04 

•  85 

•  17 

1«33 

•  48 

•  05 

•  7i 

MAYSVILLE 

7.27 

.01 

.80 

•  52 

•  18 

•  02 

•  84 

1^30 

T 

1.36 

•  02 

1^50 

.19 

•  09 

.92 

5.82 

•  37 

1  •OS 

•  03 

•  06 

.05 

•  69 

.02 

.12 

.64 

•  05 

•  20 

•  66 

1.85 

M  t  OV I LLE 

4.28 

1,32 

.83 

•  05 

•  10 

.96 

•  51 

*  19 

•  34 

MIOVlLLE  EXP  STA 

.07 

1,26 

•  95 

•  12 

I  •43 

•  10 

.77 

•  42 

*  18 

•  09 

•  29 

M I LLEOGEVI LLE 

6.03 

.23 

•  55 

•  40 

.02 

1^44 

1.60 

•  05 

•  54 

•  01 

.U 

.01 

U67 

MILLEN 

6*09 

•  22 

1.12 

•  16 

1^22 

1^00 

•  22 

.22 

.23 

1^70 

MILLHAVEN  8  E 

3.43 

•  04 

•  68 

.06 

•  41 

•  06 

•  88 

•  27 

.07 

•  12 

•  84 

MONROE 

9.39 

•  44 

79 

,06 

.32 

•  02 

2.67 

U25 

U50 

.49 

1*21 

•  02 

•  61 

•  07 

MONTEZUMA  1  NE 

■  20 

T 

1,10 

•  48 

.10 

1^00 

1^33 

.13 

•  42 

■  02 

UIO 

6.56 

.41 

•  74 

•  24 

•  03 

2*68 

1,50 

•  04 

•  36 

.10 

•  46 

MORGAN 

7.79 

•  34 

1.22 

•  01 

1^63 

•  18 

.07 

•  21 

•  17 

1,21 

T 

•  95 

.47 

U73 

MOULTRIE  2  ESE 

6.97 

*02 

•  10 

T 

2  •08 

•  05 

.42 

•  09 

1.55 

•  32 

.43 

.11 

•  94 

•  08 

.11 

1.11 

6.44 

■  30 

•  02 

1.34 

•  01 

•  12 

.92 

1.04 

.16 

•  26 

•  02 

•  21 

2^02 

NAHUNTA 

•  01 

.63 

.01 

•  50 

.17 

•  01 

.44 

•  04 

•  07 

.03 

•  26 

.  10 

.90 

1^69 

NASHV I LLE 

5.61 

•  19 

1  .47 

.01 

.28 

.12 

.66 

•  58 

•  22 

•  56 

.  12 

.33 

1.07 

NEEL  GAP 

10.62 

•  06 

•  65 

3.58 

.30 

2^10 

1.63 

1*09 

.60 

•  19 

•  05 

.17 

NEW INGTON  2  SSW 

6.06 

•  35 

•  55 

•  29 

•  68 

.05 

•  44 

.40 

•  09 

.75 

2*50 

newnan 

9«e6 

•  55 

■  75 

•  15 

•  23 

1^66 

.02 

1^64 

•  72 

.14 

noontootla  creek 

•  65 

.32 

2.30 

•  55 

2*67 

1.49 

.95 

•  85 

•  10 

•  12 

NORCROSS  4  N 

7.14 

•  05 

T 

.73 

•  54 

*14 

•  53 

•  09 

1.21 

.04 

i^5e 

•02 

1.62 

•  19 

•  10 

•  10 

PATTERSON 

3.78 

•  47 

.70 

•  48 

.08 

•  11 

•24 

•20 

.03 

•  12 

1^35 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

5.39 

•  33 

1^53 

■  29 

.09 

•  01 

•  74 

•  19 

1*16 

.29 

•  64 

PRESTON 

6.74 

.56 

1^34 

•  24 

T 

•  12 

1*35 

1^51 

•08 

.11 

1^43 

ou I  Than 

5*82 

T 

■  15 

1.35 

.24 

.85 

.04 

•  33 

•  15 

•  85 

•  46 

•  52 

•  86 

7.25 

.34 

•  00 

.30 

1^22 

•  05 

.44 

.64 

1*29 

1*14 

•  03 

•  72 

•05 

•  68 

•  20 

T 

•  06 

RINGGOLD 

9.34 

.27 

•  89 

1.78 

T 

•  86 

.40 

1^94 

•  99 

T 

.91 

1^19 

•  15 

9«I3 

T 

.70 

•  95 

•  04 

1,80 

•  05 

•  55 

1*05 

W31 

•  62 

•  02 

.65 

•05 

UOO 

•  10 

T 

•  04 

T 

ROME^^ 

7.21 

•  36 

.58 

•  02 

1.77 

•  24 

1*20 

1.06 

T 

•  09 

.78 

.04 

•  78 

.08 

.04 

•  02 

•  19 

ROME  MB  AIRPORT  R 

•20  .40 

•  32 

1^35 

•  20 

.30 

1*05 

•  02 

•  70 

.06 

•  14 

•  73 

.01 

•  01 

SANOERSV I LLE 

6.72 

1^35 

1^21 

•  80 

.82 

•  47 

•  01 

1.12 

.15 

•  40 

.40 

SAPELO  ISLAND 

3.11 

T 

T 

•  15 

T 

.14 

.01 

T 

.06 

T 

.04 

.27 

•  39 

T 

T 

.27 

•  45 

1.32 

5.36 

T 

T  ^02 

.04 

T 

T 

•  02 

•  56 

T 

.76 

•  01 

■  16 

.26 

T 

T 

.38 

•  06 

.27 

T 

T 

■  31 

•  13 

2.36 

4.57 

•  06 

.56 

•  45 

.33 

.32 

.04 

•  07 

•  34 

•  01 

.53 

•  88 

.06 

SAVANNAH  6EACH 

.03 

.06 

.47 

•  24 

.39 

•  03 

•  39 

•  10 

•  25 

.73 

•  20 

•  06 

■  5.54 

.52 

1*25 

1.42 

•  66 

.08 

.15 

•  04 

•  60 

STANLEY^GAP 

9.10 

.03 

•  60 

.37 

1.35 

•  03 

.74 

•  62 

2^07 

U20 

•  87 

•  03 

.97 

•  19 

•  03 

ST 1 LLMORE 

5.11 

•  12 

•  47 

.63 

3.25 

•  18 

•  26 

12.46 

1*00 

2  .42 

.63 

1.37 

2^00 

2.40 

•  44 

•  56 

•  61 

•  83 

SUMMERV I LLE 

8.46 

•  30 

•  87 

T 

2  .03 

.38 

•  53 

1*17 

1.45 

•  09 

•  81 

.06 

•  76 

•  05 

5.30 

•  05 

•  29 

.02 

•  02 

•  50 

•  11 

•  13 

•  06 

.07 

•  16 

2^15 

.86 

SWAINSBORO 

4.85 

•  14 

T 

1.12 

.16 

•  04 

U4B 

•  70 

•  43 

.78 

SHEET  GUM 

8.57 

•  28 

•  30 

UOO 

1*10 

.72 

1.74 

1^33 

•  95 

•  05 

•  87 

•  23 

T AL60TT0N 

RECORD 

MISSING 

Tallapoosa  2  nnw 

6.11 

•  11 

■  94 

•  03 

•  60 

1.35 

•  08 

1.48 

•  52 

.52 

•  11 

TAYLORSV I LLE 

5.72 

•  82 

1^07 

1.15 

1>06 

.91 

•  71 

THOMASTON  2  S 

7.95 

•  83 

1^36 

2^61 

•  22 

1.48 

•  53 

•  02 

•  90 

thohasville 

5.7g 

•  22 

•  19 

1.70 

•  07 

.33 

T 

•  36 

1*25 

.20 

•  18 

•  15 

U14 

THOHASVILLE  WB  CITY 

5.58 

T 

•  37 

•  09 

1^85 

T 

•  18 

T 

•  57 

T 

.74 

•  33 

•  28 

T 

•  10 

U07 

TIF  TON  EXP  STAT I ON 

3.71 

•  03 

•  45 

•  01 

•  88 

•  21 

•  24 

•  42 

U45 

10.25 

.75 

•  20 

4.07 

•  01 

•  83 

•  17 

•  96 

1.11 

.02 

•  83 

•  05 

.95 

•  18 

.02 

.10 

TOCCOA 

7.36 

•  91 

.59 

■  32 

.31 

•  11 

1.02 

l.ie 

1^16 

1.31 

•  19 

•  04 

•  22 

TRAY  MOUNTAIN 

14.54 

•  10 

•  85 

4.31 

.12 

1.13 

•  32 

2.37 

2*79 

•  90 

•  03 

1.13 

•  26 

•  06 

.17 

.77 

1.03 

2.27 

1.21 

.75 

1.07 

.03 

.22 

VALOOSTA  *  NW 

6.00 

T 

1.55 

■  03 

.06 

•  03 

1.20 

•  27 

•  21 

•  06 

•  54 

•  56 

.11 

1^38 

WALESKA 

6.25 

•  12 

T 

.57 

•  93 

.09 

T 

•  47 

.79 

1.33 

.02 

.65 

T 

•  72 

•  18 

T 

.42 

WARRENTON 

5.87 

.94 

.22 

•  08 

•  76 

1^72 

•05 

•  62 

•  05 

.35 

•  05 

•  83 

WASHINGTON 

7.39 

.43 

T 

.52 

.11 

.09 

1,63 

1.65 

•  15 

1^17 

•  09 

.07 

•  00 

1.43 

WAYCROSS 

4.71 

T 

•  04 

.93 

T 

•  72 

T 

•  70 

•  02 

•  16 

•  19 

•  23 

.01 

•  06 

.35 

1.70 

WAYNESBORO  2  NE 

6.28 

•  30 

1.15 

.04 

1.20 

•  02 

•  38 

•  68 

T 

•  92 

>74 

.  18 

•  24 

.43 

WEST  POINT 

6.41 

•  62 

.10 

•  02 

1^38 

•  01 

.06 

2.12 

1^24 

T 

.74 

.12 

WINDER  1  SSE 

RECORD 

M I SS I NG 

WOODBURY 

7.98 

.04 

T 

.24 

T 

1,10 

.20 

.13 

4.33 

1^70 

•  04 

•  10 

T 

•  10 

WOODSTOCK 

6.24 

•  17 

•  42 

.26 

•  68 

•  48 

•  53 

.82 

1^31 

.88 

■  48 

.21 

YOUNG  HARRIS 

7.22 

T 

T 

•  08 

•  55 

1^00 

•  05 

•  63 

•  31 

1*20 

1.03 

.02 

•  90 

•  06 

.94 

.22 

T 

.01 

•  14 

•  08 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  buniidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

• 

1 

?8.| 
<  -i  i 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 

be  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
iaatest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

60-10  I 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

t 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

13 

9.7 

35++ 

WNW 

30 

84 

88 

61 

73 

3 

3 

3 

3 

4 

0 

16 

6.4 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

NW 

17 

10.8 

42 

NW 

30 

83 

87 

63 

69 

5 

3 

3 

3 

3 

0 

17 

46 

6.9 

AtTOUSTA  »B  AIRPORT 

NE 

9 

6.0 

30++ 

E 

14+ 

88 

90 

61 

77 

3 

1 

3 

6 

1 

0 

14 

e.s 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

85 

58 

73 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

14 

6.8 

HACON  «B  AIRPORT 

WNW 

14 

9.8 

54 

SW 

8 

82 

87 

57 

68 

3 

3 

3 

2 

3 

0 

14 

45 

6.3 

ROME  WB  AIRPORT 

87 

60 

78 

1 

4 

8 

2 

2 

0 

17 

7.1 

SAVANNAH  TO  AIRPORT 

WKW 

12 

9.0 

34 

.W 

14 

85 

86 

59 

77 

1 

4 

4 

4 

0 

0 

13 

49 

6.1 

THOMASVILLE  TO  CITY 

6 

1 

5 

2 

2 

0  ^ 

16 

3ee  Beference  Notes  Pollovlng  StKtloo  Index 
-  X52  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1957 


Station 


D»y    Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 
MIN 

71 
<>2 

78 
44 

84 
51 

80 
50 

77 
48 

72 
48 

72 
40 

74 

60 

65 
41 

60 
35 

56 
34 

64 

43 

71 
SO 

59 

MAX 
MIN 

75 
1.2 

74 
42 

80 
44 

8S 
48 

74 

45 

77 
45 

73 
44 

75 
46 

75 
44 

62 
38 

57 

38 

62 
40 

60 
42 

73 
54 

65 
58 

77 
59 

SO 

62 

82 
67 

82 

63 

71 
41 

62 

33 

67 

35 

63 

45 

68 

52 

68 

52 

62 

36 

67 

36 

75 
42 

76 

61 

76 

61 

MAX 

MIN 

75 
47 

80 
46 

86 

53 

75 
53 

75 
45 

75 
49 

78 
49 

69 

61 

63 

40 

61 
38 

64 

37 

69 
43 

71 
S3 

68 
59 

79 
62 

82 
66 

81 
67 

81 
66 

73 

57 

61 

37 

69 

37 

60 
44 

54 

51 

61 

51 

61 

49 

69 

35 

74 

39 

77 
55 

74 
63 

69 
39 

MAX 
MIN 

66 
<.3 

68 
47 

73 
49 

70 
46 

67 
46 

63 
38 

61 
39 

64 

44 

68 
46 

60 

28 

55 

30 

53 

30 

52 

38 

62 
48 

71 
53 

74 

54 

75 
58 

70 
64 

79 
45 

54 

31 

51 

33 

56 

38 

48 

39 

50 
41 

57 
44 

54 

32 

62 

33 

61 

35 

«1 
49 

»4 
45 

MAX 
MIN 

71 
<.2 

78 
41 

83 
47 

73 

50 

76 
46 

71 
44 

75 

41 

77 
56 

61 
42 

58 

37 

62 
35 

66 
43 

73 
51 

67 

57 

76 
55 

79 

60 

SO 
66 

80 
66 

71 

51 

60 

35 

66 

32 

63 
40 

57 

52 

60 

51 

67 
46 

68 

36 

74 

37 

76 
61 

71 
59 

71 

33 

MAX 
MIN 

66 

37 

73 
41 

70 
51 

70 
45 

64 

43 

64 

37 

64 

36 

67 

44 

58 
36 

54 

26 

49 

27 

S3 
34 

56 
45 

68 
49 

72 
50 

76 

58 

69 

57 

74 

63 

70 
46 

54 

31 

48 

32 

49 
41 

52 
42 

56 
44 

53 
45 

66 

37 

62 
42 

65 

57 

62 
57 

62 

27 

MAX 
MIN 

71 
46 

77 
46 

83 
47 

71 
51 

73 
44 

69 

50 

70 
47 

67 
60 

61 

37 

53 

32 

56 
36 

63 
41 

65 
50 

65 
57 

73 
60 

78 
63 

78 
66 

79 

67 

73 
53 

60 

35 

65 

37 

56 

43 

51 
45 

61 

49 

59 

52 

65 
36 

70 
43 

71 
56 

71 
62 

65 
39 

MAX 
MIN 

70 

33 

76 
38 

78 
40 

73 
42 

68 

39 

62 
39 

67 
29 

71 
47 

64 
40 

55 
21 

52 

17 

55 
33 

63 
40 

64 
54 

76 
48 

77 
50 

78 

59 

82 
66 

73 
54 

60 
36 

62 
28 

57 
32 

50 
44 

67 
44 

62 
50 

67 

32 

69 

31 

67 
S3 

68 

60 

66 
36 

MAX 
MIN 

73 
44 

78 
47 

83 
53 

82 
51 

74 

52 

74 

56 

75 
47 

7S 

63 

67 
43 

58 
36 

64 

37 

68 

42 

74 
52 

70 
59 

75 
S9 

79 

63 

80 
65 

82 
68 

81 

57 

70 

38 

64 

38 

61 

45 

54 

49 

60 

49 

66 

51 

66 

39 

72 
46 

77 
58 

71 
62 

70 
39 

MAX 
MIN 

70 
43 

77 
43 

78 

55 

72 
47 

64 

45 

63 
41 

65 

35 

67 
54 

58 
36 

53 
27 

49 

28 

53 
34 

61 
48 

64 

53 

72 
56 

76 

58 

70 
57 

77 
67 

71 
51 

S8 

35 

S3 
34 

50 
43 

48 

43 

64 
46 

59 
47 

6S 

35 

68 

36 

66 

54 

68 
58 

64 

30 

MAX 
MIN 

78 

38 

79 
38 

79 
49 

74 

44 

65 
43 

64 

39 

67 

33 

68 
52 

64 
34 

60 

26 

50 

27 

53 
33 

61 
45 

64 
53 

72 
53 

78 
56 

70 
56 

75 
65 

60 

50 

57 

33 

55 

32 

52 
41 

49 

41 

63 

43 

61 
46 

68 
34 

6S 

36 

63 

52 

60 

55 

65 

32 

MAX 
MIN 

70 
40 

77 
43 

78 

52 

73 
45 

65 
46 

64 
42 

65 

37 

66 

50 

55 

34 

52 
28 

48 

27 

53 
34 

60 
47 

64 
54 

71 
56 

77 
60 

70 
57 

75 

60 

64 

42 

56 

35 

52 

35 

51 
43 

48 

43 

63 

45 

57 
41 

67 
36 

66 

39 

62 
54 

69 

59 

62 

27 

MIN 

46 

47 

70 
55 

67 
48 

63 
47 

63 

43 

63 
45 

65 

60 

54 

37 

52 
29 

50 
33 

52 

38 

58 

47 

67 
56 

70 
54 

77 
62 

70 
58 

75 
62 

64 

40 

56 

35 

50 
4'0 

51 
43 

49 
44 

58 
46 

53 

42 

63 

38 

65 
40 

66 

54 

66 
59 

60 
26 

MAX 
MIN 

71 
39 

78 
42 

79 
44 

74 
48 

70 
46 

64 

36 

68 

32 

74 

57 

60 
34 

55 
25 

53 

26 

61 
40 

73 
47 

64 

58 

75 
57 

76 

56 

75 
61 

81 
68 

72 
46 

59 
36 

65 

32 

62 

37 

49 
46 

67 
46 

58 
47 

66 

38 

71 
36 

60 

57 

68 
61 

67 

31 

MAX 
MIN 

72 
44 

80 
46 

79 
45 

73 
48 

71 
48 

65 
49 

70 

37 

74 

58 

65 
44 

56 

31 

52 

26 

59 

40 

75 
47 

69 
59 

78 
60 

75 
58 

77 
62 

80 
67 

74 

57 

61 
42 

65 
36 

62 
40 

49 

45 

68 
44 

65 
51 

67 
40 

73 
39 

71 
56 

67 
62 

66 

38 

MAX 

MIN 

76 
48 

80 
49 

85 
56 

77 
54 

74 

43 

76 
47 

77 
48 

75 
57 

64 

39 

60 

39 

64 

39 

70 
42 

75 
56 

70 
69 

82 
62 

83 
66 

80 
64 

82 
63 

75 
68 

63 

36 

69 
34 

62 
42 

67 

53 

68 

64 

70 

53 

66 

35 

76 

37 

74 
55 

75 
60 

71 
41 

MAX 

MIN 

70 
44 

72 
46 

79 
48 

84 

54 

78 

50 

75 
49 

65 
48 

70 

56 

75 
49 

66 

39 

57 
41 

58 
44 

62 
47 

70 
56 

68 
53 

77 
60 

77 
61 

75 
61 

75 
62 

72 
44 

65 
36 

65 
45 

68 

53 

72 
49 

67 

50 

65 

39 

63 
43 

70 
S3 

78 
62 

74 
60 

MAX 
MIN 

66 
28 

67 

26 

73 

29 

69 

36 

67 

31 

62 

26 

66 

25 

63 
26 

65 

28 

46 

18 

50 

13 

48 

16 

60 

25 

57 
47 

66 
37 

70 
40 

68 
46 

74 

51 

69 

42 

54 

26 

51 

22 

♦6 

28 

48 

33 

52 

39 

56 

40 

48 

20 

62 
21 

62 
25 

62 
49 

61 

38 

MAX 
MIN 

75 
47 

78 

50 

83 
59 

71 

50 

72 
47 

72 
51 

75 
47 

68 
56 

60 
40 

57 

37 

59 

37 

66 

42 

71 

52 

66 
59 

79 
63 

82 
67 

78 
66 

81 
67 

74 

54 

60 
36 

66 

37 

55 
46 

55 

50 

61 

51 

62 
46 

65 

35 

72 
41 

74 
56 

73 
62 

67 
38 

MAX 
MIN 

69 

35 

75 
31 

68 
43 

69 

45 

65 
35 

66 

30 

63 

28 

65 

52 

55 

29 

55 
17 

57 
29 

64 

29 

60 
48 

67 
52 

66 
46 

70 
43 

76 

52 

73 
58 

73 
48 

53 
28 

50 
28 

47 

36 

51 
40 

56 
45 

50 
42 

63 
26 

62 

29 

65 
49 

64 

54 

59 
23 

MAX 
MIN 

71 
46 

76 
48 

82 

53 

77 

52 

77 

51 

65 

50 

74 
41 

75 
60 

62 
45 

60 
34 

55 
33 

64 
42 

77 
48 

67 
60 

76 
58 

79 

60 

85 
68 

86 

67 

73 
61 

68 
43 

66 

36 

63 
41 

57 
48 

60 
48 

64 

53 

68 
46 

71 
40 

76 
59 

71 
64 

68 
46 

MAX 
MIN 

71 
48 

77 
50 

83 

53 

76 
57 

78 

52 

71 

53 

73 
52 

79 
61 

75 
51 

57 
39 

59 
41 

63 
45 

71 
56 

71 
61 

81 
56 

82 
63 

83 
65 

78 
63 

74 

67 

69 
46 

66 
41 

66 

51 

78 

58 

68 

53 

69 

58 

65 
44 

75 
48 

75 
62 

78 
66 

72 
48 

MAX 
MIN 

71 
47 

76 

50 

82 
53 

76 
57 

74 

52 

65 

53 

70 

52 

79 
63 

64 

49 

55 
40 

57 
44 

62 
46 

70 
58 

68 
62 

80 
58 

77 

65 

81 

65 

74 

65 

73 
61 

64 

42 

63 

39 

65 

52 

79 

56 

65 
54 

70 

50 

62 
45 

71 
46 

72 
65 

75 
67 

70 
36 

MAX 
MIN 

72 
47 

77 
42 

82 

56 

79 
48 

72 
44 

71 

60 

70 
48 

67 

57 

63 
38 

56 

32 

54 

35 

59 
41 

63 
46 

65 
53 

77 
58 

76 
66 

75 
65 

78 
64 

76 
51 

59 
36 

62 

39 

64 

42 

64 

52 

68 
36 

70 
43 

73 

32 

MAX 
MIN 

75 
50 

78 
53 

84 

57 

78 
53 

74 
48 

74 

60 

75 
60 

75 
60 

67 
42 

56 
40 

62 
43 

68 
42 

74 

65 

70 
59 

80 
65 

81 

65 

79 
64 

79 
67 

75 

57 

62 

39 

67 
39 

62 

47 

75 
63 

74 

55 

70 

50 

68 

39 

73 
44 

73 
58 

78 
64 

73 
46 

MAX 
MIN 

69 
37 

75 
34 

72 
49 

67 

37 

66 
46 

65 

35 

61 

35 

68 
47 

60 
34 

SO 
25 

53 
24 

55 
27 

58 
45 

70 
49 

70 
47 

73 

57 

68 

56 

75 
60 

72 
47 

58 
30 

52 
35 

50 

38 

52 
39 

56 
42 

56 
42 

64 

29 

65 
31 

66 
52 

67 
54 

61 
30 

MAX 
MIN 

78 
62 

6« 
48 

61 
37 

58 
39 

69 
49 

64 

50 

65 
60 

72 
63 

72 
62 

81 
65 

80 
65 

81 

60 

70 
45 

71 
38 

62 

39 

59 
44 

62 
42 

64 

52 

69 
39 

72 
48 

70 
55 

78 
65 

73 
43 

MAX 
MIN 

71 
44 

76 
46 

S3 

50 

75 

52 

76 

50 

67 
49 

72 
46 

78 
68 

76 
47 

56 

37 

58 
35 

65 
43 

6S 
60 

69 
59 

79 
54 

80 
62 

84 
67 

81 
67 

73 
62 

64 

42 

65 
34 

63 

42 

67 
51 

58 
50 

68 

55 

66 
41 

72 
41 

70 
55 

71 
65 

67 
48 

MAX 
MIN 

68 

32 

71 

33 

76 

35 

76 
36 

76 

38 

70 

32 

64 

27 

69 

33 

60 

32 

69 

20 

55 
18 

50 
20 

55 

28 

62 
49 

65 
47 

74 

51 

75 
52 

72 
57 

78 
53 

63 

33 

59 

28 

53 
33 

51 
43 

48 

43 

54 
48 

57 

30 

67 

30 

67 
30 

61 
54 

71 

52 

MAX 
MIN 

70 
37 

76 
34 

70 
49 

68 
45 

66 
46 

66 
40 

64 

38 

68 

53 

59 
34 

51 

28 

50 
22 

53 

36 

58 
45 

69 
55 

75 
53 

80 
61 

72 
54 

76 
65 

72 
45 

58 
30 

SO 
32 

50 
43 

48 
42 

58 
45 

55 
44 

67 
32 

66 

32 

69 
49 

66 

57 

62 
32 

MAX 
MIN 

70 
40 

75 
36 

73 

50 

69 
43 

66 
47 

66 

38 

65 
40 

70 
53 

64 

36 

52 
25 

60 
26 

53 
37 

57 
48 

72 
51 

74 
49 

76 

61 

72 
60 

75 

65 

74 
47 

57 
31 

55 
34 

49 

40 

52 
42 

55 

45 

55 
44 

64 

30 

66 

38 

68 
55 

67 
52 

64 

30 

MAX 

MIN 

70 
38 

75 
35 

75 

52 

68 
45 

67 
46 

65 

37 

60 

35 

68 
54 

59 
34 

57 
24 

52 
22 

55 
36 

57 
47 

72 
54 

77 
48 

52 

78 
65 

77 
62 

76 
44 

58 
29 

51 

33 

50 

39 

51 
41 

65 
47 

58 
44 

65 
28 

67 

31 

68 

50 

67 
58 

60 
31 

MAX 
MIN 

72 
35 

78 
41 

74 
45 

70 
46 

65 
40 

65 

39 

63 

32 

65 
47 

55 
33 

52 
23 

48 

20 

55 
27 

54 
41 

62 
47 

70 
41 

68 

49 

70 
50 

67 

57 

68 
43 

57 
28 

49 

29 

44 

30 

51 

37 

61 
45 

55 
41 

65 
31 

65 
32 

59 
SO 

64 

52 

56 

25 

MAX 
MIN 

78 
50 

82 
52 

85 
58 

80 
54 

76 
48 

75 
51 

78 
50 

73 
58 

66 
44 

58 
38 

59 
40 

69 
44 

76 
55 

72 
60 

85 
62 

86 
66 

82 
66 

83 
53 

78 
56 

64 
39 

67 
39 

64 
48 

59 
52 

60 

52 

68 
54 

69 
39 

75 
41 

78 
55 

75 
63 

75 

MAX 

MIN 

73 
47 

77 
42 

SO 

52 

69 
47 

71 
45 

68 

48 

71 

50 

67 

63 

59 
36 

57 
34 

56 

37 

60 
43 

65 
50 

68 

58 

77 
57 

79 
64 

77 
61 

79 
65 

65 
45 

60 

33 

59 

36 

56 
40 

55 
45 

62 
48 

58 
44 

67 

33 

71 
36 

73 
56 

71 
59 

64 

34 

MAX 
MIN 

MAX 

73 
31 

SO 

32 

79 
40 

7* 

35 

69 

37 

64 

30 

68 

23 

68 
42 

65 

30 

55 

20 

49 

IS 

54 

20 

60 
45 

65 
49 

72 
46 

79 
48 

72 
50 

77 
54 

72 
50 

59 

30 

53 
28 

50 

37 

51 
43 

61 
44 

60 
47 

68 
28 

67 
28 

61 
49 

71 
55 

62 

32 

MIN 

MAX 
MIN 

70 
36 

76 

38 

74 

56 

70 
40 

65 
41 

60 

35 

61 
33 

66 
51 

52 
31 

53 
23 

49 

29 

52 
30 

56 
44 

62 
53 

69 
SO 

70 
56 

73 
52 

69 
60 

65 
45 

53 
36 

46 

32 

48 

38 

50 
40 

58 
42 

55 
44 

6S 

35 

61 

35 

59 
51 

61 
57 

49 

47 

MAX 
MIN 

70 
39 

77 
39 

74 

53 

71 
45 

68 
44 

63 
41 

66 
37 

67 

53 

58 

37 

53 
28 

50 
29 

52 
36 

59 
45 

65 
54 

70 
52 

79 

60 

72 
58 

75 
65 

71 
47 

57 

33 

52 

32 

53 
42 

49 

42 

60 
46 

57 
46 

67 
36 

68 

37 

67 
55 

68 
58 

63 

30 

AILEY  3  E 

ALAPAM4  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA   DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA    1  NW 
AMERICUS   4  ENE 
APPLING 


ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  we  AIRPORT 
ATLANTA   KB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE   EXP  STA 


BLUE  RIDGE 
BROOKLET    I  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA   VISTA    1  SW 
CAIRO  2  NNN 
CALHOUN    EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLL  TON 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
CLAYTON    1  N 
COLQUITT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COMMERCE    1  NE 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

ay 

OI 

Month 

■age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CUTHBERT 

MAX 

It 

11 

78 

78 

60 

60 

65 

61 

53 

64 

62 

68 

73 

75 

74 

70 

69  15 

MIN 

51 

50 

46 

50 

49 

60 

41 

35 

38 

41 

52 

59 

61 

65 

68 

67 

50 

37 

38 

46 

47 

50 

49 

39 

42 

67 

62 

40 

49 

OAHLONEGA 

MAX 

74 

68 

68 

61 

69  le 

MIN 

38 

38 

45 

48 

43 

38 

33 

36 

36 

27 

28 

29 

34 

45 

51 

51 

55 

57 

44 

35 

31 

34 

39 

42 

45 

38 

34 

36 

54 

47 

40.4 

DALLAS 

MAX 

72 

76 

65 

66 

MIN 

46 

53 

53 

59 

57 

62 

46 

31 

32 

46 

42 

46 

43 

33 

31 

52 

53 

28 

DALTON 

MAX 

60 

68 

69 

67 

61. i 

MIN 

35 

37 

50 

50 

46 

37 

35 

41 

31 

27 

26 

32 

40 

50 

49 

54 

69 

62 

48 

30 

34 

41 

39 

41 

44 

29 

33 

44 

64 

37 

41.2 

DOUGLAS 

MAX 

78 

81 

67 

76 

69 

71.7 

MIN 

49 

43 

44 

42 

38 

52 

63 

52 

62 

59 

62 

60 

42 

35 

37 

52 

50 

40 

DUBLIN 

MAX 

60 

69 

80 

82 

79 

65 

66 

66 

63 

70 

71.2 

MIN 

'.S 

45 

50 

45 

49 

48 

33 

31 

33 

49 

60 

63 

65 

69 

69 

34 

40 

46 

48 

46 

56 

63 

58 

49.7 

EASTMAN  I  H 

MAX 

75 

80 

77 

80 

76 

66 

70.3 

MIN 

48 

47 

53 

50 

46 

50 

40 

61 

40 

33 

32 

43 

41 

59 

60 

63 

63 

66 

58 

37 

36 

43 

45 

47 

53 

37 

42 

59 

63 

46 

48.7 

EXPERIMENT 

MAX 

76 

79 

50 

66 

64.8 

MIN 

41 

40 

52 

44 

44 

44 

44 

65 

37 

30 

26 

38 

44 

56 

64 

56 

61 

65 

48 

42 

36 

41 

42 

46 

46 

37 

44 

55 

60 

46 

46.0 

FITZGERALD 

MAX 

76 

79 

81 

70 

69.9 

MIN 

'•6 

47 

54 

53 

49 

50 

45 

53 

44 

36 

35 

41 

51 

59 

69 

63 

64 

69 

68 

41 

36 

42 

50 

49 

53 

40 

43 

60 

63 

45 

50.3 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

78 

82 

80 

69 

70.7 

MIN 

40 

43 

42 

49 

45 

43 

36 

58 

49 

32 

33 

42 

47 

60 

53 

56 

63 

65 

66 

41 

31 

37 

51 

50 

67 

36 

36 

60 

64 

65 

48.2 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

64 

62 

81 

77 

76.1 

MIN 

44 

50 

53 

48 

50 

47 

36 

42 

44 

55 

60 

66 

62 

66 

62 

67 

43 

46 

47 

59 

68 

61 

42 

46 

59 

65 

64 

52.7 

FORSYTH  1  S 

MAX 

65 

73 

74 

76 

70 

67 

66.9 

HIN 

41 

42 

51 

48 

45 

45 

49 

53 

36 

30 

29 

39 

48 

50 

65 

62 

60 

66 

51 

39 

33 

41 

43 

46 

46 

37 

37 

55 

61 

38 

46.9 

FORT  GAINES 

MAX 

79 

62 

69 

70.4 

MIN 

50 

49 

60 

49 

46 

49 

49 

48 

38 

32 

39 

41 

63 

60 

61 

66 

67 

67 

52 

36 

35 

42 

49 

51 

51 

35 

36 

68 

61 

42 

49.1 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

70 

75 

76 

80 

72 

66 

,6» 

67.4 

MIN 

42 

43 

55 

50 

45 

46 

42 

53 

36 

30 

32 

41 

48 

58 

66 

63 

63 

68 

44 

36 

36 

42 

46 

47 

38 

32 

38 

66 

60 

27 

46.6 

GAINESVILLE 

MAX 

70 

72 

60 

62.7 

MIN 

40 

40 

53 

44 

44 

39 

36 

61 

37 

28 

30 

33 

45 

47 

63 

57 

57 

62 

45 

33 

33 

39 

41 

46 

45 

33 

38 

52 

66 

27 

42.8 

GLENNVILLE 

MAX 

64 

66 

78 

63 

81 

69 

70.1 

MIN 

44 

48 

50 

53 

50 

50 

41 

58 

47 

37 

36 

41 

50 

60 

68 

62 

68 

67 

62 

41 

36 

42 

51 

50 

53 

39 

41 

59 

64 

46 

50.1 

GREENSBORO 

MAX 

61 

79 

78 

67 

66.3 

MIN 

40 

40 

52 

46 

46 

42 

38 

55 

39 

29 

26 

39 

46 

57 

64 

61 

61 

69 

63 

36 

33 

40 

44 

44 

50 

33 

41 

57 

59 

34 

45  .S 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

76 

70 

65 

62 

65 

78 

77 

70 

68 

66.8 

MIN 

44 

42 

53 

46 

44 

43 

46 

48 

35 

29 

30 

38 

54 

61 

61 

65 

47 

31 

44 

41 

41 

36 

41 

62 

60 

35 

44.8 

GRIFFIN 

MAX 

78 

73 

71 

69 

68 

56 

58 

60 

66 

75 

79 

77 

77 

60 

60 

64 

65 

67 

68 

66 

61 

65.1 

MIN 

45 

45 

54 

45 

47 

44 

45 

55 

37 

31 

30 

39 

45 

57 

54 

63 

62 

66 

46 

34 

40 

43 

43 

46 

46 

37 

43 

54 

59 

32 

46.3 

HARTWELL 

MAX 

53 

79 

76 

62 

66.1 

MIN 

40 

45 

53 

46 

45 

41 

34 

51 

35 

25 

25 

31 

43 

52 

53 

55 

55 

62 

48- 

35 

34 

40 

42 

45 

45 

34 

36 

52 

56 

39 

43.2 

HAWKINSVILLE 

MAX 

79 

88 

70.7 

MIN 

42 

41 

49 

52 

44 

46 

41 

61 

40 

32 

33 

43 

50 

58 

60 

62 

62 

56 

39 

36 

34 

40 

49 

51 

34 

37 

57 

61 

46.5 

HELEN 

MAX 

54 

67 

68 

56 

60.1 

MIN 

36 

36 

39 

45 

40 

37 

30 

33 

36 

25 

20 

19 

31 

46 

42 

47 

61 

62 

48 

35 

29 

30 

41 

43 

46 

37 

36 

40 

52 

52 

38.5 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

80 

65 

72 

75 

63 

59 

63 

79 

80 

62 

52 

70.1 

MIN 

47 

48 

53 

52 

44 

49 

48 

50 

40 

39 

36 

42 

55 

60 

60 

65 

66 

67 

58 

36 

36 

43 

54 

53 

55 

34 

39 

53 

63 

37 

49.4 

HOMERVILLE 

MAX 

81 

87 

86 

78 

73 

73.9 

MIN 

44 

46 

53 

49 

47 

48 

45 

46 

47 

36 

41 

44 

47 

56 

66 

62 

65 

64 

63 

40 

34 

43 

51 

58 

51 

39 

40 

61 

60 

49 

49.4 

IRWINTON 

MAX 

MIN 

JASPER 

MAX 

70 

56 

67 

66 

68 

60 

60.0 

MIN 

40 

41 

35 

43 

44 

35 

35 

11 

35 

28 

29 

34 

37 

48 

51 

52 

57 

60 

45 

31 

32 

40 

42 

42 

43 

37 

37 

40 

56 

44 

41 .2 

JESUP  8  S 

MAX 

82 

82 

82 

82 

70 

72.7 

MIN 

38 

40 

43 

49 

44 

45 

39 

60 

46 

37 

36 

44 

52 

59 

52 

60 

63 

67 

66 

40 

'1 

39 

55 

52 

58 

36 

36 

58 

54 

50 

48.5 

LAFAYETTE 

MAX 

69 

68 

69 

56 

30 

58 

59 

61.7 

MIN 

27 

24 

52 

46 

44 

37 

33 

48 

32 

27 

23 

29 

46 

51 

39 

55 

58 

62 

45 

30 

32 

40 

45 

48 

43 

29 

31 

55 

52 

29 

40.4 

LA  GRANGE 

MAX 

76 

76 

77 

t! 

66.3 

MIN 

42 

41 

52 

44 

43 

43 

44 

54 

36 

27 

27 

37 

46 

57 

56 

62 

59 

66 

47 

31 

35 

42 

43 

46 

46 

31 

35 

54 

69 

34 

44.5 

LOUISVILLE 

MAX 

74 

60 

61 

67 

68.4 

MIN 

41 

43 

50 

49 

45 

44 

32 

58 

39 

26 

30 

41 

47 

68 

56 

61 

62 

66 

56 

36 

34 

40 

45 

46 

52 

37 

39 

57 

62 

44 

46.7 

LUMBER  CITY 

MAX 

72 

76 

68 

74 

61 

58 

59 

78 

71 

64 

69 

69.2 

MIN 

39 

38 

38 

46 

41 

43 

36 

37 

41 

31 

29 

34 

41 

52 

57 

60 

63 

62 

40 

33 

34 

40 

49 

50 

37 

35 

40 

61 

56 

43.6 

LUMPKIN   2  NE 

MAX 

60 

78 

73 

68.7 

MIN 

48 

49 

47 

46 

44 

43 

49 

46 

37 

32 

34 

40 

38 

61 

63 

66 

49 

46 

52 

33 

32 

33 

45 

45 

47 

36 

38 

45 

44 

23 

43.5 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

61 

77 

80 

70 

66 

66.0 

MIN 

44 

44 

52 

50 

45 

48 

40 

54 

38 

31 

34 

43 

49 

59 

57 

64 

65 

66 

45 

37 

36 

43 

45 

46 

44 

36 

39 

59 

62 

30 

46.9 

MARSHALLVILLE 

MAX 

62 

76 

72 

68 

70 

68 

64 

55 

50 

65 

75 

75 

69 

67.6 

MIN 

44 

45 

53 

63 

60 

70 

55 

35 

36 

43 

45 

47 

61 

36 

40 

57 

61 

40 

METTER 

MAX 

71 

76 

62 

78 

75 

71 

72 

71 

65 

57 

53 

63 

77 

72 

73 

79 

83 

82 

76 

67 

66 

64 

55 

62 

66 

68 

70.1 

MIN 

43 

46 

51 

52 

51 

49 

42 

59 

43 

36 

34 

42 

45 

57 

59 

62 

5  5 

65 

60 

39 

31 

43 

47 

47 

52 

39 

40 

57 

64 

45 

46.8 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

71 

77 

81 

74 

74 

67 

70 

74 

66 

65 

53 

60 

72 

70 

77 

80 

76 

64 

73 

67 

MIN 

41 

43 

51 

50 

47 

46 

36 

56 

44 

30 

29 

42 

46 

57 

57 

61 

61 

61 

59 

38 

36 

43 

46 

46 

62 

39 

39 

58 

63 

43 

47.5 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

68 

70 

76 

80 

71 

72 

64 

69 

69 

59 

54 

53 

58 

64 

66 

72 

78 

76 

60 

64 

60 

62 

57 

50 

66 

56 

67 

69 

66 

69 

66.2 

MIN 

40 

37 

38 

44 

42 

42 

35 

35 

40 

27 

27 

30 

40 

45 

56 

58 

59 

61 

58 

36 

31 

32 

35 

44 

46 

34 

33 

34 

57 

41.8 

MILLEN 

MAX 

75 

80 

85 

78 

78 

70 

74 

75 

68 

66 

55 

63 

76 

70 

74 

77 

82 

84 

76 

68 

68 

66 

57 

67 

63 

69 

73 

74 

71 

67 

71  .4 

MIN 

40 

44 

45 

49 

45 

45 

35 

58 

40 

29 

31 

40 

48 

59 

67 

60 

62 

66 

60 

38 

34 

40 

46 

46 

50 

39 

38 

59 

62 

45 

47.0 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

78 

77 

72 

69 

65 

67 

67 

57 

53 

51 

53 

61 

66 

73 

80 

78 

76 

72 

69 

55 

55 

50 

64 

60 

67 

69 

67 

70 

67  1 

66. S 

MIN 

30 

29 

38 

41 

35 

34 

36 

44 

27 

22 

16 

34 

39 

61 

43 

48 

52 

62 

51 

28 

26 

30 

40 

42 

48 

26 

25 

46 

61 

32  j 

1 

37.5 

r«fer«ac«  notea 
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Tabl*  S-ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1957 


Day    Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MORGAN 

MAX 

78 

81 

62 

66 

63 

55 

61 

65 

65 

73 

75 

72 

71 

69 

.7 

MIN 

54 

34 

33 

43 

53 

62 

62 

65 

66 

66 

63 

36 

36 

45 

49 

50 

50 

33 

39 

59 

62 

41 

49 

•  6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

73 

76 

82 

74 

73 

72 

75 

74 

49 

61 

81 

62 

73 

71 

>1 

MIN 

47 

4B 

5* 

53 

46 

50 

47 

62 

44 

38 

40 

41 

S3 

59 

99 

62 

62 

67 

58 

46 

39 

46 

52 

52 

57 

39 

42 

59 

63 

44 

51 

.0 

NAMUNTA 

MAX 

72 

76 

78 

70 

73 

76 

73 

68 

82 

80 

66 

83 

74 

73 

•  9 

MIN 

40 

52 

45 

48 

42 

60 

35 

49 

54 

61 

53 

61 

67 

65 

62 

40 

32 

40 

57 

54 

54 

38 

39 

40 

NASHVILLE 

MAX 

73 

77 

84 

79 

77 

75 

76 

75 

67 

58 

63 

70 

73 

68 

61 

79 

81 

63 

67 

70 

71 

72 

•  9 

MIN 

43 

43 

51 

51 

44 

49 

45 

63 

43 

38 

33 

42 

53 

59 

52 

62 

60 

62 

62 

61 

41 

43 

46 

52 

62 

37 

51 

99 

63 

41 

49 

NENINGTON  2  SSW 

MAX 

72 

SO 

83 

76 

69 

73 

76 

56 

61 

63 

55 

66 

64 

66 

70 

76 

71 

67 

70 

•  0 

47 

49 

48 

45 

36 

58 

44 

34 

31 

41 

48 

59 

58 

61 

68 

68 

60 

41 

33 

38 

47 

47 

52 

37 

36 

59 

64 

46 

48 

•  1 

NENNAN 

MAX 

71 

77 

72 

70 

62 

65 

68 

69 

70 

62 

64 

•  8 

MIN 

42 

42 

52 

43 

46 

42 

46 

54 

35 

29 

29 

36 

46 

56 

52 

63 

61 

67 

46 

31 

38 

44 

42 

46 

45 

34 

42 

94 

60 

31 

49 

•  1 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 

73 

77 

70 

77 

80 

72 

72 

70 

68 

•  3 

MIN 

44 

43 

55 

49 

44 

50 

46 

54 

38 

33 

36 

38 

50 

58 

59 

64 

65 

66 

52 

36 

36 

43 

45 

49 

50 

34 

40 

96 

62 

38 

47 

•  9 

QU I  THAN 

MAX 

75 

79 

81 

85 

73 

77 

76 

78 

80 

99 

65 

70 

81 

80 

79 

74  lO 

MIN 

45 

41 

43 

41 

44 

47 

48 

51 

49 

40 

36 

42 

43 

58 

57 

59 

60 

64 

63 

36 

36 

37 

39 

54 

56 

36 

36 

46 

61 

98 

47 

* 

ROME 

MAX 

71 

79 

77 

68 

66 

63 

60 

54 

57 

57 

69 

69 

61 

64 

8 

MIN 

38 

37 

53 

47 

48 

38 

38 

50 

37 

26 

24 

36 

48 

52 

48 

59 

56 

64 

46 

32 

34 

41 

40 

42 

42 

30 

33 

53 

57 

30 

ROME  MB  AIRPORT 

MAX 

69 

76 

67 

65 

6 1 

69 

68 

56 

62 

3 

MIN 

36 

34 

53 

47 

47 

37 

36 

46 

28 

27 

23 

31 

49 

53 

46 

57 

57 

57 

34 

26 

32 

40 

40 

42 

35 

26 

31 

51 

54 

24 

SANOERSVILLE 

MAX 

71 

79 

82 

74 

73 

70 

98 

67 

73 

76 

75 

60 

67 

67 

65 

67 

MIN 

41 

42 

49 

49 

47 

46 

37 

57 

36 

29 

28 

41 

47 

54 

94 

54 

60 

66 

56 

37 

35 

40 

45 

47 

52 

37 

38 

67 

67 

39 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

74 

76 

86 

77 

73 

66 

69 

77 

71 

56 

57 

60 

71 

68 

77 

78 

76 

68 

70 

5 

MIN 

54 

50 

52 

60 

54 

56 

58 

62 

50 

40 

44 

46 

57 

61 

57 

64 

64 

65 

66 

45 

40 

49 

57 

63 

59 

45 

47 

63 

66 

51 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

72 

78 

83 

76 

77 

65 

72 

78 

68 

57 

58 

61 

73 

7 1 

79 

83 

63 

80 

67 

63 

66 

65 

70 

2 

MIN 

40 

44 

43 

49 

44 

43 

36 

56 

45 

32 

34 

42 

49 

53 

53 

56 

63 

66 

68 

40 

30 

36 

46 

49 

45 

35 

35 

61 

65 

32 

SAVANNAH  KB  AP 

MAX 

73 

77 

83 

76 

76 

63 

71 

78 

64 

96 

57 

65 

72 

78 

81 

79 

61 

68 

69 

8 

MIN 

43 

47 

49 

51 

49 

45 

41 

60 

41 

34 

35 

42 

5C» 

58 

56 

59 

66 

67 

55 

41 

34 

40 

50 

48 

47 

38 

40 

62 

65 

33 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

73 

76 

67 

6 1 

6 1 

60 

67 

67 

9 

40 

53 

58 

56 

56 

63 

50 

42 

43 

48 

55 

60 

56 

61 

63 

64 

67 

41 

41 

54 

53 

60 

57 

54 

61 

64 

55 

SURRENCY 

MAX 

72 

79 

83 

81 

76 

75 

75 

77 

73 

58 

53 

66 

74 

68 

60 

79 

64 

62 

75 

66 

65 

66 

67 

70 

71 

9 

MIN 

42 

42 

46 

52 

46 

45 

39 

59 

46 

37 

35 

41 

51 

58 

55 

60 

65 

66 

61 

32 

39 

51 

51 

56 

37 

38 

60 

63 

49 

SVAINSBOOO 

MAX 

71 

78 

82 

75 

75 

70 

73 

71 

66 

71 

67 

72 

78 

61 

62 

75 

65 

67 

69 

69 

68 

72 

7 

MIN 

44 

46 

51 

52 

50 

49 

40 

30 

48 

60 

58 

63 

62 

68 

59 

49 

TALBOTTON 

MAX 

M  IN 

TALLAPOOSA  2  NNH 

MAX 

71 

74 

76 

67 

71 

60 

69 

65 

50 

56 

61 

72 

74 

61 

65 

2 

MIN 

32 

30 

54 

45 

41 

38 

34 

54 

45 

20 

24 

36 

45 

55 

55 

62 

56 

62 

44 

27 

29 

42 

42 

44 

42 

26 

28 

49 

58 

26 

41 

THOMASTON  2  S 

MAX 

73 

78 

80 

78 

72 

70 

67 

66 

61 

58 

59 

58 

65 

66 

76 

66 

67 

6 

MIN 

39 

39 

53 

49 

44 

46 

40 

51 

40 

34 

31 

40 

46 

58 

51 

61 

61 

64 

53 

34 

34 

45 

40 

52 

49 

39 

35 

50 

60 

36 

45 

8 

TMOMASVILLE 

MAX 

76 

78 

83 

72 

74 

74 

74 

77 

65 

5  5 

65 

70 

73 

73 

82 

81 

81 

64 

70 

76 

75 

72 

9 

MIN 

46 

48 

53 

55 

46 

46 

47 

48 

41 

35 

41 

41 

54 

58 

57 

62 

62 

65 

55 

39 

34 

44 

53 

54 

66 

36 

37 

53 

63 

45 

49 

1 

THOMASVILLE  «B  CITY 

MAX 

76 

78 

84 

72 

74 

75 

77 

75 

61 

55 

63 

68 

74 

65 

82 

60 

79 

67 

71 

7 

MIN 

52 

56 

£2 

56 

90 

52 

91 

63 

46 

40 

44 

44 

55 

59 

60 

66 

65 

66 

51 

42 

42 

50 

55 

55 

45 

41 

49 

61 

64 

36 

52 

7 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

74 

73 

77 

84 

71 

76 

72 

75 

60 

57 

61 

69 

70 

64 

76 

80 

81 

70 

70 

1 

MIN 

42 

42 

48 

52 

43 

50 

47 

53 

39 

38 

37 

41 

46 

54 

59 

62 

64 

66 

69 

36 

35 

41 

48 

51 

52 

34 

41 

52 

63 

57 

46 

4 

TOCCOA 

MAX 

73 

79 

79 

74 

49 

70 

76 

61 

63 

7 

41 

47 

53 

47 

38 

40 

35 

50 

37 

29 

27 

32 

45 

48 

51 

53 

56 

61 

49 

34 

33 

37 

42 

49 

45 

35 

35 

52 

56 

29 

42 

6 

VALDOSTA  *  NW 

MAX 

74 

78 

73 

76 

73 

68 

70 

82 

64 

79 

70 

66 

76 

72 

73 

0 

MIN 

43 

44 

49 

45 

42 

44 

46 

62 

45 

34 

42 

42 

55 

59 

56 

62 

62 

67 

59 

39 

35 

44 

56 

64 

60 

36 

40 

60 

63 

47 

49 

6 

KARRENTON 

MAX 

71 

78 

70 

67 

70 

65 

66 

3 

41 

48 

46 

47 

45 

38 

54 

38 

27 

28 

40 

46 

57 

54 

60 

62 

66 

56 

35 

34 

39 

44 

44 

51 

35 

40 

50 

61 

36 

45i 

5 

WASHINGTON 

MAX 

67 

70 

78 

67 

61 

67 

«8 

68 

63 

74 

76 

57 

65 

66 

68 

64 

3 

MIN 

40 

41 

43 

47 

46 

42 

34 

33 

38 

27 

23 

24 

36 

45 

54 

56 

62 

61 

59 

37 

35 

36 

41 

43 

46 

37 

34 

36 

66 

58 

42 

3 

WAVCROSS 

MAX 

73 

77 

74 

82 

72 

73 

0 

50 

53 

46 

48 

44 

60 

47 

37 

39 

44 

54 

52 

54 

66 

66 

66 

67 

41 

36 

41 

66 

63 

65 

39 

40 

60 

66 

46 

50 

9 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

71 

77 

81 

78 

75 

69 

70 

74 

67 

98 

97 

61 

72 

69 

74 

74 

79 

81 

76 

65 

65 

64 

57 

65 

65 

66 

70 

72 

70 

68 

69  • 

7 

MIN 

39 

43 

43 

49 

45 

44 

34 

93 

41 

28 

28 

33 

44 

57 

97 

59 

60 

66 

59 

38 

34 

39 

44 

44 

50 

39 

38 

51 

61 

44 

49  • 

5 

WEST  POINT 

MAX 

7* 

7« 

82 

71 

68 

70 

67 

»» 

64 

99 

93 

97 

64 

67 

78 

82 

74 

79 

76 

61 

56 

54 

52 

62 

60 

68 

69 

70 

72 

68 

67 

3 

MIN 

39 

91 

44 

44 

45 

44 

91 

36 

27 

29 

40 

47 

98 

97 

63 

66 

68 

49 

32 

34 

43 

44 

48 

46 

31 

34 

51 

57 

40 

49 

5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

MIN 

•••  r«r«r«BC«  Bot«B  folltfvlM  ttatloa  latex. 

-  IRfi  - 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEOBQIA 
NOVKHBEB  19S7 


Day  of  month 


otabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

AIXATOONA  DAU  2 

EVAP 

.04 

.05 

.08 

■°A 

.10 

.08 

.07 

.07 

.16 

.06 

.14 

.14 

.06 

.11 

.06 

.09 

.05 

.15 

.18 

.22 

* 

* 

* 

.69 

* 

* 

.13 

.09 

• 

.03 

2.31 

WIND 

44 

SO 

20 

43 

60 

43 

41 

79 

74 

75 

97 

98 

130 

127 

43 

43 

35 

28 

75 

65 

45 

IS 

86 

15 

29 

55 

42 

44 

44 

24 

1689 

ATHKRS  COL  Or  AGRI 

EVAP 

.12 

.18 

.20 

.09 

.12 

.23 

.00 

.09 

.23 

.12 

.08 

.10 

.10 

.09 

.05 

- 

- 

.24 

- 

.16 

.01 

- 

- 

.05 

- 

.03 

.15 

- 

- 

- 

- 

WIND 

81 

41 

62 

22 

28 

32 

18 

92 

83 

90 

47 

38 

50 

72 

46 

20 

42 

50 

114 

85 

14 

26 

43 

28 

57 

22 

21 

78 

94 

87 

1583 

EXPERIHEKT 

EVAP 

- 

.22 

.11 

.07 

.13 

.11 

.12 

.15 

.12 

.16 

.08 

.14 

.14 

.12 

.04 

.06 

.07 

.05 

- 

.18 

.08 

.05 

.03 

- 

.09 

.09 

.08 

.02 

.13 

B3.02 

WIND 

27 

30 

70 

45 

53 

42 

40 

68 

100 

77 

38 

130 

40 

95 

52 

40 

35 

55 

126 

24 

85 

17 

60 

80 

38 

77 

1747 

HOGCARDS  KILL 

EVAP 

.07 

.10 

.10 

.10 

.13 

.09 

.09 

.06 

.07 

.15 

.07 

.09 

.04 

.16 

.05 

.05 

.06 

.01 

.13 

.11 

.06 

.06 

.01 

.02 

.02 

.09 

.06 

.00 

.06 

.37 

2.48 

WIND 

9 

S 

16 

23 

24 

15 

11 

10 

27 

37 

19 

27 

22 

31 

7 

6 

8 

8 

44 

31 

12 

10 

20 

12 

17 

31 

8 

6 

12 

35 

547 

MAX 

81 

81 

85 

79 

74 

75 

75 

71 

67 

59 

63 

67 

72 

67 

79 

79 

81 

81 

77 

66 

65 

57 

60 

63 

66 

64 

70 

73 

73 

60 

70.9 

VIN 

55 

58 

59 

58 

53 

56 

55 

62 

50 

43 

43 

47 

58 

64 

85 

70 

71 

72 

66 

45 

43 

47 

57 

57 

80 

44 

45 

60 

67 

36 

55.5 

ROUS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.09 

.05 

.08 

.11 

.09 

.09 

.01 

.11 

* 

« 

.33 

.11 

.05 

.08 

.03 

.02 

.09 

.12 

.09 

« 

* 

• 

.05 

.05 

.08 

.05 

.02 

.01 

1.87 

WIND 

10 

7 

10 

21 

41 

32 

12 

74 

18 

54 

20 

38 

41 

75 

29 

15 

7 

5 

99 

36 

19 

4 

29 

7 

19 

31 

6 

32 

9 

16 

816 

TirTON  EXP  STATION 

EVAP 

.11 

.10 

.10 

.12 

.11 

.11 

.09 

.08 

.06 

.16 

.10 

.10 

.07 

.03 

.03 

.05 

.10 

.05 

.14 

.14 

.08 

.08 

.02 

.08 

.03 

.09 

.05 

.04 

.05 

.08 

2.41 

WIND 

12 

10 

14 

20 

16 

11 

10 

38 

42 

46 

27 

30 

26 

57 

23 

IS 

18 

18 

91 

39 

14 

9 

20 

8 

28 

39 

8 

13 

20 

82 

785 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Time 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EXPERIUENT 

4  INCHES  (1) 

lOAH 
4PH 

57 
63 

58 

56 
62 

55 
60 

60 
59 

50 
54 

44 

52 

44 
49 

46 

50 

48 

52 

54 
57 

54 
62 

60 

60 
64 

64 

67 

60 
50 

50 
58 

SO 
49 

49 

51 

50 
56 

53 

46 

53 

46 

54 

54 

57 

57 
53 

53 
56 

0 
0 

4  INCHES  (2) 

lOAU 
4PU 

58 
64 

59 

55 
62 

54 
62 

58 
62 

52 
56 

48 
54 

46 
51 

47 
51 

50 
54 

55 
58 

55 
62 

59 

62 
65 

65 
68 

62 
54 

53 
57 

S3 
S2 

51 
53 

52 
56 

54 

48 
54 

48 

55 

55 

57 
57 

57 
55 

34 

57 

3 
4 

4  INCHES  (3) 

lOAH 
4PH 

57 
60 

58 

57 
59 

57 
60 

58 
59 

55 
56 

53 
52 

52 
53 

51 
53 

52 
S3 

54 
56 

55 
58 

58 

60 
62 

62 
63 

60 
61 

56 
57 

54 
54 

51 
52 

S3 
SS 

54 

51 
53 

51 
53 

55 

57 
57 

57 
56 

55 
56 

3 
5 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

VAX 
VIN 

67 
56 

67 
54 

69 

57 

73 
61 

70 
56 

71 

58 

69 
58 

70 
58 

70 

55 

64 

52 

61 
52 

61 
52 

64 

52 

66 
58 

63 
61 

76 
68 

69 
54 

60 
49 

60 

50 

56 
55 

58 
55 

61 

50 

62 
49 

59 
49 

63 
56 

66 
62 

68 
82 

65 
55 

3 
S 

6  INCHES 

VAX 
VIN 

68 
64 

68 
63 

68 
65 

69 
64 

69 

65 

68 

65 

68 

65 

68 
66 

68 
64 

66 
62 

64 
61 

64 
61 

65 
61 

65 
63 

65 
64 

87 
64 

69 
68 

71 
70 

72 
70 

71 
64 

66 
60 

63 
60 

61 

60 

61 

60 

63 
61 

64 

59 

62 
58 

62 
58 

65 
62 

66 
64 

66 
63 

2 
0 

Experiment  -  Soil  Type:     Cecil  Sandy  Loam. 

(1)  Corn  area  planted  to  oats  10/10/57. 

(2)  Alfalfa. 

(3)  Sod. 


Tlfton  Exp  Station  -  Soil  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  ^ass  sod. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
NOVEMBER  1957 


GEORGIA 


STATUTC  WILC$ 


BlftckTllle  3        8.  C 

o- 


-o 

Buberg,  S.  C. 


O    •     9    Pncipitaflcr  otify 
0  Pnctpltotiett,  Mfoeog» 

•O-  Prwclp/totiof  and  TtmpfnjMt  LAaoat  •  ■  r^, 

Pi9Cipifotiof>,  Ttmfientvft  ottd  Evopentlon 

Typt  of  90f»  O 
•  ffteora/ff.      9  afff*>  fyp^ 

 I  


^  tevlMd  rape.  Cfc«tt>Boog»,  T*M.  1/5T 


iBollneB  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will  be  available 

in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
NOVEMBER  1957 


Isollnes  «xe  drawn  through  points  of  approxlutely  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEOItOIA 
NOVEMBCfl  1957 


Ola  It  on 

Index  No. 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
Time 

vjoserver 

f 

Reter 

lo 
1  ablet 

btalion 

Index  No.  | 

County 

( 

»  e 

3  ^ 

5  5 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Reler 

To 
Tables 

p. 

Precip.! 

Temp 

Precip. 

*eS£VlLLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

63  18 

240 

8A 

GEORGE    Hi  OOWDY 

GREENVILLE  2  w 

1919 

MERI WEATHER 

84  4  9 

020 

4P 

4P 

9  9 

J 

A0AIR5VILLE 

BARTOW 

GRIFFIN 

9  5 

AOEL 

COOK 

9ROOK S  ALDERMAN 

HAMILTON  4  W 

AILEY  3  E 

HDNTSOMERY 

WTOMfiV  FR5TRY  UNIT 

2 

3  9  6  T 

HARALSON 

COWETA 

6  33  14 

MRS.  RUTH  Ti  GABLE 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

»0Y   E.  HOLLAND 

2 

3  9  7 

HARTWELL 

HART  1 

4  )4  21 

2  5 

85 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

0 

31  39 

B4  10 

210 

TP 

TA 

FRANK  Si  ORTON 

HARTWELL  6  E 

4138 

82  50 

890 

ALL A TOON A  0AM  2 

BARTOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAMKINSVILLE 

7A 

ALMA  CA*  AIRPORT 

CIVIL  AEROa  AOM« 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

MID 

C 

ALPHARETTA  1  NW 

FULTON 

ELI  e.  GRIMES 

2 

3  9  1 

HELEN 

WHITE 

1  94  42 

JOHN  F*  GREER 

2 

3  5 

AMERICUS  4  ENE 

SUMTER 

BLANCHE  Si  RHYNE 

2 

3  9  7 

HEMP TOWN  GAP 

UNION 

7  34  92 

84  0  6 

2100 

aA 

TVA-131 

AMERICUS  EXP  STA  MIST 

0238 

SUMTER 

6 

32  06 

84  16 

490 

•IID 

Li  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

83  48 

1990 

7A 

ANTIOCH 

UNION 

rVA-T90 

HOGGARDS  MILL 

APPLING 

COLUMBIA 

MRS  ANNIE  CRAWFORD 

HOMERV ILLE 

3  9 

ASHBURN 

TURNER 

CITY  OF  ASHBURN 

2 

3  9  ; 

IRWINTON 

WILKINSON  1 

0  32  4« 

GEORGE  A.  HILLSMAN 

2 

ATHENS 

CLARKE 

PROFi   E.    S.  SELL 

2 

3  5  7 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

9  33  19 

91 

420 

MID 

&A.  POWER  COMPANY 

c 

ATHENS  COL  Of  AGRl 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

689 

CP 

6P 

COLLEGE  EXP  STATION 

JASPER 

4648 

64  28 

1900 

7A 

TA 

3  9 

7  C 

ATHENS  HB  AIRPORT 

Ji  S>   WEATHER  BUREAU 

■IID 

c 

ATKINSON   1  ■ 

brantlev 

>4RSi  CATNLAEEN  SMlTh 

JESUP  8  S 

3  5 

ATLANTA  eOLTON 

FULTON 

■iENRY  T.  BARNETT 

JOHNTOWN 

DAWSON 

9  34  31 

MISS  MAMIE   L  FAUSen 

C 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

FULTON 

J>S>  WEATHER  BUREAU 

2 

3   5  7 

JONESBORO 

CLAYTON 

6  33  31 

84  21 

930 

*A 

E*  Ji   SWlNTi  SR. 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

04«i 

14 

33  22 

81  50 

143 

I4ID 

410 

LI)S*  WEATHER  BUREAU 

KENSINGTON 

iB02 

89  22 

850 

TA 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

KINGSTON 

720 

8A 

SAINaRIDGE 

OECATUR 

SIDNEY  R<  MULLEN 

LAFAYETTE 

3  9 

7  C 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

WS.  ESTELLE  GROGAN 

LA  GRANGE 

TROUP 

3  33  02 

PAUL  Bi  SMITH 

2 

3  9 

7  C 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

MRS.  H.   E.  WARMACK 

LEXINGTON 

OGLETHORPE  1 

4  33  52 

83  0 

720 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

C 

BELLVILLE 

07BT 

EVANS 

11 

32  09 

ei  58 

189 

HID 

LIME  BRANCH 

5192 

85  16 

890 

MID 

C 

BLACKBEARO  ISLAND 

MC  INTOSH 

U<S*F1SH  *  WLOF  SVC 

LINCOLN TON 

BA 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

LITTLE  HIGHTOHER 

BLAKELY 

EARLY 

DR.   J.  G.  STANOIFER 

2 

3  5  7 

LOUISVILLE 

JEFFERSON  1 

.  33  00 

■JESeiT  BAKER 

2 

3  9 

BLUE  ftlOGE 

FANNIN 

P.  a.  CARRUTH 

2 

3  5  T 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

0  31  55 

82  41 

190 

8A 

8A 

M.  ALEX  JERNIGAN 

2 

3  9 

7 

BLUE  RIDGE  RESVR  0AM 

102Q 

FANNIN 

7 

34  93 

84  17 

1960 

9A 

LUMPKIN  2  NE 

5394 

84  47 

495 

8A 

84 

3  9 

7  C 

BOWMAN 

ELBERT 

MRS*  CHENDOLYN  BROWN 

MACON  WB  AIRPORT 

3  9 

7  C 

BRASSTOWN  BALO 

TOWNS 

3  9 

7 

BROOKLET  1  H 

BULLOCH 

M.  C4  CROMLEY 

2 

3  5  7 

MAYSVILLE 

JACKSON  1 

0  34  15 

EARL  L.  SAILERS 

BRUN5MICK 

GLYNN 

* 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2 

3  9  7 

METTER 

9811 

CANDLER  1 

1   32  24 

82  04 

120 

5P 

9P 

:ITY  OF  METTER 

2 

3  9 

BRUNSNICK  CAA  AP 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

ai  23 

^* 

■110 

<<I0 

CIVIL  AERO*  ADM* 

MIOVILLE 

9858 

82  14 

186 

BA 

BUENA  VISTA   1  S« 

MARION 

GA.  FORESTRY  COMM 

MIOVILLC  EXP  STA 

BURTON  OAH 

MILLEOGEVILLE 

BUTLER 

TAYLOR 

THOMAS  F,  MATHEWS 

MILLEN 

JENKINS  1 

32  48 

>4ARK  G.  MC  COMB 

2 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

BA 

EDWIN  S,    EPSTEIN.  JR 

MILLHAVEN  8  E 

SCREVEN  1 

!>  32  56 

100 

MR.  DORIS  A.  HART 

CAIRO  2  NNM 

1463 

8 

30  54 

84  13 

265 

6P 

6P 

■It  Oi  BELCHER 

MONROE 

99TI 

83  43 

760 

6P 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

MW  GA*  EXP*  STATION 

MONTEZUMA   1  NE 

CAMILLA 

JAMES  8.  SPENCE 

MONTICELLO  2  NW 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

>OST  ENGINEERS 

2 

3  9  7 

MORGAN 

CALHOUN 

6  31  32 

CALHOUN  PUB  WKS  CAMP 

2 

CANTON 

CHEROKEE 

C.  a.  TEASLEY 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT  1 

b  31  10 

»AOIO  STATION  MMTM 

2 

3  9 

CARLTON  BRIDGE 

lAOl 

ELBERT 

14 

34  0* 

82  59 

490 

8A 

aA 

MOUNT  VERNON  3  MNH 

5128 

82  38 

195 

7A 

Li    Ci  REYNOLDS 

CARNESVILLE  4  NE 

fRanxlin 

JOHN  W*  CARI?OLL 

NAHUNTA 

BRANTLEY  1 

3  9 

CARROLLTON 

CARROLL 

CITY  OF  CARROLLTON 

NASHVILLE 

CARTERS 

MURRAY 

4ALPH  M,  MESSER 

NEEL  GAP 

UNION^ 

'    34  44 

rVA-135 

CARTERSVILLE 

BARTON 

5P 

CITY  OF  cartebsvilh 

2 

3  5  7 

NEWINGTON  2  SSW 

SCREVEN  1 

32  34 

MRS  WM  V  LANCASTER 

2 

CARTERSVILLE  S  SW 

1A70 

BARTOW 

' 

34  09 

64  50 

689 

7A 

iRANVEL  P.  TaTUM 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3  33  22 

84  49 

990 

6P 

TA 

JAMES  Oi   HARDIN*  JR 

3  9 

7 

CAVE  SPG5  4  SSW 

POLK 

WILLIAM  Wt  8ARNET 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

BAKER 

EMORY  UNI   FLD  STA 

CEOARTOWN 

POLK 

NOON TOO TLA  CHEEK 

FANNIN 

CMATSWORTM    1  H 

HURRAY 

HLLIAM  L.  ELROD 

C 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

3  34  00 

MRS.  M*  H,  OEMPSEY 

CMICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

UiSi  OEPT  INTERIOR 

PATTERSON 

PIERCE  1 

3  31  23 

C^.  FORESTRY  COMM. 

CMOESTOE 

1«27 

UNION 

34  4B 

83  54 

1900 

aA 

PEARSON 

6879 

ATKINSON  I 

3  31  18 

82  51 

205 

MID 

ZOUNTY  AGENT 

C 

CLAYTON  1  N 

RABUN 

JARRELL  H*  BREWER 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SUMTER 

5  32  03 

BRANCH  EXP  STATION 

CLERMONT  3  SM 

HALL 

PRESTON 

WEBSTER 

CLEVELAND 

WHITE 

MARY  Li  SUTTON 

QUI THAN 

BROOKS  1 

<   30  47 

EMERSON  Wi  BROWNE 

2 

COLQUITT 

MILLER 

CITY  OF  COLQUITT 

2 

3  9  7 

RESACA 

GORDON  1 

I  34  39 

rOBE  Oi  HOLLAND 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

231 

ARTHUR  Li  smith 

RINGGOLD 

74  89 

CATOOSA  1 

85  07 

820 

BA 

COLUMBUS  MS  AIRPORT 

MUSCOGEE 

J. 5*  WEATHER  BUREAU 

RISING  FAWN 

COWERCE    1  NE 

JACKSON 

)AOIO  STATION  WJJC 

iflLLlAM  M.  TOWERS  I  I  I  1 

CONCORD 

C.  R*  SMITH 

ROME  a  SW 

FLOYD 

1.  34  10 

J. Ml  MCNTGOMERYi  jr. 

COOL lOGE 

2238 

THOMAS 

C*  W*  ELLINGTON.  JR 

c 

ROME  W6  AIRPORT 

FLOYD  1 

?  34  21 

* 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3   5  6 

COOPER  GAP 

224« 

LUWK I N 

34  38 

84  03 

1900 

MIO 

M.  LUTHER  GAODIS 

SANOERSVILLE 

7777 

WASHINGTON  1 

32  58 

82  49 

435 

ftp 

6P 

}AOIO  STATION  WSNT 

3  5 

CORDELE 

CRISP 

SAPELO  ISLAND 

<4C  INTOSH 

I  31  24 

J  GA  MARINE  BIO  LAB 

HABERSHAM 

llLLV  Ci  MASSEY 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

>*  Ai  flISSETT 

COVINGTON 

NEWTON 

JACK   L*  CHAPMAN 

2 

3  5  7 

SAVANNAH  W6  AP 

CHATHAM 

32  08 

J,S,  WEATHER  BUREAU 

2 

CUMMING  1  N 

2406 

FORSYTH 

MILES  M.  WOLFE 

3 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

?  32  00 

CITY  OF  SAV*  BEACH 

2 

CURRYVILLE  2  W 

t420 

34  27 

85  06 

690 

«A 

JOSEPH  Bt  DAVIS 

SPARTA  2  NNW 

8223 

33  18 

62  59 

550 

■IID 

^ILLIAM  M*  WARREN 

c 

CUTM6ERT 

tANOOLPH 

FI RE  DEPARTMENT 

STANLEY  GAP 

OAHLONEGA 

STILLMORE 

EMANUEL 

4RS*MARJ0RIE  HUDSON 

DALLAS 

'AULDING 

KENNETH  HAMMOND 

2 

3   5  7 

c 

34  41 

rVA-li9 

dalton 

WHITFIELD 

*  * 

** 

JOHN  S*  ANDREWS 

2 

3   5  7 

SUMMERVILLE 

CHATTOOGA 

k  34  29 

JAMES  R.  BURGESS 

DANVILLE 

!S32 

32  36 

83  15 

490 

5P 

lARl.   T(  SMITH 

SURRENCY 

84  76 

APPLIK6 

31  43 

82  12 

200 

9P 

9P 

JNION  8-C  PAPER  CORP 

5WA1NSB0R0 

EMANUEL  1 

32  36 

OAWSONVILLE 

'CARL  p*  Chambers 

SWEET  GUM 

FANNIN 

rvA-129  ■ 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

TVA-633 

3 

SYLVAN I A 

SCREVEN  1 

32  45 

CITY  WTR  ♦  lT  OEPT 

DOCTORTOWN  1  HSW 

WAYNE 

eA 

R*  C*  THOMPSON 

TALBOT TON 

TALBOT 

32  40 

..   Ri  MINERi  SR. 

2 

DOLES 

2T2B 

31  42 

83  93 

260 

MIO 

TALLAPOOSA  2  NNW 

)5*T 

HARALSON  1 

33  46 

85  IB 

1000 

6P 

IRS*  MAUD  Ml  HAGOOD 

3  9 

OONALSONVILLE  3  <• 

lARL  J.  PATTERSON 

TAYL0R5VILLE 

)R>  W.  K*  COUSINS 

11  30 

6P 

®* 

THE  ROCK 

as? 

DOUCLASVILLE 

>OU&LAS 

.EDNA  8.  Thompson 

3 

TMOMASTON  2  S 

JPSON 

32  92 

84  19 

lAOlO  STATION  WSFT 

2 

DOVER 

SCREVEN 

XARREN  w*  WYaNT 

3 

THOMASVtLLE 

THOMAS 

30  51 

HRS.SARAH  P.  PORTER 

2 

Fe39 

.AUR ENS 

32  33 

82  94 

244 

6P 

JAMES  Ml  DANIEL 

TM0MASVILL6  W6  CITY 

8671 

THOMAS 

30  50 

93  59 

263 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  5 

TIFTON  EXP  STATION 

T IFT  1 

8A 

»A  CSTL  PLN  EXP  STA 

■A*  FORESTRY  COMM. 

TITUS 

TOWNS 

EDISON 

CALHOUN 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

TOCCOA 

STEPHENS  I 

54  35 

iADIO  STATION  WLET 

2 

EL8ERT0N 

ELBERT 

SHELBYN  C.  GUNTER 

3 

TRAY  MOUNTAIN 

TOWNS 

34  48 

TVA-154 

311» 

34  4  2 

84  29 

1300 

8A 

TUNNEL  MILL 

8894 

WHITFIELD  1 

34  52 

85  02 

880 

7A 

EM8RV 

3147 

'AULDING 

33  52 

84  99 

1200 

eA 

MISS  JANETTE  ALLGOOO 

VALOOSTA  4  NW 

6974 

LOWNDES  1 

30  52 

83  20 

265 

«P 

GEORGE  B>  COOK 

2 

1  9 

7  C 

EXPERIMENT 

3271 

33  16 

64  IT 

925 

lOA 

OA 

J  OF  GA*   EXP  STA 

MALESKA 

9077 

CHEROKEE 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

MRS*  MARY  P*  CLINE 

FA  1 RmOUNT 

3203 

34  26 

84  42 

735 

BA 

DVMPLE  Oi  WARMACK 

3 

WARRENTON 

0141 

WARREN  1 

33  24 

5P 

BA 

L*  MONROE  CASON 

2 

3  5 

7 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

MIO 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

WASHINGTON 

9157 

WILKES  1 

33  44 

630 

6A 

JOSEPH  C.  RHODES 

2 

3  9 

7 

FIELDS  CRCSS  RUADS 

3363 

94  07 

84  19 

1090 

MIO 

SAMUEL  R.  HARMON 

WATKINSVILLE  ARS 

B18V 

OCONEE  1 

33  52 

63  26 

750 

MIO 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 

FIT2GERALO 

33SA 

31  4) 

83  15 

3TI 

9P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

WAYCROSS 

9186 

WARE  1 

31  13 

82  22 

140 

6P 

7A 

JOHN  J.  TOBOLA 

2 

3  5 

3404 

34  51 

B4  30 

BA 

WAYNESBORO  2  NE 

B194 

BURKE  1 

33  07 

81  59 

270 

5P 

RADIO  STATION  WBRO 

3  5 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

31  53 

81  24 

19 

4F 

•OIl'cONS*  SERVICE 

2 

3  5  7 

c 

WEST  POINT 

TROUP 

32  52 

65  11 

575 

6P 

J*  SMITH  LANIER 

2 

)  5 

FOLKSTON  3  SSm 

3460 

CHARLTON 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

^RANK  H.  OAVIS 

3 

c 

WINDER    1  SSE 

9466 

BARROW  1 

33  98 

S3  43 

960 

5P 

TA 

CECIL  H.  CRIDER 

2 

FOLK ST ON  9  SW 

3463 

CHARLTON 

10  44 

82  08 

120 

9P 

5P 

DKEFENOKEE  REFUGE 

2 

3  5  7 

WOOOBURY 

0906 

MERIWETHER 

32  59 

64  39 

800 

BA 

ALViN  A,  SIMS 

FORSYTH  1  S 

3306 

XONROE 

33  01 

83  97 

030 

»P 

dp 

CITY  OF  FORSYTH 

2 

3   5  7 

WOODSTOCK 

B924 

CHEROKEE 

34  06 

84  31 

992 

BA 

M.  6.  SOOTH 

FORT  GAINES 

3316 

CLAY 

31  16 

89  03 

340 

5P 

4RS.    MAVHE    R.  HAYES 

2 

3   5  7 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS 

34  56 

63  51 

1«30 

BA 

TVA-146 

FORT  VALLEY  J  E 

3344 

PEACH 

32  34 

83  91 

490 

410 

XIVER   1*  SNAPP 

2 

3   5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

33  17 

89  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

34  19 

83  90 

1294 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2 

3  5  7 

GIBSON 

GLASSCOCK 

33  14 

82  96 

SANFORD  N.  BRAODY 

3 

CLENNVILLE 

3734 

TATTNALL 

31  56 

81  55 

175 

M.  C,  BARNARD 

2 

3  5  7 

3782 

HARRIS 

32  36 

85  05 

450 

7A 

3A,  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3B99 

SREENE 

93  34 

B)  11 

620 

5P 

8A 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

3   5  7 
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REFERENCB  HOTBS 


Additional  Inforaatlon  regaxdlng  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Englneeriog  Bulldlag,   Dnlvereity  of  Georgia,  Athens,  Georgia, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

Figures  and  letters    folloving  the  station  oaae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  alles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearlDg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Dlyisioas,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles.    Hontbly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

KvaporatiOQ  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlamster  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.     Majc  and  Hln  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "D.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  is  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  gromnd.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  lo  the  saowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  Ih  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 
local  use.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.    No  record  lo  Tables  S  and  3,  is  indicated  by  no  entry.    Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 
precipitation  totals. 
■•-    And  also  on  a  later  date  or  dates, 
-M-     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  tbe  roof  of  a  building. 
All     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.    These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Bourly  Priclpltation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"   indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  la  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  If  carried  tor  this 

station,    have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  ore  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Bourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  ma;r  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  WoBhington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  indicated  above,  price  15  oents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  35,  D.  C. 
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ASHKVILLK:  1958 


GEORGIA  -  DECEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Extremely  cold  weather  around  the  12th 
was  the  highlight  feature  of  December's 
weather.     However,  a  long  period  of 
mild  weather  following  the  freeze  off- 
set the  cold,  except  in  the  three 
southern  divisions  where  average  tem- 
peratures were  somewhat  lower  than 
the  long-term  mean.  Temperature 
extremes  ranged  from  78°  at  Bainbridge 
on  the  7th  to  -  3°  at  Blue  Ridge  on 
the  12th. 

Precipitation  was  generally  below  aver- 
age with  deficiencies  ranging  from 
about  20  percent  across  the  northern 
portion  of  the  State  to  better  than 
50  percent  in  the  Southwest  Division. 
Totals  exceeded  six  inches  at  only 
a  few  stations  and  Flat  Top  was  far 
ahead  as  the  wet  spot  with  12.58 
inches.     Tray  Mountain  reported  the 
greatest  amount  for  one  day  with  a 
measurement  of  4.25  inches  on  the 
20th.     Traces  of  snow  were  reported 
at  several  stations,  mostly  on  the 
11th,  and  the  only  measurable  amount 
was  0.3  inch  at  Blue  Ridge. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  generally  somewhat 
lower  than  the  seasonal  average  through 
the  10th  with  the  exception  of  a 
brief  warm  period  around  the  7th,  and 
a  blast  of  frigid  air  on  the  11th 
sent  temperatures  into  the  teens  on 
the  12th  in  the  southern  border  and 
coastal  counties  while  readings  at  a 
few  higher  elevation  stations  in  the 
north  dropped  a  little  below  zero. 


Temperatures  rose  to  the  seasonal 
level  by  the  14th  and  the  period  from 
the  15th  through  the  25th  was  mild  to 
quite  warm.     Near  average  temperature 
prevailed  during  the  final  6  days  of 
December . 

Precipitation  occurrences  were  of 
about  average  frequency  in  the  north- 
ern and  southern  portions  of  Georgia 
and  somewhat  less  than  average  across 
the  middle  portion.     Moderate  to 
heavy  rains  occurred  on  a  statewide 
scale  the  7th-8th  and  again  the  19th- 
20th.     Lighter  rainfall  was  similarly 
widespread  on  the  3rd,   25th,  and  28th 

WEATHER  EFFECTS 

Wet  soils  interfered  with  seeding  of 
grain  in  the  north  portion.  Earlier 
seedings  of  grain  and  pasture  plant- 
ings showed  fair  to  good  growth  durin 
December.     Streamflow  continued  con- 
siderably above  median  over  the  entir 
State.     Storage  in  three  major  reser- 
voirs ranged  from  about  25  to  70  per- 
cent above  the  28-year  average  for 
December.     In  north  Georgia,  water 
levels  in  most  wells  rose  slightly, 
while  in  south  Georgia,  water  levels 
in  both  shallow  and  deep  artesian 
wells  continued  to  rise. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  reported. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather 
story  carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value 
to  only  a  small  number  of  recipients.     This  story  will  be  dis- 
continued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.     A  table 
of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be 
carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have 
occurred.     General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each 
month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,   NATIONAL  SUMMARY,  either 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


'ABLE  2 


GEORGIA 
DECEMBER  1957 


StAtlOD 

Temperature 

Precipitation 

.  i 

1 1 

<  Z 

Average 

Minimum 

0 

> 
< 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

oi 
X 

0 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No  ol  Days 

•3 
t- 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

5 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

5 

Q 

[     10  or  More  | 

o 

1  00 

or  More 

5  * 

hi 

8  » 

Ui 

S  > 

hi 

NORTHWEST 

ALUATOONA  0AM  2 

M 

53  8 

32.6 

43  2 

67 

25 

8 

12 

670 

0 

2 

16 

0 

3,91 

1  ,47 

8 

,  0 

0 

4 

2 

2 

CALHOUH  EXP  STATION 

56.7 

31.5 

44.1 

70 

24 

9 

12 

642 

0 

0 

19 

4.49 

1.40 

20 

,0 

0 

9 

3 

2 

CARTERSVILLE 

57.2 

3'.. 8 

46.0 

73 

24 

9 

12 

582 

0 

1 

12 

3.80 

1,04 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

CEDAR TOWN 

57.0 

33.7 

45,4 

71 

17+ 

1 1 

12 

603 

14 

4.43 

1,71 

20 

T 

0 

4 

3 

2 

DALLAS 

57.8 

31.5 

44.7 

71 

21 

7 

12 

624 

0 

1 

18 

0 

4.14 

1,72 

20 

,0 

0 

5 

^ 

2 

DAL TON 

AM 

5«.0 

33.6 

43.8 

69 

25 

6 

12 

648 

0 

2 

16 

0 

4,84 

2,14 

20 

T 

0 

8 

3 

1 

LAFAYETTE 

3'..1 

44  .  5 

67 

23+ 

8 

12 

629 

0 

1 

1 3 

0 

4.45 

1,96 

20 

T 

0 

7 

2 

2 

ROME 

57.7 

34.2 

46,0 

1.6 

72 

24 

11 

12 

582 

0 

0 

13 

0 

4.00 

- 

1,40 

l.SS 

20 

T 

0 

5 

2 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

55.7 

31.3 

43,5 

,2 

72 

24 

9 

12 

660 

0 

0 

18 

0 

4.  14 

1,08 

1.28 

7 

T 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

44.6 

,7 

4.24 

_ 

1,06 

T 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  1  NW 

5  5.2 

33.8 

44,5 

70 

23 

7 

12 

630 

0 

1 

15 

0 

4.31 

1.24 

20 

T 

T 

1 1 

6 

* 

1 

ATHENS 

57  .A 

35.5 

46  ,  5 

1,0 

70 

23  + 

11 

12 

567 

0 

1 

15 

0 

3.21 

- 

1,59 

1.07 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

58.2 

33,9 

46.1 

70 

23  + 

9 

12 

579 

0 

1 

15 

0 

2,98 

1.07 

8 

,0 

0 

6 

3 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

55.8 

35,1 

45.5 

,3 

70 

23 

10 

12 

599 

0 

1 

13 

0 

3.42 

1,30 

.91 

20 

T 

0 

7 

3 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

56.0 

37,4 

46.7 

1,5 

69 

24 

12 

12 

560 

0 

1 

10 

0 

3.05 

1,50 

1  .00 

7 

T 

0 

5 

2 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

51.9 

24.6 

38.3 

-  2,1 

67 

25 

-  2 

12+ 

822 

^ 

20 

2 

5.66 

,51 

2.45 

20 

8 

3 

2 

BLUE  RIDGE 

55.1 

30.3 

42.7 

65 

22  + 

-  3 

12 

685 

1 

16 

1 

5.08 

1.32 

7 

.3 

0 

7 

4 

2 

COMMERCE  1  NE 

57.'. 

30.6 

44.0 

69 

24 

9 

12+ 

646 

0 

1 

17 

0 

3.26 

1.24 

8 

.0 

0 

4 

^ 

2 

DAHLONEGA 

AM 

51.8 

32,2 

42.0 

-  1,2 

67 

25 

5 

12 

707 

0 

2 

17 

5.59 

- 

,95 

1,89 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

GAINESVILLE 

5'.. 3 

34.5 

44.4 

1.1 

68 

24 

7 

12 

630 

0 

1 

13 

0 

4.09 

1,32 

1.48 

8 

T 

0 

6 

3 

2 

1ELEN 

AM 

52. 5M 

31t3M 

41  ,9M 

67 

25 

4 

12 

709 

0 

2 

18 

0 

6.76 

2.42 

20 

.0 

0 

6 

4 

3 

JASPER 

AM 

52.3 

32.0 

42.2 

70 

25 

-  1 

12 

703 

0 

2 

16 

1 

5.69 

2.00 

20 

.0 

0 

10 

2 

2 

iflNOER   1  SSE 

56.6 

33.7 

45.2 

69 

23 

a 

12 

608 

0 

1 

14 

0 

3,59 

.90 

19 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

43.8 

.1 

4.36 

,87 

T 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

57.6 

29.4 

43.5 

-  .2 

71 

25 

8 

13 

659 

^ 

19 

^ 

2.76 

2,08 

1.07 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

:layton  1  N 

54.7 

32.0 

43.4 

1.8 

66 

23 

2 

12 

663 

14 

6.79 

,09 

2.34 

20 

•  0 

0 

8 

2 

:ORNELIA 

54.6 

33.3 

44.0 

1.1 

67 

24 

3 

12 

644 

0 

1 

15 

0 

5.06 

1,11 

1.78 

8 

•  0 

0 

7 

2 

1ARTWELL 

57.6 

35.6 

46.6 

1.8 

70 

16 

10 

12 

563 

0 

1 

11 

0 

3.24 

1,65 

1.10 

6 

a  0 

0 

5 

2 

roccoA 

57.2 

35.9 

46.6 

1.7 

67 

16  + 

8 

12 

562 

0 

12 

0 

4.60 

_ 

1,33 

1.38 

2 1 

.0 

0 

5 

4 

2 

WASHINGTON 

AM 

57. eM 

32. 8M 

45  .  3M 

-  1.5 

70 

17+ 

13 

13 

610 

0 

18 

^ 

3.27 

.80 

1.16 

8 

.  0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

44,9 

,7 

4.29 

_ 

1.04 

.0 

WEST  CENTRAL 

3UENA  VISTA  1  SW 

61  .7M 

39. 2M 

50  ,  6M 

72 

16+ 

14 

12 

444 

0 

0 

8 

0 

2.76 

1.12 

8 

T 

0 

4 

2 

1 

CARROLLTON 

57,1 

33.8 

45,5 

69 

17  + 

11 

12 

597 

0 

0 

15 

0 

4,46 

1.61 

8 

T 

0 

5 

2 

rOLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

60,9 

36.1 

48.5 

,9 

73 

24 

16 

13 

504 

0 

0 

14 

0 

1,91 

2.66 

•  82 

7 

T 

0 

4 

2 

0 

EXPERIMENT 

AM 

57,'. 

37.4 

47.4 

70 

17+ 

12 

12 

539 

0 

1 

12 

0 

3,52 

1.14 

6 

•  0 

0 

4 

3 

2 

3REENVILLE  2  W 

59. 7M 

36. 3M 

48,0m 

70 

16+ 

10 

12 

516 

0 

0 

12 

0 

3,29 

1  .41 

20 

T 

0 

6 

2 

1 

jjRIFFIN 

58.8 

38.7 

48.8 

1,2 

72 

16+ 

13 

12 

496 

0 

0 

9 

0 

3,66 

.92 

1,22 

8 

.0 

0 

5 

3 

2 

LA  GRANGE 

59.7 

36.3 

48.0 

71 

17  + 

11 

12 

518 

0 

° 

1 1 

^ 

3.35 

1,66 

20 

T 

0 

3 

2 

2 

i^ARSHALLVILLE 

61. 9M 

38, 7M 

50.  3M 

72 

16+ 

15 

12 

449 

0 

0 

8 

0 

2.75 

1,08 

8 

.0 

0 

4 

1 

SEWNAN 

58.5 

36,7 

47.6 

1,7 

72 

24 

11 

12 

532 

10 

3.47 

1.59 

1  .26 

6 

0 

8 

1 

TALBOTTON 

59.3 

36,5 

47,9 

68 

17  + 

13 

1 2 

52  1 

0 

0 

12 

0 

3.42 

1  .24 

8 

« u 

^ 

^ 

2 

TALLAPOOSA   2  NNW 

58.0 

30.9 

44,5 

,9 

70 

16  + 

7 

12 

631 

0 

0 

17 

0 

4.33 

_ 

.73 

1.44 

20 

•  0 

0 

7 

3 

2 

THOMASTON  2  S 

61.5 

35,5 

48,5 

75 

24 

14 

13 

502 

0 

1 3 

3.80 

1.31 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

WEST  POINT 

61.4 

35,5 

48,5 

1.3 

73 

16+ 

14 

12 

507 

Q 

Q 

^  ^ 

Q 

3.62 

1,40 

1.65 

20 

T 

0 

3 

3 

2 

0 1 V I S I  ON 

48.0 

,3 

3.41 

1,22 

T 

CENTRAL 

l 

sILEY  3  E 

COVINGTON 

57.3 

36,3 

46,8 

1,4 

70 

23 

10 

12 

557 

0 

1 

12 

0 

3.37 

- 

1.26 

1.30 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

DUBLIN 

62.9 

39,6 

51.3 

1,4 

76 

24 

18 

12 

423 

0 

0 

9 

0 

2.22 

1.83 

1.21 

.0 

0 

5 

2 

1 

lASTMAN  1  W 

63.3 

40.1 

51.7 

,  5 

75 

7 

1 7 

1 2 

404 

0 

0 

7 

0 

2.31 

1.67 

1.21 

a 

1 

=ORSYTH  1  S 

60.1 

36,3 

48,2 

72 

16 

11 

12 

514 

0 

0 

11 

0 

2.43 

.83 

8 

.0 

0 

4 

3 

0 

-ORT  VALLEY  3  E 

60.9 

36.8 

48.9 

,8 

73 

16+ 

14 

12 

493 

0 

0 

10 

0 

2.78 

_ 

1.65 

1.21 

8 

T 

0 

3 

3 

1 

5REENSB0RO 

59.'. 

36.0 

47.7 

1,7 

72 

16+ 

11 

12 

530 

^ 

Q 

14 

Q 

3.65 

- 

.79 

1.27 

8 

.0 

0 

5 

3 

2 

1AWKINSVILLE 

63. 8M 

36.  8M 

50. 3M 

76 

7 

16 

12+ 

454 

0 

0 

12 

0 

2,25 

1  .99 

1,30 

8 

.  0 

0 

3 

2 

1 

IRWINTON 

•1AC0N  WB  AIRPORT 

61.5 

38,4 

50.0 

,3 

74 

16 

17 

12 

460 

0 

0 

8 

0 

2  .46 

_ 

1,78 

.72 

7 

T 

0 

5 

3 

0 

■<ILLEDGEVILLE 

AM 

59.7 

32.8 

46.3 

-  .5 

72 

17 

15 

12  + 

574 

° 

° 

20 

2,88 

1,49 

1.28 

8 

T 

0 

3 

3 

1 

^ONTICELLO  2  NW 

59.2 

28.7 

44.0 

73 

23 

6 

12+ 

643 

0 

1 6 

3,60 

1,48 

26 

.0 

0 

3 

3 

2 

;andersville 

Dl  V I  SI  ON 

48.5 

,3 

2,  80 

1,64 

T 

EAST  CENTRAL 

XPPL I  NO 

60.2 

32.5 

46.4 

74 

7 

9 

13 

571 

0 

0 

17 

0 

2,68 

1,01 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

59.9 

35.5 

47.7 

,2 

75 

7 

14 

13 

528 

0 

0 

10 

0 

2.70 

1,03 

.70 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

AUGUSTA 

bO.i, 

38.5 

49.5 

75 

16 

17 

12 

473 

0 

1 

9 

0 

2.98 

.95 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

3R00KLET  1  W 

62.0 

39.7 

50.9 

,4 

76 

23 

18 

13 

431 

0 

1 

6 

0 

2.18 

,76 

,64 

10 

,0 

0 

5 

2 

0 

.OUISVILLE 

60.7 

37.7 

49.2 

-  ,1 

74 

7 

16 

12 

483 

0 

0 

12 

0 

3.07 

,73 

1,13 

8 

,0 

0 

6 

3 

1 

BETTER 

62.3 

39.0 

50.7 

75 

7 

18 

12 

435 

0 

0 

8 

0 

1.54 

,41 

8 

,0 

0 

5 

0 

0 

■IIDVILLE  EXP  STA 

60.9 

37.9 

49.4 

75 

7 

17 

12 

477 

0 

0 

9 

0 

3.03 

1.63 

,77 

8 

,0 

0 

6 

3 

0 

^ILLEN 

63.3 

38.3 

50.8 

,8 

76 

7 

16 

12 

432 

0 

0 

11 

0 

2.24 

.75  . 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
DECEMBER  1957 


Sutioa 

Temperature 

Preapitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Lowest 

8 

Degree  Days 

No  o 

Days 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

o(  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

5 

o 

10  or  More 

50  or  More 

1  00 

or  More 

5  > 
S< 

°  1 

ks 

o  > 

si 

h£ 

Total 

NEWINGTON  2  SSW 

62.7 

37,8 

50.3 

76 

7 

14 

13 

451 

0 

0 

11 

0 

1.98 

.44 

« 

.0 

0 

7 

0 

0 

SWAINSBORO 

62. 6M 

39.0m 

50.  9M 

75 

7+ 

18 

12 

420 

0 

0 

7 

0 

2.75 

.82 

6+ 

.0 

0 

4 

3 

0 

WARRENTON 

59.6 

36.1 

47.9 

,5 

71 

7+ 

13 

12 

524 

0 

0 

14 

0 

1.29 

8 

.  0 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

62.2 

36.4 

49.3 

74 

7 

14 

12 

477 

0 

0 

10 

0 

2.  58 

.60 

8 

.  0 

0 

^ 

Q 

DIVISION 

49.4 

.0 

2.52 

_ 

1.10 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

64.3 

39.4 

51,9 

.  8 

77 

24 

18 

12 

402 

0 

0 

9 

0 

1.90 

2.09 

.97 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

AMERICUS  *  ENE 

61. B 

38.5 

60.2 

- 

.3 

72 

7 

15 

12 

453 

0 

0 

6 

0 

2. SI 

- 

2.04 

1.04 

8 

T 

0 

3 

3 

1 

BAINBRIDGE 

66.6 

37.8 

52.2 

1.2 

78 

7 

16 

13 

392 

0 

0 

12 

0 

1.83 

2.37 

.74 

8 

.0 

0 

s 

1 

0 

BLAKELY 

62.9 

39.6 

51.3 

_ 

1.0 

76 

7 

18 

12 

419 

0 

0 

7 

0 

1.83 

I 

2.89 

.61 

8 

T 

0 

5 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

64.8 

41.5 

53.2 

75 

7+ 

19 

12 

364 

0 

0 

8 

0 

1.90 

_ 

1.66 

.96 

8 

•  0 

0 

2 

0 

CAMILLA 

62.8 

M 

M 

75 

17 

0 

0 

0 

.0 

0 

COLQUITT 

66.3 

40.3 

53.3 

75 

17  + 

19 

12 

354 

0 

0 

7 

0 

2.38 

1.18 

8 

.0 

0 

4 

2 

I 

CUTHBERT 

63.0 

40.1 

51.6 

75 

24 

16 

12 

409 

0 

0 

7 

0 

2.34 

1.06 

20 

T 

0 

4 

2 

1 

FORT  GAINES 

64.2 

39.6 

51.9 

.4 

76 

24 

17 

12 

396 

0 

0 

8 

0 

2.29 

2.72 

1.03 

20 

.0 

0 

2 

1 

HOGGARDS  MILL 

63.1 

37.2 

50.2 

75 

7 

15 

12 

454 

0 

0 

13 

0 

1.93 

.88 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

LUMPKIN   2  NE 

AM 

61.2 

35.5 

48,4 

74 

24 

16 

12 

609 

0 

0 

14 

0 

3.15 

1.22 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

MORGAN 

64.0 

38.8 

51.4 

76 

7 

17 

12 

414 

0 

0 

11 

0 

1.72 

.78 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

62.0 

38.9 

50,5 

74 

16 

14 

12 

443 

0 

0 

8 

0 

2.19 

1.12 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMASVILLE 

65.1 

38.2 

51,7 

_ 

2.4 

75 

7+ 

17 

13 

409 

0 

0 

10 

0 

1.23 

_ 

2.29 

.54 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

64.4 

42.2 

53.3 

- 

1.3 

75 

17+ 

20 

12 

357 

0 

0 

5 

0 

1.90 

- 

1.63 

.84 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

51,5 

- 

1.1 

2.08 

- 

2.17 

T 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

63.3 

36.7 

50.0 

2.4 

76 

8 

17 

13 

468 

0 

0 

10 

0 

1.67 

1.60 

.51 

8 

.  0 

0 

9 

0 

ASHBURN 

64.5 

40,5 

52,6 

76 

17 

18 

12 

377 

0 

0 

5 

0 

2.21 

1.12 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

CORDELE 

M 

.0 

0 

DOUGLAS 

FITZGERALD 

62.7 

40,9 

51,8 

- 

1.0 

75 

7 

18 

12 

401 

0 

0 

7 

0 

1.64 

- 

1.94 

.73 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

HOMERVILLE 

LUMBER  CITY 

AM 

59.9 

34,9 

47,4 

76 

26 

16 

13 

538 

0 

0 

17 

0 

1.80 

1.56 

.57 

8 

.  0 

0 

4 

I 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

64.1 

40,9 

52,5 

_ 

2.1 

77 

23 

19 

12  + 

381 

0 

0 

7 

0 

2.23 

1.23 

.79 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

NASHVILLE 

65.7 

39.5 

52,6 

77 

7 

21 

12+ 

378 

0 

0 

10 

0 

1.68 

1.10 

6 

.0 

0 

4 

\ 

1 

QUITMAN 

M 

2.07 

- 

1.05 

.95 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

AM 

62.1 

37.3 

49.7 

2.3 

75 

8+ 

17 

13 

467 

0 

0 

10 

0 

1.60 

1.80 

.66 

8 

.  0 

0 

4 

1 

0 

VALDOSTA  4  NW 

65.1 

38.8 

52,0 

77 

7 

17 

13 

398 

0 

0 

10 

0 

2.04 

1.20 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

51.1 

_ 

1.5 

1.88 

1.52 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

63.3 

36.7 

50,0 

76 

7+ 

17 

13 

458 

0 

0 

12 

0 

2.44 

1.72 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

AM 

62.6 

37.2 

49,9 

75 

25 

16 

13 

463 

0 

0 

7 

0 

1.83 

1.28 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

BRUNSWICK 

63.7 

43.0 

53.4 

2.4 

74 

7 

21 

12 

354 

0 

0 

3 

0 

1.36 

_ 

1.49 

.61 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

61.6 

42,0 

51.8 

71 

7+ 

19 

13 

402 

0 

0 

4 

0 

1.10 

.78 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMP  STEWART 

63.1 

39.7 

51.4 

75 

7 

17 

13 

416 

0 

0 

9 

0 

1.79 

.67 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

63.4 

38.3 

50.9 

74 

7+ 

14 

13 

434 

0 

0 

10 

0 

1.63 

.94 

8 

.0 

0 

9 

1- 

0 

FOLKSTON  9  SW 

65. 8M 

41. 5M 

53,  7M 

76 

7 

21 

13 

346 

0 

0 

4 

0 

1.44 

.70 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

GLENNVILLE 

62.4 

40.6 

51.5 

1.0 

76 

7 

19 

13 

411 

0 

0 

6 

0 

2.17 

.84 

.85 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

JESUP  8  S 

63.8 

37, 7M 

60. 8M 

76 

7 

15 

13 

432 

0 

0 

12 

0 

1.82 

91 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

NAHUNTA 

63. 4M 

37, 3M 

50.  4M 

76 

7 

17 

13 

447 

0 

0 

11 

0 

1.76 

.71 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAPELO  ISLAND 

61. 4M 

42,0m 

51. 7M 

72 

7+ 

20 

13 

422 

0 

0 

3 

0 

1.66 

.96 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

63. 3M 

37, 6M 

50. 5M 

.6 

75 

7  + 

19 

12 

446 

0 

0 

12 

0 

2.06 

.98 

1.10 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAVANNAH  WB  A P 

R 

52.3 

38,8 

50.6 

1.1 

75 

7 

17 

13 

442 

0 

0 

8 

0 

1.73 

.91 

1.25 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

60.5 

44.5 

52,5 

59 

15 

21 

i3 

380 

0 

0 

3 

0 

1.65 

1.05 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

SURRENCY 

64.1 

38.7 

61,4 

76 

7 

17 

13 

413 

0 

0 

9 

0 

3.20 

1.10 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

WAYCROSS 

54.5 

39.3 

51.9 

2.6 

77 

7 

19 

13 

402 

0 

0 

12 

0 

2.43 

.55 

1.15 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

51.4 

1.9 

1.88 

.99 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 

ADAlRSVItLE 

AOEL 

AILEV  3  E 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  OAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPMARETTA  I  NH 
AMERICU5  ENE 

ANTIOCH 
APPLING 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL.  OF  ACRI 

ATHENS  H8  AIRPORT 
ATKINSON  1  N 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WS  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAIN8RI00E 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
6LACKBEAR0  ISLAND 

8LA1RSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RIDOE 

BLUE  RIOGE  RESVR  0AM 
BOMMAN 

BRASSTOWN  BALO 
BROOKLET   I  H 
BRUNSWICK 
BRUNSMICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA    1  SM 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNH 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  <•  NE 
CAHftOLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDAR TOWN 
CHATSWORTH    1  W 

CHlCKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE   i  NE 
CONCORD 
COROELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMlNG   1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTNBERT 

DAHLONEOA 
DALLAS 
DAL TON 
DANVILLE 
DAWSON 

DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  HSW 
DONALSONVILLE  3  H 
DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN   1  N 
ELBERTON 

ELLIJAY 
EMBRY 
EXPERII4ENT 
FA  1 RMOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  I  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 

GLENNVlLLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 

HARTHELL 
HARTHELL  6  E 
HAMKINSVILLE 
HELEN 

HEMP TOWN  GAP 

HIAWASSEE 
MOGGARDS  MILL 
HOMERVlLLE 
I ftW I NTON 
JASPER 

JESUP  8  S 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 


13  14 


15 

16  1 

1 

17  1 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1  

25 

26  1 

1 

27 

28  1 

1 

29  1  30 

1 

31 

•  30 

•  2* 

•  20 

•  OS 

•  1« 

•  04 

l.ai 

.9* 

•  H 

•  26 

•  20 

•  34 

•  16 

T 

■  OS 

•  37 

T 

■  11 

•  04 

•  06 

■  00 

■  01 

•  01 

1.39 

•  04 

•  39 

•  00 

•  20 

.03 

•  29 

•  09 

•  OT 

•  42 

1,24 

7 

•  99 

•  09 

•  67 

T 

•  60 

7 

•  03 

•  00 

•  0) 

•oa 

laM 

•  1* 

•  91 

•  20 

•>a 

■  09 

.22 

•  92 

•  34 

•  U 

20 

•  N 

•  T» 

••1 

•  93 

T 

T 

T 

T 

•  40 

•  •1 

T 

.M 

•  OS 

.02 

T 

•  07 

ill 

•  10 

•  19 

i.n 

•  19 

.31 

•  09 

•  03 

•  04 

.07 

.20 

T 

•  01 

T 

■  TO 

■  30 

.04 

.16 

.90 

■  63 

•  29 

.la 

.u 

.90 

•  10 

•  4* 

•  u 

.09 

•  11 

•  21 

•  02 

•  12 

l^Sl 

•  U 

•  62 

•  12 

•  02 

•  34 

•  01 

.  09 

1,92 

.91 

.06 

•  10 

.96 

•  01 

•  29 

.•OS 

2*49 

•  30 

■  70 

•  12 

T 

•  93 

•  07 

.06 

•  00 

.08 

•  00 

T 

•  OS 

•  8S 

1^10 

.04 

.66 

.11 

T 

•  03 

•  12 

•  01 

•  02 

•  03 

•  <« 

•  01 

.60 

•  10 

T 

T 

T 

T 

•  07 

•  19 

1^1> 

.66 

T 

.10 

•  13 

•  29 

•  04 

1.92 

•  07 

.91 

•  19 

.16 

.00 

■  09 

.00 . 

.26 

•  13 

T 

.06 

T 

T 

.or 

T 

T 

.09 

T 

T 

•  02 

.77 

T 

.32 

•  09 

.10 

•  19 

•  99 

.46 

.10 

•  99 

.90 

.00 

•  10 

•  20 

•  19 

•  39 

1.40 

. 

.  08 

- 

.09 

T 

T. 

.09 

•  29 

•  08 

•  12 

•  12 

1.40 

•  16 

.99 

•  12 

•  19 

.17 

•  96 

.02 

.92 

•  11 

.43 

•  69 

.64 

•  07 

•  07 

•  IS 

1.40 

.03 

.03 

•  4« 

1.69 

.46 

•  08 

•  10 

•3a 

1.04 

.91 

•  00 

.09 

•  10 

•  02 

•  19 

1.32 

.42 

•  00 

•  07 

•  09 

•  09 

•  19 

1.71 

T 

•  01 

•  07 

•  4) 

.10 

2.40 

•  60 

.03 

•  10 

•  02 

T 

.OS 

i.ao 

•  09 

.29 

.03 

•  07 

.13 

•  19 

.12 

2.67 

.33 

.02 

.03 

•  11 

.64 

2.34 

.20 

.06 

.03 

•  06 

•  04 

.34 

1.76 

.26 

.70 

T 

•  62 

.11 

.27 

T 

.01 

•  63 

7 

T 

.01 

.19 

1^02 

.69 

.02 

T 

T 

- 

T 

.80 

.03 

•  11 

.19 

•  96 

1.03 

.76 

•  OS 

•  04 

.10 

•  64 

.09 

.00 

.01 

.04 

.00 

•  02 

.11 

1^70 

.22 

.97 

•  09 

.03 

•  la 

T 

.11 

•  •7S 

.40 

.00 

T 

T 

1.06 

.02 

.07 

.03 

•  08 

•  14 

T 

•  39 

l.ao 

.41 

T 

.70 

•  31 

1.72 

.60 

.03 

•  31 

.10 

•  10 

2.14 

T 

.90 

.04 

•  00 

T 

.70 

•  06 

.06 

•  94 

T 

.19 

.03 

•  12 

.02 

•  20 

1.64 

•  40 

.74 

•  OS 

.10 

•oa 

•  02 

i.sa 

•  74 

•  16 

T 

■  00 

.17 

•  21 

•  09 

•oa 

.12 

1.32 

•  OT 

•  07 

•  09 

.31 

•  09 

•  90 

•  90 

T 

.10 

•9a 

T 

•  08 

.29 

.22 

.46 

•  40 

.22 

.03 

.22 

.18 

.10 

1.99 

1^09 

.01 

•  03 

.19 

1.37 

.02 

•  62 

.10 

*02 

.09 

.02 

.03 

1>08 

.01 

•  02 

7 

T 

.33 

T 

•  04 

.21 

.22 

•  »4 

.32 

3.20 

.14 

1^92 

•  12 

•  22 

T 

.04 

•  19 

.11 

T 

T 

•  93 

T 

•  77 

1^03 

•  12 

•  00 

•  94 

.78 

•  04 

U6« 

.02 

•  03 

16 

•  66 

.01 

.91 

•  02 

•  40 

.09 

.40 

•  09 

•  14 

.02 

.09 

.37 

.07 

■  SI 

•  10 

I7OT 

.71 

.02 

•  01 

T 

.79 

•  37 

.01 

1.09 

7 

.01 

T 

1.09 

.04 

•  09 

.16 

•  69 

.06 

.96 

.20 

T 

•  16 

2.42 

.29 

1.02 

•oa 

.07 

■  22 

.02 

•  OS 

1.92 

•  10 

.67 

•  16 

.93 

2.13 

•  30 

.09 

•  10 

T 

.10 

•  92 

T 

T 

.04 

7 

T 

•  02 

T 

.17 

■  30 

.09 

.12 

2.00 

•  13 

.40 

•  10 

.07 

•  02 

.02 

.01 

•  02 

•  09 

■  12 

1.72 

.29 

■  24 

1.60 

.39 

*09 

.00 

.11 

1.76 

.79 

•  OS 

.04 

■  29 

.04 

■  03 

l.OS 

■  24 

•  11 

TV96 
4^32 
•  •70 


3.42 
2.00 
4.07 


2.00 
1.63 
4.93 
4.S9 


4.28 
S.i7 
6.70 


1.01 
3.26 
2.23 


9.06 
3.37 
4.82 
4.43 


RECORD  MISSING 


2.01 
2.22 
2.31 
2.69 


3.S2 
4.09 
2.72 


2.46 
3^69 
3.20 
3^66 

3.24 
3.09 
2.29 
6.76 


4.11 

9.9a 

4.40 
4.49 


.08  .02 

7  T 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEOftSIA 

Table  3-Continued  DECEMBER  1957 


■3 

Day  of  month 

Station 

18 

19 

iS 

1  1 

2  j  3 

4   1   5   1  6 

7 

g  1 

g 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

20  1 

21 

22  j  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

LA  GRANGE 

3t3S 

.39 

1.21 

■  05 

.01 

T 

T 

.02 

.07 

1^99 

T 

.01 

•  03 

T 

.01 

LEX INGTON 

2*56 

.10 

.95 

.30 

•  09 

•  05 

.73 

T 

•  40 

L INCOLNTON 

.07 

1*16 

■  20 

.20 

T 

.07 

LITTLE  MIGhTOWER 

.08 

.08 

1.00 

•  55 

T 

T 

.10  .20 

.05 

•  10 

•  24 

2tT6 

•  80 

LOUISVILLE 

3.07 

.05 

1.13 

.37 

•  50 

•  64 

•  18 

.20 

LUMBER  CITY 

I  #80 

.09 

.57 

•  22 

.44 

.06 

.09 

•  03 

.30 

LUMPKIN  2  NE 

3»  19 

.27 

1.22 

•  12 

.99 

•  47 

.08 

MAC ON  VQ  A I RPORT  R 

.07 

.72 

.53 

T 

T 

T 

* 

•  14 

.02 

MARSHALLVI LLE 

2*75 

.17 

1.06 

.77 

•  03 

•  70 

MAVSVILLE 

A. 07 

.27 

1.37 

•  02 

.05 

T 

•  03 

T 

•  15 

•  56 

.87 

T 

•  72 

.03 

.09 

.41 

•  21 

.30 

•  16 

•  03 

•  04 

.30 

MIDVILLE 

2*35 

.67 

.64 

.41 

•  21 

.26 

.16 

MIDVILLE  EXP  STA 

.77 

•  04 

•02  ^64 

•  12 

.35 

M I LLEOGEVI LL£ 

2*88 

.06 

1.28 

•  02 

.08 

T 

T 

•  02 

.52 

•  90 

r 

MILLEN 

2>2A 

.75 

T 

•  63 

•  26 

•  09 

•  10 

.49 

MILLKAVEN  6  E 

2a  13 

.03 

.09 

•  51 

•  13 

■  48 

T 

.30 

•  61 

T 

MONROE 

5»0* 

.22 

1.26 

•  06 

.03 

.02 

1^90 

•  95 

.02 

•  06' 

•  90 

.02 

MONTEZUMA  1  NE 

1.32 

•  03 

•  71 

MONTICELLO  2  NH 

3*60 

1.40 

.09 

•  03 

•  03 

•  57 

T 

1^48 

MORGAN 

1|72 

.05 

.78 

•  11 

•  53 

•  20 

.05 

MOULTRIE  2  ESE 

2«23 

.10 

.79 

•  12 

•  31 

•  08 

•  92 

•  28 

.03 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2*83 

.06 

T 

.87 

•  03 

■  55 

T 

•  46 

•  20 

•  19 

.47 

NAHUNTA 

.01 

.71 

•  58 

01 

02 

•  12 

NASHV I LLE 

1.10 

•  14 

•  29 

•  07 

•  12 

NEEL  GAP 

e.7i 

• 

• 

• 

2^40 

• 

•  .05 

•  11 

•  16 

2>66 

•  14 

I^IO 

.07 

T 

1«98 

.12 

.36 

•  44 

■  20 

•  10 

•  41 

•  02 

•  33 

ne*nan 

a*tI 

.17 

.13 

1.26 

•  06 

T 

.05 

•  17 

•  91 

•  42 

•  20 

.10 

90 

•  05 

•  06 

•  10 

10 

N0RCR0S5  4  N 

3*l6 

.50 

1.42 

.04 

•  05 

•  10 

•  83 

•  26 

•  01 

•  25 

7 

PATTERSON 

1.118 

.10 

.18 

U19 

■  11 

•  08 

•  05 

•  11 

.16 

.12 

.71 

.07 

1^12 

•  02 

•  19 

.24 

1.00 

■  11 

•  27 

1^07 

.56 

•  11 

QUI  THAN 

.95 

■  02 

.23 

4*1? 

.30 

.13 

1.10 

.02 

.19 

•  09 

•  07 

1^70 

•  10 

•  53 

RINGOOLO 

4.60 

.28 

.70 

.71 

T 

T 

.30 

2^12 

•  42 

.07 

RISING  FAWN 

4*13 

.02 

.20 

■  74 

■  85 

.06 

■  02 

.07 

.25 

•  04 

T 

U6S 

T 

•  10 

.09 

.05 

4»00 

.43 

T 

1.22 

.06 

T 

T 

•  12 

•  03 

T 

•  06 

•  43 

.06 

ROME  WB  AIRPORT  R 

4.14 

36 

.05 

.15 

1*19 

•  26 

•  03 

•  06 

.11 

SANDERSV ILLE 

RECORD 

MISSING 

SAPELO  ISLAND 

1>«9 

.01 

■  19 

.96 

■  08 

•  01 

•  06 

•  06 

•  28 

T 

Savannah  usda  pl  garden 

2*06 

.27 

.03 

■  03 

1.10 

■  23 

■  01 

T 

•  08 

7 

•  21 

.10 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1  *I« 

.01 

U25 

.01 

■  04 

7 

T 

•  09 

•  OS 

•  10 

T 

•  18 

SAVANNAH  BEACH 

01 

02 

■  05 

.01 

01 

SPARTA  2  NNW 

.07 

1^30 

.05 

■  35 

•  99 

•  64 

STANLEY  GAP 

6>27 

.41 

.32 

1^81 

.08 

■  05 

.03 

.17 

•  12 

•  10 

2.23 

•  08 

•  71 

.16 

ST  1 LLMORE 

.49 

■  41 

■  49 

•  22 

•  15 

•  12 

.49 

luMMPRVILI  F 

.12 

.75 

1^30 

■  11 

.13 

•  09 

•  20 

2^00 

1^45 

.30 

04 

•  30 

•  09 

.07 

SURRENCV 

3  20 

.15 

.86 

.42 

.17 

•  20 

I^IO 

•  04 

.26 

SNAINSBORO 

2.75 

.09 

.82 

.06 

•  54 

•  42 

.82 

SWEET  GUM 

4.37 

.28 

.23 

1.31 

•  06 

■  02 

.02 

•  25 

.09 

1^22 

•  03 

.72 

.12 

TAL60TT0N 

.24 

1.24 

•  15 

•  55 

•  19 

1.09 

TALLAPOOSA  2  NNW 

•  21 

TAYLORSV ILLE 

4.83 

.52 

'tl9 

1.22 

•  11 

•  OS 

•  21 

!l4 

1.47 

•  70 

!io 

THOMASTON  2  S 

3.80 

.10 

.27 

.93 

.05 

.06 

.56 

•  90 

1^3I 

THQMASV ILLE 

1.23 

.02 

.06 

.54 

•  20 

.02 

•  18 

•  02 

.19 

T 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 .90 

.02 

.06 

.64 

•  30 

.03 

T 

.57 

T 

T 

.08 

TIFTON  EXP  STATION 

6*40 

T 

.45 

.18 

1.31 

•  03 

■  05 

T 

T 

.04 

•  07 

•  02 

.20 

3.04 

•  15 

.82 

.04 

TOCCOA 

4.60 

.31 

1.33 

.04 

T 

•  70 

1^3e 

•  02 

T 

.82 

T 

TRAY  MOUNTAIN 

.29  .01 

.15 

2.17 

■  06 

.06 

•  06 

.20 

4^25 

•  06 

1.09 

TUNNEL  HILL 

4*84 

•  02 

.  25 

VALDOSTA   *  NW 

2.04 

.06 

1.20 

',01 

',U 

.07 

.01 

•  47 

WALESKA 

4.95 

T 

.30 

T 

1.67 

T 

T 

T 

.07 

•  22 

•  07 

•  12 

.06 

1^79 

.55 

.10 

WARRENTON 

.10 

1.25 

■  67 

•  60 

.30 

.04 

WASHINGTON 

3.27 

.08 

1.16 

■  04 

■  35 

.04 

•  50 

1.05 

.05 

WAYCROSS 

2.43 

.16 

■  16 

l.li 

■  20 

T 

•  15 

■02  .02 

T 

.57 

WAYNESBORO  2  NE 

2.58 

.03 

■  80 

T 

■  41 

.47 

.34 

.10 

.43 

WEST  POINT 

3.62 

.51 

1.22 

■  05 

■  06 

T 

.02 

•  03 

1.65 

•  03 

.05 

WINDER  1  SSE 

3.59 

.25 

.29 

■  75 

.35 

•  90 

.60 

.49 

WOODBURY 

2.58 

T  .03 

.07 

U16 

.08 

.02     T  T 

T 

.70 

■  25 

.27 

WOODSTOCK 

4.21 

.37 

1^49 

•  15 

.28 

1.34 

T 

.58 

YOUNG  HARRIS 

5.17 

T 

.46 

.20 

U37 

•  01 

■  05 

•  02 

.02  .05 

•  24 

•  03 

T 

•  06 

1.73 

•  05 

.64 

T 

.24 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  fa. 

Relative   hiimidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

•  < 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

« 

1 

0  -g 

q,  « 

M 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-I0- 

.10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

10.8 

43++ 

WNW 

4 

79 

81 

59 

70 

7 

2 

4 

3 

0 

0 

16 

5.8 

ATLAHTA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

11. 0 

37 

w 

3 

76 

81 

58 

68 

2 

6 

3 

1 

1 

0 

13 

52 

6.1 

AUGDSTA  WB  AIRPORT 

W 

16 

6.6 

24++ 

WNW 

4+ 

84 

87 

55 

74 

1 

3 

6 

1 

0 

0 

11 

5.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

- 

85 

S3 

89  ' 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

11 

5.7 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

S.7 

35 

s 

7 

80 

82  ' 

49 

81 

5 

2 

2 

3 

0 

0 

12 

59 

5.2 

ROME  WB  AIRPORT 

85 

58 

77 

3 

5 

4 

1 

2 

0 

15 

8.4 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

8.8 

33 

SW 

7 

77 

84 

51 

69 

3 

5 

2 

0 

1 

0 

11 

67 

5.3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

4 

1 

2 

0 

0 

10 

See  Reference  Notes  Pollovlog  Statloa  Index 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1957 


Oiy    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averi 

AILEY  >  E 

MAX 
MIN 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

64 

55 

63 

58 

51 

65 

67 

76 

56 

48 

56 

45 

39 

56 

69 

70 

73 

73 

60 

69 

70 

66 

70 

79 

74 

73 

67 

65 

61 

64 

62 

63 

•  3 

MIN 

28 

28 

31 

33 

28 

27 

33 

53 

42 

30 

35 

10 

17 

19 

34 

40 

40 

40 

*' 

** 

36 

i7 

ALSANY 

MAX 

57 

65 

60 

57 

62 

66 

76 

59 

52 

58 

47 

41 

56 

66 

72 

74 

75 

66 

68 

72 

66 

71 

74 

77 

69 

66 

65 

60 

62 

61 

66 

64 

•  3 

MIN 

25 

29 

33 

36 

28 

}3 

52 

52 

38 

29 

27 

18 

10 

40 

" 

" 

40 

39 

i4 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

*7 

53 

60 

60 

41 

56 

61 

59 

55 

42 

51 

28 

31 

SO 

53 

56 

56 

63 

56 

60 

59 

60 

62 

66 

67 

59 

56 

53 

46 

50 

52 

53 

>8 

MIN 

10 

29 

30 

30 

25 

26 

35 

49 

39 

26 

27 

g 

g 

17 

41 

46 

43 

44 

45 

45 

33 

28 

40 

40 

32 

i6 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

55 

64 

57 

56 

60 

«9 

76 

63 

52 

55 

44 

41 

52 

67 

70 

73 

71 

56 

66 

69 

66 

70 

76 

72 

74 

67 

66 

60 

64 

62 

69 

63 

■  3 

MIN 

28 

28 

30 

37 

32 

28 

41 

49 

38 

30 

24 

19 

17 

*^ 

36 

i7 

ALPHARETTA   1  NW 

MAX 

51 

59 

57 

51 

57 

60 

59 

55 

S2 

SO 

45 

29 

4S 

56 

59 

60 

66 

57 

50 

60 

60 

64 

70 

69 

57 

94 

55 

48 

S3 

52 

91 

55 

■  2 

27 

27 

31 

26 

32 

51 

36 

26 

17 

7 

28 

33 

i8 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 

54 

64 

57 

54 

59 

64 

72 

64 

51 

54 

49 

36 

55 

65 

66 

71 

70 

63 

67 

68 

67 

66 

69 

71 

69 

65 

60 

61 

61 

59 

62 

61 

■  8 

MIN 

26 

33 

35 

34 

29 

36 

50 

51 

38 

29 

26 

15 

20 

33 

46 

45 

38 

i5 

APPLING 

MAX 

56 

65 

59 

55 

59 

62 

74 

56 

55 

56 

SO 

35 

53 

61 

69 

73 

63 

62 

67 

67 

66 

67 

72 

62 

59 

62 

61 

54 

56 

56 

57 

60 

>2 

MIN 

21 

28 

26 

37 

24 

24 

31 

46 

43 

30 

25 

13 

0 

31 

33 

46 

43 

36 

44 

52 

30 

24 

32 

49 

47 

43 

21 

33 

32 

>5 

ASHBURN 

MAX 

70 

62 

60 

59 

60 

65 

72 

74 

53 

55 

52 

52 

55 

6« 

70 

69 

76 

65 

70 

70 

64 

67 

74 

71 

72 

69 

62 

60 

60 

60 

64 

64 

•  5 

MIN 

38 

33 

34 

39 

29 

36 

45 

51 

40 

30 

30 

18 

20 

33 

45 

48 

56 

40 

■  5 

ATHENS 

MAX 

53 

63 

57 

it 

57 

60 

61 

55 

53 

55 

48 

32 

48 

58 

64 

67 

65 

60 

54 

65 

63 

66 

70 

70 

60 

57 

57 

52 

90 

53 

52 

57 

■  4 

MIN 

24 

32 

32 

31 

27 

31 

50 

50 

40 

29 

20 

11 

16 

39 

41 

47 

48 

40 

44 

30 

30 

41 

52 

43 

26 

26 

35 

5 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

MAX 

52 

62 

61 

5S 

57 

60 

63 

55 

58 

54 

50 

30 

SO 

99 

65 

67 

66 

63 

51 

66 

62 

66 

70 

70 

66 

57 

57 

S3 

92 

53 

94 

56 

2 

MIN 

22 

26 

30 

32 

25 

30 

45 

46 

38 

28 

23 

0 

14 

37 

39 

46 

45 

47 

42 

37 

50 

27 

33 

9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

51 

60 

56 

51 

56 

59 

63 

54 

90 

53 

43 

30 

48 

57 

62 

66 

65 

56 

50 

63 

61 

64 

70 

69 

55 

56 

56 

52 

90 

S2 

92 

55 

8 

MIN 

25 

32 

34 

31 

27 

S3 

SO 

46 

34 

29 

17 

10 

17 

42 

47 

47 

43 

36 

31 

52 

38 

35 

27 

30 

,35 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

61 

54 

50 

58 

60 

60 

56 

44 

55 

4S 

32 

52 

61 

60 

66 

66 

56 

53 

61 

59 

63 

67 

69 

59 

96 

54 

51 

90 

54 

93 

56 

0 

MIN 

24 

34 

36 

32 

29 

37 

52 

44 

32 

29 

17 

12 

19 

43 

49 

48 

50 

49 

45 

46 

40 

38 

47 

53 

38 

31 

39 

32 

39 

36 

37 

i4 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

55 

64 

60 

56 

55 

64 

75 

56 

52 

56 

47 

33 

S3 

61 

68 

72 

64 

62 

68 

65 

65 

68 

73 

61 

60 

61 

61 

92 

56 

55 

57 

59 

9 

MIN 

26 

35 

33 

34 

26 

2  7 

37 

50 

43 

34 

20 

16 

14 

31 

36 

48 

47 

43 

50 

49 

34 

30 

39 

53 

46 

36 

27 

39 

34 

33 

28 

35 

5 

AUGUSTA 

MAX 

56 

66 

59 

53 

55 

63 

74 

60 

57 

57 

43 

32 

52 

61 

68 

75 

66 

62 

69 

65 

65 

71 

74 

63 

60 

62 

62 

52 

96 

36 

59 

60 

4 

33 

35 

39 

28 

26 

33 

53 

33 

27 

17 

20 

34 

42 

50 

49 

56 

46 

32 

57 

51 

38 

i5 

BAINBRIOGE 

MAX 

56 

69 

65 

60 

63 

69 

78 

70 

55 

57 

47 

41 

56 

70 

72 

73 

75 

75 

70 

73 

69 

70 

71 

76 

75 

74 

66 

68 

64 

62 

72 

66 

6 

MIN 

24 

26 

28 

40 

26 

29 

54 

53 

39 

31 

32 

18 

16 

32 

40 

35 

40 

44 

54 

50 

34 

30 

49 

40 

55 

57 

28 

43 

33 

40 

37 

6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

65 

54 

65 

60 

55 

57 

65 

71 

61 

54 

53 

58 

37 

50 

65 

69 

72 

70 

66 

67 

65 

65 

64 

68 

75 

67 

70 

64 

67 

59 

60 

62 

5 

39 

18 

16 

35 

40 

40 

37 

2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

45 

50 

59 

58 

33 

56 

59 

55 

52 

42 

51 

25 

24 

40 

51 

59 

56 

61 

51 

56 

60 

57 

65 

65 

67 

52 

46 

59 

44 

53 

53 

51 

9 

20 

27 

35 

19 

20 

40 

43 

42 

42 

45 

32 

19 

25 

35 

33 

39 

15 

26 

18 

10 

16 

24 

« 

BLAKELV 

MAX 

57 

63 

62 

59 

62 

6« 

76 

56 

51 

55 

4« 

36 

96 

66 

70 

71 

73 

71 

68 

69 

65 

67 

71 

75 

68 

64 

61 

62 

96 

58 

67 

62 

9 

38 

29 

3  3 

36 

30 

27 

18 

20 

37 

47 

47 

50 

40 

39 

6 

BLUE  RIDGE 

MAX 

49 

59 

52 

46 

54 

57 

54 

57 

53 

52 

43 

27 

39 

55 

57 

56 

64 

63 

62 

63 

64 

65 

64 

65 

62 

55 

58 

50 

53 

54 

54 

55 

1 

23 

43 

45 

33 

23 

34 

39 

20 

28 

31 

26 

30 

3 

BROOKLET  1  M 

MAX 

51 

64 

58 

54 

55 

67 

75 

70 

57 

53 

50 

32 

52 

65 

68 

72 

66 

63 

62 

72 

65 

62 

76 

74 

70 

64 

67 

58 

60 

56 

61 

62 

0 

40 

46 

43 

47 

55 

35 

48 

55 

57 

51 

35 

45 

40 

39 

34 

39 

7 

BRUNSHICK 

MAX 

55 

64 

62 

56 

57 

67 

74 

60 

57 

95 

52 

39 

52 

65 

70 

70 

66 

62 

62 

73 

71 

67 

73 

72 

73 

71 

66 

69 

63 

64 

65 

63 

7 

47 

36 

21 

23 

30 

44 

45 

50 

50 

51 

43 

39 

53 

57 

57 

55 

40 

50 

46 

45 

49 

43 

0 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

55 

64 

60 

56 

56 

65 

71 

66 

55 

55 

50 

38 

49 

64 

67 

69 

70 

56 

62 

69 

64 

63 

66 

70 

66 

71 

64 

68 

57 

60 

59 

61 

6 

33 

54 

54 

41 

35 

25 

22 

19 

35 

37 

44 

43 

52 

52 

56 

40 

36 

54 

56 

56 

46 

35 

55 

40 

47 

40 

42 

0 

eUENA  VISTA  1  SW 

MAX 

55 

61 

61 

57 

61 

63 

53 

52 

37 

94 

63 

67 

72 

71 

67 

66 

62 

64 

64 

70 

72 

68 

60 

62 

60 

60 

63 

61 

7 

40 

14 

24 

50 

48 

51 

49 

50 

51 

39 

41 

49 

56 

52 

42 

44 

38 

34 

39 

39 

2 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

54 

65 

65 

60 

61 

64 

75 

70 

55 

56 

50 

40 

57 

67 

70 

73 

73 

72 

66 

73 

65 

69 

72 

75 

74 

66 

64 

60 

65 

58 

71 

64 

8 

40 

30 

20 

40 

44 

51 

54 

62 

40 

40 

53 

54 

60 

55 

38 

47 

43 

42 

43 

41 

5 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

53 

60 

60 

53 

57 

61 

60 

55 

54 

94 

40 

33 

30 

52 

58 

60 

66 

60 

55 

60 

62 

65 

65 

70 

68 

60 

58 

55 

55 

56 

34 

56 

7 

MIN 

50 

30 

40 

45 

44 

45 

45 

45 

30 

29 

34 

40 

40 

34 

25 

30 

30 

26 

28 

31 

5 

CAMILLA 

MAX 

55 

60 

63 

63 

62 

66 

72 

65 

49 

90 

45 

40 

52 

60 

65 

70 

75 

72 

70 

71 

72 

68 

65 

68 

70 

65 

63 

64 

63 

61 

62 

62 

8 

MIN 

30 

36 

29 

" 

50 

CAMP  STEWART 

MAX 

54 

65 

58 

55 

56 

66 

75 

67 

56 

95 

SO 

37 

52 

67 

70 

73 

65 

65 

&5 

69 

65 

68 

74 

74 

71 

67 

66 

61 

63 

62 

63 

63 

1 

MIN 

45 

40 

32 

57 

57 

57 

32 

40 

39 

7 

CARL TOM  BRIDGE 

MAX 

56 

51 

55 

60 

46 

47 

61 

65 

95 

99 

57 

38 

31 

50 

58 

65 

70 

67 

58 

62 

68 

64 

67 

69 

71 

50 

56 

59 

59 

S3 

55 

57 

5 

25 

30 

g 

40 

36 

19 

19 

23 

29 

4 

CARROLL  TON 

MAX 

56 

62 

58 

53 

60 

60 

59 

54 

49 

94 

44 

34 

54 

62 

59 

63 

69 

60 

55 

60 

61 

65 

66 

69 

60 

56 

53 

SO 

53 

55 

57 

57 

1 

MIN 

20 

26 

32 

42 

44 

47 

49 

49 

32 

27 

37 

41 

40 

43 

23 

39 

27 

26 

33 

33 

8 

CARTERSVILLE 

MAX 

53 

61 

60 

57 

61 

63 

60 

56 

52 

52 

43 

31 

44 

59 

58 

57 

66 

64 

55 

61 

61 

65 

67 

73 

70 

56 

55 

54 

52 

54 

53 

57 

2 

MIN 

20 

^* 

" 

46 

50 

45 

47 

33 

26 

37 

39 

45 

39 

24 

43 

28 

29 

39 

34 

6 

CCDARTOHN 

MAX 

53 

61 

60 

53 

61 

62 

60 

56 

47 

94 

47 

33 

49 

63 

57 

58 

71 

61 

56 

61 

62 

66 

66 

71 

58 

49 

57 

50 

SO 

56 

58 

57 

0 

MIN 

20 

26 

26 

47 

45 

48 

49 

52 

30 

25 

36 

41 

40 

45 

23 

39 

26 

24 

29 

33 

7 

CLAYTON   1  N 

MAX 

51 

65 

58 

46 

56 

60 

52 

50 

SO 

97 

45 

29 

40 

52 

62 

62 

56 

53 

55 

59 

60 

62 

66 

64 

59 

57 

57 

49 

S3 

57 

52 

54 

7 

42 

36 

30 

38 

41 

39 

39 

25 

33 

29 

24 

24 

32 

0 

COLQUITT 

MAX 

57 

64 

65 

64 

65 

69 

69 

59 

56 

97 

55 

42 

59 

69 

73 

73 

75 

75 

72 

73 

72 

73 

73 

75 

72 

70 

70 

65 

62 

58 

73 

66 

3 

MIN 

29 

29 

32 

39 

31 

34 

54 

54 

39 

30 

35 

19 

20 

36 

38 

41 

45 

49 

55 

57 

39 

40 

45 

53 

53 

50 

34 

46 

43 

38 

42 

40 

3 

COLUMBUS  «B  AIRPORT 

MAX 

55 

61 

58 

56 

61 

63 

67 

57 

45 

94 

45 

38 

55 

63 

66 

72 

72 

64 

65 

65 

65 

67 

71 

73 

64 

62 

61 

60 

58 

59 

65 

60 

9 

HIN 

26 

27 

3 1 

36 

26 

'* 

36 

30 

21 

16 

28 

48 

30 

40 

36 

1 

COMMERCE   1  NE 

MAX 

52 

63 

59 

54 

57 

61 

61 

55 

56 

55 

50 

31 

47 

56 

64 

68 

65 

60 

50 

66 

64 

66 

68 

69 

63 

l\ 

51 

40 

S3 

52 

5* 

57 

MIN 

23 

25 

23 

33 

21 

23 

38 

50 

40 

26 

22 

9 

9 

36 

34 

45 

42 

48 

44 

48 

30 

22 

29 

45 

37 

IS 

32 

20 

18 

21 

30 

6 

CODDELE 

MAX 

MIN 

COKNELIA 

MAX 

51 

62 

56 

56 

51 

56 

55 

55 

56 

55 

53 

30 

41 

52 

61 

61 

62 

53 

48 

60 

60 

62 

63 

67 

58 

54 

52 

50 

52 

50 

49 

54 

6 

HIN 

19 

32 

32 

32 

25 

30 

47 

46 

41 

28 

14 

3 

12 

37 

40 

48 

47 

45 

44 

44 

37 

30 

38 

47 

37 

39 

24 

37 

25 

25 

26 

33 

3 

COVINGTON 

MAX 

53 

63 

56 

54 

57 

60 

60 

54 

30 

56 

42 

32 

53 

62 

62 

69 

67 

57 

52 

65 

62 

65 

70 

69 

63 

57 

56 

53 

51 

53 

53 

S7 

3 

MIN 

22 

32 

32 

34 

25 

34 

51 

50 

39 

29 

21 

10 

14 

39 

46 

47 

47 

47 

45 

49 

39 

29 

47 

52 

44 

40 

it 

40 

29 

33 

32 

36 

3 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


D«y    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

CUTHBERT 

MAX 

63 

61 

99 

62 

69 

7j 

57 

51 

»» 

73 

73 

41 

49 

68 

71 

61  •( 

MIN 

27 

32 

39 

37 

30 

36 

93 

51 

37 

29 

26 

It 

20 

J7 

48 

44 

46 

90 

54 

96 

4e 

39 

90 

92 

54 

94 

14 

15 

17 

4«<1 

OAHLONESA 

MAX 

4fi 

47 

60 

59 

38 

92 

96 

97 

52 

44 

52 

26 

26 

43 

91 

97 

41 

60 

57 

99 

42 

90 

♦1 

MIN 

19 

20 

29 

31 

28 

29 

31 

47 

40 

n 

27 

5 

6 

14 

42 

49 

46 

46 

44 

49 

40 

32 

34 

90 

49 

16 

29 

27 

24 

26 

27 

Hi2 

DALLAS 

MAX 

59 

63 

60 

99 

60 

41 

99 

54 

90 

54 

49 

32 

90 

63 

69 

41 

47 

45 

43 

17  •! 

MIN 

19 

22 

28 

31 

24 

36 

47 

47 

31 

25 

20 

7 

8 

32 

43 

41 

44 

42 

39 

49 

26 

24 

29 

39 

41 

40 

29 

19 

24 

26 

M 

H«) 

OALTON 

MAX 

48 

54 

62 

52 

39 

94 

60 

96 

96 

49 

54 

25 

30 

44 

51 

96 

40 

44 

96 

98 

99 

59 

i4*C 

MIN 

18 

26 

32 

3* 

23 

23 

42 

48 

40 

29 

29 

6 

11 

22 

40 

49 

47 

49 

47 

49 

34 

29 

39 

46 

46 

42 

26 

29 

11 

» 

26 

tl>4 

D0U6LAS 

MAX 

MIN 

DUBLIN 

MAX 

65 

63 

97 

58 

60 

74 

75 

54 

57 

37 

63 

47 

73 

72 

47 

65 

66 

«S 

73 

60 

61 

42 

42  cO 

MIN 

32 

33 

32 

42 

29 

31 

43 

93 

41 

26 

26 

16 

20 

32 

47 

46 

47 

49 

95 

93 

43 

14 

46 

97 

46 

Vo 

91 

14 

31 

14 

1«>4 

EASTMAN  1  W 

MAX 

99 

63 

99 

55 

60 

63 

75 

73 

44 

55 

52 

37 

55 

44 

70 

72 

70 

45 

41 

69 

69 

71 

70 

MIN 

28 

32 

36 

38 

28 

36 

40 

93 

43 

30 

34 

17 

20 

36 

46 

46 

91 

49 

90 

48 

41 

40 

46 

94 

94 

96 

32 

45 

M 

16 

M 

4o!! 

EXPERIMENT 

MAX 

49 

53 

62 

96 

48 

98 

62 

63 

55 

44 

55 

29 

39 

55 

63 

43 

70 

66 

99 

42 

62 

61 

44 

70 

70 

»« 

14 

MIN 

22 

31 

37 

32 

27 

40 

92 

90 

36 

28 

28 

12 

21 

39 

49 

47 

47 

46 

46 

49 

14 

33 

49 

92 

92 

44 

2< 

41 

10 

» 

12 

»\\ 

FITZGERALD 

MAX 

52 

61 

58 

96 

56 

69 

75 

73 

54 

55 

53 

35 

51 

64 

67 

70 

69 

66 

68 

69 

47 

47 

73 

72 

72 

44 

9« 

49 

59 

4*  7 

MIN 

29 

35 

38 

39 

31 

39 

47 

93 

42 

30 

31 

16 

20 

31 

49 

46 

46 

47 

91 

98 

45 

37 

50 

91 

96 

99 

19 

47 

*• 

M 

46it 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

53 

63 

60 

55 

99 

66 

74 

73 

57 

92 

53 

37 

51 

45 

67 

71 

69 

44 

70 

72 

72 

49 

74 

74 

49 

45 

6* 

•2 

MIN 

27 

28 

30 

49 

33 

26 

43 

99 

49 

39 

37 

20 

14 

29 

33 

42 

39 

46 

44 

99 

37 

29 

51 

97 

64 

59 

26 

41 

42 

17 

10 

M*l 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

99 

64 

62 

99 

99 

70 

76 

75 

57 

96 

55 

40 

54 

67 

71 

72 

71 

70 

69 

74 

47 

71 

71 

70 

^ 

70 

MIN 

29 

34 

35 

43 

36 

34 

49 

99 

46 

33 

40 

22 

21 

31 

17 

41 

42 

46 

90 

99 

41 

36 

93 

56 

40 

96 

46 

50 

44 

44 

«1*S 

FORSYTH  1  S 

MAX 

99 

60 

94 

60 

62 

69 

98 

49 

55 

50 

34 

55 

69 

69 

72 

48 

42 

67 

62 

49 

71 

69 

65 

40 

MIN 

23 

27 

34 

39 

26 

32 

49 

49 

37 

28 

23 

11 

19 

14 

40 

46 

46 

46 

48 

92 

39 

33 

44 

92 

92 

40 

29 

19 

11 

32 

M 

mIi 

FORT  SAINES 

MAX 

57 

69 

62 

99 

69 

69 

73 

62 

51 

57 

96 

34 

96 

72 

73 

74 

75 

70 

69 

70 

47 

70 

76 

MIN 

26 

33 

35 

37 

30 

38 

92 

91 

38 

29 

29 

17 

23 

39 

48 

41 

90 

50 

96 

96 

38 

33 

51 

49 

53 

54 

30 

» 

14 

12 

42 

M>< 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

55 

65 

56 

94 

59 

63 

71 

55 

46 

57 

42 

36 

55 

66 

70 

73 

73 

63 

69 

68 

69 

46 

72 

44 

40 

MIN 

25 

29 

33 

32 

26 

35 

90 

46 

34 

29 

16 

14 

16 

35 

47 

46 

47 

46 

91 

43 

39 

39 

48 

92 

51 

34 

29 

12 

14 

M 

Mai 

GAINESVILLE 

MAX 

50 

61 

57 

48 

96 

60 

56 

53 

52 

53 

30 

40 

90 

99 

63 

63 

96 

47 

60 

61 

63 

47 

46 

54 

53 

53 

51 

51 

♦9 

MIN 

22 

33 

30 

31 

28 

32 

49 

46 

37 

27 

17 

7 

14 

37 

42 

46 

46 

46 

43 

47 

36 

33 

41 

49 

40 

37 

28 

16 

28 

30 

2T 

I4>1 

GLENNVILLE 

MAX 

53 

97 

55 

57 

69 

75 

54 

54 

90 

35 

51 

66 

70 

71 

66 

66 

42 

68 

64 

48 

74 

70 

72 

47 

49 

96 

MIN 

27 

33 

39 

43 

30 

32 

47 

94 

47 

33 

31 

20 

19 

33 

37 

45 

44 

48 

90 

66 

42 

39 

50 

57 

56 

97 

34 

47 

41 

30 

11 

40  !4 

GREENSBORO 

MAX 

61 

96 

94 

96 

60 

66 

96 

99 

55 

90 

33 

52 

98 

64 

72 

67 

61 

59 

66 

69 

47 

72 

71 

40 

MIN 

23 

31 

31 

3« 

26 

32 

43 

51 

41 

29 

23 

11 

16 

37 

44 

46 

49 

46 

44 

52 

40 

30 

47 

54 

45 

40 

24 

19 

29 

31 

10 

mIo 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

61 

99 

60 

61 

63 

94 

54 

35 

53 

61 

62 

70 

70 

69 

69 

62 

62 

49 

66 

70 

46 

52 

54 

99 

99*7 

MIN 

20 

31 

36 

32 

28 

40 

93 

49 

39 

27 

21 

10 

20 

40 

49 

47 

49 

46 

46 

48 

38 

34 

46 

50 

30 

2« 

31 

12 

Mai 

GRIFFIN 

MAX 

55 

58 

98 

90 

60 

62 

61 

99 

49 

96 

49 

39 

55 

63 

63 

72 

70 

60 

54 

69 

43 

47 

71 

72 

42 

99 

16 

57 

92 

57 

54 

16  a 

MIN 

23 

40 

40 

32 

29 

37 

53 

90 

38 

28 

20 

13 

23 

40 

90 

49 

49 

46 

49 

93 

37 

37 

47 

53 

49 

44 

29 

41 

11 

11 

14 

iea7 

HARTWELL 

MAX 

63 

98 

96 

61 

63 

99 

96 

37 

32 

66 

70 

64 

57 

53 

44 

64 

66 

47 

49 

63 

99 

96 

»l 

MIN 

24 

35 

37 

33 

28 

31 

4« 

49 

43 

29 

22 

10 

17 

34 

44 

48 

50 

46 

42 

47 

39 

34 

41 

50 

39 

36 

27 

17 

29 

10 

26 

19 14 

HAWKINSVILLE 

MAX 

64 

67 

57 

96 

61 

64 

76 

70 

69 

97 

52 

37 

99 

69 

70 

74 

72 

63 

70 

64 

47 

73 

72 

68 

49 

42 

40 

41 

41 

69 

4Ia6 

MIN 

26 

21 

28 

37 

26 

29 

44 

51 

34 

30 

29 

16 

16 

27 

45 

43 

44 

52 

96 

37 

31 

46 

60 

92 

57 

29 

41 

33 

34 

34 

M  a6 

HELEN 

MAX 

52 

46 

62 

59 

38 

93 

99 

92 

47 

90 

27 

24 

43 

94 

62 

61 

63 

92 

98 

99 

56 

63 

49 

67 

99 

92 

51 

51 

90 

46 

92a9 

MIN 

22 

29 

26 

30 

30 

29 

49 

42 

27 

29 

4 

7 

17 

41 

44 

45 

44 

44 

44 

40 

27 

30 

44 

42 

39 

24 

24 

25 

21 

24 

Hal 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

62 

62 

67 

75 

96 

55 

48 

70 

73 

71 

70 

70 

71 

67 

70 

72 

72 

71 

47 

44 

42 

54 

49 

63  a  1 

MIN 

23 

26 

29 

31 

26 

28 

65 

49 

41 

30 

37 

19 

17 

30 

41 

37 

43 

49 

99 

44 

38 

32 

50 

50 

94 

50 

28 

44 

29 

39 

19 

17  a2 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

IRWINTON 

MAX 

MIN 

JASPER 

MAX 

28 

70 

92 

MIN 

18 

19 

32 

30 

27 

28 

36 

48 

40 

23 

21 

-  1 

9 

20 

41 

47 

47 

46 

49 

49 

30 

34 

37 

36 

61 

41 

24 

29 

26 

29 

19 

32a0 

JESUP  8  S 

MAX 

70 

69 

MIN 

27 

27 

28 

49 

28 

26 

39 

99 

47 

33 

37 

21 

19 

29 

30 

39 

37 

43 

48 

47 

29 

48 

64 

57 

58 

28 

44 

43 

41 

32 

37a7 

LAFAYETTE 

MAX 

62 

64 

61 

62 

98 

99 

43 

67 

47 

44 

92 

MIN 

20 

29 

33 

33 

22 

30 

92 

45 

34 

23 

17 

8 

16 

38 

41 

49 

40 

44 

92 

91 

31 

26 

42 

53 

48 

40 

23 

14 

23 

24 

16 

14al 

LA  GRANGE 

MAX 

70 

71 

61 

60 

62 

62 

44 

70 

40 

96 

99  7 

MIN 

20 

29 

34 

34 

26 

37 

53 

50 

36 

26 

22 

11 

19 

37 

49 

43 

44 

49 

92 

93 

34 

26 

44 

48 

47 

46 

25 

41 

26 

28 

11 

36a3 

LOUISVILLE 

MAX 

99 

62 

66 

72 

67 

63 

47 

73 

49 

43 

41 

42 

^ 

40  7 

MIN 

27 

31 

33 

39 

28 

32 

40 

50 

44 

30 

28 

16 

18 

32 

41 

47 

47 

49 

48 

48 

39 

32 

49 

95 

65 

50 

29 

42 

33 

39 

10 

37I7 

LUMBER  CITY 

MAX 

60 

61 

62 

66 

53 

45 

39 

62 

64 

73 

67 

69 

44 

44 

69 

74 

49 

62 

57 

41 

99  a9 

MIN 

28 

28 

29 

31 

28 

29 

34 

51 

41 

32 

32 

20 

16 

19 

29 

34 

40 

41 

90 

91 

39 

29 

30 

46 

56 

58 

29 

29 

39 

31 

11 

14a9 

LUMPKIN   2  NE 

MAX 

64 

99 

66 

69 

71 

73 

66 

69 

49 

66 

73 

41 

68 

45 

42 

41 

41  a2 

MIN 

25 

24 

36 

39 

28 

27 

39 

39 

41 

26 

29 

19 

17 

27 

42 

44 

49 

49 

90 

96 

34 

29 

31 

52 

94 

45 

29 

34 

31 

33 

11 

15a) 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

69 

66 

74 

72 

44 

64 

69 

66 

48 

72 

72 

44 

43 

41 

59 

40 

59 

41 

41  a9 

MIN 

26 

34 

39 

34 

29 

39 

46 

48 

37 

30 

21 

17 

22 

39 

49 

48 

49 

49 

63 

48 

40 

32 

46 

56 

63 

40 

30 

41 

34 

34 

16 

16  a4 

MARSHALLVILLE 

MAX 

69 

66 

72 

70 

67 

63 

68 

69 

49 

70 

72 

47 

48 

59 

99 

41  9 

MIN 

25 

30 

39 

39 

39 

36 

49 

52 

40 

29 

28 

19 

21 

35 

46 

48 

48 

49 

51 

95 

38 

36 

48 

54 

30 

43 

32 

39 

18 

^t\l 

METTER 

MAX 

64 

67 

69 

42  3 

MIN 

26 

35 

34 

32 

31 

32 

45 

46 

42 

31 

26 

18 

19 

33 

19 

49 

46 

46 

46 

54 

41 

34 

60 

57 

57 

47 

34 

47 

39 

39 

19 

39aO 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

65 

MIN 

28 

33 

34 

36 

30 

34 

39 

42 

44 

31 

30 

17 

19 

36 

41 

48 

47 

44 

47 

56 

40 

33 

46 

94 

50 

41 

32 

44 

31 

34 

12 

37 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

56 

55 

64 

59 

47 

99 

63 

71 

99 

90 

99 

39 

39 

94 

62 

64 

72 

70 

63 

63 

68 

69 

66 

71 

70 

61 

61 

60 

57 

98 

97 

99a7 

MIN 

24 

24 

26 

28 

28 

28 

29 

50 

41 

29 

29 

19 

15 

16 

32 

43 

46 

49 

47 

49 

40 

27 

29 

39 

51 

45 

26 

24 

30 

30 

31 

32  at 

MILL EN 

MAX 

57 

67 

98 

56 

60 

65 

76 

72 

56 

61 

92 

36 

56 

66 

69 

70 

79 

64 

67 

66 

67 

69 

73 

47 

45 

49 

44 

41 

96 

96 

42 

63a3 

MIN 

26 

32 

33 

39 

27 

31 

42 

94 

46 

31 

30 

16 

17 

33 

36 

42 

49 

49 

48 

99 

38 

31 

47 

56 

68 

91 

30 

44 

35 

34 

11 

38a3 

MONTICELLO   2  NW 

MAX 

55 

63 

58 

59 

58 

61 

66 

55 

49 

56 

44 

34 

53 

63 

62 

71 

66 

60 

98 

67 

64 

66 

73 

49 

99 

60 

99 

59 

94 

69 

40 

99a2 

MIN 

18 

21 

20 

33 

18 

20 

39 

47 

34 

25 

19 

6 

6 

28 

39 

40 

41 

37 

42 

47 

33 

IB 

38 

46 

38 

38 

14 

30 

19 

18 

20 

28a7 

tec  r«r«r«iic«  ootsa  followlQg  Station  lOM.a 
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Table  5-Contiaued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1957 


HmOAN 

MOULTRIE  2  ESE 
NAHUNTA 
DASHVILLE 
NEMIHSTON  2  SSH 
NEMNAN 

PLAINS  SW  SA  EXP  STA 

MJITHAN 

ROME 

RBHE  HB  AIRPORT 

5AN0ERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

SAVANNAH  WS  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCr 

SHAtNSBORO 

TALSOTTON 

rALLAPOOSA  2  NNM 

FHOHASTON  2  S 

rnOHASVILLE 

^HOMASVILLE  MB  CITY 

•IFTON  EXP  STATION 

roccoA 

'ALDOSTA  «  NH 
lARRENTON 
lASHINGTON 
AYCROSS 

AVNESBORO  2  NE 
EST  POINT 
INOER  1  SSE 


Day 

CM 

Monik 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 
MIN 

99 

■29 

69 

27 

62 

31 

58 

37 

62 

27 

69 

31 

76 

56 

99 
92 

99 

38 

96 
29 

98 

29 

40 
17 

56 
18 

66 

31 

70 
45 

74 

38 

73 
44 

69 

47 

68 

53 

69 

59 

66 

37 

68 

36 

72 

52 

75 
51 

71 
55 

68 

55 

62 

31 

62 

41 

34 

59 

36 

67 
41 

MAX 
MIN 

59 
2S 

63 

92 

62 
39 

60 
41 

99 

30 

67 

39 

79 
46 

70 
49 

99 
42 

99 

30 

93 
31 

57 
19 

55 
19 

66 
32 

69 
48 

72 
41 

71 
49 

67 
49 

68 
52 

71 
98 

67 
42 

68 

38 

77 
52 

72 
52 

73 

58 

66 

58 

69 

35 

61 
49 

69 
42 

61 
42 

68 
40 

MAX 

MIN 

55 

28 

69 

28 

99 

30 

56 
4« 

60 
29 

69 

28 

76 
49 

70 
54 

96 

43 

9« 

93 

48 
36 

39 

21 

53 
17 

69 
26 

70 
32 

73 
39 

70 
39 

60 
44 

69 
47 

73 
55 

67 
36 

70 
32 

Ti 
50 

69 
56 

MAI 
MIN 

59 

27 

6« 

32 

61 

32 

59 
42 

62 
34 

68 
34 

77 
43 

71 
42 

68 
41 

96 

31 

94 

30 

39 

21 

54 

21 

67 
92 

70 
97 

74 
41 

74 

42 

69 

42 

68 
92 

72 
60 

70 
35 

69 

32 

74 

51 

73 
52 

75 

57 

72 
58 

64 

32 

61 
46 

69 
42 

69 
49 

68 
40 

MAX 
MIN 

95 

27 

65 
30 

99 

30 

54 
41 

97 

31 

68 

27 

76 
41 

68 

54 

96 
49 

99 
34 

91 
34 

39 
19 

92 
14 

69 
27 

69 

93 

7* 
44 

67 

41 

64 

45 

69 
44 

71 
54 

66 

42 

67 

29 

73 
46 

74 

54 

68 

56 

64 

63 

65 

29 

50 
45 

60 

39 

98 

36 

61 

29 

MAX 

MIN 

55 

20 

63 

28 

59 
34 

52 

33 

60 
26 

62 

38 

62 
93 

57 
43 

46 

36 

96 
27 

92 
19 

3* 

11 

99 
17 

62 
39 

62 
90 

65 
46 

70 
47 

60 
47 

99 
49 

62 

52 

62 
34 

66 

91 

70 
49 

72 
51 

63 

50 

98 
44 

56 

26 

52 
42 

91 
27 

99 

39 

58 
96 

MAX 

MIN 

5« 

25 

6« 

32 

97 

35 

56 

35 

62 

27 

63 

35 

72 
50 

59 

51 

91 

39 

99 

29 

48 

26 

39 
14 

96 

29 

64 

39 

69 
47 

74 
41 

72 
45 

64 
44 

67 

53 

67 

53 

69 

98 

»7 

37 

72 

SO 

72 
59 

64 

53 

62 

93 

62 
33 

63 
42 

99 
32 

99 

99 

69 
40 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

5* 
21 

62 
2« 

59 

27 

93 
34 

61 

23 

6b 

32 

62 

48 

97 
47 

48 

38 

94 

27 

47 

20 

33 
11 

42 
14 

99 
37 

98 
42 

98 

45 

71 
45 

62 
49 

55 
46 

60 
50 

69 

33 

69 

27 

66 

37 

72 
46 

63 
44 

97 
43 

58 

24 

59 
38 

99 

28 

97 
26 

97 
96 

MAX 
MIN 

MAX 

5* 

18 

60 
23 

98 
25 

42 

29 

99 

21 

63 
29 

61 
91 

96 

42 

43 

29 

59 

23 

49 

IS 

93 
9 

41 

12 

97 
94 

97 
41 

99 

45 

68 
44 

59 
49 

54 
4« 

60 
43 

62 

30 

66 

25 

65 

34 

72 

43 

55 
43 

94 

29 

94 

23 

49 

39 

93 

28 

96 

24 

99 

29 

MIN 

MAX 
MIN 

55 
29 

65 
36 

58 
38 

55 
47 

97 
36 

65 

37 

72 
90 

63 

55 

98 
47 

94 

36 

92 

36 

38 
21 

90 

20 

66 
99 

68 
40 

70 
44 

65 
45 

57 

53 

65 

61 

65 

54 

66 

64 

39 

68 

55 

70 

61 

58 

72 

40 

67 

98 
47 

99 
46 

60 
40 

MAX 
MIN 

52 
25 

65 

27 

58 
28 

54 
46 

58 

28 

67 

25 

79 
42 

63 
96 

93 
41 

94 
99 

48 

37 

39 
19 

74 

29 

63 

37 

71 
42 

70 
51 

62 

36 

69 

28 

75 
48 

75 

53 

70 
55 

68 

56 

66 

26 

68 

32 

69 

39 

62 
96 

66 

27 

MAX 
MIN 

53 
28 

6« 
3« 

98 
33 

59 
38 

59 

33 

66 

28 

79 
45 

63 

53 

94 
42 

94 
36 

47 
24 

39 
20 

92 
17 

66 
28 

68 
97 

72 
48 

67 
43 

61 

49 

69 
49 

68 
51 

69 
40 

67 

33 

73 
49 

72 
55 

68 
56 

67 
42 

64 

91 

67 
48 

61 
41 

61 
9« 

63 
32 

MAX 
MIN 

55 
30 

64 

39 

61 

40 

56 
49 

94 

96 

69 
39 

68 
52 

64 

56 

60 
47 

93 
39 

91 

38 

39 
32 

48 

21 

63 
39 

67 
41 

69 
46 

62 
46 

96 

60 

62 

66 

63 

55 

64 

45 

62 

42 

60 
54 

63 

55 

63 

66 

68 

55 

63 

45 

64 

44 

65 
46 

66 

45 

98 
45 

MAX 
MIN 

00 
28 

65 
30 

57 

31 

99 
42 

99 

29 

69 

29 

76 
43 

71 
54 

68 
45 

99 

33 

92 

33 

36 

20 

93 
17 

68 
27 

70 
99 

72 
40 

70 
41 

68 
46 

67 
46 

68 
57 

66 

38 

68 

36 

65 

46 

67 
54 

73 
57 

69 

58 

66 

32 

65 
40 

63 
41 

62 
39 

65 
94 

MAX 
MIN 

63 
29 

58 
34 

99 
38 

61 
30 

64 

39 

75 
45 

75 

53 

68 
43 

96 
31 

90 
29 

39 
18 

54 

19 

62 
36 

68 
42 

73 
46 

71 
45 

63 
48 

62 
47 

65 
66 

68 
40 

72 
36 

70 
47 

69 
56 

33 

57 

61 
34 

MAX 
MIN 

98 
23 

63 

30 

63 

32 

55 
39 

98 
27 

60 

33 

60 
45 

60 

50 

53 
38 

94 

28 

49 

23 

38 
13 

94 
17 

99 
39 

69 
42 

65 
42 

68 
45 

68 
47 

58 
50 

64 
48 

69 
36 

64 

31 

65 
43 

65 

62 

60 
48 

62 
91 

66 
28 

56 
42 

57 
30 

58 
32 

60 
33 

MAX 
MIN 

55 
16 

62 

22 

60 
22 

59 

31 

62 
19 

63 

28 

60 
50 

51 
42 

50 
40 

92 
22 

49 

17 

36 

7 

54 

10 

62 
42 

96 
42 

70 
42 

70 
40 

62 
46 

56 
49 

60 

47 

62 

26 

65 

21 

65 

32 

69 
37 

61 
41 

99 
42 

98 
17 

99 

37 

94 

24 

96 

22 

94 

26 

MAX 

MIN 

57 

26 

64 

27 

59 
29 

59 

35 

62 
39 

64 

29 

64 

51 

56 

50 

50 
40 

96 
30 

52 
24 

37 
15 

56 
14 

99 
29 

68 
41 

74 

39 

72 
43 

64 

45 

61 
49 

64 

53 

67 

30 

70 

29 

74 

40 

75 

49 

66 
45 

62 

39 

60 
26 

57 
38 

59 
36 

62 
31 

61 

39 

MAX 

MIN 

55 
25 

60 
28 

64 

30 

96 
40 

62 
28 

66 

33 

75 
44 

67 

50 

54 

42 

96 

30 

47 

25 

47 
19 

59 
17 

67 
28 

71 
37 

67 
37 

74 

39 

74 

45 

68 

53 

73 
51 

67 
35 

70 

30 

75 
61 

79 

48 

75 
56 

75 
52 

64 

42 

62 

43 

65 
49 

57 

37 

71 
41 

MAX 

MIN 

55 
28 

64 

37 

64 
41 

96 
39 

62 

35 

66 

40 

74 

91 

57 
52 

52 
38 

56 
31 

47 
25 

40 

20 

57 
25 

68 
39 

72 
44 

73 
44 

75 

47 

72 
52 

68 
54 

73 

52 

66 
43 

70 

39 

73 
54 

74 

53 

79 
59 

66 
47 

65 
39 

62 
50 

66 
46 

57 
43 

72 
44 

MAX 

MIN 

58 
26 

93 
27 

62 

30 

59 

36 

50 

27 

61 
33 

66 
41 

75 

53 

56 

41 

47 

30 

96 

32 

43 

19 

38 
17 

92 

21 

67 
37 

71 

39 

74 

42 

74 
46 

69 

50 

68 

53 

70 
37 

64 

35 

70 
39 

74 

51 

75 
55 

71 
57 

64 

91 

64 

36 

58 
39 

60 
40 

61 
97 

MAX 
MIN 

53 
21 

64 

32 

64 

35 

92 
34 

56 
29 

60 

32 

56 
45 

54 

47 

96 
45 

96 
31 

54 
21 

30 
8 

46 

16 

97 
35 

69 
44 

67 
50 

61 

52 

57 
47 

50 
45 

62 
48 

69 
40 

66 

35 

67 
40 

67 
51 

65 
98 

96 
37 

55 
28 

54 
37 

53 
32 

52 
30 

92 

29 

MAX 
MIN 

55 
27 

64 

27 

63 
37 

97 
43 

59 
28 

68 

30 

77 
41 

68 

52 

98 

41 

97 

32 

94 

39 

40 

21 

59 

17 

67 

27 

71 
33 

72 

37 

72 
40 

68 

43 

69 

52 

71 

57 

66 

33 

69 

31 

73 

50 

73 
48 

76 

59 

69 

66 

65 

30 

63 
46 

66 
50 

63 
40 

71 
41 

MAX 
MIN 

54 
2* 

64 

29 

58 

30 

54 
36 

59 
26 

62 
30 

71 
40 

57 
51 

98 
43 

55 
26 

90 

25 

33 
13 

90 
17 

59 
35 

65 
40 

71 
48 

65 

49 

62 
45 

65 
47 

66 
46 

65 
43 

67 

31 

70 
45 

64 

53 

60 
44 

60 
44 

59 

28 

57 
41 

56 
32 

56 
31 

56 
29 

MAX 
MIN 

96 
2* 

92 
24 

62 
32 

57 
32 

48 

30 

56 

27 

99 

33 

69 

51 

94 
49 

53 
31 

55 
30 

41 
14 

36 
13 

50 
19 

58 
41 

63 
41 

70 
42 

68 
44 

59 
43 

62 
46 

66 
42 

63 
30 

66 
31 

70 
41 

65 

38 

58 
31 

57 
26 

56 

26 

53 
30 

92 
27 

MAX 
MIN 

99 

27 

69 

30 

60 

32 

58 

42 

60 

29 

68 

32 

77 
42 

70 

53 

95 
43 

56 
32 

46 

32 

39 

21 

53 
19 

68 
27 

71 
33 

73 
39 

72 
40 

60 
45 

68 
50 

72 
58 

67 
38 

70 
32 

75 
50 

72 
54 

75 
58 

70 
55 

67 

31 

61 
48 

66 
44 

64 
44 

68 
97 

MAX 
MIN 

9* 

25 

63 

33 

63 
34 

56 

31 

97 

26 

62 
31 

74 

36 

73 
46 

97 
44 

57 
31 

56 
29 

33 
14 

52 
16 

60 
35 

67 
39 

72 
42 

70 
40 

66 
42 

67 
48 

65 
50 

65 
40 

68 

33 

73 
43 

70 

53 

61 

51 

61 
47 

64 

29 

60 
41 

61 
34 

60 

33 

62 
29 

MAX 
MIN 

56 
22 

69 
28 

61 
31 

57 
34 

63 
26 

62 
34 

61 

55 

58 
51 

56 
40 

57 
28 

51 

25 

39 
14 

56 
17 

63 
33 

64 
42 

73 
39 

71 
41 

67 
42 

60 
50 

62 
56 

67 

33 

67 

29 

69 
39 

73 
45 

69 
42 

62 
49 

60 
25 

66 
40 

57 
30 

69 
29 

62 
32 

MAX 

MIN 

93 
22 

60 

29 

59 

30 

53 

32 

99 
25 

60 

30 

59 
45 

94 

48 

54 

34 

92 
27 

51 
21 

30 
8 

48 
11 

58 
37 

62 
40 

65 
43 

65 

46 

61 
48 

49 

43 

63 
46 

62 
36 

65 

33 

69 
44 

68 
48 

64 

35 

66 
37 

55 
24 

63 
37 

51 
25 

52 
30 

90 
30 

1 
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T<bl«6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGl 
DECEHBER  19f 


Day  of  month 


£>unon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ALLATOONA  DAM  2 

21 

HIND 

96 

47 

20 

75 

73 

48 

85 

30 

46 

105 

80 

91 

49 

47 

40 

15 

31 

88 

136 

109 

84 

43 

45 

52 

30 

99 

118 

67 

46 

31 

85 

20 

AT^XNS  COL  OF  AGRI 

.  03 

.  08 

.  14 

.09 

.03 

• 

.12 

.04 

.  23 

.12 

.10 

.07 

.05 

.11 

.03 

.  21 

.11 

.08 

.07 

.  07 

.  00 

.  17 

07 

04 

04 

iriND 

51 

45 

38 

162 

57 

47 

69 

72 

58 

120 

146 

126 

SO 

32 

23 

57 

27 

58 

45 

129 

97 

15 

31 

18 

75 

io7 

31 

22 

25 

41 

28 

19 

BXPERIHSMT 

EVAF 

.02 

.15 

.08 

.03 

.09 

.00 

.  04 
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.  10 
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.  04 
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.07 

.07 

.  34 

.  05 

.  11 

.  13 

08 

09 

04 

08 
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70 

182 

83 

37 

98 

70 

80 

147 
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157 

55 

90 

45 

20 

43 

SO 

102 

144 

107 

32 

73 

55 

56 

106 

72 

42 

76 

32 

64 

25 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.14 

.02 

.05 

.02 

.08 

.05 

.02 

.10 

.03 

.08 

.02 

.12 

.03 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.04 

.05 

.19 

.07 

.02 

.05 

.00 

.06 

.11 

.07 

.02 

.08 

.00 

1 . 

WIND 

37 

10 

9 

27 

35 

6 

39 

31 

14 

61 

26 

67 

15 

9 

7 

4 

5 

4 

11 

26 

37 

4 

10 

3 

7 

22 

17 

8 

13 

8 

7 

5 

MAX 

53 

60 

53 

57 

59 

63 

73 

59 

48 

54 

48 

36 

37 

59 

65 

67 

69 

68 

69 

72 

65 

64 

67 

73 

70 

71 

62 

60 

65 

53 

63 

80 

MIN 

35 

35 

35 

45 

35 

38 

55 

56 

41 

35 

41 

34 

33 

34 

48 

47 

50 

53 

59 

64 

48 

41 

53 

36 

62 

62 

40 

52 

49 

44 

54 

46 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

• 

* 

« 

.21 

« 

.07 

.03 

.02 

.04 

« 

.13 

« 

* 

• 

• 

• 

.10 

.07 

.06 

.11 

.07 

.08 

.03 

• 

« 

* 
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.03 

* 

.09 

81 . 

WIND 

72 

19 

12 

72 

29 

7 

63 

22 

20 

51 

56 
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8 

2 

1 

1 

3 

77 

44 

78 

52 

15 

8 

7 

4 

68 

49 

12 

23 

6 

10 

9 

TIPTOK  EXP  STATION 

EVAP 

.15 

.11 

.06 

.02 

.10 

.05 

.06 

.10 

.02 

.04 

.07 

« 

« 

.19 

.08 

.03 

.06 

.05 

.03 

.06 

.08 

.09 

.05 

.05 

.08 

.03 

.15 

.05 

.02 

.06 

.05 

1. 

WIND 

40 

15 

15 

46 

47 

10 

36 

80 

25 

81 

53 

91 

23 

16 

15 

5 

5 

7 

19 

45 

46 

13 

IS 

20 

16 

24 

30 

13 

IS 

20 

11 

9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TIFTON 

EXP  STATION 

3 

INCHES 

MAX 
MIN 

62 
44 

52 
43 

54 
48 

54 
43 

52 
41 

51 
40 

54 
42 

61 

50 

56 
50 

52 
43 

49 
41 

46 
34 

40 

33 

43 
33 

49 
36 

55 
43 

59 
47 

61 
47 

58 
50 

62 
49 

63 
48 

58 
43 

59 
43 

64 

52 

66 
53 

66 
58 

65 
44 

39 
44 

57 
48 

80 
47 

38 
45 

S( 
44 

6 

INCHES 

MAX 
MIN 

61 
43 

52 
42 

58 
54 

56 
53 

58 
53 

57 
52 

57 
52 

60 
53 

60 
58 

58 
53 

56 
53 

54 
48 

50 
47 

50 
48 

53 
32 

56 
54 

58 
34 

59 
55 

58 
56 

60 
38 

61 
57 

59 
56 

58 
33 

61 
57 

62 
58 

63 
61 

63 
58 

39 
58 

59 
57 

60 
57 

59 
56 

51 
il 

Tlftoo  Exp  Station  -  Soli  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 


See  Reference  Notes 


Following  Station 
170  - 


Index 


Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCIA 
DECEMBER  19S7 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALPHARETTA  1  N* 

AMERIOIS  4  ENE 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

BLAKELY 

BLUE  RIDCE 

BUENA  VISTA  1  S» 

CARKOU.TON 

CEDARTOWN 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CUTHBERT 

DALTON 

EASTMAN  1  R 

rORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GREENVILLE  2  W 

LATATBTTE 

LA  GRANGE 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLS OGETILLE 

NEWNAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
WEST  POINT 

SNOWTALL 

SM  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SM  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
.3 
T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

Sm  ittfarttnc*  aotM  following  SUhon  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


<  2 


S  .6 


III 
Q  u,  (- 


No  ol  Days 


Precipitation 


JULY  1957 


72.5 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JtJLT  1957 

CORDELE 

.85 

.23 

.48 

.63 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JULY  1957 

CORDELE 

UAX 
UIN 

92 
69 

90 
69 

89 
71 

91 
70 

92 
72 

89 
69 

90 
68 

91 
70 

74 

71 

90 
70 

94 
72 

92 
71 

91 
70 

95 
72 

96 
73 

94 
72 

92 
72 

74 

74 

76 

95 
77 

96 
79 

93 
71 

73 

74 

74 

76 

75 

77 

96 
74 

72.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2: 

Cairo  2  NNW 


Table  2: 

Cordele 


Table  5: 

Cordele 


Table  2: 

Cairo  2  NNW 


Table  2: 

Cordele 


Table  5: 

Cordele 


Table  2: 

Cairo  2  NNTf 


Table  2: 

Cordele 


Table  5: 

Cordele 


Table  2: 

Cairo  2  NNW 


Table  2: 

Cordele 


Table  5: 

Cordele 


Table  2: 

Cairo  2  OTIW 


Table  2: 

Cordele 


Table  5: 

Cordele 


CORRECTIONS 
MONTH:     JANUARY  1957 


MONTH:     FEBRUARY  1957 


MONTH:     MARCH  1957 


MONTH:     APRIL  1957 


MONTH:     MAT  1957 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -  3.03. 

Average  maximum  temperature  should  be 
67. 4U;  delete  average  minimum  tempera- 
ture; average  temperature;   lowest  tem- 
perature and  date;  total  degree  days; 
No.  of  days  minimum  temperature  32°  or 
below. 


Correct  as  follows:     Delete  all  minimum 
temperatures  for  month;  maximum  tempera- 
ture on  17th,   44;   maximum  temperature  on 
18th  and  19th,   missing;   average  maximum 
temperature,  67.4. 


Precipitation  departure  from  long-terra 
average  should  be  -  2.61. 


Average  maximum  temperature  should  be 
72.1;  delete:  Average  minimum  temperature; 
average  temperature;   lowest  temperature 
and  date;   total  degree  days;  No.  of  days 
minimum  temperature  32°  or  below. 


Correct  as  follows:     Maximum  temperature 
on  17th,   59;  on  21st,   58;  average  maxi- 
mum temperature  should  be  72.1;  delete 
all  minimum  temperatures. 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -  0.79. 


Correct  as  follows:     Average  maximum  tem- 
perature, 70. 2M;  average  minimum  tempera- 
ture, missing;  average  temperature,  miss- 
ing; highest  temperature,   79°  on  18th; 
total  degree  days,  missing. 


Correct  as  follows:     Maximum  temperature 
on  5th,  60;  delete  maximum  temperature  on 
21st,   22nd,  30th  and  31st,  average  maximum 
70. 2M.     Delete  all  minimum  temperatures. 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -  0.04. 


Delete  average  minimum  temperature;  average 
temperature;    lowest  temperature  and  date; 
degree  days. 


Delete  all  minimum  temperatures. 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -  0.34. 


Correct  as  follows:     Average  maximum  tem- 
perature, 84.7;  average  minimum  tempera- 
ture,  61. 7M,  average  temperature,   73. 2M; 
lowest  temperature,   50°  on  5th;  total 
degree  days,  4. 


Correct  as  follows:     Maximum  temperature 
on  3rd,  79,  average  maximum  84.7.  Delete 
minimum  temperatures  on  3rd,  4th,  10th, 
11th,   12th,   13th,  and  14th,  average  mini- 
mum, 61.7. 
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CORRECTIONS  (Continued) 


MONTH:     JUNE  1957 


Table  2: 


Cairo  2  NNW 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  +  1.92. 


MONTH:     JULY  1957 


Table  2: 


Albany 


Correct  as  follows:    Total  precipitation, 
5.39,  departure  from  normal,   -.17.     No.  of 
days  with  precipitation  .10  or  more  should 
be  9. 


Table  2: 


Southwest  Division 


Southwest  Division  precipitation  average 
should  be  5.19,   departure  -1.11. 


Table  3: 


Albany 


Correct  as  follows:  28th,  .47,  29th,  .03, 
monthly  total  5.39. 


Table  3: 


Ringgold 


Delete  amount  on  31st;  monthly  total  shouldl 
be  0.71. 


MONTH:     AUGUST  1957 


Table  2: 


Cordele 


Average  maximum  temperature  should  be 
92. 7M;  average  temperature,   80. 6M. 


Table  2: 


Thomasville  WB  City 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -1.80. 


Table  5: 


Cordele 


Correct  as  follows:  Delete  maximum  tem- 
perature on  20th,  23rd  and  24th. 


MONTH:     SEPTEMBER  1957 


Table  2: 


Ashburn 


Correct  as  follows:     Average  maximum  tem- 
perature,  88.9;  average  temperature  should 
be,     78.1;  number  of  days  with  maximum 
temperature  of  90"  or  above  should  be,  19. 


Table  2: 


Cordele 


Correct  as  follows:     Delete  average  maxi- 
mum temperature ;  average  minimum  tempera- 
ture,  66. 2H;  delete  highest  and  lowest  tem- 
peratures and  dates;  delete  No.  of  days  max 
temperature  90°  or  above. 


Table  5: 


Ashburn 


Correct  maximum  temperatures  as  follows: 
8th,   76;  9th,   76;  16th,  80;  24th,  82; 
25th,  81;  26th,  83;  28th  delete;  29th 
delete;  30th  delete,  average  maximum  88.9. 


Table  5: 


Cordele 


MONTH:     NOVEMBER  1957 


Table  2: 


Blakely 


Correct  as  follows:     Delete  maximum  tem- 
perature-o  on  1st,  2nd,  3rd,  4th,  7th,  8th, 
9th,   16th,   27th,   28th,  29th,   and  30th. 
Delete  minimum  temperatures  on  25th  and 
26th,  average  minimum  temperature,  66.2. 


Correct  as  follows:     Total  precipitation, 
7.93;  departure,  +4.90;  greatest  day  and 
date,   2.14  on  15th;  No.  of  days  with  pre- 
cipitation,   .10  or  more,  8;    . 50  or  more, 
5;  1.00  or  more,  3. 


I 


Table  2: 


Southwest  Division 


Average  precipitation  should  be  6.60; 
departure  from  long-term  average,  +3.97. 


Table  3: 


Blakely 


Correct  as  follows:  14th,  0;  15th,  2.14; 
29th,   2.12;  30th,    .62;  monthly  total, 
7.93. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DECEMBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
DECEMBER  1957 


Chatt«ncx>g«  WB  AP,  Tenn.  ,   ■  ^ 

O  I         ""•"I*  1  ».  T. 

I  r'~T    ">»jSS^   (    Blue  RldgrReBvr"" 

I  ;      d  O    ^         O  I  Blue  RldBe  '„ 

^    Cblckauuij.  P.rl  ^    Se.verd.le      >      Q  >)P 


GEORGIA 


I     Kenslngtoal  Tunael  Bill 
^    ,'    O  '-D«ltoo 
log  Wwii  -O- 

r 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
OECEM0CR  19»7 


bialion 

No. 

•5 

3 

■3 
Jj 

Longitude 

o 

• 

□ 

Obser 

vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

e 

Q 

E 

Latitude 

Longitude 

tion 

Obser 

vation 
Time 

Refer 

To 
Tables 

p. 

Precip. 

Temp. 

Observer 

ABBEVILLE 

0010 

MILCOX 

83  18 

8A 

C 

3019 

HERIWEAThCR 

33  02 

8*  49 

830 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SVC 

2 

3  5 

7 

ADAIRSVlLLE 

0041 

BARTOM 

c 

3038 

spaloing 

33  19 

84  18 

980 

6P 

•A 

HORACE  0.  WEST8R00K 

2 

3  5 

7 

ADCL 

O0»3 

COOK 

fi  Rook  s  a  lo  e  rm  a  n 

4033 

32  49 

84  98 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

AILEY  3  E 

00«0 

MONTGOMERY 

32  11 

306 

MNTOMRY  FRSTRY  UNIT 

2  3  5  6  7 

HARALSON 

COWETA 

93  14 

B4  34 

840 

HID 

MRS.   RUTH  T.  GABlE 

c 

ALABAMA  EXP  STATION 

9131 

BERRIEN 

31  21 

83  13 

303 

7A 

7A 

NOV  E.  HOLLAND 

2  3  9  7 

HARTWELL 

4133 

HART 

34  21 

62  96 

7B9 

9P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNCR 

2 

3  9 

0140 

DOUGHERTY 

64  10 

7R 

7A 

2  3  9  T 

4138 

34  21 

82  90 

890 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

BARTOM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

c 

4170 

32  17 

63  26 

249 

8P 

7A 

R.  A.  MC  LENOON 

3 

3  5 

7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

82  31 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO>  AOMt 

2  3  9  7 

4204 

31  99 

62  35 

299 

WOODROW  ««  BROWN 

C 

ALPIURETTA  1  NH 

021« 

FULTON 

34  09 

1100 

6P 

ELI  E.  GRIMES 

2  3  9  7 

HELEN 

4230 

WHITE 

34  42 

83  44 

1490 

BA 

SA 

JOHN  F.  GREER 

2 

9  5 

AMERICUS  *  ENC 

0233 

5UMTEB 

32  08 

84  10 

476 

6P 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  9  7 

HEMPTQWN  GAP 

4243 

UNION 

34  92 

84  08 

2100 

BA 

TVA-131 

AHERICUS  EXP  STA  NRSY 

0336 

sumteb 

84  18 

MIO 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

c 

4270 

34  57 

S3  46 

1090 

7A 

eA 

TVA-191 

ANTIOCH 

020A  UNION 

TVA-750 

4388 

31  12 

84  27 

132 

HID 

EMORY  UNI   FLO  STA 

2 

3  9  8 

7 

0310 

COLt^MBl  A 

62  10 

6P 

6P 

HRS  ANNIE  CRAWFORD 

2  3  5  7 

4429 

3t  03 

83  49 

180 

9P 

9P 

CITY  OF  HOMERVILLE 

2 

3  5 

7 

ASMS URN 

040e 

TURNER 

31  42 

63  39 

430 

6P 

6P 

CITY  OF  ASHBURN 

2  3  9  7 

IRWINTON 

4994 

WILKINSON 

92  49 

63  10 

448 

9P 

9P 

GEORGE  A.  NILLSHAN 

2 

7 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

33  58 

63  29 

700 

8P 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5  7 

JACKSON  DAH 

4623 

BUTTS 

33  19 

63  51 

420 

HID 

CA,  POWER  COMPANY 

c 

ATHENS  COL  0^  A6RI 

0432  iCLARKE 

83  21 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP  STATION 

2  3  9  6  7 

4  648 

34  29 

S*  26 

1500 

7A 

1A 

ROBERT  H,  eooe 

2 

3  9 

7  C 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0433 

CLARKE 

8A 

U.  S.  WEATHER  eUREAI. 

2  3  5  7 

4671 

31  37 

81  53 

too 

MID 
9P 

CITY  OF  JESUP 

C 

ATKINSON  1  V 

0441 

BRANTLEY  113 

61  92 

MRS.  CATNLAEEN  SMITH  3 

4676 

31  29 

61  53 

100 

BBUNS  PULP  ♦  PPR  CO 

2 

3  5 

7 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

33  40 

7B9 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

JOHNTOWN 

46B8 

OANSON 

34  31 

6*  17 

1990 

MID 
8A 

MISS  MAMIE  L  FAUSETI 

C 

ATLANTA  NB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  30 

84  25 

977 

1410 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

c 

JONESBORO 

4  700 

CLAYTON 

33  31 

84  31 

930 

E.  J.  SWINTt  5R> 

AUGUSTA  08  AIRPORT 

0409 

RICHMOND 

ai  58 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  3  9  7 

c 

4802 

34  47 

89  32 

850 

1A 

TVA-722 

0900 

RICHMOND 

NEWSPAPER  PRTC  CORP 

3  3  5  7 

4B54 

34  14 

84  56 

720 

8A 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

0981 

DECATUR 

2  3  5  7 

c 

4941 

34  42 

89  16 

BIO 

6P 

7A 

CHARLES  W.  GWYN 

2 

3  5 

7  C 

BALL  6R0UN0 

0803 

CHEROKEE 

34  20 

1100 

HRS*  ESTELLE  CROGAN 

LA  GRANGE 

4«4« 

TROUP 

33  02 

89  02 

740 

8P 

BA 

PAUL  B.  SMITH 

2 

3  5 

7  C 

BCAVERDALE 

0148 

WHITFIELD 

34  99 

84  51 

724 

6A 

HRS.  H.  £,  WARMACK 

LEXINGTON 

9185 

OGLETHORPE 

33  52 

83  07 

720 

BA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

C 

07B7 

EVANS 

81  98 

MIO 

HENRY  C.  HEARN 

c 

5192 

33  56 

89  16 

890 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

BLACKBEARD  ISLAND 

0048 

MC  IN TOSH 

81  13 

7A 

7A 

U.S. FISH  ♦  WLOF  SVC 

2  3  5  7 

9204 

83  26 

500 

JAMES  W«  BLACKWELL 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0089 

UNION 

S3  98 

8A 

8A 

9242 

34  96 

89  39 

2300 

8A 

TVA-193 

BLAKE LV 

0079 

EARLY 

31  23 

84  98 

300 

TP 

7P 

OA.  J.  G.  STANDIFER 

3  3  9  7 

LOUISVILLE 

9314 

JEFFERSON 

33  00 

B2  24 

337 

8P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2 

3  9 

7  C 

BLUE  RIOOe 

1024 

FANNIN 

34  52 

84  19 

1780 

6P 

6R 

P*  6.  CARRUTH 

3  3  9  7 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

31  55 

62  41 

150 

8A 

SA 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2 

3  9 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

84  IT 

9A 

TVA-110 

5394 

32  04 

64  47 

495 

6A 

BA 

GA,  FORESTRY  COMM. 

2 

3  9 

7  C 

1132 

ELBERT 

83  02 

SA 

MRS.  GWENDOLYN  BROWh 

3 

5443 

32  42 

356 

HID 

HID 

U.S,   WEATHER  BUREAU 

2 

3  9 

7  C 

brasstomn  bald 

1170 

TOWNS 

8A 

5950 

61  96 

166 

9P 

9P 

CTY  OF  MARSHALLVILLE 

2 

3  9 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

3  3  9  7 

MAYSVILLE 

9633 

JACKSON 

34  19 

63  34 

020 
120 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

SRUNSMICK 

1340 

GLYNN 

31  OB 

81  30 

14 

5P 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

3  3  5  7 

METTER 

5B11 

CANDLER 

32  34 

62  04 

5P 

5P 

CITY  OF  METTER 

2 

3  9 

7 

BRUNSMICK  CAA  AP 

1343 

GLYNN 

81  23 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9  7 

c 

989a 

32  50 

82  14 

186 

SA 

MRS.   Ea  B,  KING 

BUCNA  vISTA  1  SO 

1372 

MARION 

84  32 

9P 

9P 

GA.  FORESTRY  COMM 

3  3  9  7 

c 

5883 

32  53 

62  12 

280 

8P 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  ST< 

2 

3  9 

BUTLER 

1413 

RABUN 

83  33 

MID 

c 

5874 

33  09 

63  13 

320 

7A 

7A 

K.  LOUIS  MORNE 

2 

3  5 

7 

1425  ITAVLOR 

32  33 

625 

THOMAS  F.  MATmEWS 

] 

HILLEN 

5862 

JENKINS 

32  46 

81  56 

105 

5P 

5P 

MARK  0.  MC  C0M8 

3  5 

BUTLER  CREEK 

14SJ 

RICMMOMO 

33  22 

81  56 

116 

8A 

EOWIN  S.    EPSTEIN*  Jfl 

3 

MILLHAVEN  8  e 

5896 

SCREVEN 

32  58 

81  30 

100 

7A 

MR.  DORIS  A.  HART 

CA 1 RO  2  WW 

1483 

GRADY 

84  13 

6P 

ap 

J.  0.  BELCHER 

2  3   5  7 

5071 

33  47 

63  43 

760 

6P 

RADIO  STATION  WHRE 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

3  3   9  7 

5079 

32  10 

84  01 

375 

SA 

H.  W.  COLLINS 

1500 

MITCHELL 

5089 

33  19 

63  41 

930 

8P 

7A 

C.  LEROY  TILLMAN 

2 

3  9 

CAMP  STEMART 

154* 

LIBERTY 

31  52 

81  37 

92 

POST  ENGINEERS 

2  3   9  7 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

6*  36 

283 

5P 

9P 

CALHOUN  PUB  WKS  CAMP 

2 

3  9 

7 

CANTON 

1565 

CHEROKEE 

34  14 

84  20 

804 

7A 

C.  8.  TEASLEY 

c 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

31  10 

83  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2 

3  9 

CARLTON  BRIDGE 

t601 

ELBERT 

62  99 

8A 

8A 

J.  D.  MOORE 

2  3   9  7 

8126 

32  12 

82  36 

195 

7A 

L,  G.  REYNOLDS 

CARNESVlLLC  ^  NE 

1810 

FRANKLIN 

83  12 

7A 

JOHN  W.  CARROLL 

c 

6210 

31  12 

61  99 

85 

5P 

9P 

JAMES  A.  ROSS 

2 

3  9 

7 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

2  3  5  7 

6337 

31  13 

63  19 

240 

5P 

9P 

GA •   FORE  ST  ft Y  COMM , 

2 

3  5 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

34  36 

«95 

RALPH  N.  MESSER 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

69  95 

3900 

6A 

TVA-135 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

34  00 

84  48 

735 

SR 

9P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2  3  5  7 

NEWINGTON  2  SSW 

6323 

SCREVEN 

32  34 

81  30 

181 

6P 

6P 

MRS   MM  V  LANCASTER 

2 

3  5 

CARTERSV ILLE  3  SH 

1670 

BARTOW 

84  90 

7A 

GRANVEL  P.  TaTUM 

6335 

33  22 

64  49 

990 

6P 

7A 

2 

3  5 

7 

CAVE  SPCS  «  SSW 

1719 

POLK 

WILLIAM  W.  8ARNET 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

31  17 

84  57 

182 

HID 

C 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

NOONTOOTLA  CREEK 

3*  42 

84  13 

2050 

BA 

CMATSHORTN  I  H 

1858 

MURRAY 

34  46 

600 

WILLIAM  L.  ELROO 

3 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

84  13 

1025 

BA 

MRS.  M.  n.  OEmPSEY 

CHICKAMAUGA  PARK 

1908 

WALKER 

34  59 

89  18 

760 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

PATTERSON 

6836 

PIERCE 

31  23 

82  OS 

105 

6A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

83  94 

8A 

TVA-570 

PEARSON 

8879 

aTkInson 

31  IB 

83  51 

205 

>4ID 

C 

1982 

RABUN 

83  24 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

3  3  5  7 

PLAINS  SW  8A  EXP  STA 

8*  22 

500 

5P 

9P 

2 

3  9 

7 

CLERMONT  3  SW 

1000 

c 

PRESTON 

32  04 

64  32 

400 

8A 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

34  36 

1970 

MARY  L.  SUTTON 

3 

QUITMAN 

BROOKS 

83  35 

150 

9P 

9P 

EMERSON  W.  BROWNE 

2 

1  5 

7 

COLQUITT 

2193 

MILLER 

31  10 

84  44 

199 

5P 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

2  3  5  7 

RESACA 

7430 

GORDON 

34  35 

64  57 

890 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

COLUMBUS 

2181 

MUSCOGEE 

B4  59 

ARTHUR  L.  SMITH 

R I NGGOLD 

T4B9 

34  55 

65  07 

620 

SA 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2188 

MUSCOGEE 

84  96 

4ID 

410 

U.Sa   WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

c 

7409 

3*  45 

69  32 

820 

COMilERCE  t  NE 

2180 

JACKSON 

83  28 

9P 

5P 

tAOIO  STATION  WJJC 

3  3  9  7 

34  15 

85  10 

610 

«P 

BA 

2 

3  5 

7 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  05 

84  27 

625 

C.  R*  SMITH 

ROME  8  SW 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

J.M,  MONTGOMERY!  JR« 

C 

COOLIDGE 

2330 

THOMAS 

31  01 

83  92 

250 

MIO 

C.  W.  ELLINGTON*  JR 

c 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYO 

34  21 

65  10 

637 

HID 

MIO 

U.S,   WEATHER  BUREAU 

2 

3   9  6 

7  C 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

84  03 

HID 

M.  LUTHER  GADDIS 

c 

SANDERSVILLE 

7777 

WASHINGTON 

32  58 

82  49 

435 

6P 

ep 

2 

3  9 

7 

226« 

CRISP 

83  47 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WHJH 

2  3  5  7 

HC  INTOSH 

11  34 

81  16 

10 

5P 

9P 

2 

7 

2283 

HABERSHAM 

83  32 

6P 

7A 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

CHATHAH 

fl  16 

22 

410 

2 

3  9 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

33  38 

83  92 

770 

6P 

JACK  L*  CHAPMAN 

2  3  5  7 

CHATHAM 

81  12 

MID 

MID 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

2 

3  9 

1  C 

CUHHING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3*  13 

84  08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

SAVANNAH  PEACH 

7860 

CHATHAM 

32  00 

80  91 

10 

5P 

9P 

CITY  OF  SAV,  BEACH 

2 

3  5 

7 

CURRWILLE  2  ■ 

2420 

FLOYD 

89  06 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

8323 

33  18 

B2  59 

590 

MID 

C 

CUTMBERT 

2490 

RANDOLPH 

84  47 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5  7 

STANLEY  GAP 

8260 

84  16 

2300 

6A 

2479 

LUMPKIN 

83  99 

8A 

6A 

JOE  W.  WOODWARD 

2  3  5  7 

ST  I LLMORE 

32  26 

62  13 

255 

7A 

DALLAS^ 

2485 

PAULDING 

33  55 

84  90 

1025 

c 

SUCHES 

8414 

UNION 

3*  *1 

84  01 

BA 

TVA-115 

OALTON 

2403 

WHITFIELD 

34  48 

8*  97 

720 

OA 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  9  7 

SUMMERVILLE 

8*38 

CHATTOOGA 

3*  20 

85  22 

780 

6A 

JAMES  R.  BURGESS 

2592 

TMIGGS 

83  19 

9P 

EARL   T(  SMITH 

SURRENCY 

8478 

31  *3 

62  12 

200 

5P 

5P 

2 

3  5 

7 

2970 

TERRELL 

B4  27 

7A 

S>  W.  KENNEY 

8498 

32  36 

82  20 

316 

5P 

5P 

2 

3  9 

7 

2578 

DAWSON 

94  07 

PEARL  P.  CHAMBERS 

c 

8904 

3*  9B 

84  13 

1600 

6A 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

34  46 

84  13 

1000 

TVA-633 

SYLVANIA 

6517 

SCREVEN 

32  45 

81  3B 

210 

MID 

CITY  WTR  ♦  LT  DEPT 

c 

DOCTORTOxn  1  WSK 

2718 

WAVNE 

31  30 

61  91 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

TALBOTTDN 

8935 

TALBOT 

32  40 

64  33 

700 

6P 

6A 

L.  R.  MINERi  SR. 

2 

3  5 

2728 

WORTH 

83  53 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

c 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6541 

33  46 

69  18 

1000 

6P 

eA 

2 

3  5 

T 

2738  'SEMINOLE 

84  99 

6P 

CARL   J.  PATTERSON 

6800 

34  09 

84  99 

2763  iCOFFEE 

62  51 

6P 

BA 

MARY  H,  LESTER 

2  3  5  7 

6657 

32  58 

64  14 

MID 

CECIL  HARRIS 

c 

DOUGLAS V ILLE 

2701 

DOUGLAS 

33  45 

84  4  9 

1219 

8A 

LEONA  6.  THOMPSON 

THOMASTON  2  S 

UPSON 

32  52 

64  19 

689 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

2 

3  9 

7 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

32  39 

81  43 

103 

BA 

WARREN   W)  WVANT 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

30  51 

83  59 

340 

6P 

6A 

MRS.SARAH  P.  PORTER 

2 

S  5 

7 

2S39 

LAURENS 

62  94 

8P 

7A 

JAMES  M.  DANIEL 

2  3  5  7 

THDMASVILLE  WB  CITY 

8871 

30  50 

83  90 

383 

HID 

6A 

2 

1  5 

1 

2844 

LAURENS 

82  54 

HID 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

TIFTON  EXP  STATION 

31  26 

83  31 

337 

6A 

SA 

2 

3  9  6 

7  G 

2««6 

DODGE 

89  12 

5P 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM, 

2  9   9  7 

34  97 

3160 

8A 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

299 

HID 

DAN  H,  HAMNACK 

c 

TOCCOA 

STEPHENS 

54  39 

10*5 

RADIO  STATION  WLET 

2 

5 

7 

ELBCRTON 

3000 

ELBERT 

34  07 

82  52 

890 

7A 

SHELBYN  C.  GUNTER 

TRAY  MOUNTAIN 

TOWNS 

34  46 

63  42 

SA 

TVA-15* 

c 

3119 

GILMER 

84  20 

6A 

A.  0.  DOVER 

TUNNEL  HILL 

6854 

34  92 

89  02 

880 

7A 

3147 

PAULDING 

84  90 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOC 

6074 

.OWNDES 

30  52 

83  20 

285 

8P 

8P 

>EORGE  B.  COOK 

2 

9 

7  C 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

84  17 

lOA 

lOA 

U  OF  GA.  EXP  STA 

3  3  9  6  7 

0 

0077 

CHEROKEE 

34  10 

04  33 

1100 

7A 

FAIRMOUNT 

3205 

GORDON 

34  28 

84  43 

735 

8A 

DVMPLE  0*  WARMACK 

MARRENTON 

0141 

WARREN 

13  24 

62  40 

500 

5P 

8A 

.,   MONROE  CASON 

2 

5 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

82  44 

690 

8A 

6A 

JOSEPH  C,  RHODES 

2 

S 

3383 

FULTON 

84  10 

MID 

SAMUEL  R«  HARMON 

c 

9169 

33  93 

83  28 

750 

MID 

c 

f  1  TZGCRAlX) 

3388 

BEN  HILL 

83  19 

5P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  9  7 

WAYCROSS 

9186 

31  13 

82  22 

140 

6P 

JOHN  J.  TOBOL* 

2 

9 

7 

3404 

FANNIN 

84  30 

SA 

TVA-100 

WAYNESBORO  2  NE 

0194 

33  01 

81  59 

370 

5P 

9P 

2 

7 

FLCMIMG  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

11  53 

81  24 

19 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  3  5  7 

c 

WEST  POINT 

0291 

TROUP 

33  93 

89  11 

575 

ftp 

6A 

J*    SMITH  LANIER 

2 

5 

7 

FOLKSTON  3  SSM 

3480 

CHARLTON 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

c 

WINDER  1  SSE 

0466 

BARROW 

33  98 

83  43 

980 

5P 

7A 

CECIL  H.  GRIDER 

3 

9 

7  C 

FOLKSTON  9  SW 

3489 

CHARLTON 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEC  REFUGE 

2  3  5  7 

WOOOBURV 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

64  39 

600 

ALVIN  A.  SIMS 

FORSrTH  1  S 

3906 

MONROE 

33  01 

Bl  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  9  7 

WOODSTOCK 

0924 

CHEROKEE 

34  08 

84  31 

992 

SA 

W.  G*  BOOTH 

FORT  GAINES 

3918 

CLAY 

31  36 

65  03 

340 

5P 

HRSi    MAVME    R.  HAVES 

2  3  5  7 

YOUNG  HARRIS 

0SO9 

TOWNS 

34  58 

63  91 

1920 

SA 

TVA-148 

FORT  VAU.ET  3  E 

3544 

PEACH 

32  34 

63  91 

400 

HID 

OA 

OLIVER   I.  SNAPP 

2  3  9  7 

FRANKLIN 

3967 

HEARD 

33  17 

89  06 

8«0 

OA 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

382 1 

HALL 

3*  10 

83  90 

1294 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  9  7 

GIBSON 

38«9 

GLASSCOCK 

33  14 

82  36 

7A 

SANFORD  N.  BRADOV 

GLCNNVILLE 

3794 

TATTNALL 

31  90 

81  99 

179 

7P 

7P 

W.  C*  BARNARD 

2  3  9  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

32  3* 

85  09 

490 

7A 

GA.   POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3B«« 

GRECNE 

33  34 

83  11 

820 

9R 

SA 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

2  3  9  7 

1-ALTAMAHA,  3-ATLAMTIC.  3-CMATTAMOOCHEE ,  4-COOSA,  5-ETOWAM,  6-FLIHT|  7-HlHASSEEi  fl-OCMLOCKONEE ,  ♦-OCWLGEEi  10-0C0NE£,  11-OGtECHEE,  12-00STANAULA|  13-SATILLA,  14-SAVAWiAH, 
1 5-ST .  MARY ,     16-SUWAHEE .     17-TALLAPOOSA ,  IB-TEWESSEE 
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Addltloaftl  iBfoTBAtlOD  regardlas  the  cllut«  of  G«orgla  be  obtained  by  vrltlDg  to  the  State  Cllutologlst  at  Agricultural  Engloeerlog  Building,   UnlverBlty  of  Georgia,  Athens,  Georgia, 

or  to  ao;  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters    follovlng  the  station  oaae,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  semaooal  snovf&Il  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  vill  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Indei,  but  for  «hlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  aissing  or  were  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
Divisions,   as  used  in  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  diaenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     Teaperature  lo  *F,   precipitation  a^d  evaporation  In  Inches,   and  vlnd  aoveaeDt   in  slles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  suns  of  the  negative  departtu-es  of  average  dally  teaperatures  froa  65  P. 

Evaporation  is  aeasured  in  the  standard  Veatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.     Uax  and  Uln  io  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tiae  of  observation. 

Long-term  aeasa  for  full-tiae  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  aa  "D.  3.  Veatber  Bureau")  are  baaed  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present   location.     Long-tera  aeans  for  all  stations  except  full-tlae  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet  or  ice  on  the  groand.  Samples  for  obtaining  aeaaurements  are  taJken  froa  different  points  for  successive 
observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  aeasured  at  selected  stations  when  two  or  aore  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Sntrlea  of  Snowfall  lo  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  io  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  tlaea  lo  the  standard  of  tlae  in 
local  use.     During  the  suamer  aonths  soae  observers  take  the  observations  oo  daylight  saving  tlae. 

Snow  oo  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

-    Ho  record  io  Tables  3,   6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  5,   is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  anoual   Issue  of  thla  publicatloo  for  Interpolated  monthly 

precipitation  totals. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  ainute  wind  speed.     This  station  la  not  equipped  with  autoaatic  wind  instruments. 
•     Amount  included  in  following  measureaent ,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  lo  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Sefer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Priclpitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  or  more  days  of  record  mlsslog;   If  average  value  is  eotered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this 

station!     have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aootb. 
R    Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure . 
T     Includes  total   for  previous  month, 

Inforaatlon  concerning  the  history  of  chaoges  in  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Super loteodeot  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Slailar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllaatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,     obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sunnary) .  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Docuaeota.     Realttance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GENERAL 

The  year  featured  greater  variability  in  most 
categories  of  weather  than  the  preceding  year. 
Chilly  temperatures  were  more  frequent,  but 
February  was  exceptionally  warm.     Heavy  rains  were 
quite  frequent,  but  dryness  plagued  farmers  early 
in  the  year  in  the  south  and  southeast  and  State- 
wide at  the  height  of  the  summer.     Snowfall  was 
more  common,  and  tornadoes  were  more  frequent 
unwelcome  visitors.     In  spite  of  many  unfavorable 
weather  factors,  an  excellent  yield  of  cotton  was 
achieved,  and  the  corn  yield  was  record  high. 

VfEATHER  EFFECTS 

The  dry  spell  in  the  southeast  that  began  towards 
the  end  of  the  preceding  year  continued  into  Febru- 
ary, adversely  affecting  grains,  pastures,  and 
tobacco  plant  beds,  while  maintaining  hazardous 
forest  fire  conditions.     The  preparation  of  land 
for  spring  planting  was  also  delayed  in  the  same 
area.     In  the  north  portion,  where  precipitation 
was  ample,  grains,  pastures,  and  cover  crops  made 
excellent  growth  through  March,  although  in  the 
extreme  north  wet  soils  delayed  land  preparation 
for  spring  planting.     The  first  half  of  April  was 
stormy,  wet,  and  predominantly  cool,  with  adverse 
effects  on  agriculture,  but,  with  rather  warm,  dry 
weather  during  the  latter  half  of  the  month,  spring 
planting  resumed  in  the  north  portion,   and  all 
field  crops  improved.     Frequent  rains  in  May  kept 
farming  operations  somewhat  behind  schedule.  Oats 
and  barley  were  damaged  by  lodging,  especially  in 
the  central  and  southern  areas.     Hay  crops  made 
rapid  growth  in  May,  but  continued  rains  created 
difficulties  with  early  cuttings.     Insects  and 
plant  diseases  were  difficult  to  control  under 
damp  weather  conditions.     Heavy  rains  continued 
in  early  June,  damaging  mature  oats  and  wheat, 
interfering  with  harvesting  of  hay  and  tobacco, 
and  causing  other  difficulties  for  farm  operations. 
Weather  conditions  were  more  favorable  after  mid- 
month,  but  the  dry  weather,  which  continued  into 
early  September,  checked  cotton  fruiting  and  caused 
some  shedding  of  the  top  crop,  and  also  premature 
dropping  of  pecans.     The  early  corn  crop  passed 
the  critical  stage  before  the  dry  weather  could 
do  much  damage,  but  the  late  crop  suffered  consid- 
erably.    Rainy  weather  returned  at  harvest  time, 
with  damaging  effects  on  the  peanut  and  cotton 
crops.     Hay  crops,   on  the  other  hand,  improved 
with  the  rains  of  September  and  early  October. 
Clear  weather  later  in  October  was  favorable  for 
salvaging  damaged  mature  crops  and  for  seeding  of 
grain.     Streamflow  in  October  was  above  median 
over  the  entire  State  for  the  first  month  since 
December  1956.     As  the  dry  spell  continued  into 
November,  fall-planting  operations  were  delayed 
by  dry  soils.     An  abrupt  change  to  wet  weather 
during  the  latter  half  of  November  caused  further 
delay,  and  the  same  conditions  prevailed  in  the 
north  portion  in  December. 

The  yield  of  cotton,  which  decreased  significantly 
from  that  for  the  previous  year,  nevertheless  was 
the  third  highest  of  record.     It  was  achieved  in 
spite  of  the  many  unfavorable  weather  factors  such 
as  delayed  planting;  the  necessity  for  replanting 
due  to  heavy  rains  and  cool  temperatures;  diffi- 
culty to  control  weevils  due  to  late  spring  rains; 
hot,  dry  summer  weather  that  checked  fruiting  and 
caused  shedding;  and  delays  to  harvesting  occasioned 
by  fall  rains.     Late  market  crops  showed  significant 
declines  in  yield  from  the  preceding  year,  largely 
due  to  the  dry  summer  weather,  but  early  and  mid- 
season  crops  were  net  affected.     The  yield  of  corn 
was  the  highest  of  record. 

TEMPERATURE 

An  exceptionally  warm  February  followed  by  a  colder- 
than-usual  March,  and  a  cool  summer  and  fall  cli- 


maxed by  an  unusually  cold  October  were  the  tempera- 
ture features  for  the  year. 

January's  weather  was  about  as  usual  until  a  mid- 
month  cold  snap  dropped  temperatures  to  low  levels 
for  several  days.     The  warming  trend  thereafter 
continued  into  February  and  intensified  so  that 
the  temperatures  for  the  first  10  days  of  February 
were  similar  to  those  usually  experienced  in  mid- 
April.     There  was  no  significantly  cold  period  in 
February,  and  the  average  temperature  for  Macon  WB 
AP  was  the  highest  on  record  for  the  month.     It  was 
the  warmest  February  in  25  years  at  Augusta  WB  AP 
and  Columbus  WB  AP,   and  the  warmest  since  1938  at 
Rome  WB  AP.     Two  chilly  periods  in  March,  with  only 
seasonal  temperatures  during  the  rest  of  the  month, 
kept  the  month's  temperatures  on  the  cool  side,  and 
averages  dipped  below  those  for  February,   in  some 
cases  by  4  degrees.     Although  the  first  few  days  of 
April  were  warm,   the  rest  of  the  first  half  of  the 
month  was  quite  cool.     The  last  half  of  April  was 
mild  to  rather  warm.     Minimum  temperatures  dropped 
into  the  40 's  in  the  south  portion  during  a  cool 
period  early  in  May,  but  a  long  warm  spell  followed. 
Daily  minimum  temperatures  a  little  lower  than  usual 
in  June  resulted  in  averages  near  but  a  little  lower 
than  the  long-term  means,  and  the  first  of  a  long 
stretch  of  cool  months.     The  same  conditions  pre- 
vailed in  July,  with  daily  maximum  temperatures 
usually  climbing  above  the  long-term  means  and  daily 
minima  falling  well  below  their  corresponding  long- 
terra  values.     Cool  weather  in  August  resulted  from 
unseasonable  invasions  of  cool  polar  air,  but  inter- 
vening warm  periods  sent  temperatures  to  the  highest 
levels  of  the  year.     High  temperatures  during  the 
opening  days  of  September  gradually  moderated  during 
the  month,  and  gave  way  to  quite  cool  weather  during 
the  closing  decade  that  continued  through  most  of 
October.     The  last  few  days  of  October  were  unusuallj 
cold,  and  freezing  temperatures  spread  over  most  of 
the  State  during  the  period.     November's  temperatures 
alternated  rapidly  between  short  cold  periods  and 
longer  periods  of  unseasonable  warmth,  but  the  month 
closed  with  a  fresh  cold  wave  covering  the  whole 
State.     The  cold  spell  continued  in  December,  cli- 
maxing with  extremely  cold  weather  around  the  12th, 
but  the  last  half  of  the  month  was  mild  to  quite 
warm. 

Average  annual  temperatures  ranged  from  69.2°  at 
Brunswick  to  55.9°  at  Blairsville  Exp  Sta.  The 
highest  temperature  for  the  year  was  103°,  and 
occurred  at  Allatoona  Dam  2,  Hartwell,  Homerville, 
and  Louisville  on  August  12  and/or  13th,  and  at 
Rome  on  August  3  and  September  1.     The  year's  lowest 
temperature  was  -3°  at  Blue  Ridge  on  December  12, 
and  the  same  cold  spell  brought  below-zero  tempera-  i 
tures  to  Blairsville  Exp  Sta  and  Jasper.     Tempera-  I 
tures  rose  to  90°  or  higher  most  often  at  Colquitt: 
112  days.     Blairsville  Exp  Sta  once  again  took  the 
prize  for  the  greatest  number  of  minimum  tempera-  , 
tures  of  32°  or  below,  102,  and  for  the  greatest 
number  of  cold  days  with  5  days  on  which  the  mer- 
cury failed  to  rise  over  32°. 

PRECIPITATION 

The  year  featured  continued  dryness  during  the 
opening  months  in  the  southeast  portion,  and  a 
reversal  to  copious  State-wide  precipitation  during 
several  months  later  in  the  year. 

The  dry  spell  that  commenced  during  the  latter  part 
of  1956  continued  in  the  south  and  southeast  portions 
through  February.     The  situation  was  reversed  in 
March,  as  precipitation  was  heavy  more  frequently 
in  the  south  and  southeast  than  in  the  northwest 
portion.     Dry  periods  during  the  month  were  brief 
except  for  the  last  6  days,  which  were  almost  rain 
free.     Heavy  rains  pelted  the  State  twice  during 
the  first  week  in  April;   occurrences  during  the 
rest  of  the  month  were  lighter  and  of  less-than- 
usual  frequency.     Rainy  weather  was  quite  general 
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during  the  first  5  days  of  May,  and  fairly  frequent 
after  the  11th.     Heavy  amounts  were  unusually  fre- 
quent in  some  central  and  southeastern  locations. 
June's  precipitation  resulted  from  scattered  thun- 
dershowers  and  the  general  rains  of  the  28th  fur- 
nished by  hurricane  Audrey.     The  variability  of 
monthly  totals  was  no  greater  than  usual  for  the 
season,  and  far  less  than  the  preceding  month. 
Precipitation  excesses  at  some  locations  in  the 
Southeast  and  East  Central  Divisions  in  July  con- 
trasted sharply  with  deficiencies  across  the  north- 
ern portion  of  the  State  and  in  the  West  Central 
Division.     The  Savannah  area  was  drenched  with  4 
to  8  inches  of  rain  during  July  26-28.  Dryness 
became  more  nearly  State-wide  in  August,  although 
a  few  locations  could  still  boast  of  totals  greater 
than  the  long-tenn  means.     September,   on  the  other 
hand,  was  unusually  wet;  the  sharp  reversal  in 
form  from  the  preceding  month  may  be  noted  by  the 
fact  that  the  lowest  total  precipitation  for  Sep- 
tember was  3.51  inches,  while  73%  of  the  stations 
failed  to  accumulate  as  much  as  that  figure  in 
August.     Relatively  dry  periods  in  September  were 
the  first  3  days  of  the  month  and  the  23rd-26th. 
The  rainy  weather  continued  until  October  5,  and 
occurrences  during  the  remainder  of  the  month  and 
the  first  2  weeks  of  November  were  infrequent  and 
mostly  light.     The  rest  of  November  was  unusually 
wet,  and  marked  by  frequent  occurrences  of  heavy 
amounts.     Precipitation  occurrences  in  December 
were  of  about  average  frequency  in  the  northern 
and  southern  portions  of  the  State,  and  somewhat 
less  than  average  across  the  middle  portion. 
Amounts,  however,  were  mostly  light,  and  totals 
for  the  month  generally  below  average. 

Annual  totals  ranged  from  39.91  inches  at  Mill- 
haven  8  E  to  118.92  inches  at  Flat  Top,  the  only 
station  to  record  more  than  100  inches  during  the 
year,  although  Suches  and  Tray  Mountain  received 
over  90  inches.     Greenville  2  W  noted  the  greatest 
dally  precipitation  amount,  a  dousing  8.35  Inches 
on  August  19.     Flat  Top,  of  course,  walked  off 
with  the  honors  for  most  frequent  rainy  days  and 
most  frequent  heavy  rains,  with  123  days  with 
amounts  of  0.10  inch  or  more,  and  38  days  with 
amounts  of  1.00  inch  or  more. 

SNOWFALL 

Snow  was  considerably  more  frequent  and  widespread 
in  1957  than  in  the  previous  year.     Traces  of  snow 
were  common  in  January,  but  the  year's  first  appre- 
ciable snowfall  came  on  March  7-8,  when  Cedartown 
received  1.5  inches.     This  amount,  with  the  addi- 
tion of  only  a  trace  in  December,  was  the  greatest 
total  for  the  year,  and  gave  the  greatest  dally 
snow  depth,  2  inches  on  March  8.     A  few  stations 
'noted  traces  of  snow  in  November,  and  several 
received  snow  on  December  11,  the  only  measurable 
amount  at  that  time  being  at  Blue  Ridge.     In  all. 


8  stations  had  measurable  amounts  of  snowfall 
during  the  year. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Tornadoes  were  more  numerous  in  1957  than  in  the 
previous  year,  and  although  the  casualty  toll  was 
higher,  property  losses  probably  were  about  the 
same.     Tornadoes  took  3  lives  in  April,  and  light- 
ning killed  1  person  in  May  and  another  in  August. 
The  Injured  list  Included  38  due  to  tornadoes,  2 
resulting  from  other  windstorms,  and  several  per- 
sons injured  by  lightning. 

A  tornado  on  April  5  and  two  others  on  April  8 
caused  heavy  damages,  destroying  or  badly  damaging 
a  chenille  mill,  a  church,  about  200  homes,  house 
trailers,  and  other  property.     Eight  more  tornadoes 
in  April  and  5  others  in  May,   June,  and  November, 
together  with  3  other  windstorms  in  June  and  November 
that  were  probably  tornadoes  caused  lesser  damages, 
mostly  light.     Thunderstorm  winds  caused  consider- 
able damage  on  August  12,   and  minor  or  light  wind 
damage  was  noted  in  every  month  except  February, 
October,  and  December,  when  the  entire  State  was 
free  of  all  destructive  storms.     The  State  came 
under  the  Influence  of  the  fringe  of  hurricane 
Audrey  on  June  28,  but  wind  and  rain  damage,  while 
widespread,  was  only  light.     Hail  caused  heavy 
damage  to  crops  in  limited  areas  in  March,  April, 
May,   and  June,   and  light  damage  in  January,  March, 
May,  and  June.     Lightning  strikes  caused  mostly 
light  damage  in  each  month  of  the  period  May-Sep- 
tember and  in  November.     Localized  heavy  rains 
caused  some  damage  in  the  spring  months. 

FLOODS 

The  most  serious  flooding  during  the  year  was  that 
of  the  Oostanaula  River  early  in  February.  Heavy 
to  severe  flooding  damaged  agricultural  lands,  and 
caused  lesser  damage  to  roadways,  railroads,  and 
buildings.     Light  flooding  was  noted  on  many  streams 
in  April,  and  minor  flooding  on  the  Oconee  and 
Ocmulgee  Rivers  in  March,  but  there  was  no  damage 
reported.     The  Ocmulgee  and  Oostanaula  Rivers 
experienced  minor  flooding  in  November,  with  little 
damage.     Slight  floods  were  reported  on  the  Ocmulgee 
River  in  January  and  May,  and  on  the  Satilla  River 
in  June,  but  there  was  no  damage.     Intense  local 
rainstorms  caused  flash  floods  on  several  small 
streams  in  May  and  July.     Damages  were  minor,  except 
for  considerable  damage  in  Columbus  when  the  Wercoba 
Creek  Inundated  a  fairly  large  area  in  May. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
monthly  Issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Llppmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each 
issue  of  Cllmatologlcal  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.  This 
story  will  be  discontinued,   therefore,  with  the  January  1958  issue.     A  table  of  extremes 
will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding 
weather  events  have  occurred.     General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month 
are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
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TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

VALOOSTA  <,  NW 
WARRENTON 
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August 


78,5  -  2,6 
80,0     -  2,3 
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79.1 
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78.7     -  1.6 


76.2     -  1.0 
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79,  2M 
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77, IM 
77,6 


65.0 
96.9 
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66.  OM 
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58.4 
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99.9 
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»2.6M 
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56.7 
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61.8 


55.9 
58.9 
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50.1 
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55.7 
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51,1 
55,4 
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69.0  I  -  9.9 


63.6     -  6.2 
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60. 5M 


56,1     -  4,4 
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59,3 
63. 3M 
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41.9mI 
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52.6  I  -  2.1 


51.7MI 
50. 5M 
50.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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t  CHA1I0E3  III  aTATIOM  MAIBS 


KSI  NAME 

OLD  NAME 

DAT» 

AILEY  3  E 

AILZT 

October 

1SS7 

BOEXA  TISTA  1  311 

BDZNA  VISTA 

January 

1857 

CAIUII3VILLE  4  XS 

CABIIE3VIU.B 

January 

18S7 

LOHPKIH  2  HE 

LDHPKIN  4  ENE 

March 

18S7 

NE1INGT0N  2  SSW 

HEWINGTON 

November 

18S7 

TIFTOM  EXP  STATION 

TirroN  2  N 

January 

1957 

RELOCATION  AND  CHANGES  III  KQDIPIISNT 

ADAIRSVILLE 

All  equlpaent  Hoved  200  f«et  3 

Hovenber 

15, 

1957 

AILEY  3  E 

All  equipment  moved  3.2  allee  E 

October 

12. 

1857 

BLOE  RIDGE 

All  equipment  moved  0.5  mile  S 

November 

1  , 

1857 

BUENA  VISTA  1  SW 

Recording  gage  moved  1.4  miles  SW 

January 

IB, 

1957 

CAKNESVILLE  4  NE 

All  equipment  moved  4.0  ailea  NE 

January 

9, 

1957 

COLDUBUS 

All  equipment  moved  1.1  miles  SW 

October 

IB, 

1957 

COOPER  CAP 

All  equipment  moved  1.5  miles  E 

September 

36, 

1957 

COVIIIGTOII 

All  equipment  moved  0.5  mile  3 

February 

6. 

1957 

DALLAS 

Temperature  equipment  added 

November 

13, 

1957 

DDBLIH 

All  equipment  moved  1.5  mile  B 

June 

7, 

1957 

EXPSRIIIENT 

Soil  temperature  equipment  added 

June 

1, 

1857 

JASPER 

All  equipment  moved  1.0  mile  W3W 

February 

8, 

1857 

LOHPKIK  2  KE 

All  equipment  moved  3.0  mile  NW 

March 

22, 

1857 

HORCAN 

All  equipment  moved  0.9  mile  WNW 

November 

S, 

1957 

IIZVINGTON  2  SSW 

All  equipment  moved  1.6  miles  SW 

November 

22, 

1857 

TIFTOB  EJtP  STATIOM 

All  equipment  moved  1/4  mile  SW 

January 

15, 

1857 

WASBIHOTOS 

All  equipment  moved  0.4  mile  HNS 

June 

7, 

1857 

REFSRENCE  NOTES 

AddltlODRl  loforBatlOD  regarding  tbe  cllaAte  of  Georgia  nay  be  obtained  by  vrltlng  to  the  State  Cllaatologlst  at  tbe  Agricultural  Engineering  Building,  UDlveralty  of  Georgia,  Athens,  Georgia 
or  to  any  Veather  Bureau  Office  aear  you. 

Uolesa  otherwise  Indicated,   dlnenslonal  units  used  Id  this  bulletin  are:     Teaperature  In  'f;  precipitation  and  evaporation  In  Inches,   and  slod  aovement  Id  slles. 

Evaporation  Is  seasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4.     Max  and  HId  Id  Table  4  refer  to  average  sazlauB 
and  average  slnlsus  temperature  of  water  In  pan. 

Long-tera  aeans  for  full-tlae  stations  (those  sbowD  la  tbe  Station  Index  as  "U.   3.  leather  Bureau")  are  baaed  od  the  period  1931-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location.     Long-tera  aeans  for  all  stations  except  full-tlae  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Cllaatologlcal  dlvlsloDS,  outlined  on  the  aaps  In  this  bulletin  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW.   Indicate  distance  lo  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  Cllaatologlcal  Data. 
-    Ho  record. 

*  Also  later  date   (dates)  or  aooths. 

*  AaouDt  included  in  following  aeaaureaent. 

0    Theraoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  Indicates  that  the  tberaoaeters  are  exposed  in  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 
B    Adjusted  to  full  aonth. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  coluan  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  o 

record  for  recorder  -  only  stations  aay  be  found  in  the  annual   issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
B    Aaount   is  wholly  or  partially  estlaated. 

C     In  the  "Refer  to  tables"  coluan  of  tbe  Station   Index  the  "C"  Indicates  that  soil   toaperatures  are  published. 

II    One  or  aore  days  record  alssing;    If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  alssing.     See  aoathly  Cllaatologlcal  Data  for  detailed  daily  record. 
T    Trace,  an  aaount  too  saall   to  aeasure. 

T     iDCludes  total  for  previous  aonth.     V  In  annual  column  aeans  total  Is  for  s  two-year  period. 

laformatioD  concerning  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  asy  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  stats.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,  Goveroaeat  Printing  Office,  Wasblnctoa,  D.  C.  for  35  cents.  Slallar  InforaatlOD  for  regular  Weather  Bureau  stations  asy  be 
found  In  the  latest  annual   Issue  of  Local  Cllaatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  92.30  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Sunary.)  Checks,  and  aonsy  orders  should  be  aade  payable  to  the 
Super to teadent  of  Docuaents.     Roalttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbs  Sus»erintendent  of  Doeiaents,  OovernBent  Printing  Office,  Washington  35,  D.  C. 
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AB8EVILLE 

ADAIRSVILLE 

AOEL 

AILEV  3  E 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPOfiT 
ALPHARETTA  1  NW 
AMERICUS  4  ENE 

ANTIOCH 
APPLING 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

ATHENS  HB  AIRPORT 
ATKINSON  1  H 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  HB  AIRf^R^ 

AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RID6E 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOMN  BALD 
BROOKLET   1  ■ 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SW 

BUTLER 
BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNH 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  4  NE 
CARfiOLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTER5VILLE  3  SW 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 

CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESToe 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLOUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
CONCORD 
CORDELE 

CORNELIA 
COV I NGTON 
CUMHING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

OAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 
DAWSONVILLE  WB 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN   I  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  1  W 

ELBERTON 

ELLIJAV 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  g  SW 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 

GIBSON 
GLEMNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 
HARTKELL 
HARTWELL  6  E 
HAWKINSVILLE 
HELEN 


■1.22 
-2.  79 


-1.93 
-1.S7 


9.63 
2.91 
*.3« 


14  -  .30  9 


67     1.10  2 


69  -1.17  » 


33     3.37  9 


-2.  36 
-9.78 


-3.62 
.09 

-2.91 

-2.32 
-1.99 


n  -  .TT 


•  -3.M 


6.27 

4.90 


9.H 

9.U 


M.M  .7* 


-2.M  W.M 


97.89 
90.M 
90.78 
62.48 
91.20 

-  .82 
1.69 

98.98 
E94.30 
69.22 
97.31 
91.99 

-  1.12 

E9«. 14 

72.16 
99.79 
47.87 

E40.48 
61.09 
48.84 
E42.43 
E94.27 

4.10 
-  9.94 
7.94 

91.74 
72.13 
97. 9« 
98.74 
91.14 

48.90 
118.92 
92.07 
92.88 
E96.  33 

4.16 

93.97 
96.66 
99.76 

60. oe 

90.92 

3.99 
12.41 

-  1.77 

91. 1( 

94.  oe 
94.  7e 
61. 8< 

7.93 
7.64 
14.69 

62.29 
98.98 
49.32 
E60.il 
79.09 


See  Reft 
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TABLE  2  .  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


GEORGIA 
X957 


HENPTOHN  6AP 
HIAHASSEE 
H066ARDS  MILL 
HOHERVtLLE 
IRHmrOH 

JASPER 

jESup  a  s 

JDNESBORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LIMCOLMTON 
LITTLE  HIGHTOWER 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  2  NE 
MACON  we  AIRPORT 
MAR5HALLV1LLE 

MAYSVILLE 
WETTER 
MIDVILLE 
MIOVILLE  EXP  STA 
MILLEOGEVILLE 

HILLEN 

MILLHAVEN  B  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTICELLO  2  NW 

MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  MNH 
NAHUNTA 
NASHVILLE 

NEEL  GAP 
NEHINGTON  2  SSM 
NEHNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  I,  N 

PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN 

RESACA 

RINGGOLD 
RISING  FAWN 
ROME 

ROME  we  AIRPORT 
SANOERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDE 
SAVANNAH  HB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA  2  NNW 

STANLEY  GAP 

STILLMORE 

SUCMES 

SUMMERVILLE 

SURRENCY 

SHAINSBORO 
SWEET  GUM 
TAL80TT0N 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAVLORSVILLE 

THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  MILL 
VALOOSTA  «  NW 
WALESKA 

HARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 

WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NOKTH  CENTRAL 
NORTHEAST 
WEST  CENTRAL 
CENTRAL 

CAST  CENTRAL 
SOUTHWEST 
SOWTH  CENTRAL 
SOUTHEAST 


a>2T 

li62 
2a«3 


10.2V 

2.02  ' 
1>9B  ' 
liO 

■ 

1.79 

3.TS 
2a30 
1>»8  ' 


•94  -2>ia- 


1>65 
2>05 


Ittt 
2  •42 
2.76 
2.24  ' 
8.»5 


9.53 
9.79 
2.0« 


2  tit 
3.S« 

4. as 


l.«7 

i.ss 

10.87 


t.62 

s.a9 
3.a3 

5.** 

3.57  • 
I  5.02 


3<9« 
*.90 
4.42 


4.41 

4.2e 

6.41 


2.86 
1.82 
3.78 
8.77 


6.43 

4.ao 

4.35! 


4.57 
4.6« 
2.66 


4.02 
6.47 
4.53  • 


6.06 

5.97i 


3.37 

4.93 
5.95 
6.49 
4.69 

4.2b|  ' 

4.65 
6.47 
2.97 
2.99 


2.32  -2.21 


1.85 
2.02 
2.16 


-1.40 
-1.8E 


«.41i  -U40 
5.2*  -  .42 


-1.48  4.35 


3.96 
9.99 
5.79 
1.84 
3.49 

2.77 
4.01 
4.83 
8.21 
3.2a 

4.65  1 
7.22  3 
9.56 

11.77  a 

4.26 

3.70 
10.13 

11.38  ^ 

12. 7e  9.17 


5.01 
7.41 
7.71 
9.73 


7.33 
5.41 
9.94 
6.29 


6.49 

5.7a 
11.91 

lo.oe 

4.17 
8.27 


6.39 
4.78 
4.55 

5.46 
5.78 
5.24 
4.30 


2.39 

4.68 
10.13 
9.46 
8.31 
4.71 

4.73 
4.57 
3.24 
3.40 


-2.40     9.99  1.44 


2.08 
1.62 
1.05 


9.06  1.16 


1.07  3.61 


5.34  1.77 


5.96  2.72 

7.97  4.84 


6.16  1.69 
6.92  1.92 


1.08 
-1.11 
-  ,91 

1.84 


.36     2.38  5 


1^  3. 


-3.39     1.82  -2 
-2.76     2.15  -1.98 


9.48 
5.66 
6.07 
6.62 

7.11] 


3.04  -1.67|     8.12  4.53 
3.03 
2.80 
4.6S 


-2.56    11.31  7.50 


1.4T  -  .61 


2.8» 
2.09 
1.6<^  - 
2.6^ 

2.5<^ 
1.6^  - 
1.86  -  .41 


9.46 
10.37 
4.00 


3.94 
2.65 
4.73 
2.64 

4.02 
1.87 
2.70 
4.87 


4.82 
5.04 

2.12] 
2.6^ 


...J 


a.54  5.2C 
9.20 
7.06 
6.80| 

6.2a  4.0<< 

6.60  3.97 


4.24  -i.oe 

4.3*  -  .81 
4.2^  -1.0* 


3.4U 
2.84 


i.aa  -  .9( 


S«e  BeferoDce  Hotra  Pollowlnc  Stmtlon  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1B57 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  apring  nu 

nim 

una  of 

First  fj^ll  minimiii 

n  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 

below 

20'  or 
below 

24'  or 
below 

28'  or 
below 

32*  or 
below 

32'  or 
below 

28*  or 
below 

24'  or 
below 

20'  or 
below 

16*  or 
below 

o 

Si 

i 

0 

b 

O 

\ 

0 

o 

A 
O 
00 

i 

o 
« 
Si 

o 

o 

d 
B 
o 

H 

S 

S 

§ 

H 

• 

a 

a 
i2 

£ 

s 

d 

S 

d 
S 
e2 

& 
Q 

d 
e2 

& 

d 

a 

o 
E-< 

d 

a 

o 

« 

d 
B 

tS 

o 

(3 

d 
S 

0 

AILEY  3  E 

- 

~ 

- 

- 

3-lC 

3C 

10-28 

3C 

- 

- 

_ 

_ 

ALAPAHA  EXP  STATION 

98 

9-  3 

17 

1-18+ 

None 

1-19 

19 

1-20 

21 

3-30 

28 

3-30 

28 

10-28 

32 

12-  1 

28 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

- 

327 

326 

246 

212 

ALBANY 

101 

7-  9+ 

18 

1-18+ 

None 

1-19 

18 

1-19 

18 

1-19 

18 

3-10 

30 

10-28 

31 

12-  1 

25 

12-12 

18 

12-12 

18 

None 

- 

327 

327 

316 

232 

ALLATOONA  DAH  2 

103 

8-13 

8 

12-12 

1-19 

16 

1-19 

16 

1-20 

21 

2-lfi 

28 

3-21 

31 

10-28 

27 

10-28 

27 

12-  ] 

16 

12-  1 

12-12 

327 

316 

315 

252 

221 

ALMA  CAA  AIRPORT 

98 

7-14+ 

^* 

1-19 

1-lS 

14 

1-lS 

14 

1-lS 

14 

3-lC 

2S 

3-11 

31 

10-28 

31 

12-  1 

28 

12-11 

2A 

12-12 

1 « 
19 

None 

- 

327 

326 

266 

231 

ALPHARETTA  1  N¥ 

99 

8-  3 

- 

10-2C 

32 

10-2G 

27 

12-  ] 

2C 

12-  1 

2C 

12  12 

- 

- 

- 

. 

- 

AUERICUS  4  ENE 

102 

7-10+ 

15 

12  12 

None 

1-18 

18 

1-19 

21 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

29 

12-  1 

26 

12-12 

15 

12-12 

15 

12-12 

IS 

- 

328 

327 

266 

232 

APPLING 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

10-21 

31 

10-28 

27 

11-10 

21 

11-11 

17 

12-12 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

ASHBURN 

99 

9-  2 

- 

- 

1-lS 

28 

32 

12-12 

2^ 

1  9~1  ? 

ifo**!  0 

- 

- 

- 

327 

- 

ATHENS 

12-12 

None 

1-19 

20 

1-lS 

20 

2-18 

27 

3-21 

31 

10-28 

32 

11-lC 

27 

12-  ] 

- 

or 

12-12 

- 

326 

316 

265 

221 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

100 

8-  3+ 

9 

12-12 

1-18 

16 

1-19 

19 

1-19 

19 

2-lfi 

26 

3-21 

32 

10-28 

26 

10-28 

2€ 

12-  ] 

22 

12  12 

12  12 

328 

327 

316 

252 

221 

ATHENS  WB  AIRPORT 

99 

8-  3+ 

10 

12-12 

None 

1-19 

20 

1-19 

20 

1-20 

25 

3-28 

32 

10-27 

32 

11-lC 

28 

12-11 

17 

12-11 

17 

12-12 

10 

- 

326 

326 

294 

213 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

99 

8-  2+ 

12 

12-12 

1-17 

16 

1-18 

17 

1-18 

17 

1-19 

25 

3-10 

30 

10-28 

31 

11-30 

26 

12-  1 

24 

12-11 

17 

12-12 

12 

329 

327 

317 

315 

232 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

102 

8-12 

14 

12-13 

1-19 

16 

1-19 

16 

3-lC 

23 

3-lC 

23 

3-11 

32 

10-28 

30 

1 1  Ii  ? 

25 

12-12 

16 

327 

326 

276 

245 

231 

AUGUSTA 

102 

7-14+ 

None 

1-ia 

2C 

1-lS 

22 

1-lS 

22 

3-11 

30 

11-10 

31 

26 

12-13 

IT 

1  9~1  9 

IT 

none 

- 

328 

327 

296 

244 

BAINBRIDGE 

100 

7-  9+ 

16 

1-18+ 

1-lS 

16 

1-19 

1€ 

1-19 

16 

3-lC 

28 

3-lC 

28 

10-29 

29 

12-  1 

24 

12-  ] 

24 

12  12 

18 

12  13 

16 

328 

327 

316 

266 

233 

BLACKBEARD  ISLAND 

100 

8-12 

16 

12-13 

None 

None 

1-20 

23 

1-20 

23 

1-20 

23 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

12-12 

18 

12-12 

1£ 

12-13 

16 

- 

- 

326 

315 

315 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

93 

9-  2 

-  2 

12-12+ 

2-15 

16 

2-19 

18 

4-15 

22 

4-16 

27 

5-  7 

32 

10-19 

28 

10-19 

28 

10-20 

23 

10-29 

18 

11-11 

13 

269 

252 

188 

186 

165 

BLAKELY 

98 

7-15+ 

18 

12-12 

1-18 

19 

1-lS 

24 

1-lS 

24 

30 

12-  1 

I'o'^^i 

- 

328 

327 

316 

266 

BLUE  RIDGE 

96 

8-14 

12-12 

1-lS 

g 

2-18 

2C 

3-29 

24 

4-lS 

25 

5-  6 

32 

10-19 

28 

10-19 

28 

24 

1 1  ~ir 

IT 

1-1 

316 

265 

213 

187 

166 

BROOKLET  1  W 

100 

9-  2 

18 

1-18+ 

None 

1-19 

18 

1-19 

18 

1-19 

18 

3-10 

30 

12-  1 

28 

12-  1 

28 

12  12 

19 

12  12 

IS 

None 

- 

327 

327 

316 

266 

BRUNSWICK 

99 

7-10+ 

21 

12-12 

None 

None 

None 

1-19 

28 

1-19 

28 

12-  1 

30 

12-12 

21 

12-12 

21 

None 

None 

- 

- 

- 

327 

316 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

96 

8-11 

19 

12-13 

None 

None 

1-19 

24 

1-19 

24 

1-19 

24 

12-  1 

29 

12-11 

25 

12-12 

22 

12-13 

19 

None 

- 

- 

327 

326 

316 

BUENA  VISTA  I  SW 

100 

9-  1 

1-19 

26 

3-10 

29 

10-28 

30 

12-  1 

26 

12-11 

24 

12-12 

14 

12-12 

14 

- 

- 

- 

316 

232 

CAIRO  2  NNW 

98 

8-13+ 

18 

118 

None 

1-18 

18 

1-18 

18 

1-19 

25 

3-10 

30 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

12-12 

19 

12-12 

19 

328 

328 

316 

266 

CALHOUN  EXP  STATION 

101 

8-  3+ 

9 

12-12 

1-19 

14 

1-19 

14 

1-20 

23 

3-  8 

27 

4-15 

31 

10-28 

30 

11-10 

25 

11-11 

24 

12-  1 

18 

12-11 

15 

326 

316 

295 

247 

196 

CAMILLA 

101 

9-  2 

- 

- 

None 

1-18 

19 

1-19 

21 

1-19 

21 

3-10 

32 

10-27 

32 

12-  1 

24 

12-  1 

24 

12-12 

19 

None 

- 

328 

316 

316 

231 

CAMP  STEWART 

100 

8-17 

17 

1-19+ 

None 

1-19 

17 

1-19 

17 

2-21 

28 

3-11 

32 

10-29 

32 

12-  1 

27 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

327 

327 

283 

232 

CARLTON  BRIDGE 

102 

9-  3 

8 

12-13 

1-20 

12 

2-18 

19 

2-23 

24 

4-15 

28 

4-16 

31 

10-20 

31 

10-29 

23 

10-29 

23 

11-10 

20 

12-12 

11 

326 

265 

248 

197 

187 

CARROLLTON 

1-19 

13 

1-19 

13 

1-19 

13 

3-10 

25 

4-15 

31 

10-27 

32 

10-18 

27 

11-11 

22 

12-  1 

20 

12-12 

11 

327 

316 

296 

232 

195 

CARTE RSVILLE 

102 

8-  2+ 

9 

12-12 

1-19 

14 

1-19 

14 

1-19 

14 

2-18 

26 

4-10 

31 

10-27 

32 

10-28 

26 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

12-12 

9 

327 

316 

316 

252 

200 

CEDARTOWN 

101 

8-  4 

11 

12-12 

1-19 

13 

1-19 

13 

1-19 

13 

3-29 

28 

4-15 

29 

10-20 

32 

10-28 

25 

11-10 

24 

12-  1 

20 

12-12 

11 

327 

316 

295 

213 

188 

CLAYTON  1  N 

95 

8-13 

2 

12-12 

1-19 

14 

1-19 

14 

2-22 

24 

3-21 

28 

4-15 

32 

10-19 

32 

10-28 

25 

11-10 

23 

11-11 

20 

12-11 

12 

326 

296 

261 

221 

187 

COLQUITT 

101 

8-  3 

19 

12-12 

1-18 

20 

3-10 

31 

12-  1 

29 

12-12 

19 

12-12 

19 

12-12 

19 

- 

328 

- 

- 

266 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

1-13+ 

1-18 

16 

1-19 

17 

1-19 

17 

3-  9 

28 

3-10 

30 

10-28 

31 

12-  1 

26 

12-11 

21 

12-12 

17 

12-13 

16 

329 

327 

326 

267 

232 

COMMERCE  1  NE 

99 

8-  4+ 

- 

- 

10-20 

28 

10-20 

28 

10-28 

24 

11-10 

20 

11-11 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

CORDELE 

- 

- 

- 

- 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

CORNELIA 

97 

8-12 

3 

12-12 

1-19 

11 

1-20 

20 

2-17 

24 

3-28 

28 

3-29 

31 

10-20 

31 

10-28 

25 

11-10 

23 

12-  1 

19 

12-11 

14 

326 

315 

266 

214 

205 

COVINGTON 

100 

8-  2+ 

10 

12-12 

1-19 

17 

1-19 

17 

3-  9 

28 

3-10 

29 

10-28 

29 

10-29 

28 

12-  1 

22 

12-12 

10 

12-12 

10 

- 

327 

316 

234 

232 

CUTHBERT 

100 

8-13+ 

12-12 

None 

1-18 

20 

1-19 

23 

1-19 

23 

3-10 

30 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

- 

328 

327 

316 

266 

DAHLONEGA 

96 

8-13+ 

5 

12-12 

1-18 

13 

1-20 

18 

2-15 

24 

3-10 

28 

3-28 

31 

10-20 

32 

11-10 

27 

12-  1 

19 

12-  1 

19 

12-12 

328 

315 

289 

245 

206 

DALLAS 

- 

12-  1 

19 

12-12 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

DALTON 

100 

a  -  4 

6 

1 2  -  12 

1-19 

14 

1-20 

20 

1-20 

20 

2-20 

28 

3-29 

30 

10-27 

32 

10-28 

27 

12-  1 

18 

12-  1 

18 

12-12 

6 

327 

315 

315 

250 

212 

DAWSONVILLE  WB 

- 

- 

- 

- 

1-19 

2-18 

19 

2-22 

22 

4-15 

27 

4-16 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

DOUGLAS 

None 

None 

1-19 

21 

1-19 

21 

2-14 

32 

- 

- 

- 

DUBLIN 

102 

9-  1+ 

18 

12-12 

None 

1-19 

19 

1-19 

19 

1-19 

19 

3-10 

30 

12-10 

28 

12-12 

18 

12-12 

18 

None 

- 

327 

327 

325 

- 

EASTMAN  1  W 

- 

- 

17 

12-12 

None 

1-18 

20 

1-19 

23 

1-19 

23 

3-10 

30 

- 

12-  1 

28 

12-12 

17 

12-12 

17 

None 

- 

328 

327 

316 

- 

EXPERIMENT 

97 

9-  3 

12 

12-12 

None 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

31 

11-11 

28 

12-  1 

22 

12-12 

12 

12-12 

12 

- 

327 

316 

246 

232 

FITZGERALD 

101 

8-17 

18 

12-12 

I'-iQ 

23 

23 

32 

31 

12-12 

12-12 

12-12 

- 

327 

327 

281 

FLEMING  EXP  STATION 

98 

8-13+ 

12 

1-19 

~ 

12 

~ 

12 

1 1l  q 

12 

~ 

26 

~ 

26 

10-28 

31 

12-  1 

27 

12-12 

20 

12-12 

20 

12-13 

14 

328 

327 

327 

266 

232 

FOLKSTON  9  SW 

_ 

20 

1-19 

None 

1-19 

20 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-10 

30 

12-  1 

29 

12-12 

22 

12-12 

22 

None 

None 

- 

- 

327 

327 

266 

FORSYTH  1  S 

101 

S  - 1 2 

11 

12-12 

1-18 

13 

1-19 

20 

1-19 

20 

2-18 

28 

3-10 

30 

10-28 

29 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

12-12 

11 

12-12 

11 

328 

327 

316 

286 

232 

FORT  GAINES 

102 

9-  2+ 

17 

12-12 

None 

1-19 

19 

1-19 

19 

1-19 

19 

3-10 

29 

10-28 

31 

12-  1 

26 

12-12 

17 

12-12 

17 

None 

- 

327 

327 

316 

232 

FORT  VALLEY  3  E 

109 

9-  2 

14 

12-12 

9^ 

^1 

1  9~^1 

- 

326 

326 

265 

232 

GAINESVILLE 

102 

8-13+ 

7 

12-12 

lb 

1  ~1  Q 
1 

9n 

1  ~9n 

n 

97 

T~9ft 

1  n~9H 

2Q 

11  "in 

9« 

1-1 

99 

1  9~1 1 

17 

1  9~1  9 
1 

328 

326 

315 

245 

214 

GLENNVILLE 

99 

8-17 

19 

1-19+ 

None 

1  19 

19 

1-19 

19 

1-19 

19 

3-10 

29 

10-29 

32 

12-  1 

27 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

- 

327 

327 

316 

233 

GREENSBORO 

101 

8-13 

11 

12-12 

None 

1-19 

19 

1-19 

19 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

29 

11-11 

28 

12-  1 

23 

11;  12 

11 

12-12 

11 

- 

327 

316 

246 

232 

GREENVILLE  2  W 

100 

6-16+ 

- 

- 

None 

None 

None 

3-  9 

27 

3-27 

32 

10-28 

29 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

12-12 

10 

- 

- 

- 

267 

215 

GRIFFIN 

97 

8-12+ 

13 

12-12 

None 

21 

1-19 

21 

29 

31 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

20 

12-12 

- 

327 

316 

316 

232 

HARTWELL 

103 

8-12+ 

10 

12-12 

None 

1  ~1Q 

on 

1  ~9n 

23 

3-10 

27 

T~9H 

32 

1  n~9B 

28 

10-28 

28 

12-  1 

24 

12-12 

10 

12-12 

in 

- 

327 

315 

232 

214 

HAWKINSVILLE 

100 

8-17+ 

16 

1-18+ 

1  18 

16 

1  19 

17 

1  19 

17 

1-20 

28 

3-10 

29 

10  28 

29 

12-  1 

26 

1^-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

328 

327 

327 

315 

232 

HELEN 

98 

8-14 

4 

12-12 

1-20 

16 

1-20 

16 

2-18 

24 

3-29 

27 

4-15 

32 

10-20 

31 

10-28 

28 

11-11 

20 

11-11 

20 

12-12 

4 

326 

295 

266 

213 

188 

BOGGARDS  MILL 

99 

7-  5+ 

15 

12-12 

1-18 

16 

1-19 

17 

1-19 

17 

3-10 

27 

3-10 

27 

10-28 

32 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

12-12 

15 

12-12 

15 

328 

327 

318 

266 

232 

HOUERVILLE 

103 

8-13 

- 

- 

None 

?~9n 

3-10 

28 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

283 

IRWINTON 

None 

1-18 

17 
17 

1  ~1  Q 
1-19 

09 

1-20 

9R 

1  n"9« 

JO 

- 

- 

- 

- 

JASPER 

98 

8-13 

-  1 

12-12 

1  19 

15 

1  19 

15 

1  20 

23 

3  10 

28 

4  10 

32 

10  28 

27 

10  28 

27 

12-  1 

18 

12-  1 

18 

12  12 

327 

316 

315 

232 

201 

JESUP  8  3 

100 

12-12+ 

14 

1-19 

1-19 

14 

1-19 

14 

1-19 

14 

3-10 

28 

3-11 

31 

10-28 

32 

12-  1 

27 

12-12 

21 

12-13 

15 

12-13 

15 

328 

328 

327 

266 

231 

LAFAYETTE 

100 

8-  3+ 

8 

12-12 

1-19 

14 

1-19 

14 

1-19 

14 

4-15 

28 

4-15 

28 

10-27 

31 

10-28 

25 

11-  S 

24 

12-  1 

20 

12-12 

8 

327 

316 

287 

196 

195 

LA  GRANGE 

99 

8-12 

11 

12-12 

27 

•t^i  ? 

32 

26 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

12-12 

Jfi 

327 

316 

315 

232 

196 

LOUISVILLE 

103 

8-12+ 

16 

1-18+ 

1  ~i  fl 
1-18 

16 

1  ~1Q 
1-19 

1-7 

17 

1  ~1Q 

1-19 

17 

T~1  ft 

26 

31 

in~9B 

30 

11-10 

26 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

328 

327 

327 

245 

231 

LUMBER  CITY 

101 

9-  3 

15 

1-19 

1— «0 

15 

1  20 

18 

1  20 

18 

3  9 

27 

3  10 

29 

10  28 

29 

12  1 

28 

12  12 

20 

12  12 

20 

12  13 

16 

328 

326 

326 

267 

232 

LUMPKIN  2  NE 

99 

9-  3 

_ 

_ 

None 

I 

I 

- 

- 

10-27 

29 

10-28 

28 

11-30 

23 

12-12 

15 

12-12 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

MACON  WB  AIRPORT 

102 

9-  2 

17 

12-12 

None 

1-19 

20 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-10 

30 

10-28 

31 

12-  1 

26 

12-11 

21 

12-12 

17 

None 

- 

327 

326 

316 

232 

MARSHALLVILLE 

102 

9-  2 

15 

12-12 

None 

1  "^a 

20 

20 

1-19 

20 

29 

10-28 

30 

12-  1 

25 

12-12 

15 

12-12 

15 

12-12 

15 

- 

327 

327 

316 

232 

METTER 

102 

9-  2 

18 

12-12 

none 

20 

1  "i^o 

22 

1-19 

22 

~ 

31 

11-21 

31 

12-  1 

26 

12-12 

18 

12-12 

18 

None 

328 

327 

316 

256 

MIDVILLE  EXP  STA 

100 

9-  2 

. 

_ 

10-28 

31 

12  1 

28 

12  12 

17 

12-12 

17 

None 

MILLS  DGEVILLE 

99 

9-  2+ 

15 

1-18+ 

1-18 

15 

1-20 

17 

1-21 

24 

2-19 

28 

3-11 

29 

10-28 

29 

10-29 

28 

12-  1 

24 

12-12 

15 

12-12 

15 

328 

326 

314 

252 

231 

MILLEN 

102 

8-12+ 

16 

12-12 

None 

1-19 

17 

1-19 

17 

- 

10-28 

31 

12-  1 

26 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

- 

327 

327 

- 

- 

MONTICELLO  2  NW 

100 

9-  2 

6 

12-12+ 

1-20 

12 

1-20 

12 

2-22 

21 

4-15 

28 

4-16 

31 

of 

1  o~^? 

1  o~?o 

?7 

11-11 

16 

295 

295 

248 

188 

187 

MORGAN 

\i-  1 

IZ-  1 

OK 

* 

17 

1  o~i  o 

17 

17 

None 

MOULTRIE  2  ESE 

96 

8-  3+ 

19 

12-12+ 

None 

1—18 

20 

1—19 

22 

1  19 

22 

3  10 

30 

10  29 

32 

12  12 

19 

12  12 

19 

12  12 

19 

- 

328 

327 

327 

233 

NAHUNTA 

97 

7-10+ 

3-10 

27 

3-11 

32 

10-28 

32 

12-  1 

28 

12-12 

21 

12-13 

17 

None 

- 

- 

- 

266 

231 

NASHVILLE 

98 

7-10+ 

20 

1-18+ 

None 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

32 

12-  1 

27 

12-12 

21 

None 

None 

- 

- 

327 

266 

232 

NEWINGTON  2  SSW 

101 

9-  1 

14 

12-13 

None 

1-20 

20 

1-20 

20 

2-18 

28 

3-10 

29 

10-28 

31 

12-  1 

27 

12-12 

19 

12-12 

19 

12-13 

14 

- 

326 

326 

288 

232 

NEWNAN 

98 

8-  3 

11 

12-12 

1-18 

12 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-10 

26 

3-27 

31 

10-28 

28 

10-28 

28 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

12-12 

11 

328 

316 

316 

232 

21S 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

100 

7-14+ 

14 

12-12 

None 

1-18 

18 

1-19 

21 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

29 

12-  1 

25 

12-12 

14 

12-12 

14 

12-12 

14 

328 

327 

266 

232 

QUITMAN 

9i 

8-18+ 

None 

1-19 

17 

1-19 

17 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

29 

None 

None 

None 

None 

232 

ROME 

103 

8-  3+ 

11 

12-12 

1-19 

15 

1-19 

15 

1-19 

15 

3-10 

28 

4-15 

32 

10-28 

26 

10-28 

26 

11-11 

24 

12-11 

20 

12-12 

11 

327 

326 

296 

232 

196 

ROME  WB  AIRPORT 

101 

8-  3+ 

9 

12-12 

1-19 

12 

1-19 

12 

1-19 

12 

3-29 

28 

4-15 

32 

10-27 

29 

10-28 

28 

11-11 

23 

12-  1 

18 

12-12 

9 

327 

316 

296 

213 

195 

SANDER3VILLE 

102 

9-  2 

1-18 

16 

1-19 

18 

1-19 

18 

2-18 

28 

3-10 

29 

10-28 

30 

11-11 

28 

None 

None 

None 

266 

232 

SAPELO  ISLAND 

97 

7-11+ 

12-  1 

29 

12-12 

21 

12-12 

21 

12-13 

20 

None 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

97 

8-11+ 

12 

1-19 

1-19 

12 

1-19 

12 

2-18 

24 

3-10 

27 

3-11 

31 

10-28 

29 

10-29 

27 

12-12 

19 

12-12 

19 

Rone 

327 

297 

233 

231 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

98 

8-13 

17 

1-19+ 

None 

1-19 

17 

1-19 

17 

1-19 

17 

3-10 

30 

10-29 

32 

12-  1 

28 

12-11 

24 

12-12 

20 

None 

327 

326 

316 

233 

SAVANNAH  BEACH 

3-10 

29 

12-  1 

30 

12-13 

21 

12-13 

21 

None 

Ifone 

266 

SCRRENCY 

99 

9-  2 

15 

1-19 

1-19 

15 

1-19 

15 

1-19 

15 

3-10 

26 

3-11 

32 

10-28 

32 

12-  1 

28 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

327 

327 

266 

231 

See  reference  cotes  following  Station  Index. 
-  186  - 


Tabl*  3-Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEOnSIA 

1957 


StAbon 

1 

M 

s 

« 

& 

Lowest 

1  Date 

Lait  spring  minim 

un  of 

First  fall  minimtun  of 

Number  ol  days 
between  dates 

16*  or 
b«low 

20*  or 
below 

24' or 
below 

28*  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24"  or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

16*  or  below 

20*  or  below 

* 

o 
t 

M 
0 

28'  or  below 

32*  or  belov 

Date 

1  Temp.  1 

S 

a 
« 

3 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

1  Date 

1  Temp.j 

Date 

1  TempJ 

Date 

I  Temp.l 

o 

& 

Temp.l 

Date 

Temp.l 

e 

Temp.  1 

SIAINSBORO 

102 

9-  2 

18 

12-12 

Noae 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-10 

28 

3-10 

28 

12-12 

18 

12-12 

18 

12-12 

18 

None 

327 

327 

277 

TA130TrON 

13 

12-12 

1-18 

16 

1-19 

18 

1-19 

18 

1-20 

26 

3-10 

30 

10-28 

30 

12-  1 

23 

12-12 

13 

12-12 

13 

328 

327 

316 

232 

TALLAPOOSA  2  KNW 

100 

8-12 

7 

12-12 

1-19 

10 

1-19 

10 

3-10 

21 

4-10 

28 

4-10 

28 

10-20 

30 

10-28 

22 

10-28 

22 

11-10 

20 

12-  1 

16 

316 

295 

232 

201 

193 

TBOMASTON  2  S 

101 

9-  2 

12 

1-18 

1-19 

15 

1-19 

IS 

1-19 

15 

2-18 

27 

3-10 

32 

10-28 

31 

12-  1 

26 

12-11 

24 

12-12 

15 

12-12 

15 

327 

327 

326 

286 

232 

TB0I1ASVILI£ 

100 

8-17 

17 

1-19+ 

None 

1-19 

17 

1-19 

17 

1-20 

28 

3-10 

29 

10-28 

30 

12-  1 

25 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

327 

327 

315 

232 

TBOHASVILLE  WB  CITY 

99 

8-  24' 

20 

12-12 

None 

None 

1-18 

23 

1-19 

28 

1-19 

28 

12-  1 

28 

12-  1 

28 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

328 

316 

316 

TIFTON  EXP  STATION 

99 

8-18 

17 

1-18+ 

NoDe 

1-19 

19 

1-19 

19 

3-10 

28 

3-10 

28 

10-28 

30 

12-  1 

26 

ia-12 

19 

12-12 

19 

None 

327 

327 

266 

232 

100 

8-12 

8 

12-12 

1-18 

13 

1-18 

13 

1-20 

22 

3-10 

28 

3-21 

29 

10-28 

30 

11-11 

27 

12-  1 

21 

12-12 

8 

12-12 

8 

328 

328 

315 

246 

221 

TALD03TA  4  NW 

97 

9-  1+ 

IS 

1-19 

1-19 

15 

1-19 

15 

1-19 

15 

3-10 

25 

3-11 

31 

10-28 

30 

12-  1 

27 

12-12 

21 

12-13 

17 

None 

328 

327 

266 

231 

WARRENTON 

102 

8-13 

13 

12-12 

None 

1-19 

20 

2-15 

24 

3-10 

27 

3-10 

27 

10-28 

29 

11-11 

28 

12-  1 

24 

12-12 

13 

12-12 

13 

327 

289 

246 

232 

WASH I KG TON 

101 

8-13 

None 

1-20 

20 

1-20 

20 

3-10 

28 

3-21 

32 

10-28 

31 

11-10 

27 

11-11 

23 

12-12 

14 

12-12 

14 

326 

295 

245 

221 

WATCROSS 

98 

7-10+ 

15 

1-19 

1-19 

15 

1-19 

15 

1-19 

15 

3-10 

27 

3-10 

27 

10-29 

32 

12-  1 

27 

12-12 

21 

12-13 

19 

None 

328 

327 

266 

233 

lATNESBORO  2  NE 

100 

9-  2 

14 

12-12 

None 

1-19 

17 

1-19 

17 

3-10 

27 

3-10 

27 

10-28 

30 

11-10 

28 

12-12 

14 

12-12 

14 

12-12 

14 

327 

.127 

24  5 

232 

WEST  POINT 

99 

8-  3 

14 

12-12 

1-19 

15 

1-19 

15 

1-19 

15 

3-10 

26 

3-10 

26 

10-27 

32 

10-28 

27 

12-  1 

22 

12-12 

14 

12-12 

14 

327 

327 

316 

232 

231 

UNDER  1  SSE 

100 

9-  1 

8 

12-12 

1-18 

11 

1-19 

18 

1-19 

18 

3-21 

28 

4-  9 

30 

10-28 

28 

10-28 

28 

12-  1 

22 

12-12 

8 

12-12 

8 

328 

327 

316 

221 

202 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

AILEY  3  E 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3.47 

B1022 

B5.79 
947 

B4.S6 

B  332 

AIXATOONA  DAM  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

2459 

B5.46 
1847 

6.32 
1429 

6.20 
1117 

8.45 
1475 

8.22 
1407 

B5.16 
1446 

3.16 
1951 

2.31 
1669 

2011 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.00 

B5.19 

B6.66 

B6.33 

6.87 

B8.56 

8.22 

B3.41 

B2.47 

2353 

1830 

2730 

1931 

1187 

1247 

1333 

1047 

1026 

1005 

1583 

1902 

19174 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.03 

B4.21 

B6.96 

B7.36 

7.79 

7.88 

B8.13 

4.95 

3.13 

B3.02 

2857 

2351 

2643 

2194 

1517 

1573 

1480 

1292 

1295 

1413 

1747 

2584 

22910 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.89 

2.81 

B3.64 

6.09 

5.73 

6.24 

B6.40 

6.28 

B4.53 

3.16 

2.48 

1.65 

50.90 

475 
66.7 
51. 3 

412 
75.7 
56.4 

763 
75.3 
52.8 

766 
88.9 

63.6 

515 
95.4 
70.2 

536 
99.0 
75.9 

515 
99.2 
77.6 

470 
100.0 
75.7 

420 
92.3 
73.2 

589 
80.3 
59.3 

547 
70.9 
55.5 

581 
60.8 
46.1 

6589 
84.3 
63.1 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.6S 

B1.81 

B3.17 

B5.33 

6.08 

7.56 

7.08 

B4.19 

92.76 

1.87 

B1.33 

1074 

938 

1456 

1540 

745 

752 

576 

518 

869 

816 

993 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.93 
-  .46 
1165 

2.49 
-  .32 
978 

3.60 
-1.15 
1222 

5.44 
-  .58 
1057 

5.64 
-1.90 
670 

5.52 
-1.51 
533 

5.45 
-1.06 

6.22 
.23 

4.19 
-  .73 
413 

3.06 
-  .99 
441 

2.41 
-  .27 
785 

1.97 
.03 
900 

47.92 
-  8.71 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

Febnurr 

Much 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Anniul 

SUbon 

and 
Deptll 

• 

? 

• 

> 
< 

• 

• 

• 

8 

4 

: 

a 
• 

1 

• 

• 

< 

s 

e 

m 

• 

• 

< 

9 

B 
• 

m 

• 

• 

> 

« 

a 
J 

« 

• 

> 

< 

s 

a 

e 

1 

Si 
> 
< 

: 

B 

• 

H 

• 

• 
> 
< 

Extremes 

C 

< 

: 
s 
• 

u 

• 
< 

Extremes 

• 

s 

> 

< 

s 
a 
• 

1 

• 

« 
> 
< 

2 
a 
• 

M 

c 

c 

> 

< 

EstzemM 

SXPERIMXtTT 

4  INCHES  (1) 

60.9 

54.  S 

4   INCHES  (2) 

77.6 

78.9 

79.1 

78.0 

62.3 

55.9 

4  IHCHES  (3) 

84.3 

55.9 

8   IKCnSS  (4) 

78.4 

75.4 

77.5 

76.0 

TirrON  EXP  STATIOH 

3  IKCHES 

60.2 

85/38 

74.3 

99/51 

83.3 

105/5! 

87.3 

106/74 

88.2 

106/77 

89.5 

107/7i 

83.8 

106/64 

64.7 

80/48 

80.4 

76/49 

50.5 

66/33 

107/— 

6  INCHES 

61.7 

68/53 

70.0 

80/63 

51.6 

86/66 

82.1 

88/76 

84.2 

90/80 

83.9 

96/77 

80.6 

87/71 

70.2 

76/60 

64.6 

72/49 

55.9 

63/42 

96/— 

BzperlMDt  -  Honthljr  averftgca  are  obtaioed  bj  taklnc  the  averaB*  of  miltlple  daily  obaervatlona  at  10  a.a.  and  4  p.B. 

Soil  T7p«:     Cecil  Saody  Loaa. 

Ground  Cover:     (1  ft  4)   -  Variable  crop  cover.     (2)   -  Alfalfa.     (3)   -  Sod. 

Tlfton  Bxperlaeat  Station  -  Hoathly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  aax  and  ain  value*. 
Soil  Type:     Tlfton  loaay  aand. 
Ground  Cover:     Perennial  sod. 


See  refftiance  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
1957 


ChftttKnooga  WB  AP,  Teo 

o     _  @ 


fUlej  Bar  Dkb,  Tenn 


I    Chlckaaau^  Park 


RlQKB' 

o 

I     KflnslQgtoa'  Timne 

Rising  'Tmwn    -<J-  I 
i  ^        Lafayette  ' 

i  WESTe.,-" 

60"o 

I         '    Curr^vllle  2 
Rome  WB  AP(^  JP'O 


GEORGIA 


■vl  Jaspe. 


.|         ^       ^     ClerBoot  3K1I  CarneavUle  4  HE 


WNl,  3.  C. 


-Clemaon  College,  3,  C. 


\  AiK""!-^-  CAA  AP,  3.  C. 


STATUTE  MILES 


75TK  MERIDIAN  TIKE  ZONE 


riann*  CAA  AP,   Pla.  )  '  -fV 

....  I  .jT<r  '  '-J.  L  i  •  •  f       ' "( 

«.  PU...i.t,  ri..  r  —  .J-^   F.rgo  I  I  I 

STATION    LEGEND  .o.tU.Uo  2  S,   .J  '  j 


Woodruff  Daa, 
Cfa a t t a b oochae 


O  •     O    Precipitation  only 

(D  Precipitation,  storage 

-O        -O-  Precipitation  and  Temperatuir 
-<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage       O    Nan- recording; 
•  Recording,      O   flto/A  i>^s. 

Double  circle  combinations  indicate  the  oirallobtllty  of 
rrtore  tteta  I  led  meteorological  doto 


\  • 

6  mnr,  Pia 


-O 

PeraaDdlna  B«a. 


JacksoDTlllp  WB  AP,  Pla. 


Glao  St.  Harr  Ifuraerles,  Pla 


Revised  WRPC.  Chai 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
1957 


Clcvvlftad  0  Ml,  T«i 

I  -o- 


CbftttKBOOfi  n  AP,  T«aa. 


O  ^  I 

/   d      o  /t  O 


I     IvDalactoa'   Tuna«l  Bll. 


I  WF^T  O      cJtVV'^"  ' 

■  I  Calhoun  Exp  1   

I  Curr7«llla  2  I 

.    .         W    ,«.r...n.     ,     Q  o 

,  K».-0-      1      _  llalaaU  "'UOrouad 

I  ,  -I'    Oll.Mtoa  nr.„,„    '  _ 

I  Cartaravllle  3  i»     ,    I  tPCantoo,  q^^ 

c...  5>..  4  sn  _f'_''""i.'iil0    ^  "ti 

I        -CV  CadartoTO  I  \ 

a  I'    Dallaa*  ' 


GEORGIA 


{  -O-  C»lnr»Vlll«  \ 
log  1  R  ii.y.»iUe 

Alph*r«tt»  1  KW-^  ^ 
cVosa  Ro'xla     j     \^  ^ 


7STR  MERIDIAN  TIME  ZOHE 


1  sai"*^ 


\  Aadvraoa  CAA  AP,  a.  C. 
H«rt«*ll  6  E 

a  -O     O  O 

X^^^'^llA    ABtr^TlHc,  S.  C. 
'  Bow*-- 

EltMrtoD^ 
\  O  Calhoun  Fftlla,  S.  C. 


C«ll 


r 

Tallapooaa  2   


WEST  ( 

\       .  -  [  .    i         Woodbury .  _    ^     I  ^ 

■  ■•■t  Point    «  't  rh«  Rock  1^ 

S    luJutoa  4  .  Tlo-aj^o  2  S  « 

;    I  •  ^CENTRAI>^./ 

lOoat  lock  1        -O-  /' 

\f t""Z-Y  V 

\  ^Coluabua  n  Airport  ^  f  — 
O  '    '  I 


^  ^  . 


WbTp-  C"i'_<>°  TlJia 


r  ■I  b    ^  /  :  ^^CENtRAj.- 

I  llabrr  •        Atlanta  Solton  N 

-  Til-    X  '  *  Monroe  / 


V  -o- 

g3«  Jr««naboro 

NTRAU 


*VBrr«otoa  « 


^  |3  a        ^-^.^  X  Auij^a  IB  Airport 


-o- 

^''^..ti.,  ^      ^     Blackvlllo  3  «,  S.  C 

@o   "  ^ 


rornytb  i  S 

-Q- 


.  Mlllcd««vlll« 


I  -o- 

la>  91  Cn  Exp  Stn 


h  ! 


I.  1[ 

Fori 

-o 


ColuMbln,  Al*. 


^  —  --"N  ,  

ISOUTHWEST  N 

'   -o-     i     o    /  > 

„  \™„  ^ 

tdtaon    -Q_       I  Albany  | 


Cuthb«r 


*  Bla,irta.',.>^<i     !  \ 

(A-Aj^lU_^S,a  ,r.j  C-Iantini; 


-o- 

(  ■■?o««boro  2  HI 


-o-l 

Bub«r(,  S.  C. 


~y — r 

o 

'""■V"|^  • 


::^v'^H  -7  ^ 

/  EAST  \       I  \ 

y^alajhoro  s^^^'^^.r 


•  »PPl>nj-0-  f-^^ 

Un  2     -^"^^  Stlllaofo 


— 

^    co'if.i.l  SOUTH 


✓  I  II 
It  Varaon  3  IHW  *  ' 


\ —  V 

•  •     -o-  ■ 

Dolea  ' 


\  ;  CENTRAL  r 


.central!  «.^....l!d2,B,'f"c 


Brooklet  1  ■ , 


'  IUzl«hu{a 


-J 


a 

BollTllloV-^^ 

 /        Savannah  DSDA 


IDA  PI  Cardan 

— >rO-  ——4- 


^  IUKl#hujat 


-o- 

GlennTtlla 


Blackbaard  laland 


tdlaon    ^       I                .man,    ,  ^               \                    /              ^         T     @  "\     I  \-^' 

^  "<"■»"     '  I  f   /  DouTTa.         I  Alaa  CAA  Airport    I  "O"  ''"O 

^   ,  I  r        V"      N  ■  ooojlaa    -   ,       Jeaup  8  3       <.  Blackbaard  lalai 

I'       I  /'    •        Ti?to.  .Tp  S..V.O.    y  ^  _J    ^~r-  -\ 

,„to.  J  Sta  .o..,  Pd./            I  '—  --fAlapana-g-pVatlo.       .  ',  \         — "  ^  .^r" '  ^ -^i^-- 

 A        xy     "O-"*       '  ■)         Paa'aonf-l  \  ,  '  - 

coi,uitt    ,     ^                  I  ,.^3-,                 I  -Of-^io-O  ^  

LO-      Bo«ar.b  BUI  |  <>-         /        _    >»aabTlll.  \    «  laTcroaa  A  kln.oo  1^^^ 

I  .1       Boultrla  2  m         O     •   /"  j  "\  .^"^ - ^»„!;3ta  <-..  ao 

--,  J_!  5  '         Aa.iV.      J~        I    Bo~r,lll.\  jg  vT/Tt 

ODonalaonallU  3  »     '  j      1   1^  .' — r  |  -Ok  I        J  'T^  


\       Savanna!)  B« 
riaalns  Kzp  Station 

Caap  Steaart 


\SOUT>IEAST  H,-^'' 


Marlaana  CAA  AP,  7la,  1  ' 

foodraff  Oaa 


ValdoAta  4  m  / 


Iff  Oa«.  PIa.4|^  I  II  Qu»t»n  |  ^   1  »y.  ■ 

I                   -  J-_«   I             1          '-^          i  •  :  'oikat^as*; 

■t.  Plaa«aat,  ria.  |  ^ *  ^  — —  J  — . ,  »      ,   t  L  /I  \ 

STATION    L£GEND  MoaHe.Uoaa.  Fla.    J  y 


STATION  L£GENO 
O    •     9    Prrelpifolhit  ordy 
©  Pttclpitafkm,  ttoroof 

■O  ♦  •<>■  PnclpJtaflon  and  Trmptrvfun 

^twclpitatkfi,  Trtrtptmtvrt  and  EwoporoHtm 

Typt  of  gog»       O  Non-rtcctding, 

OmMp  f'>ic/#  eombinefhnt  kxficerr  fht  erallobillty  of 
men  dttalltd  m*ttwvh9*coi  aoto 


I  a 

«  vn,  ria 


O- 

Madlaon,  ria 


-O- 

Jaapnr  3  SK,  ria 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Q 

Latitude 

Longitude 

9 

9 

Yeazs  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi 

to 
tables 

j  Temp. 

■n 

£ 

j  Evap. 

Temp.  1 

Precip. 

S" 

W 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 

A68EV1LLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  16 

240 

2  C 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

2 

2 

ADAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

31 

2  C 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

175 

52 

53 

1  2  3 

AOEL 

14 

GOAT  ROCK 

tAILEY  3  E 

0090 

MONTGOMERY 

32  U 

82  31 

5 

7 

t. 

GREENSBORO 

3899 

10 

33  34 

83  11 

620 

63 

54 

ALAPAMA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

31  21 

83  13 

60 

GREENVILLE  2  W 

3915 

MERIWETHER 

6 

33  02 

84  45 

820 

0 

0 

FEB 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

84  10 

210 

65 

12  3 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

84  16 

980 

55 

63 

12  3 

ALLATOONA  0AM  2 

0181 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

5 

2 

12  3  4 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

64  56 

660 

C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

19 

12  3 

HARALSON 

COWETA 

C 

ALPHARETTA  1  NW 

0129 

FULTON 

34  05 

84  18 

C 

0 

JUNE 

12  3 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

62  56 

785 

46 

46 

1  2  3 

AMEHICUS  it  ENE 

0253 

SUMTER 

32  06 

84  10 

71 

12  3 

HARTWELL  6  E 

4138 

14 

34  21 

82  60 

690 

1 

2 

AMERKUS  EXP  STA  NURSERY 

0258 

SUMTER 

32  06 

84  16 

450 

C 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

245 

66 

63 

1  2  3 

ANTIOCH 

0296 

UNION  . 

7 

34  55 

84  01 

1970 

JUNE 

2 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  3  6 

235 

C 

APPLING 

C0LUM6 lA 

0 

HELEN 

WH  ETE 

12  3 

AS^euRN 

0406 

TURNER 

31  42 

83  39 

1 

1 

JAN 

12  3 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UN  ION 

7 

34  52 

84  06 

2  IOC 

23 

ATHENS 

0430 

33  58 

83  23 

69 

12  3 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34  57 

83  46 

1960 

15 

2 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRl 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

685 

18 

12  3  4 

HOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

17 

17 

12  3  4 

ATHENS  we  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

798 

13 

13 

6 

1   2  3 

HOMERVILLE 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  45 

180 

1 

1 

1  2  3 

ATKINSON  1  W 

BRANTLEY 

1 

I RW INTON 

12  3 

AT  L^NTA  BOLTON 

0444 

33  49 

84  28 

1 

JACKSON  0AM 

4623 

8UTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

C 

0451 

33  39 

84  25 

23 

4648 

5 

34  29 

84  28 

1500 

15 

20 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

143 

7 

1  2  3  C 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

100 

C 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

1  2  3 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

1 

1 

1   2  3 

BA IN6R IDGE 

DECATUR 

60 

JOHNTCWN 

DAWSON 

BALL  GROUND 

0603 

CHER  OK  E  E 

34  20 

84  23 

6 

J0NES60R0 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

64  21 

93C 

13 

0746 

34  55 

84  51 

KENS INGTON 

4B02 

WALKER 

18 

34  47 

85  22 

650 

6 

BELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

C 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

64  56 

720 

10 

2 

QLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

2 

12  3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

66  16 

810 

14 

17 

I  2  3  C 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

21 

LA  GRANGE 

24 

0979 

31  23 

84  56 

66 

76 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

72C 

5 

1024 

34  52 

84  19 

1 

JAN 

LIME  6RANCH 

5192 

33  56 

85  16 

850 

BLUE  RIDGE  RESVR  0AM 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

64  17 

1560 

2 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  28 

500 

11 

2 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

2 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

22 

2 

BRASSTOWN  BALD 

23 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

32  23 

81  41 

48 

46 

12  3 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

31  56 

82  41 

150 

7 

42 

BRUNSWICK 

1340 

31  08 

81  30 

42 

12  3 

t LUMPKIN  2  NE 

5394 

STEWART 

3 

32  04 

84  47 

495 

1 

1 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

26 

1   2  3  C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BiBe 

9 

32  42 

83  39 

366 

9 

9 

1  2  3  C 

tBUENA  VISTA  1  SW 

1372 

MARION 

6 

32  19 

84  32 

670 

1 

1  2  3  C 

MARSHALLVILLE 

5550 

MACON 

6 

32  27 

83  56 

186 

1 

1 

JAN 

1  2  3 

BURTON  DAM 

RABUN 

C 

MAYSVILLE 

JACKSON 

2 

1425 

32  33 

64  14 

2 

39 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

2 

2 

12  3 

BUTLER  CREEK 

1433 

R ICHMOND 

33  22 

31  56 

2 

MIOVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

186 

26 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRAOY 

8 

30  54 

84  13 

265 

26 

12  3 

MIOVILLE  EXP  STATION 

5963 

6URKE 

11 

32  53 

81  12 

280 

0 

0 

JUNE 

1  2  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  59 

650 

12  3 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  06 

83  13 

320 

6? 

68 

12  3 

CAMI LLA 

M 1 TCHELL 

J* 

15 

12  3 

JENKINS 

CAMP  STEWART 

1544 

31  52 

81  37 

12 

15 

MILLHAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

14 

32  56 

81  30 

100 

2 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

34  14 

84  29 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

1 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

450 

52 

1  2  3 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

32  19 

64  01 

375 

10 

53 

2 

tCARNESVILLE  <t  NE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  23 

83  12 

710 

2  C 

MONTICELLO  2  NW 
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ASHEVILLE:  1958 


GEORGIA  -  JANUARY  1958 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  temperature:     75°  on  the  24th  at  Homerville 
Lowest  Temperature:     1°  on  the  10+  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     5.44  inches  at  Tray  Mountain 
Least  Total  Precipitation:     1.92  inches  at  Antioch 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.30  inches  on  the  24th  at  Augusta 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     0.6  inch  at  Cedartown 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1  inch  on  the  29th  at 

Alpharetta  1  NW  and  Embry 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.     These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data. 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue 
of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.     This  story  is  being 
discontinued,   therefore,  with  the  January  1958  issue.     A  table  of  extremes  will  be  carried 
each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  anusual  and  outstanding  weather  events  have 
occurred.     General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publi- 
cations MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,   NATIONAL  SUMMARY,  either 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C. 
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772 

0 

0 

19 

0 

3  •  86 

-  ,92 

1 ,21 

29 

\ 

1 

TOCCOA 

48.9 

28.5 

38.7 

-  6.9 

64 

1 1 

1 2 

9 

810 

0 

0 

19 

0 

3  .69 

-  1,70 

1 .09 

k4 

.0 

• 

9 

4 

1 

HASMtNGTON 

AM 

48. IM 

28. OM 

38  .  IM 

-  9.4 

66 

2  3 

14 

9 

826 

0 

^ 

22 

^ 

4.96 

,19 

1,42 

» 

• 

1 

DIVISION 

37.5 

-  7.5 

4.38 

-  ,82 

■J- 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 

64, 3M 

32. 8M 

to 

68 

18 

0 

0 

11 

0 

3.63 

1.10 

24 

A 

1 

CARROLL TON 

48.5 

28.1 

38.3 

65 

3 1 

16 

9+ 

821 

0 

1 

21 

0 

3.09 

1,07 

24 

,  0 

• 

3 

1 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

R 

51,6 

31.7 

41,7 

-5.7 

68 

31 

18 

9 

715 

0 

0 

18 

0 

2.79 

-  1,83 

,79 

24 

T 

0 

7 

I 

EXPERIMENT 

AM 

48,0 

29,6 

38,8 

69 

22 

14 

9 

806 

0 

0 

18 

0 

2.68 

,  66 

24 

T 

0 

1 

GREENVILLE  2  W 

51,4M 

29, OM 

40,  2M 

65 

31  + 

15 

9 

760 

0 

0 

21 

0 

3.30 

1.10 

24 

,0 

0 

A 

* 

GRIFFIN 

49,8 

31.3 

40.6 

-  7.5 

66 

21 

15 

9 

752 

15 

3.08 

-  1.S9 

,«0 

24 

,1 

0 

6 

2 

0 

LA  aRANSE 

50,9 

29,7 

40,3 

66 

31 

15 

9 

759 

1 8 

3.95 

i,n 

24 

,0 

0 

9 

> 

1 

MARSKALLVILLE 

53,9 

32,7 

43.3 

68 

21 

17 

9 

664 

1^ 

3.43 

1,16 

24 

,0 

» 

3 

NEWNAN 

49,3 

30,0 

39.7 

-  6,7 

64 

31  + 

15 

9 

781 

3.29 

_ 

,90 

24 

,0 

7 

3 

TALBOTTON 

50.8 

30,6 

40,7 

65 

31 

19 

9 

744 

0 

0 

20 

0 

3.93 

1,30 

,0 

0 

3 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

S0,4M 

26alM 

-  6.0 

65 

0 

1 

21 

60 

T 

0 

0 

TMOMASTON  2  S 

53,3 

30,7 

67 

17 

705 

0 

g 

Q 

3  87 

1 .62 

24 

,0 

0 

4 

» 

1 

WEST  POINT 

51,8 

30,7 

• 

-  6.8 

68 

16 

726 

0 

0 

16 

0 

3.02 

1,*4 

1.08 

24 

,0 

0 

7 

2 

DIVISION 

40.7 

-  7.9 

3.35 

-  .98 

T 

CENTRAL 

AlUC      3  t 

M 

14 

9 

0 

0 

2.79 

1.45 

7 

•  0 

0 

3 

3 

1 

COVINGTON 

48.1 

29,9 

-  7.2 

66 

2 1 

600 

0 

0 

17 

0 

3.23 

-  1.53 

1.06 

24 

T 

e 

6 

1 

DUBLIN 

55.9 

33. IM 

44. 5M 

-  6.5 

69 

21 

18 

9 

628 

0 

0 

15 

0 

,60 

.0 

0 

3 

EASTMAN  1  W 

54.8 

33.8 

44.3 

-  7,6 

21 

18 

9 

634 

0 

0 

13 

0 

3  .44 

,03 

1.19 

24+ 

T 

0 

4 

3 

FORSTTH  1  S 

51.5 

30.6 

41.1 

58 

' 

737 

0 

0 

19 

0 

3.36 

1.51 

24 

.0 

0 

A 

2 

FORT  VALLEY  3  E 

52,4 

31.1 

41.8 

-  7.1 

69 

21 

16 

9 

715 

° 

' 

1 7 

^ 

3.68 

-  ,08 

1,16 

24 

T 

0 

7 

9 

1 

QREENSBORO 

50,6 

30.4 

40,5 

-  6.3 

67 

21 

13 

9 

749 

\1 

3.71 

-  ,71 

1  .23 

24 

.0 

0 

7 

2 

NAMKINSVILLE 

55,7 

32.3 

44.0 

-  7.2 

70 

21 

16 

9 

643 

15 

2.66 

-  1,28 

1.09 

7 

.  0 

Q 

5 

IRMINTON 

MACON  MB  AIRPORT 

R 

52,5 

32.6 

42.6 

-  6,9 

69 

21 

17 

9 

689 

0 

0 

17 

0 

3.99 

-  ,42 

1.27 

24 

0 

^ 

2 

1 

MILLEDOEVILLE 

AM 

50.6 

27.3 

'a' 

-  9.0 

66 

of 

flO  0 

° 

° 

23 

° 

,59 

1.63 

2^ 

.0 

0 

7 

4 

M0NTICEU.0  2  NW 

49.9 

22.9 

36.4 

68 

877 

2 . 66 

1.50 

^* 

.0 

0 

2 

SANDERSVILLE 

DIVI SION 

41.3 

-  7.8 

3  •  46 

-  .90 

T 

EAST  CENTRAL 

APW.ING 

52.6 

26.6 

39.6 

67 

21 

10 

9 

779 

0 

0 

21 

0 

3.28 

1.60 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

51.1 

30.7 

40.9 

-  6.5 

67 

21 

17 

9 

741 

0 

0 

17 

0 

3.80 

.34 

2.17 

24 

T 

0 

6 

2 

1 

AUGt;STA 

52.6 

33.5 

43.1 

67 

21 

19 

9 

672 

0 

0 

12 

0 

3.68 

2.30 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

BROOKLET  1  W 

53.9 

34.5 

44.2 

-  8.1 

68 

31 

21 

9 

636 

0 

0 

12 

0 

2.71 

.17 

.91 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

LOUISVILLE 

52.7 

32,2 

42.5 

-  8.0 

63 

21 

16 

9 

690 

0 

0 

14 

0 

3.98 

.74 

2.00 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

WETTER 

54.6 

34,2 

44.4 

69 

21 

19 

9 

620 

0 

0 

13 

0 

3.43 

1.37 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

52.2 

32.0 

42.1 

66 

21 

17 

9 

702 

0 

0 

15 

0 

4.60 

1  .60 

24 

.0 

0 

4 

4 

3 

NILLEN 

55,1 

32.7 

43.9 

-  7.4 

69 

21 

17 

9 

64  5 

0 

0 

14 

0 

4.01 

.89 

1.50 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Temperature 


Station 


Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

s 

£ 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

& 

2 

0 

PsOorMore  | 

1.00 

or  More 

^  « 

.°l 
S  < 

r    32-  o, 

°  o 

54,2 

32.6 

43,4 

69 

31  + 

19 

10 

661 

0 

0 

17 

0 

2 

70 

1.02 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

68 

0 

12 

0 

24 

3 

2 

31.1 

30.7 

40,9 

-  7.4 

56 

21 

13 

9 

739 

0 

0 

18 

0 

4 

34 

.46 

2,00 

24 

,0 

0 

7 

4 

1 

52.6 

29.6 

41.1 

67 

21 

17 

9 

734 

0 

0 

20 

0 

3 

90 

1.68 

24 

.0 

0 

3 

2 

42.6 

-  7,9 

3 

70 

.61 

T 

56.2 

34,8 

46.5 

-  7.7 

72 

13 

19 

9 

596 

0 

0 

14 

0 

3. 

05 

- 

.52 

1.09 

7 

T 

0 

7 

1 

1 

52.7 

33.2 

4  3,0 

-  Q,Q 

68 

2 1 

1 7 

g 

676 

0 

0 

14 

0 

3 

62 

,53 

1.20 

7 

.  0 

0 

7 

3 

1 

58. 5M 

33. 7M 

46, IM 

-  7.6 

74 

31 

17 

9 

578 

0 

0 

15 

0 

4 

58 

.74 

1.73 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

54.6 

34,8 

44.7 

-  8.1 

71 

31 

20 

9 

622 

0 

0 

12 

0 

4 

02 

_ 

.12 

1.26 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

57.2 

36,6 

46.4 

71 

24  + 

21 

9 

568 

0 

0 

12 

0 

3 

97 

.52 

1.20 

7 

T 

0 

8 

3 

2 

5  7.5 

35,7 

46,6 

70 

24  + 

20 

g 

66 1 

0 

0 

11 

0 

0 

58. 7M 

35. 7M 

47. 2M 

74 

13 

642 

0 

0 

14 

0 

3 

94 

1.19 

6 

.0 

0 

5 

4 

2 

5  5.5 

34.9 

4  5.2 

70 

3 1 

20 

g 

60  7 

0 

0 

12 

0 

3  ^ 

97 

1.11 

7 

0 

6 

1 

56.6 

33.8 

45,2 

-  6.9 

70 

31 

21 

9 

607 

0 

0 

14 

0 

4. 

96 

.64 

1.50 

24 

.0 

0 

5 

3 

3 

55.2 

32.1 

43,7 

73 

31 

19 

9 

653 

0 

0 

1 5 

0 

4. 

21 

1.16 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

52.5 

30.6 

41,5 

69 

13 

18 

8 

720 

0 

0 

19 

0 

3 

77 

1  .21 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

56.5 

33.4 

45,0 

71 

31  + 

20 

9 

614 

0 

0 

17 

0 

4. 

06 

1.42 

7 

T 

0 

6 

4 

2 

68 

0 

14 

0 

24 

.  0 

Q 

56.9 

34.7 

45,8 

-  8.7 

72 

13 

21 

9+ 

687 

0 

0 

11 

0 

3. 

82 

.23 

1.79 

7 

T 

T 

9 

5 

3 

1 

55.5 

36.6 

46.1 

-  8.1 

71 

13 

22 

9 

679 

0 

0 

10 

0 

3. 

84 

- 

.17 

1.66 

7 

T 

0 

8 

2 

1 

45.0 

-  8.1 

3 

96 

.14 

T 

55.4 

32.0 

43.7 

-  9.2 

22 

21 

9 

653 

0 

0 

18 

0 

2. 

94 

.30 

1.03 

7 

.0 

0 

9 

1 

1 

55.6 

34.6 

45.2 

70 

24+ 

20 

9 

608 

0 

0 

13 

0 

3 

47 

1  .30 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

M 

35.  OM 

M 

18 

9 

0 

11 

0 

3 

25 

1  .33 

7 

.  0 

0 

1 

55.8 

36.2 

45.6 

-  7.9 

71 

24 

18 

q 

594 

0 

0 

11 

0 

3 

69 

.47 

1  .42 

24 

T 

0 

6 

3 

2 

59.2 

33.6 

46,4 

75 

24 

21 

4 

670 

0 

0 

17 

0 

2. 

77 

1.30 

7 

.0 

0 

2 

1 

30. 6M 

M 

19 

10+ 

0 

0 

20 

0 

2 

94 

- 

.16 

1.28 

7 

,0 

0 

8 

1 

1 

56.2 

35.5 

45,9 

-  9.2 

72 

24 

22 

9 

583 

0 

0 

10 

0 

4 

52 

.99 

1  .22 

24 

T 

0 

8 

3 

3 

57,5 

33.6 

46.6 

74 

21 

21 

10+ 

597 

0 

0 

16 

0 

2« 

58 

1.10 

7 

,0 

0 

6 

l 

1 

M 

0 

2 

98 

,37 

1  .49 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

54.2 

32.4 

43.3 

-  9.2 

70 

25+ 

20 

9 

665 

0 

0 

16 

0 

4 

16 

,68 

1.21 

24 

,0 

0 

7 

3 

2 

57.2 

34.1 

45.7 

73 

24+ 

20 

4 

594 

0 

0 

13 

0 

2. 

63 

1.33 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

45.2 

-  8.1 

3. 

27 

,01 

T 

54.6 

33.1 

7^ 

24+ 

0 

16 

0 

7 

J 

T 

29+ 

7 

Q 

54. 4M 

32. 6M 

43!5M 

65 

12 

19 

10 

660 

0 

0 

18 

0 

3 

30 

1)22 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

56.7 

36.8 

46.8 

-  9.2 

73 

24 

23 

9 

566 

0 

0 

0 

3. 

00 

,76 

1.10 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

71 

1  0+ 

0 

Q 

8 

0 

7 

.  0 

Q 

6 

Q 

56.6 

34,9 

45.8 

73 

24 

20 

9 

688 

0 

0 

13 

0 

2 

33 

,96 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

56,1 

33.7 

44.9 

71 

24 

18 

10 

616 

0 

0 

16 

0 

3 

33 

,99 

7 

T 

0 

7 

2 

0 

58.0 

36.8 

47.4 

73 

24 

22 

9 

639 

0 

0 

g 

0 

2. 

30 

,92 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

55,3 

35.4 

45.4 

-  7.8 

72 

24 

20 

9 

602 

0 

0 

11 

0 

2. 

26 

,56 

.92 

7 

T 

0 

7 

1 

0 

57,1 

33.2 

45,2 

74 

24 

20 

10 

606 

0 

0 

18 

0 

2. 

63 

1  .2^ 

7 

T 

0 

5 

2 

1 

58. 4M 

35. 8M 

47, IM 

74 

24 

21 

9 

647 

0 

0 

10 

0 

2. 

22 

1.06 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

54. 4M 

36. 4M 

45, 4M 

65 

11 

23 

9 

603 

0 

0 

8 

0 

2. 

96 

1.24 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

65.2 

31.2 

43.2 

-  8.7 

68 

24+ 

16 

10 

669 

0 

0 

20 

0 

3. 

33 

.72 

1.13 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

53.5 

34.3 

43,9 

-  7.7 

67 

21 

21 

10+ 

644 

0 

0 

14 

0 

3 

17 

.72 

.98 

7 

T 

0 

7 

2 

0 

53.8 

38.0 

45,9 

63 

11 

24 

9 

584 

0 

0 

4 

0 

3 

61 

1.06 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

56, Om 

33, 6M 

44,  SM 

74 

24 

20 

9 

621 

0 

0 

16 

0 

2. 

67 

1.08 

7 

T 

0 

7 

1 

1 

66,7 

34,9 

45,8 

-  9.4 

74 

24 

21 

9 

588 

0 

0 

14 

0 

2 

86 

.15 

1.34 

7 

.0 

0 

1 

45,3 

-  8.6 

2. 

86 

.36 

T 

Precipitation 


NEWINGTON  2  SSW 
SWAINSBORO 
WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

DIVISION 

SOUTHWEST 

ALBANY 

AMERICUS  4  ENE 
BAINBRI06E 
BLAKELY 

CAIRO  2  ^mw 

CAMILLA 
COLQUITT 
CUTHBERT 
FORT  SAINES 
H0G6ARDS  MILL 

LUMPKIN  2  NE 
MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP 
THOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 


ST  A 


DIVISION 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN 
tCORDELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 

HOMERVILLE 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  *  NW 

DIVISION 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
CAMP  STEWART 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  9  SW 
6LENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY 

WAYCROSS 

DIVISION 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANUARr  1998 


Station 

•3 

Day  of  month 

o 

1   1  2  1  3 

4      5  6 

7  1 

8  9 

10 

11  1  12 

13  1 

u  1 

15 

16  j  17 

IS 

18 

ID 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  j  29  1 

30 

31 

A88EVI LLE 

3,*5 

■  10 

1^40 

•  07 

•  20 

•  40 

•  •15 

.19 

•  OS 

A0AIR5VILLE 

2*94 

•  70 

•  61 

•  74 

•  2< 

•  >4 

■ " 

i.ie 

•  09 

T 

•  29 

•  22 

•  16 

•  11 

•  10 

.08 

•  04 

•  10 

AILEV  3  E 

1.49 

•  90 

•  04 

ALAPAHA  EXP  STATION 

2*94 

■  40 

1.03 

•  06 

.30 

•  40 

18 

•  IS 

ALBANY 

3.05 

T 

.09 

1.09 

•  18  T 

•  08 

.31 

T 

.32 

•  40 

•  29 

.17 

•  08 

•  03 

•  OS 

ALLATOONA  0AM  J 

2*i6 

•  20 

•  21 

.53 

•  3ft 

T 

■  •4 

•  29 

.05 

•  09 

•  07 

•  OS 

ALMA  CAA  AIRPORT 

•  31 

.78 

•49 

•  02 

•  3« 

T 

•  >7 

.08 

•  19 

ALPHARETTA    I  NW 

.It 

•  10 

•  54 

.09 

•  53 

1^22 

•  04 

T 

•  08 

•  11 

AMERICUS  4  ENE 

* 

T 

1«20 

•  48 

•  05 

•  10 

ANT lOCH 

l«92 

.10 

T  T 

•  75 

T 

T 

T 

•  31 

•  04 

•  40 

•  20 

T 

•  08 

•  04 

APPLINO 

3t2e 

.09 

•  60 

•  40 

•  45 

l^ftO 

.06 

.02 

•  12 

AShBURN 

.07  1.30 

•  29 

•  65 

•  90 

.20 

•  06 

•  04 

ATHENS 

3*18 

.11 

•  13 

•  06 

•  71 

•  4< 

1^3« 

•  21 

.01 

•  11 

ATHENS  COL  OF  AOR 1 

4*08 

.oe 

•  10 

•  73 

•  27 

•  03 

•  40 

ATHENS  we  AIRPORT 

«*09 

.17 

.04 

•  10 

•  07 

•  02 

•  01 

•  41 

T 

1^84 

.01 

•  11 

•  41 

ATKINSON  1  M 

• 

1.80 

•  90 

•  20 

ATLANTA  BOLTON 

•  19 

•  12 

.73 

■  59 

•  07 

1^21 

•  29 

.05 

•  19 

ATLANTA  M8  AIRPORT 

R 

!o» 

.11 

•  01 

•  82 

T 

•  10 

•  52 

•  05 

l^M 

T 

7 

•  21 

•  •« 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

R 

• 

T 

.12 

•  61 

•  15 

T 

•  01 

•  57 

2,17 

•  07 

•  SO 

AUGUSTA 

.02 

.03 

•  69 

•  10 

T 

■  3« 

T 

2^30 

•  IS 

BAINBRIOGE 

4*58 

.M 

1^73 

•  01 

•  11 

.14 

l^Ol 

•  03 

•  *8 

•  15 

•  M 

.92 

BALL  GROUND 

.85 

•  63 

•  09 

•  80 

•  2* 

•  02 

•  •4 

.99 

BEAVERDALE 

.07 

2.04 

•  37 

•  11 

•  7» 

•  S7 

•  •4 

T 

BLACKBEARO  ISLAND 

3  30 

.  10 

1^22 

•  96 

•  13 

•  45 

•  1ft 

•  39 

8LAIRSVILLE  ElP  STA 

i«eo 

.  12 

•  09 

1^00 

1^02 

>n 

•  •ft 

•  SI 

•  10 

•  07 

BLAKELV 

4.02 

T 

■  27 

1^19 

T 

•  41 

T 

T 

1^2« 

•  *2 

•  2ft 

•  OS 

BLUE  RIDGE 

.  26 

•  09 

•  72 

•  33 

T 

•  97 

1^2> 

•  04 

T 

T 

.17 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

.12 

•  02 

T 

•  91 

•  01 

T 

•  01 

•  56 

.09 

•  74 

.41 

•  93 

BOWMAN 

• 

T 

•  04 

•  06 

•  70 

•  4ft 

.83 

•  06 

•  09 

BRASSTOHN  BALD 

3*94 

.20 

1*29 

•  05 

•  35 

.18 

•  5« 

.99 

•  1* 

•  02 

•  IS 

BROOKLET   I  W 

2*71 

.21 

.91 

•  29 

•  02 

•  41 

•  ftl 

.82 

•  04 

BRUNSH ICK 

1«10 

•  79 

•  09 

•  45 

•  02 

•  27 

•  22 

•  02 

BRUNSWICK  CAA  AP 

3*23 

.18 

.11 

•  87 

•  80 

•  02 

•  48 

T 

•  49 

•  02 

•  3ft 

BUCNA  VISTA   1  SW 

.01 

.01 

•  79 

•  92 

•  01 

•  01 

•  78 

1,99 

•  10 

•  11 

.93 

BUTLER 

_ 

•  69 

~ 

* 

•  45 

•  •• 

SUTLER  CREEK 

3*00 

.02 

•  64 

•  14 

•  18 

•  21 

.15 

1^00 

1.14 

.03 

.09 

•  19 

1^20 

T 

•  14 

•  02 

1^19 

•  6ft 

•  10 

.20 

CALHOUN  EXP  STATION 

2*44 
* 

.oe 

•  67 

•  29 

•  55 

•  85 

T 

.09 

CAMILLA 

.20 

•  98 

T 

•  32 

.15 

CAHP  STEWART 

2t33 

.12 

T 

•  95 

T 

•  11 

T 

•  52 

•  >1 

T 

•  02 

.07 

•  33 

CANTON 

3.48 

.20 

T 

T 

1^11 

•  63 

.03 

•  •5 

•  22 

.92 

.1* 

.07 

CARLTON  8RI06E 

•  10 

.02 

•  73 

•  46 

1>52 

•  SO 

•  04 

•  04 

CARNESVILLE  <•  NE 

*- 

Io7 

T 

1^33 

•  62 

.04 

1.04 

•  34 

•  10 

CARR04.LT0N 

.24 

•  19 

•  11 

•  57 

•  59 

1.07 

•  18 

•  06 

•  12 

CARTERS 

2>42 

•  77 

•  52 

•  Oft 

•  27 

CARTERSVILLE 

■  IS 

•  99 

•  14 

•  50 

•  99 

•  09 

.09 

•  •9 

•  10 

CARTERSV I LLE  3  SW 

•  08 

•  56 

•  *< 

•  04 

•  82 

•  SI 

.04 

•  04 

CEDAR TOWN 

3  2*60 

.18 

•  00 

•  64 

•  54 

•  64 

•  28 

.03 

•  OS 

D.Oft 

•  11 

CKATSWORTH   1  H 

T 

1.30 

•  40 

•  10 

1^29 

•  19 

T 

T 

CHICKAHAU6A  PARK 

3«59 

.22 

•  05 

1.64 

•  46 

•  03 

•  79 

•  R 

•  02 

•  01 

T 

CHOESTOE 

4i&4 

.19 

•  01 

1.20 

1^20 

•  36 

•  91 

•  41 

•  17 

•  10 

CLAYTON  1  N 

1*46 

•  12 

l^ftO 

1^29 

•  07 

.10 

CLEVELAND 

* 

.27 

T 

1.4« 

.95 

•  14 

T 

U03 

•  S« 

T 

•  13 

T 

COLQUITT 

1^19 

•  70 

1^03 

•  79 

.37 

COLUMBUS 

2*84 

.1> 

•  40 

•  16 

•  •18 

• 

•  95 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

2*79 

.09 

•  28 

•  08 

T 

T 

•  34 

7 

•  02 

•  17 

•  44 

•  11 

•  79 

•  01 

•  08 

.Sft 

COMMERCE  1  NE 

- 

1^00 

•  07 

1^69 

- 

COMCORD 

.20 

T 

•  26 

•  72 

.36 

T 

•  47 

•  96 

T 

•  35 

COROELE 

1.33 

CORNELIA 

5t41 

.80 

T 

T 

1.13 

•  T5 

•  20 

1^12 

1^43 

T 

T 

T 

COVINGTON 

3*23 

.34 

•  16 

•  13 

•  55 

■  51 

•  01 

1^06 

•  21 

T 

•  05 

•  211 

CUMMiNG  1  N 

.12 

•  10 

•  03 

•  96 

•  68 

•  05 

1^20 

•  4ft 

•  09 

•  07 

T 

•  01 

CURRYVILLE  2  W 

•  11 

•  12 

1^25 

•  70 

•  70 

•  14 

•  OS 

•  04 

7 

T 

CUTH8ERT 

3  §97 

T 

•  oe 

l^ll 

T 

•  60 

•  96 

•  TO 

•  30 

•  11 

OAHLONEGA 

3.26 

.33 

•  88 

•  6« 

•  05 

•  71 

•  4ft 

•  04 

•  OT 

DALLAS 

3.19 

•  30 

•  10 

■  69 

•  9* 

1^10 

•  30 

•10  •lO 

•  13 

T 

•  23 

1^83 

•  a 

•  19 

•  79 

•  18 

•  02 

T 

DANVILLE 

1^12 

•40 

•  90 

1^14 

•  16 

DAWSON 

AO! 

1*32 

•  06 

•  1ft 

•  94 

•  90 

•  04 

•  54 

•  OB 

•  24 

•  09 

•  Oft 

•  05 

OAWSONVILLE 

2.99 

.23 

•  02 

T 

•  80 

•  61 

T 

•  92 

•  5« 

•  OS 

•03 

DIAL  POST  OFFICE 

2.68 

.18 

T 

1^18 

•  01 

•  47 

•  01 

•  61 

•  11 

•  OS 

•  04 

00<.TORTOHN   1  WSH 

.09 

1.08 

•07  ,02 

•  19 

•  15 

•  48 

•  IS 

•  09 

•  02 

•  IT 

DONALSONVILLE  3  H 

.09 

•  19 

.81 

•  02 

•  02 

T 

1^06 

•  ftl 

•  20 

•  IS 

DOUGLAS 

RECORD  MISSING 

OOUGLASVILLE 

4.03 

.21 

■  11 

•  10 

1^20 

•  79 

1^28 

.19 

•  31 

DOVER 

3«S4 

1^20 

•  25 

•  34 

•  19 

•  SO 

1.20 

•  10 

1^09 

•  19 

•  26 

•  53 

•  19 

•  90 

1^20 

•  10 

•  4* 

EASTMAN  1  H 

3*44 

•  09 

T 

1^19 

T 

•  30 

•  04 

T 

•  54 

1^15 

•  08 

•  00 

ELBERTON 

3.49 

.19 

•  79 

•  33 

•  10 

•  92 

1.05 

.97 

ELLIJAV 

3.24 

.24 

•  86 

•  75 

•  07 

•  72 

.30 

•  20 

EMBRY 

3.37 

.28 

•  10 

T 

•  09 

•  69 

•  71 

•  03 

•  98 

.20 

•  10 

•  08 

•  09 

.10 

expeR iment 

.29 

•  23 

•  18 

•  46 

•  01 

•  44 

•  01 

•  8ft 

•  13 

•  09 

•  01 

•  18 

.09 

.01 

FAIRMOUNT 

T 

•  55 

•  59 

•  55 

•  33 

T 

T 

FITZGERALD 

\  AC 

.28 

•  03 

1.03 

T 

•  19 

T 

•  55 

1^42 

•  01 

•  12 

•  00 

FLAT  TOP 

9*19 

.49 

•  02 

•  09 

l^»9 

U28 

•  18 

•  97 

•  51 

•  05 

■  02 

.03 

FLEMING  EXP  STATION 

3.33 

.03 

.02 

•  99 

T 

•  37 

•  20 

•  91 

•  39 

•  19 

•  10 

•  25 

.50 

FOLKSTON  3  ssw 

•  99 

•  45 

•  49 

•  99 

FOLKSTON  9  SH 

2.3C 

.92 

•  42 

•  4] 

•  22 

■  08 

•  35 

FORSYTH  1  S 

3.39 

.1) 

•  33 

•  48 

•  oe 

1  •S] 

•  03 

•  12 

FORT  GAINES 

* 

4.99 

1.47 

•  42 

1^12 

1^90 

•  >2 

•  U 

FORT  VALLEY  3  E 

3.68 

.03 

•  79 

T 

•  12 

•43 

•  10 

•  84 

l^lft 

•  05 

T 

•  01 

•  06 

.15 

FRANKLIN 

1.30 

•  18 

•  91 

•  76 

1^39 

GAINESVILLE 

.08 

•  10 

T 

•  80 

•  61 

•  02 

l^Ol 

•  2« 

•  01 

•  •2 

T 

•  09 

GIBSON 

3.2' 

•  05 

•  69 

•  40 

J 

•  30 

GLENNVI LLE 

2.26 

.11 

T 

•  92 

T 

•  23 

•  38 

•  39 

•  09 

•  12 

•  15 

GOAT  ROCK 

2.80 

.18 

•  29 

•47 

•  12 

.65 

UOl 

•  13 

GREENSBORO 

3.7; 

.39 

•  27 

•  01 

•  04 

•  44 

.41 

•  08 

1^23 

•  65 

•  02 

•  02 

•  1ft 

•  OS 

GREENVIU.E  2  W 

.29 

•  29 

•  09 

.09 

T 

•  5! 

l.U 

T 

•  35 

GRIFTIN 

.2) 

.46 

01 

20 

•  01 

•  01 

•  31 

HARTWEU. 

3.86 

.08 

.95 

•  ft2 

•  21 

•  TS 

1^21 

•  •• 

MARTVEU  6  6 

3.99 

.10 

T 

.80 

•  62 

•  04 

1^44 

•  85 

•  Oft 

•  97 

•  OS 

HAVK INSV I LLE 

la09 

.49 

•  54 

•  70 

•  12 

T 

HELEN 

9.  i: 

.29 

1.85 

.02 

1^5ft 

1^29 

•  •8 

•ftl 

HEMPTOWN  GAP 

2*29 

.10 

.71 

•  52 

•  62 

•  21 

•  06 

•  OS 

HIAWASSEE 

2.77 

.23 

.41 

•  44 

•  31 

•  70 

•  •ft 

•  10 

HOMAROS  MILL 

4.21 

T 

.  19 

T  T 

i^ie 

•  07  T 

T 

T  T 

•  22 

•  >1 

T 

•  02  T 

T 

T 

1.19 

T 

T 

•  72 

•  15 

•  14 

T  •97 

•  01 

T 

' HOMERVILLE 

2.77 

■  09 

•  01 

1.30 

■  39 

T 

•  *4 

T 

■  12 

.10 

•  12 

IRWINTQN 

JASPER 

2.84 

.19 

i^oa 

•  03 

.57 

•  U 

•  6« 

•  18 

•  OS 

JESUP  0  S 

2.93 

.08 

.01 

1>23 

T 

•  U 

•  02 

•  *• 

•  IS 

•  02 

■  19 

J0MES80RO 

3.89 

•  91 

T 

•  80 

•  68 

•  •19 

•  37 

•  04 

■  1« 

JULIETTE 

•  31 

•  03 

•  70 

•  *2 

•  03 

1>57 

•  25 

•  OS 

T 

•  18 

•  •• 

KENSINGTON 

1*94 

.23 

•  05 

1.91 

•  90 

•  Oft 

•  84 

•  35 

KINGSTON 

2143 

.IS 

•  57 

•  67 

•  69 

•  2ft 

•  09 

•  •S 

S««  Mferaoc*  HotM  Pollovloc  stktloo  Indvs 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

CONTINUED  JANUARY  1958 


3 

Da7  of  month 

Stotion 

21 

22  1 

1 

2  [  3 

4   1   5   1  6 

7  1 

g  1 

9 

10 

11  j  12 

13  t 

14  j  15 

16  1 

17  I  18 

19  [  20 

23  j 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

LAFAYETTE 

4*  33 

•  61 

•  05 

.05 

LA  GRANGE 

*,  _ 

*._ 

1«22 

.10 

.08 

.19 

•  15 

LEXINGTON 

3«3ft 

* 

•  40 

.70 

•  12 

T 

LINCOLNTON 

3*42 

' 

•  31 

.59 

19 

1*35 

•  06 

.07 

LITTLE  HIGMTOWER 

4.2S 

.30 

• 

2.00 

1.00 

.59 

•  ^ 

.40 

LOUISVILLE 

3»9B 

1.10 

•  25 

■  04 

.14 

LUMBER  CITY 

.30 

^*79 

* 

•  16 

.32 

.44 

■  12 

•  03 

.10 

LUMPKIN  2  NE 

3.77 

48 

.23 

MACON  MB  AIRPORT  R 

* 

.0 

•  22 

.20 

MARSHALLVILLE 

3*43 

•  86 

•37 

.11 

.85 

1*16 

•  04 

MAYSVILLE 

3tl7 

.10 

.16 

* 

•  03 

.03 

.09 

MIOVILLE 

4il4 

liZl 

41 

81 

.20 

MIDVILLE  EXP  STA 

4ieo 

HILLEDGEVILLE 

4*30 

.03 

.03 

•  66 

•  55 

.04 

1^63 

.71 

•  10 

T 

.15 

MILLEN 

4.01 

.10 

.40 

*  ?fl 

1*35 

•  22 

*  05 

•  42 

* 

* 

_ 

•  *" 

.24 

•  20 

•  84 

•  07 

•  041 

MONROE 

4*38 

.02 

•  0 

.02 

•  04 

•  01 

MONTEZUMA  1  NE 

3.72 

10 

1  00 

*07 

*61 

* 

^'02 

12 

•  0 

.09 

•  12 

MONTICELLO  2  NH 

2*86 

•  38 

.04 

•  95 

1.50 

.20 

.10 

MORGAN 

4.06 

* , , 

.54 

1.13 

.99 

.22 

•  09 

MOULTRIE  2  ESE 

1*21 

1  * 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

4.20 

.  12 

• 

•  29 

.16 

•  18 

•  03 

•  02 

NAHUNTA 

2.22 

1  06 

.31 

*44 

31 

NASHVILLE 

2.56 

.26 

■  10 

1.10 

.40 

.41 

■  18 

.07 

.06 

NEEL  GAP 

4.60 

•  08 

•  09 

1.44 

NEWINGTON  2  SSW 

NEWNAN 

3.29 

*38 

'20 

.08 

•  56  T 

*?7 

*0C 

*31 

03 

*n> 

.30 

NOON TOOT LA  CREEK 

3.B9 

J 

.05 

NORCROSS  t>  N 

3.&0 

•  18 

.12 

•  03 

•  79 

•  59 

1.24 

.41 

•  03 

■  05 

T 

.15 

PATTERSON 

Z.42 

06 

26 

22 

.64 

.10 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

•  04 

*90 

.67 

.03 

• 

*Q1 

.02 

•  ■* 

•  02 

PRESTON 

3.87 

•  92 

ill 

•  16 

.92 

.24 

*nB 

.11 

T 

QUITMAN 

2.9B 

.11 

•  08 

.57 

•  44 

*07 

RESACA 

2.06 

.10 

.03 

1.21 

.68 

.02 

•  72 

.06 

•  14 

R INGGOLD 

3.84 

08 

J 

•  12 

1  97 

■  10 

^, 

RISING  FAWN 

•  20 

•  05 

1.09 

*  ?c 

*AP 

*to 

T 

ROME 

2.73 

•  14 

•  12 

•  96 

* 

.  13 

.05 

ROME  HB  AIRPORT  R 

2.70 

J 

J 

1,17 

*5fl 
* 

*02 
* 

03 

.20 

SANDERSVILLE 

RECORD 

MISSING 

SAPELO  ISLAND 

2.96 

70 

T 

.01 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

* 

.52 

•  36 

.09 

•  34 

SAVANNAH  WB  AP  R 

3.17 

J 

•  38 

fll 

SAVANNAH  8EACM 

3.61 

.03 

* 

SPARTA  2  NNW 

3.70 

.10 

.38 

.59 

•  53 

1.45 

•  47 

.18 

STANLEY  GAP 

3.00 

* 

02 

1 .24 

•  02 

.05 

.03 

ST  I LLMORE 

37 

* 

*42 
* 

'10 
•  19 

* 

•  05 

SUCHES 

5.og 

1 

17 

* 

1  *2« 

.20 

SUMMERVILLE 

3.08 

.46 

1*09 

*4e 

14 

*73 

IB 

T 

SURRENCY 

2.57 

•  18 

i«oe 

T 

.26 

•  41 

.21 

•  23 

.20 

1 

SHAINSeORO 

3.75 

1.37 

.22 

•  06 

SWEET  GUM 

14 

,01 

.81 

49 

* 

* 

.02 

TALBOTTON 

3.93 

*27 

35 

* 

.63 

1*03 
* 

* 

TALLAPOOSA  2  NNW 

- 

•  10 

•  6C 

•  07 

*oe 

TAYLORSVILLE 

2.77 

•  23 

•  68 

.56 

•  74 

.47 

T 

•  09 

THOMASTON  2  S 

3.87 

14 

.22 

.60 

•  02  T 

THOMASV I LLE 

13 

T  .16 

*84 

0 

^*6l 

•  06 

THOMASVILLE  W6  C I TY 

3.64 

.10 

TIFTON  EXP  STATION 

4.16 

*  34 

ill* 

•  03 

•  03 

•  13 

• 

1*21 

*02 

*  14 
* 

05 

*03 

•  09 

TITUS 

4.7fl 

•  30 

•  01 

•  20 

1^35 

T 

1.04 

.16 

1.03 

■  52 

.11 

.05 

TOCCOA 

3*89 

•  09 

•|* 

*t» 

•  08 

*  5rt 

1  *  Aft 

*05 

TUNNEL  HILL 

3.45 

*  12 

02 

I  94 

38 

'04 

*5C 

*33 

*02 

•  01 

VALDOSTA  4  NW 

2.63 

.12 

.10 

1.33 

•  37 

T 

•  47 

•  05 

■  06 

.13 

WALESKA 

3.54 

•  24 

T 

T 

T 

1.12 

.79 

•  09 

■  90 

.27 

.05 

.04 

.04 

WARRENTON 

4.34 

.07 

.08 

•  51 

.57 

.51 

2^00 

•  20 

•  25 

.15 

WASHi NGTON 

•  33 

T 

.34 

.90 

.19 

•  16 

•  96 

1*42 

■  10 

.16 

WAYCROSS 

2.86 

.06 

1.34 

.06 

.28 

.62 

.13 

■  16 

.02 

•  04 

.13 

WAYNESBORO  2  NE 

3.90 

T 

1.02 

.20 

.02 

.50 

1.68 

•  19 

•  06 

•  08 

*02 

•  13 

WEST  POINT 

3.02 

.21 

•29 

.22 

•  32 

.06 

.59 

T 

1*08 

•  04 

•  02 

.OB 

.15 

WINDER   1  SSE 

3.14 

•  10 

.77 

■  65 

1.22 

■  21 

•  10 

WOODBURY 

3.17 

.10 

•  70 

.70 

•  50 

1.10 

.07 

WOODSTOCK 

2.90 

•  25 

•  91 

.47 

.67 

■  23 

•  09 

T 

•  12 

YOUNG  HARRIS 

1.06 

•  IT 

•  OX 

.35  T 

T 

•  30 

.02 

•  78 

•  20 

T 

.07 

•  06 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stotioii 

Wind  dixectioD 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  siinset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

-s 

i  • 

£  e 

c 

§  1 

Sol 
a  1 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

0. 

0  H 
0  ai 
..  H 

i 

01-09 

,10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

21 

10.8 

31++ 

ENE 

24 

70 

77 

56 

59 

1 

4 

5 

1 

1 

0 

12 

5.7 

ATLAXTA  WB  AIRPORT 

NW 

27 

12.6 

35 

W 

31+ 

74 

79 

60 

59 

3 

3 

3 

3 

1 

0 

13 

56 

6.3 

ADGDSTA  VB  AIRPORT 

W 

16 

7.6 

23++ 

WNW 

27 

80 

80 

53 

63 

3 

3 

3 

1 

0 

1 

11 

6.1 

COLOliBDS  WB  AIRPORT 

81 

55 

61 

3 

5 

6 

1 

0 

0 

15 

6.2 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

13 

11.2 

47 

sw 

31 

71 

76 

50 

55 

4 

2 

5 

1 

1 

0 

13 

70 

5.5 

BCHE  WB  AIRPORT 

76 

52 

64 

6 

2 

4 

1 

1 

0 

14 

5.7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

10.6 

29 

3W 

24 

75 

79 

58 

66 

2 

2 

5 

2 

0 

0 

11 

58 

5.9 

THOIASTILLX  WB  CITT 

2 

4 

6 

1 

1 

0 

14 

3^  Befereoce  Noteo  Follovlog  StktloD  lodez 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Day    Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

AILEY  3  E 

MAX 

42 

41 

92 

24 

21 

24 

12 

19 

14 

21 

29 

» 

35 

M 

32 

27 

27 

14 

12 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

66 

97 

40 

48 

90 

45 

♦1 

S2 

17 

45 

53 

4* 

64 

48 

99 

60 

98 

52 

50 

55 

99 

71 

52 

99 

48 

40 

40 

54 

17 

51 

99 

99 

•  4 

38 

29 

28 

24 

25 

30 

34 

23 

21 

25 

28 

30 

32 

41 

42 

39 

32 

25 

27 

29 

38 

35 

34 

40 

40 

38 

37 

29 

30 

34 

12 

12 

•  0 

ALBANY 

MAX 

69 

43 

90 

90 

44 

17 

92 

40 

48 

58 

64 

44 

72 

64 

61 

56 

48 

92 

95 

58 

70 

94 

49 

49 

»7 

44 

94 

58 

10 

58 

71 

14 

.2 

MIN 

43 

27 

28 

29 

29 

33 

IS 

24 

19 

27 

31 

12 

49 

45 

4« 

38 

31 

29 

29 

38 

52 

37 

37 

44 

39 

17 

35 

11 

41 

32 

IS 

14 

»8 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

92 

91 

38 

49 

49 

40 

19 

38 

30 

42 

94 

98 

57 

47 

48 

50 

50 

38 

45 

43 

53 

54 

47 

47 

42 

49 

53 

47 

47 

38 

92 

44 

il 

MIN 

36 

IS 

18 

19 

24 

24 

29 

18 

16 

17 

22 

26 

37 

31 

30 

31 

32 

32 

21 

33 

37 

35 

24 

24 

32 

32 

35 

33 

30 

30 

13 

28 

•  0 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

98 

40 

47 

48 

44 

43 

92 

38 

41 

55 

44 

44 

69 

98 

97 

57 

52 

50 

54 

41 

71 

S3 

49 

71 

54 

94 

57 

57 

47 

54 

68 

94 

•  4 

MIN 

36 

30 

26 

24 

26 

31 

31 

23 

20 

22 

29 

32 

46 

44 

45 

38 

32 

27 

25 

35 

49 

38 

35 

45 

34 

34 

34 

26 

34 

33 

30 

33 

•  1 

ALPHARETTA    1  NW 

MAX 

M 

38 

47 

49 

41 

38 

40 

29 

41 

92 

99 

92 

44 

48 

90 

44 

40 

40 

44 

53 

44 

99 

47 

44 

47 

91 

48 

49 

40 

53 

61 

44 

.8 

MIN 

28 

15 

17 

18 

20 

22 

28 

18 

14 

20 

32 

28 

33 

34 

40 

33 

30 

28 

18 

34 

37 

35 

25 

34 

31 

33 

33 

32 

29 

30 

35 

28 

•  0 

AMERICUS  «  ENE 

MAX 

48 

44 

46 

47 

42 

38 

49 

40 

49 

96 

62 

60 

59 

56 

94 

54 

51 

47 

90 

59 

68 

99 

47 

98 

94 

•0 

91 

5« 

99 

94 

67 

92 

t7 

MIN 

A2 

24 

26 

25 

26 

27 

32 

22 

17 

28 

32 

35 

43 

48 

41 

37 

26 

29 

26 

36 

48 

34 

35 

42 

34 

38 

34 

29 

39 

34 

34 

33 

•  2 

APPLINS 

MAX 

9* 

43 

47 

49 

41 

41 

48 

42 

44 

54 

64 

97 

94 

59 

99 

57 

52 

92 

49 

93 

67 

42 

47 

52 

99 

92 

54 

55 

47 

56 

44 

92 

•  4 

MIN 

34 

19 

IS 

12 

11 

14 

33 

27 

10 

11 

25 

19 

34 

41 

39 

31 

29 

18 

17 

32 

44 

35 

26 

38 

38 

28 

37 

25 

28 

29 

25 

26 

•  4 

ASH8URN 

MAX 

63 

46 

44 

47 

49 

41 

90 

44 

41 

97 

61 

63 

67 

69 

99 

56 

53 

90 

94 

97 

70 

42 

48 

70 

55 

40 

60 

54 

11 

58 

49 

99 

•  8 

MIN 

AS 

26 

29 

28 

27 

30 

33 

22 

20 

27 

35 

36 

44 

47 

45 

37 

31 

29 

28 

37 

50 

34 

34 

44 

38 

38 

34 

30 

40 

32 

34 

34 

•  4 

ATHENS 

MAX 

90 

43 

♦7 

43 

39 

37 

90 

38 

49 

59 

44 

92 

45 

93 

93 

53 

45 

90 

64 

99 

49 

42 

51 

48 

49 

91 

44 

U 

40 

49 

•  1 

MIN 

36 

19 

22 

19 

19 

20 

31 

21 

19 

24 

34 

30 

33 

34 

41 

36 

29 

30 

22 

32 

39 

38 

27 

34 

35 

33 

37 

27 

33 

30 

33 

29 

•4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

91 

47 

48 

59 

39 

19 

48 

17 

44 

95 

M 

60 

90 

59 

92 

52 

51 

44 

44 

52 

64 

51 

48 

42 

90 

94 

48 

90 

17 

94 

41 

90 

.1 

MIN 

34 

17 

18 

17 

18 

19 

29 

28 

12 

21 

39 

38 

34 

34 

39 

34 

26 

37 

19 

33 

36 

37 

26 

34 

33 

32 

35 

24 

31 

28 

29 

29 

•  0 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

4« 

42 

47 

42 

38 

18 

48 

17 

42 

94 

42 

91 

41 

93 

92 

51 

45 

49 

44 

90 

69 

44 

49 

41 

10 

47 

47 

49 

IS 

92 

10 

42 

•  9 

MIN 

26 

18 

21 

20 

20 

23 

29 

20 

19 

29 

34 

13 

33 

37 

19 

32 

28 

27 

23 

33 

39 

31 

28 

35 

35 

34 

33 

27 

32 

30 

30 

28 

•  4 

ATLANTA   KB  AIRPORT 

MAX 

48 

40 

47 

44 

40 

18 

41 

32 

42 

99 

97 

92 

44 

90 

11 

51 

37 

41 

43 

52 

63 

48 

47 

42 

94 

91 

47 

44 

19 

91 

42 

47 

•  0 

MIN 

26 

19 

26 

29 

24 

26 

23 

19 

17 

28 

39 

33 

35 

39 

41 

32 

32 

29 

25 

34 

40 

34 

31 

17 

34 

40 

35 

32 

34 

30 

34 

30 

•  8 

AUGUSTA   KB  AIRPORT 

MAX 

92 

40 

49 

44 

39 

42 

49 

40 

41 

54 

41 

98 

52 

94 

58 

97 

51 

90 

48 

94 

47 

94 

48 

91 

94 

90 

11 

H 

41 

99 

44 

91 

•  1 

MIN 

33 

25 

24 

20 

21 

19 

33 

26 

17 

20 

30 

29 

39 

44 

41 

35 

31 

24 

2} 

14 

47 

34 

30 

40 

39 

31 

38 

27 

31 

31 

14 

30 

•  7 

AOGUSTA 

MAX 

93 

49 

4« 

44 

41 

43 

48 

43 

42 

55 

44 

98 

51 

59 

9« 

98 

52 

92 

48 

99 

47 

42 

48 

92 

55 

H 

11 

94 

47 

17 

49 

92 

•4 

MIN 

42 

26 

29 

26 

23 

25 

33 

32 

18 

24 

33 

13 

38 

43 

42 

34 

32 

28 

24 

37 

43 

40 

34 

38 

40 

34 

39 

32 

34 

39 

35 

31 

•  5 

BAINBRIDGE 

MAX 

40 

94 

43 

48 

98 

49 

49 

44 

84 

40 

59 

55 

51 

54 

41 

44 

57 

90 

42 

58 

44 

4* 

40 

99 

57 

74 

98 

•  9 

MIN 

35 

35 

25 

17 

28 

27 

31 

42 

44 

18 

38 

29 

24 

23 

31 

52 

37 

37 

44 

33 

34 

34 

27 

37 

30 

34 

33 

•  7 

BLACKBEARO  I SLANO 

MAX 

60 

60 

42 

49 

49 

45 

48 

52 

18 

43 

90 

49 

99 

19 

60 

60 

58 

59 

92 

92 

60 

42 

»7 

97 

41 

9« 

M 

18 

99 

59 

94 

•4 

MIN 

38 

31 

32 

29 

28 

31 

35 

23 

20 

14 

27 

32 

39 

44 

38 

38 

32 

29 

28 

28 

44 

38 

34 

43 

38 

14 

37 

28 

28 

29 

32 

•  4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

93 

34 

39 

42 

43 

45 

44 

17 

29 

38 

53 

57 

94 

49 

45 

44 

39 

33 

33 

47 

50 

59 

38 

49 

44 

48 

47 

U 

18 

41 

•  0 

41 

•  4 

MIN 

27 

8 

9 

4 

5 

8 

11 

14 

1 

1 

18 

13 

23 

38 

34 

26 

25 

25 

10 

11 

33 

29 

14 

15 

28 

23 

28 

25 

19 

21 

25 

18 

•  2 

BLAKELY 

MAX 

97 

42 

90 

91 

44 

18 

90 

39 

44 

98 

44 

61 

49 

60 

54 

97 

51 

90 

91 

97 

64 

53 

48 

41 

93 

42 

94 

>7 

12 

99 

71 

94 

•  6 

MIN 

42 

26 

27 

26 

29 

33 

34 

29 

20 

28 

35 

34 

90 

47 

42 

37 

31 

28 

28 

19 

51 

37 

38 

44 

32 

37 

34 

31 

42 

33 

14 

14 

•  8 

BLUE  RIOCE 

MAX 

43 

39 

43 

43 

45 

41 

40 

30 

42 

99 

97 

94 

90 

47 

44 

49 

18 

34 

48 

50 

59 

49 

49 

4« 

48 

47 

44 

41 

49 

90 

93 

44 

•  8 

MIN 

26 

11 

11 

10 

10 

14 

28 

23 

6 

11 

20 

18 

38 

40 

40 

30 

30 

24 

14 

30 

39 

32 

20 

34 

30 

31 

30 

28 

28 

24 

35 

24 

•  9 

BaoOKLET  1  « 

MAX 

95 

45 

44 

44 

41 

44 

48 

45 

18 

92 

62 

42 

41 

41 

98 

55 

52 

4« 

54 

60 

47 

44 

49 

42 

98 

57 

5* 

94 

92 

59 

48 

IJ 

•  9 

MIN 

41 

29 

30 

27 

24 

27 

35 

28 

21 

22 

33 

34 

44 

48 

43 

38 

32 

29 

27 

34 

49 

40 

35 

44 

41 

34 

40 

30 

39 

39 

34 

14 

•9 

BION SNICK 

MAX 

61 

♦7 

4« 

47 

44 

44 

92 

91 

42 

91 

45 

41 

60 

60 

40 

57 

54 

94 

92 

6« 

48 

48 

94 

T» 

44 

98 

48 

58 

99 

98 

49 

14 

•  7 

MIN 

43 

33 

34 

30 

29 

32 

41 

24 

23 

26 

31 

35 

45 

45 

49 

38 

39 

31 

30 

19 

52 

41 

41 

47 

40 

39 

41 

33 

40 

38 

17 

14 

•  8 

BRUNSMICK  CAA  AP 

MAX 

62 

42 

44 

43 

44 

48 

91 

3* 

42 

90 

69 

14 

94 

99 

99 

97 

56 

92 

49 

98 

47 

t7 

54 

71 

9« 

17 

M 

M 

92 

57 

40 

94 

•1 

MIN 

41 

34 

30 

30 

38 

15 

38 

27 

23 

23 

35 

33 

33 

47 

45 

42 

37 

32 

30 

43 

52 

43 

39 

SO 

41 

39 

42 

33 

39 

38 

39 

14 

#7 

BBENA  VISTA  1  S« 

MAX 

62 

41 

47 

47 

44 

18 

47 

44 

44 

94 

42 

41 

64 

44 

93 

54 

54 

99 

47 

48 

60 

92 

48 

!• 

U 

91 

94 

44 

»4 

•1 

MIN 

38 

22 

27 

2* 

24 

26 

32 

20 

18 

29 

39 

39 

49 

47 

40 

34 

29 

14 

33 

34 

40 

35 

IS 

31 

38 

18 

13 

15 

12 

•  8 

CAIRO  2  NNK 

MAX 

»t 

49 

48 

49 

44 

42 

53 

40 

44 

98 

6* 

67 

71 

44 

63 

9« 

54 

91 

54 

99 

49 

40 

50 

71 

57 

42 

98 

99 

17 

97 

47 

97 

•  2 

MIN 

49 

30 

30 

29 

30 

34 

40 

25 

21 

29 

32 

34 

51 

45 

44 

36 

31 

28 

27 

36 

52 

37 

38 

33 

38 

37 

3a 

41 

33 

IS 

34 

•6 

CALHOUN   EXP  STATIBN 

MAI 

90 

17 

45 

44 

45 

40 

M 

36 

44 

94 

98 

59 

90 

90 

92 

50 

41 

42 

44 

94 

54 

98 

52 

47 

51 

U 

92 

48 

44 

91 

60 

44 

•  1 

MIN 

24 

17 

1« 

21 

18 

19 

19 

18 

11 

14 

21 

20 

17 

40 

40 

34 

23 

22 

21 

29 

30 

35 

22 

37 

29 

30 

33 

32 

38 

26 

28 

25 

•  8 

CAMILLA 

MAX 

68 

4« 

11 

9S 

90 

44 

52 

49 

48 

58 

45 

48 

70 

44 

>« 

56 

58 

54 

92 

60 

49 

42 

51 

70 

19 

41 

98 

94 

11 

92 

41 

47 

•  9 

MIN 

4« 

30 

38 

24 

23 

33 

34 

24 

20 

28 

30 

35 

48 

SO 

45 

43 

39 

30 

29 

34 

51 

37 

38 

44 

34 

38 

34 

31 

49 

37 

38 

15 

•  7 

CAMP  STEWART 

MAX 

*« 

49 

49 

90 

44 

49 

94 

49 

41 

91 

49 

41 

68 

41 

60 

53 

62 

52 

92 

61 

49 

44 

•  0 

71 

70 

97 

18 

54 

92 

92 

71 

14 

t6 

MIN 

42 

31 

31 

27 

29 

28 

38 

25 

20 

21 

32 

34 

45 

47 

49 

39 

32 

30 

27 

34 

50 

40 

37 

47 

42 

34 

39 

30 

34 

39 

34 

14 

■  9 

CARLTON  8RIO«E 

HAX 

S* 

90 

42 

47 

44 

40 

40 

92 

40 

49 

98 

41 

51 

44 

98 

55 

55 

48 

47 

50 

91 

44 

49 

47 

42 

92 

49 

92 

»1 

17 

H 

44 

•4 

MIN 

28 

14 

14 

12 

18 

12 

18 

18 

18 

10 

14 

28 

22 

14 

30 

33 

27 

18 

15 

23 

31 

38 

22 

24 

35 

27 

33 

20 

24 

22 

24 

21 

|9 

CAMOLLTON 

MAX 

94 

M 

4« 

48 

42 

38 

40 

10 

45 

14 

98 

12 

47 

48 

93 

51 

45 

41 

49 

5* 

42 

51 

44 

4* 

91 

M 

49 

90 

4* 

»a 

44 

«S 

■  9 

MIN 

31 

18 

21 

20 

17 

21 

27 

14 

14 

19 

23 

21 

34 

40 

36 

33 

29 

33 

23 

34 

50 

36 

25 

37 

32 

37 

31 

23 

31 

27 

31 

28 

•  1 

CARTERSVIU.E 

MAX 

52 

M 

49 

4« 

42 

42 

40 

34 

43 

95 

58 

94 

53 

49 

52 

51 

50 

41 

«3 

14 

69 

98 

49 

47 

49 

»a 

M 

44 

44 

51 

41 

4S 

•4 

MIN 

31 

18 

18 

22 

19 

26 

28 

18 

19 

19 

22 

21 

34 

38 

39 

37 

34 

34 

21 

34 

39 

34 

23 

34 

32 

37 

34 

34 

30 

29 

34 

2S 

•  9 

CEDARTOItN 

MAX 

94 

38 

4« 

46 

44 

40 

41 

30 

43 

95 

99 

94 

49 

49 

11 

51 

43 

43 

41 

94 

64 

57 

90 

47 

50 

11 

49 

49 

44 

54 

•A 

48 

•  8 

MIN 

30 

14 

14 

14 

14 

20 

25 

18 

12 

18 

22 

18 

34 

38 

34 

34 

28 

33 

21 

33 

41 

34 

21 

37 

32 

39 

30 

30 

30 

26 

37 

27 

■  0 

CLAYTON  1  N 

MAX 

49 

40 

49 

44 

42 

44 

49 

19 

40 

54 

66 

92 

43 

92 

48 

49 

38 

42 

49 

49 

93 

57 

49 

44 

SO 

44 

49 

49 

17 

•  8 

91 

44 

•  8 

MIN 

30 

19 

16 

14 

13 

16 

27 

14 

12 

20 

31 

25 

32 

38 

37 

32 

25 

20 

20 

27 

35 

30 

22 

32 

29 

31 

30 

23 

24 

24 

12 

25 

•  2 

COLOUITT 

MAX 

68 

48 

50 

90 

48 

44 

64 

48 

74 

48 

97 

98 

58 

52 

92 

94 

67 

59 

90 

44 

97 

44 

42 

M 

17 

98 

73 

54 

■  7 

MIN 

41 

28 

28 

27 

30 

34 

27 

39 

51 

48 

43 

32 

32 

29 

29 

31 

48 

38 

38 

45 

34 

38 

34 

32 

41 

14 

>4 

15 

■  7 

COLUMBUS  KB  AIRPORT 

MAX 

99 

44 

49 

49 

42 

40 

47 

35 

44 

97 

62 

58 

58 

93 

91 

59 

47 

47 

51 

94 

63 

92 

50 

93 

91 

94 

M 

91 

42 

94 

44 

51 

•  6 

MIN 

31 

24 

26 

23 

24 

31 

24 

23 

18 

24 

25 

29 

41 

48 

42 

39 

28 

33 

27 

39 

42 

34 

31 

39 

34 

34 

35 

27 

19 

31 

11 

11 

|7 

COMMERCE  1  NE 

MAX 

4« 

45 

48 

49 

40 

19 

91 

39 

49 

94 

64 

91 

47 

99 

59 

54 

47 

44 

42 

92 

64 

42 

44 

4* 

52 

90 

90 

92 

48 

99 

94 

lOaO 

MIN 

38 

10 

12 

9 

9 

12 

31 

13 

8 

19 

21 

11 

31 

39 

12 

30 

23 

21 

10 

23 

12 

38 

19 

34 

14 

22 

24 

21 

21 

22 

22 

Z2 

■  9 

COROELE 

MAX 

50 

58 

52 

51 

53 

48 

51 

SO 

52 

51 

50 

51 

57 

63 

MIN 

33 

29 

20 

18 

32 

36 

39 

37 

40 

40 

39 

31 

30 

30 

39 

39 

37 

37 

39 

40 

38 

39 

36 

38 

35 

39 

35 

0 

CORNELIA 

MAX 

42 

40 

47 

4« 

43 

19 

44 

34 

44 

17 

99 

92 

41 

50 

49 

49 

41 

38 

40 

48 

99 

92 

49 

40 

45 

49 

44 

48 

41 

51 

91 

44 

i2 

MIN 

31 

17 

l« 

16 

18 

17 

31 

18 

8 

29 

33 

33 

12 

39 

15 

34 

24 

28 

19 

32 

35 

33 

24 

33 

31 

30 

34 

29 

32 

24 

14 

27 

■4 

COVINGTON 

MAX 

47 

42 

46 

41 

40 

18 

4« 

33 

41 

94 

41 

91 

44 

11 

12 

91 

41 

41 

44 

92 

44 

53 

44 

42 

51 

91 

44 

49 

19 

»1 

42 

44 

>1 

MIN 

33 

19 

22 

23 

21 

24 

31 

21 

14 

22 

33 

11 

33 

38 

40 

35 

32 

31 

20 

15 

40 

38 

27 

14 

34 

35 

14 

24 

14 

30 

12 

29 

9 

B*«  T9tmrmac»  aofm  follo«la«  Stktlon  Ii 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Station 

ay 

Oi 

Month 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

29 

30 

31 

Avei 

CUTH8ERT 

MAX 

6* 

44 

48 

50 

46 

40 

49 

43 

47 

58 

61 

64 

67 

69 

59 

55 

I— ^ 

48 

93 

57 

64 

41 

48 

62 

54 

61 

58 

96 

54 

94 

70 

99  iS 

MIN 

43 

25 

27 

26 

28 

32 

33 

23 

20 

28 

35 

39 

48 

45 

45 

37 

30 

29 

29 

39 

91 

36 

36 

42 

35 

40 

34 

31 

41 

35 

39 

34ag 

QAHLONEGA 

MAX 

47 

40 

38 

43 

42 

38 

38 

38 

31 

41 

59 

59 

50 

42 

47 

49 

44 

37 

37 

44 

48 

47 

42 

49 

40 

48 

48 

41 

44 

37 

49 

43  iS 

MIN 

32 

17 

IB 

17 

16 

17 

18 

19 

14 

18 

33 

31 

35 

36 

39 

34 

29 

29 

21 

22 

33 

34 

23 

23 

31 

32 

33 

29 

30 

28 

31 

26iS 

DALLAS 

MAX 

40 

37 

45 

46 

45 

39 

39 

38 

41 

99 

99 

53 

51 

48 

50 

51 

42 

93 

65 

61 

49 

47 

45 

96 

90 

46 

48 

59 

60 

48a1 

MIN 

34 

29 

27 

36 

28 

31 

33 

31 

28 

25 

35 

26«7 

DALTON 

MAX 

52 

38 

36 

44 

42 

44 

39 

36 

28 

47 

59 

56 

57 

46 

51 

54 

39 

44 

58 

62 

43 

94 

45 

90 

53 

41 

♦5 

41 

52 

44>1 

MIN 

29 

17 

20 

22 

19 

25 

27 

18 

12 

17 

24 

24 

34 

41 

42 

37 

33 

32 

26 

27 

40 

31 

28 

30 

32 

36 

35 

34 

31 

28 

30 

28 14 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

DUBLIN 

MAX 

60 

48 

47 

46 

47 

44 

54 

38 

43 

57 

66 

67 

64 

69 

99 

58 

51 

56 

69 

59 

99 

63 

62 

94 

59 

96 

91 

57 

49 

95  •< 

MIN 

27 

29 

22 

24 

28 

34 

24 

18 

23 

32 

31 

43 

44 

44 

39 

31 

29 

26 

36 

50 

40 

35 

38 

29 

36 

38 

31 

40 

34 

35 

33>1 

EASTMAN  1  W 

MAX 

58 

46 

46 

45 

42 

46 

30 

46 

50 

96 

63 

62 

69 

63 

58 

56 

52 

95 

69 

60 

48 

65 

96 

95 

58 

94 

48 

56 

69 

54aB 

MIN 

45 

26 

27 

25 

25 

25 

25 

22 

18 

25 

34 

35 

44 

49 

45 

37 

30 

29 

26 

36 

51 

36 

36 

42 

39 

37 

39 

30 

40 

34 

35 

33  iS 

EXPERIMENT 

MAX 

56 

41 

41 

40 

37 

44 

33 

44 

96 

60 

96 

48 

50 

55 

44 

48 

55 

65 

90 

46 

44 

91 

92 

49 

90 

39 

54 

48  lO 

MIN 

35 

19 

23 

22 

20 

25 

31 

20 

14 

26 

29 

30 

34 

34 

37 

35 

30 

30 

22 

35 

42 

34 

29 

34 

34 

37 

35 

27 

32 

29 

34 

29.6 

FITZGERALD 

MAX 

62 

48 

46 

46 

45 

40 

90 

49 

40 

64 

61 

63 

66 

65 

59 

56 

55 

92 

98 

70 

64 

90 

71 

57 

58 

59 

54 

54 

59 

67 

95i8 

MIN 

45 

27 

29 

27 

25 

29 

34 

23 

18 

27 

36 

34 

41 

48 

46 

38 

32 

31 

29 

38 

52 

37 

37 

44 

38 

40 

38 

34 

41 

36 

36 

35  12 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

62 

45 

47 

44 

43 

46 

92 

49 

41 

54 

64 

64 

63 

61 

58 

57 

49 

61 

68 

68 

92 

71 

69 

54 

54 

56 

55 

56 

67 

56il 

MIN 

41 

30 

31 

25 

26 

28 

39 

26 

20 

18 

25 

31 

45 

47 

40 

39 

31 

30 

24 

32 

60 

41 

34 

48 

42 

33 

40 

28 

34 

37 

29 

33t7 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

62 

46 

48 

50 

49 

46 

93 

51 

43 

52 

64 

68 

63 

60 

58 

56 

56 

63 

70 

69 

94 

73 

64 

62 

61 

60 

59 

56 

69 

58  lO 

MIN 

45 

33 

33 

29 

29 

34 

41 

25 

22 

25 

33 

36 

47 

45 

47 

41 

36 

30 

28 

36 

65 

41 

42 

49 

40 

41 

39 

32 

39 

35 

35 

36  tS 

FORSYTH  1  S 

MAX 

55 

42 

46 

45 

40 

38 

47 

38 

43 

59 

61 

58 

56 

53 

59 

54 

49 

63 

68 

68 

47 

46 

53 

95 

63 

52 

49 

57 

65 

51>5 

MIN 

39 

20 

24 

24 

21 

25 

31 

20 

15 

23 

32 

32 

35 

41 

39 

35 

30 

30 

29 

36 

43 

31 

30 

35 

35 

36 

37 

26 

36 

29 

31 

30<6 

FORT  GAINES 

MAX 

59 

49 

52 

52 

50 

38 

94 

42 

47 

59 

66 

69 

69 

62 

58 

59 

57 

54 

57 

68 

59 

48 

64 

56 

62 

61 

58 

49 

56 

70 

56  16 

MIN 

43 

25 

24 

23 

30 

33 

33 

24 

21 

28 

34 

32 

50 

45 

41 

37 

31 

28 

27 

31 

52 

35 

34 

42 

33 

40 

33 

30 

40 

32 

38 

33<e 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

55 

40 

47 

46 

40 

40 

90 

37 

45 

56 

64 

99 

60 

53 

61 

56 

46 

49 

SO 

56 

69 

52 

49 

56 

56 

98 

55 

56 

41 

57 

66 

62  14 

MIN 

30 

23 

25 

23 

24 

27 

24 

22 

16 

24 

30 

32 

40 

45 

39 

37 

28 

25 

24 

36 

44 

36 

33 

40 

38 

36 

33 

26 

38 

32 

35 

31tl 

GAINESVILLE 

MAX 

46 

41 

46 

45 

38 

39 

49 

33 

46 

55 

63 

91 

44 

48 

51 

48 

41 

44 

49 

61 

61 

45 

39 

51 

90 

45 

51 

40 

53 

52 

47  12 

MIN 

32 

17 

19 

19 

20 

20 

30 

19 

13 

26 

32 

35 

33 

36 

38 

33 

28 

29 

21 

31 

36 

34 

27 

34 

32 

32 

34 

30 

29 

27 

34 

28  14 

GLENNVILLE 

MAX 

57 

45 

45 

46 

45 

44 

91 

48 

40 

99 

63 

63 

62 

60 

99 

56 

50 

53 

60 

69 

66 

49 

72 

64 

97 

56 

56 

50 

56 

67 

55  13 

MIN 

44 

30 

32 

27 

26 

29 

37 

24 

20 

23 

33 

34 

49 

48 

43 

39 

33 

30 

27 

36 

51 

40 

36 

46 

42 

37 

38 

32 

40 

39 

36 

35<4 

GREENSBORO 

MAX 

54 

43 

47 

41 

41 

40 

91 

39 

44 

96 

64 

97 

49 

93 

96 

50 

50 

47 

48 

52 

67 

61 

47 

45 

51 

48 

51 

52 

48 

54 

64 

90>6 

MIN 

38 

20 

23 

25 

21 

23 

32 

22 

13 

25 

32 

31 

35 

38 

40 

35 

31 

26 

20 

35 

42 

38 

28 

37 

37 

33 

36 

28 

36 

31 

33 

30  •4 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

56 

46 

42 

45 

42 

46 

44 

40 

45 

57 

60 

97 

93 

49 

95 

55 

57 

55 

65 

56 

49 

49 

91 

54 

91 

49 

62 

65 

51 14 

MIN 

34 

19 

20 

22 

20 

26 

29 

18 

15 

26 

31 

30 

39 

42 

42 

33 

27 

32 

22 

41 

31 

29 

35 

32 

32 

25 

31 

26 

36 

29  lO 

GRIFFIN 

MAX 

50 

42 

48 

47 

42 

38 

49 

34 

45 

57 

61 

97 

47 

91 

56 

44 

48 

54 

66 

92 

47 

44 

93 

92 

51 

52 

43 

55 

65 

49  iS 

MIN 

36 

20 

24 

25 

23 

26 

32 

21 

15 

29 

33 

33 

35 

40 

39 

35 

30 

31 

24 

36 

43 

35 

31 

38 

35 

39 

36 

28 

33 

30 

36 

31i3 

HARTWELL 

MAX 

92 

43 

42 

46 

4* 

45 

92 

45 

43 

96 

62 

96 

48 

99 

95 

57 

51 

48 

45 

51 

64 

62 

94 

44 

92 

49 

52 

52 

43 

53 

55 

51(0 

MIN 

39 

17 

20 

24 

21 

19 

30 

21 

12 

28 

34 

29 

31 

34 

38 

34 

29 

25 

22 

31 

36 

36 

27 

34 

33 

39 

34 

29 

30 

22 

34 

28  •» 

HAWKINSVILLE 

MAX 

60 

48 

48 

44 

99 

97 

44 

49 

57 

69 

62 

69 

57 

60 

57 

52 

96 

70 

61 

49 

69 

93 

58 

69 

56 

53 

58 

65 

55.7 

MIN 

44 

26 

25 

21 

22 

27 

33 

21 

16 

22 

25 

28 

41 

49 

45 

36 

28 

28 

25 

36 

49 

36 

34 

41 

39 

34 

39 

27 

39 

34 

31 

32  (3 

HELEN 

MAX 

48 

37 

36 

43 

44 

39 

40 

44 

30 

39 

94 

60 

50 

45 

47 

47 

38 

45 

48 

55 

40 

44 

42 

48 

47 

40 

44 

38 

50 

44«0 

MIN 

25 

16 

13 

13 

14 

15 

17 

19 

15 

19 

33 

20 

21 

38 

40 

33 

30 

30 

19 

19 

30 

33 

22 

24 

32 

29 

32 

30 

28 

29 

33 

24.9 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

57 

40 

91 

52 

45 

40 

51 

38 

47 

58 

63 

67 

72 

53 

59 

58 

52 

54 

59 

67 

91 

50 

45 

56 

42 

94 

58 

92 

54 

73 

56<2 

MIN 

37 

28 

27 

20 

26 

34 

35 

26 

19 

25 

27 

30 

51 

44 

44 

38 

28 

25 

25 

33 

36 

36 

35 

40 

35 

34 

33 

27 

37 

30 

32 

32>1 

HOHERVILLE 

MAX 

66 

48 

49 

50 

48 

44 

59 

49 

47 

49 

66 

65 

68 

61 

61 

69 

60 

61 

72 

65 

93 

79 

68 

61 

60 

41 

57 

99 

69 

59 12 

MIN 

44 

32 

30 

21 

23 

33 

39 

25 

24 

26 

30 

32 

32 

44 

42 

40 

30 

29 

22 

31 

54 

39 

40 

40 

40 

38 

36 

29 

32 

33 

31 

33 16 

I RWINTON 

MAX 

MIN 

JASPER 

MAX 

49 

37 

38 

44 

44 

41 

39 

40 

31 

40 

92 

61 

53 

48 

44 

49 

39 

44 

90 

60 

46 

48 

44 

47 

47 

42 

44 

39 

50 

44>9 

MIN 

28 

11 

16 

21 

22 

21 

21 

18 

11 

16 

28 

31 

36 

38 

40 

33 

30 

31 

19 

21 

31 

34 

2  J 

26 

31 

31 

32 

30 

28 

30 

30 

26 14 

JESUP  8  S 

MAX 

63 

46 

46 

48 

49 

44 

91 

90 

40 

54 

63 

63 

63 

63 

97 

57 

54 

64 

70 

70 

92 

74 

73 

54 

57 

67 

57 

56 

68 

57(1 

MIN 

42 

31 

31 

23 

24 

26 

39 

26 

21 

20 

29 

28 

4« 

46 

40 

49 

29 

28 

25 

31 

53 

40 

34 

49 

41 

30 

39 

27 

32 

36 

27 

33  12 

LAFAYETTE 

MAX 

50 

35 

42 

40 

42 

38 

36 

31 

38 

59 

55 

99 

40 

48 

92 

47 

43 

47 

59 

47 

51 

49 

48 

52 

49 

45 

42 

50 

92 

46>3 

MIN 

26 

15 

15 

19 

15 

19 

24 

17 

8 

18 

24 

20 

38 

39 

39 

34 

32 

32 

25 

30 

41 

34 

25 

38 

30 

33 

34 

32 

28 

28 

32 

27.3 

LA  GRANGE 

MAX 

58 

42 

47 

47 

44 

40 

39 

37 

48 

96 

61 

55 

92 

49 

93 

53 

48 

66 

64 

57 

48 

63 

53 

54 

92 

52 

44 

56 

66 

50.9 

MIN 

36 

20 

20 

20 

20 

27 

29 

19 

19 

24 

28 

26 

37 

44 

40 

36 

26 

32 

22 

38 

43 

33 

27 

38 

33 

35 

32 

26 

33 

26 

36 

29.7 

LOUISVILLE 

MAX 

95 

42 

45 

44 

41 

41 

91 

43 

42 

94 

63 

58 

93 

58 

60 

56 

50 

55 

68 

65 

48 

99 

99 

90 

94 

59 

90 

55 

44 

52.7 

MIN 

40 

24 

27 

24 

21 

22 

32 

25 

16 

23 

32 

39 

39 

44 

40 

36 

29 

2t 

23 

36 

47 

37 

33 

40 

40 

35 

37 

29 

37 

33 

33 

32.2 

LUMBER  Cirt 

MAX 

96 

96 

47 

47 

40 

61 

58 

57 

MIN 

34 

29 

28 

19 

21 

23 

19 

19 

26 

28 

32 

44 

45 

38 

31 

24 

23 

24 

39 

38 

34 

36 

41 

33 

39 

28 

29 

32 

30 

39.6 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

65 

48 

41 

48 

44 

47 

37 

4« 

49 

44 

99 

•7 

60 

50 

54 

55 

44 

91 

96 

47 

90 

47 

41 

40 

42 

60 

55 

42 

55 

52.5 

MIN 

38 

23 

23 

26 

29 

28 

30 

18 

20 

IS 

30 

3« 

41 

43 

35 

28 

32 

29 

26 

30 

38 

34 

35 

35 

35 

33 

34 

28 

29 

31 

31 

30.9 

MACON  we  AIRPORT 

MAX 

55 

41 

49 

47 

43 

41 

U 

37 

47 

97 

64 

60 

95 

52 

99 

96 

^ 

52 

54 

60 

53 

90 

55 

94 

54 

54 

55 

41 

97 

44 

52.9 

MIN 

32 

25 

27 

24 

26 

28 

27 

22 

17 

29 

30 

30 

39 

48 

43 

39 

29 

29 

26 

37 

47 

36 

34 

40 

39 

37 

37 

30 

39 

31 

37 

32.6 

MARSHAU.VILLE 

MAX 

60 

49 

47 

46 

44 

30 

90 

44 

44 

99 

63 

99 

62 

60 

58 

56 

49 

95 

68 

42 

48 

58 

93 

57 

94 

55 

53 

94 

45 

53.9 

MIN 

41 

24 

26 

29 

25 

28 

32 

21 

17 

26 

32 

35 

40 

48 

42 

36 

28 

26 

25 

35 

42 

35 

34 

40 

38 

38 

38 

28 

38 

34 

36 

32.7 

METTER 

MAX 

99 

46 

49 

45 

43 

43 

30 

49 

40 

94 

62 

61 

62 

42 

59 

56 

51 

96 

69 

44 

46 

40 

40 

55 

99 

54 

53 

95 

47 

54.6 

MIN 

43 

29 

30 

27 

29 

28 

35 

25 

19 

23 

33 

34 

44 

45 

42 

38 

31 

29 

28 

34 

90 

39 

34 

42 

41 

39 

32 

31 

41 

35 

34 

34.2 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

52 

49 

44 

43 

41 

40 

49 

44 

41 

91 

62 

58 

54 

97 

57 

55 

52 

90 

53 

64 

45 

46 

53 

97 

92 

93 

52 

92 

54 

43 

92.2 

MIN 

31 

26 

27 

25 

21 

24 

33 

26 

17 

29 

34 

32 

39 

40 

42 

36 

29 

27 

25 

35 

48 

38 

34 

36 

36 

35 

36 

31 

38 

32 

34 

32  .0 

MILLE06EVILLE 

MAX 

60 

90 

41 

47 

45 

42 

41 

90 

37 

43 

99 

63 

59 

49 

94 

58 

54 

44 

49 

91 

94 

48 

54 

47 

90 

53 

50 

53 

53 

40 

54 

50.1 

MIN 

31 

23 

23 

1* 

19 

20 

22 

22 

15 

15 

20 

29 

24 

37 

38 

34 

31 

25 

23 

23 

36 

35 

30 

30 

38 

34 

37 

28 

28 

28 

30 

27.3 

MILLEN 

MAX 

55 

48 

49 

49 

47 

43 

9« 

45 

44 

4« 

*5 

6» 

57 

60 

42 

60 

55 

94 

53 

94 

69 

47 

48 

59 

96 

54 

58 

59 

U 

60 

48 

99>1 

MIN 

41 

27 

28 

22 

22 

24 

34 

27 

17 

22 

2« 

2« 

42 

45 

43 

37 

30 

25 

24 

36 

48 

39 

34 

41 

40 

33 

37 

31 

3« 

34 

34 

32.7 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

92 

42 

47 

49 

41 

38 

48 

37 

49 

49 

62 

57 

44 

53 

96 

53 

48 

44 

48 

54 

48 

91 

92 

45 

92 

51 

52 

51 

40 

55 

44 

49.9 

MIN 

39 

13 

13 

8 

7 

12 

28 

18 

4 

12 

17 

15 

31 

35 

34 

32 

25 

21 

16 

29 

38 

32 

20 

33 

33 

27 

33 

17 

25 

21 

23 

22.9 

r«f«rcDC*  not«a 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Station 

D«y 

Ol 

Month 

« 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

MAX 
MIN 

ti 
43 

47 

26 

40 

28 

50 
22 

48 

28 

42 

32 

90 

34 

4* 

24 

43 

20 

58 

26 

84 

29 

84 

32 

71 
40 

88 

44 

M 
44 

57 

37 

55 

90 

54 

26 

97 

31 

67 

51 

82 

35 

to 

31 

84 

43 

94 

34 

42 

35 

81 

33 

97 

30 

■4 

41 

94 

14 

71 
12 

98.9 

13  .4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

65 
43 

47 

30 

47 
30 

48 

27 

43 

20 

42 

33 

51 

37 

47 

25 

49 

22 

5« 

27 

»2 

35 

68 

34 

70 
40 

65 
44 

>« 

45 

57 
38 

53 

40 

53 
29 

50 

3* 

71 
53 

41 

37 

48 

37 

72 
45 

54 

38 

41 

38 

88 

36 

97 

32 

M 

40 

99 

34 

88 

15 

98.2 
19a5 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

44 

32 

U 
40 

47 

25 

42 

21 

52 
22 

65 

27 

88 

30 

84 
48 

88 
45 

40 

47 

57 
40 

58 

63 

33 

71 
94 

43 

40 

52 
38 

74 
47 

98 

30 

60 

28 

92 

35 

98 

35 

48 

20 

58.4 

15.8 

NASHVILLE 

MAX 
MIN 

SS 
44 

48 

32 

48 

32 

48 

25 

48 

25 

45 

27 

»* 

36 

»1 

23 

44 

21 

51 

21 

84 

27 

85 

31 

89 
47 

88 

42 

M 

40 

58 
38 

88 

50 

99 

27 

60 

34 

74 

92 

46 

37 

91 

37 

71 
46 

18 

36 

99 

34 

94 

34 

98 

32 

18 

31 

99 

34 

88 

32 

57.9 
33.4 

NENINSTON  2  SSM 

MAX 
MIN 

61 
38 

45 

26 

44 

28 

44 

23 

41 

21 

43 
24 

«• 

35 

44 

20 

41 

20 

51 
19 

81 

27 

82 

27 

81 
42 

81 

47 

99 
42 

57 
38 

51 

51 
25 

92 

22 

98 

31 

40 
48 

44 

40 

40 

32 

81 

43 

49 

41 

95 

32 

94 

36 

94 

38 

92 

35 

94 

36 

80 

38 

94^ 
12.6 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

S3 
34 

41 
10 

47 
23 

47 

25 

42 

22 

30 

25 

41 
30 

30 
10 

45 

15 

51 

2S 

60 

28 

58 

34 

54 

34 

48 

40 

94 

38 

53 
34 

45 

20 

45 

51 

23 

51 

35 

44 
42 

93 
34 

48 

27 

45 

36 

48 

33 

40 

37 

to 

32 

91 
24 

48 

32 

54 

28 

44 

14 

4«.l 
38.4 

PLAINS  Sa  OA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

60 
41 

41 

23 

48 

27 

48 

23 

41 

25 

30 

20 

40 

31 

41 

22 

48 

18 

58 
28 

81 

32 

81 

35 

68 

41 

62 
48 

88 

42 

55 
30 

50 

SO 

91 
24 

54 
34 

44 

41 

60 

39 

47 
34 

81 

30 

94 

39 

80 
38 

91 

33 

95 

28 

to 

39 

94 

34 

48 

18 

94U 
12.9 

OUITMAN 

MAX 
MIN 

ROME 

MAX 
MIN 

34 

31 

40 

20 

47 
16 

48 

10 

4« 

17 

40 

22 

40 

25 

32 
20 

43 

12 

»3 

M 

80 

25 

87 

20 

4* 

38 

48 

40 

12 

BO 

52 
38 

49 

44 

44 

23 

59 

34 

44 

40 

52 
34 

93 

22 

48 

38 

90 

32 

94 

39 

90 

32 

58 

39 

48 

32 

98 

26 

41 
14 

48. 9 
28.8 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

4« 

22 

38 

IB 

45 

16 

4« 

10 

44 

16 

40 

le 

40 
23 

31 
13 

44 

10 

53 

17 

as 

22 

58 

10 

48 

38 

40 

40 

12 
40 

92 
31 

32 

41 

43 
24 

54 

31 

44 

40 

49 

26 

53 

22 

48 

37 

48 

31 

»4 

39 

48 

32 

40 

30 

41 
24 

91 
28 

88 

U 

47.8 

28.2 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

60 
44 

44 

34 

45 

35 

4* 

31 

44 

30 

45 

33 

51 
41 

40 

26 

42 

23 

52 
24 

85 

31 

5* 

36 

5t 

47 

41 

55 

52 

48 

28 

58 

39 

84 

91 

44 

42 

53 
41 

48 

47 

84 
41 

94 
34 

98 

41 

90 
34 

98 
38 

90 

30 

98 

M 

94*4 
98.4 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

MAX 

MIN 

31 
31 

40 

29 

46 

20 

47 

21 

43 

20 

48 

22 

30 
20 

40 
26 

42 

19 

56 
16 

68 

24 

82 

28 

82 
44 

64 
46 

80 
42 

57 
38 

51 

52 

92 

21 

61 
28 

88 

42 

97 

40 

82 

33 

48 

44 

97 
40 

92 

30 

98 

38 

98 
28 

58 

32 

97 

38 

88 

>1 

99.2 
11 .2 

SAVANNAH  KB  AP 

MAX 
MIN 

56 

30 

40 
30 

45 

26 

4f 

23 

42 

25 

45 

28 

40 

38 

40 

26 

40 

21 

55 

21 

61 

32 

60 
32 

61 
44 

60 
48 

58 
43 

57 
36 

52 

51 

92 
29 

60 
34 

67 
50 

99 

42 

50 

35 

64 
47 

99 
41 

18 

34 

98 

37 

98 

32 

49 
38 

98 

38 

88 
18 

91.1 
14.1 

SAVANNAH  BCACH 

MAX 
MIN 

30 
43 

4« 

35 

45 

37 

44 

33 

44 

31 

43 

35 

48 

40 

48 

31 

40 

24 

90 
25 

81 

35 

60 

35 

81 
48 

42 

40 

98 
44 

58 
41 

59 

40 

49 
34 

90 

17 

58 
47 

97 
42 

93 
47 

81 

47 

50 
41 

99 

37 

97 

17 

98 

94 

M 
98 

98 

30 

94 

t9 

98.8 

38.0 

SURRENCr 

MAX 
MIN 

35 
43 

47 

31 

4« 

30 

48 

25 

45 
21 

43 

27 

51 
37 

50 
24 

41 

20 

52 

22 

84 

30 

64 

32 

63 

45 

81 

41 

99 
44 

57 

39 

52 

50 

82 

28 

81 

35 

71 
52 

48 

38 

48 

36 

74 
44 

42 
41 

94 

33 

53 
38 

47 

38 

97 

33 

•7 

31 

98.0 
13  •8 

sHAiNsaoao 

MAX 
MIN 

55 
35 

41 

27 

44 

20 

44 
24 

41 

27 

43 

26 

51 
34 

47 
26 

19 

54 

20 

63 
34 

81 

35 

82 

38 

41 

46 

80 

43 

55 
38 

51 

50 

50 
27 

95 

33 

68 

50 

49 

38 

98 
34 

99 
40 

M 

35 

M 

41 

98 

31 

10 
40 

99 

19 

47 

14 

94.2 
13.6 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

54 
41 

J8 

22 

40 

25 

47 

21 

47 

20 

48 

26 

41 
31 

30 
21 

46 

19 

54 

25 

55 
25 

56 

30 

54 
38 

52 
47 

59 
41 

54 

36 

50 

48 

40 

27 

93 
34 

61 
44 

58 

32 

^B 

29 

93 
30 

93 

35 

91 

34 

91 
38 

91 

28 

40 
34 

92 

26 

68 

12 

98.8 

10.8 

TALLAPOOSA  2  NNN 

MAX 
MIN 

48 

16 

46 

11 

43 

16 

43 

23 

30 
18 

46 

10 

48 

15 

80 

19 

53 
18 

51 

35 

40 
40 

58 
34 

51 
35 

44 

42 

44 

10 

99 
34 

82 

40 

92 
34 

91 

20 

48 

38 

91 
30 

98 

34 

94 

28 

98 

23 

41 
2> 

94 

28 

88 

14 

18.4 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

50 
42 

44 

22 

51 

25 

M 

23 

51 

16 

41 

24 

40 

33 

4« 

21 

47 

17 

60 

21 

50 
26 

55 

20 

54 

37 

50 
41 

58 
43 

54 

35 

92 

48 

52 
24 

54 

37 

88 

45 

80 

32 

48 

20 

91 
30 

S3 

35 

«1 

35 

93 
34 

94 

23 

M 

3A 

98 

28 

87 
1* 

18.1 
38«7 

THOHASVILLE 

MAX 
MIN 

60 
41 

41 

30 

31 

27 

55 

21 

47 

27 

41 

34 

97 

37 

4« 

25 

48 

21 

58 
26 

84 

38 

87 

31 

72 

50 

59 
43 

62 
44 

62 
43 

54 

50 

59 
24 

50 
12 

69 
44 

92 
37 

92 

36 

49 

47 

58 
34 

96 

37 

94 

37 

60 

38 

to 

57 

57 
31 

87 
18 

98.0 

34.7 

THOMASVILLE  NB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
37 

30 
30 

48 

32 

48 

28 

48 

30 

42 

35 

52 

32 

35 
26 

47 

22 

87 

31 

84 

40 

87 

38 

71 

50 

54 
44 

42 
44 

58 

36 

53 

50 

54 

30 

99 

37 

89 
46 

92 

39 

50 

43 

70 
42 

58 

35 

42 
44 

99 

36 

99 

35 

99 

42 

97 
34 

81 

42 

99.5 
38.6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIH 

67 
41 

52 
28 

38 

28 

48 

22 

40 

25 

49 

26 

30 

30 

51 

23 

37 
20 

49 

22 

55 

27 

62 
34 

6f 

48 

48 
44 

54 
45 

58 

39 

67 

90 

50 
27 

55 

33 

58 
40 

70 
36 

51 
34 

57 
40 

70 
39 

55 
34 

90 

34 

94 

27 

94 

31 

to 

32 

94 

>4 

94.2 
32.4 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

44 

2S 

44 

17 

50 
20 

47 

18 

36 

18 

39 

18 

50 

30 

40 

23 

46 

12 

61 

25 

64 

36 

55 

32 

48 

34 

54 

34 

53 
37 

S3 
36 

28 

45 

44 

20 

49 

30 

92 
36 

52 
36 

44 

25 

45 

35 

54 

34 

44 

35 

47 

35 

91 

28 

40 

20 

49 

27 

12 

34 

48.9 

28.5 

VALOOSTA  1,  NN 

MAX 
MIN 

52 
45 

48 

31 

48 

24 

30 

20 

48 

28 

43 

35 

54 

36 

44 

26 

45 

23 

57 
24 

63 

26 

67 

30 

70 
48 

45 
45 

82 
44 

58 
41 

55 

51 

55 

25 

50 

34 

73 
53 

50 
40 

91 
40 

73 
37 

61 

34 

83 

35 

80 

39 

99 

27 

94 

35 

99 
38 

40 
X2 

57.2 
34.1 

HARRENTON 

MAX 
MIN 

55 
30 

40 

21 

40 

25 

45 
2S 

41 

25 

40 

23 

40 

32 

45 

24 

43 

13 

55 

23 

62 
32 

57 
34 

52 
36 

54 
40 

51 
40 

55 
34 

90 

90 

SO 

22 

52 

35 

84 

45 

63 

37 

90 

30 

50 

37 

52 

36 

49 

32 

50 

35 

92 

26 

40 

30 

14 

30 

44 

33 

91.1 
30.7 

VASHINGTON 

MAX 
,  MIN 

56 

25 

51 

22 

40 
20 

43 

20 

43 

16 

43 

17 

30 

21 

38 

25 

39 

14 

42 

17 

55 
26 

61 

26 

53 
29 

40 
34 

55 

39 

54 

36 

94 

48 

44 

32 

51 
34 

64 

30 

90 

26 

44 

29 

49 

38 

to 

35 

49 

35 

49 

30 

91 

30 

37 
31 

11 

11 

48.1 

28.0 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

50 
45 

45 

32 

48 

32 

40 

25 

47 

27 

42 

32 

53 
38 

45 
24 

43 

21 

55 
23 

64 
31 

68 

31 

65 
48 

60 
44 

60 
44 

57 
39 

55 
34 

51 
31 

54 

27 

83 

35 

71 
55 

44 

38 

90 
37 

74 
48 

60 
39 

60 

34 

58 
34 

50 

29 

91 

34 

57 
34 

40 

94.7 

34.9 

VAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

3B 
38 

48 

25 

45 
2« 

43 

22 

40 

18 

40 

19 

45 

32 

43 

21 

42 

17 

53 
18 

62 

31 

62 

30 

58 

31 

58 
45 

56 
34 

55 
35 

51 
30 

50 
22 

48 

23 

54 

34 

47 

41 

88 

36 

48 

32 

52 

37 

54 

31 

52 
33 

53 

31 

53 

30 

54 

30 

55 

33 

44 

34 

12.9 
29.6 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

54 

37 

43 

22 

40 

22 

40 

20 

43 

20 

40 
26 

45 

31 

30 
20 

49 

16 

97 

22 

63 

24 

58 

26 

50 
39 

91 
47 

93 
40 

56 

37 

40 

26 

44 

34 

50 
24 

55 

36 

64 
44 

53 
34 

48 

26 

51 
40 

54 

35 

97 

37 

52 

33 

55 
26 

90 

35 

57 

27 

48 

34 

51.8 
30.7 

HINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

48 

35 

42 

18 

47 

17 

47 
18 

42 

10 

17 

22 

47 

20 

30 
10 

43 

12 

99 

22 

62 
20 

60 

20 

50 

33 

92 

35 

51 
40 

51 
32 

46 

28 

44 

27 

44 

20 

51 

32 

85 

37 

81 

37 

49 

25 

49 

35 

50 

34 

40 

28 

47 

35 

40 

27 

47 

31 

51 
28 

98 

33 

49.4 

27.9 

9mm  rmlmrmoem  notva  (oUovlnc  StstlOB  l»daz. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Day  of  month 


bUbOD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

AILET  3  E 

EVAP 

.  06 

.08 

.02 

.  05 

.18 

.10 

WIND 

65 

55 

55 

90 

50 

35 

55 

90 

ATHENS  COL  OT  AGRI 

EVAP 

.09 

.02 

.05 

.05 

.05 

.04 

.00 

.09 

.04 

.11 

.09 

.09 

.07 

.07 

.06 

.11 

.11 

.09 

.08 

.09 

.04 

.16 

.09 

.01 

.08 

.10 

.07 

B2.24 

99 

65 

29 

22 

25 

22 

45 

112 

73 

67 

57 

53 

79 

81 

143 

136 

125 

84 

82 

33 

81 

184 

36 

120 

94 

92 

154 

69 

36 

66 

37 

2401 

EXPERIHEMT 

EVAP 

.07 

.38 

.  14 

.00 

.06 

.10 

.13 

.07 

* 

.17 

.04 

.17 

.11 

.00 

.05 

.09 

.07 

.10 

.05 

.05 

.03 

WIND 

72 

108 

41 

23 

64 

58 

35 

143 

142 

60 

73 

65 

125 

117 

56 

184 

125 

130 

70 

70 

105 

240 

70 

155 

160 

65 

135 

103 

37 

45 

60 

2936 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.01 

.11 

.01 

.09 

.05 

.03 

.01 

.08 

.08 

.02 

.02 

.04 

.06 

.07 

.03 

.06 

.07 

.10 

.05 

.01 

.04 

.10 

.05 

.04 

.10 

.09 

.04 

.07 

.05 

.03 

.05 

1.66 

WIND 

35 

8 

19 

22 

16 

23 

28 

64 

55 

16 

9 

12 

28 

36 

16 

29 

38 

34 

22 

11 

25 

41 

22 

27 

59 

19 

32 

26 

14 

17 

14 

819 

MAX 

55 

43 

49 

50 

46 

38 

57 

40 

40 

45 

60 

63 

67 

56 

58 

60 

57 

55 

56 

55 

71 

55 

49 

63 

60 

61 

61 

60 

56 

60 

67 

55.3 

HIN 

43 

35 

35 

35 

35 

36 

38 

34 

34 

34 

35 

38 

53 

51 

49 

42 

36 

35 

35 

41 

S3 

42 

44 

52 

41 

45 

40 

35 

46 

42 

39 

40.4 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.03 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

.60 

.07 

.10 

.03 

• 

• 

• 

.20 

* 

.11 

.00 

.06 

.05 

.08 

.08 

* 

.05 

1.46 

WIND 

38 

37 

14 

19 

7 

12 

6 

87 

43 

7 

8 

5 

76 

23 

41 

64 

50 

58 

32 

9 

97 

116 

46 

72 

99 

14 

72 

72 

19 

10 

21 

1274 

TIFTOM  EXP  STATION 

EVAP 

.04 

.01 

.04 

.06 

.04 

.03 

.18 

.07 

.09 

.01 

.05 

.07 

.10 

.08 

.06 

.06 

.07 

.07 

.05 

.07 

.12 

.10 

.01 

.07 

.07 

.03 

.06 

81.96 

WIND 

15 

41 

20 

IS 

17 

24 

30 

76 

80 

23 

19 

20 

32 

64 

47 

57 

54 

46 

31 

20 

42 

78 

34 

35 

105 

30 

33 

34 

20 

14 

23 

1182 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

EXPERIHENT 

4  INCHES  (1) 

lOAM 
4PII 

45 
45 

35 
38 

35 
39 

35 
38 

34 
36 

34 

36 
35 

34 
34 

33 
33 

32 
35 

33 

37 
41 

41 
42 

37 
44 

36 
37 

34 
40 

37 
42 

45 
46 

37 
50 

34 
40 

40 

43 

41 
42 

39 
45 

40 
44 

34 
40 

35 
40 

37 
39 

36 
45 

36.8 
42.1 

4  INCHES  (2) 

lOAU 
4PU 

46 
46 

39 
41 

37 
41 

36 
40 

36 
38 

36 

37 
38 

36 
36 

35 
35 

33 
38 

36 

39 
42 

40 
41 

39 
41 

38 
38 

36 
39 

38 
43 

44 

45 

40 

SO 

38 
43 

40 
44 

41 

42 

38 
42 

41 
45 

39 
43 

40 
41 

39 
40 

39 
43 

38.4 
41.3 

4  INCHES  (3) 

lOAU 
4PH 

47 
46 

43 
44 

42 
43 

41 
43 

40 
40 

40 

41 
40 

39 
38 

36 
37 

37 
37 

37 

39 
40 

42 
43 

42 
43 

39 
39 

39 
41 

40 
41 

43 
43 

41 
42 

40 
42 

41 
42 

42 
42 

41 
42 

43 
43 

40 
41 

41 
42 

41 
42 

42 
43 

40.7 
41.5 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

HAX 
UIN 

58 
45 

59 
45 

53 
37 

43 

35 

45 
33 

44 

33 

42 
33 

38 
35 

47 
32 

37 
30 

38 
30 

44 

32 

SO 
33 

53 
36 

51 
40 

60 
42 

SO 
41 

46 
42 

60 
44 

53 
43 

52 
40 

52 
37 

52 
37 

48 

38 

51 
38 

49.0 
37.2 

6  INCHES 

UAX 
HIN 

59 
55 

57 
53 

S3 
49 

52 
48 

51 
47 

49 
47 

49 
47 

51 
47 

47 
44 

47 
44 

48 
45 

51 
45 

53 
47 

55 
53 

54 
53 

55 
52 

S4 

50 

53 
49 

52 
48 

52 
50 

53 
50 

57 
S3 

54 
51 

52 
51 

56 
52 

55 
SI 

54 
51 

54 
SO 

54 
52 

53 
51 

55 
50 

52.9 
49.5 

Experiment  -  Soil  Type:     Cecil  Sandy  Loam. 

(1)  Corn  area  planted  to  oats  10/10/57. 

(2)  Alfalfa. 

(3)  Sod. 


Tifton  Exp  Station  -  Soil  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perenlal  grass  sod. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde;x 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBANY 

ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  N» 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  «B  AIRPORT 
ATLANTA  »B  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
CAIRO  2  NNT> 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CEDARTOWN 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DALTON 

EASTMAN  1  « 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

rORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HELEN 

JESUP  B  S 

LAJAYETTE 

MACON  WB  AIRPORT 

none AN 

■OULTRIE  2  ESE 
BOMS 

ROME  WB  AIRPORT 
SATAiniAH  WB  AIRPORT 
SURRZNCT 

TALLAPOOSA  2  NNW 

SNOWFALL 
SM  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
.6 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 
T 

Sm  rdairao*  notaa  following  SUUod  ladaz. 
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CONTINTOD 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Day  of  month 


otaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TBOHASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 
WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  12  -  H 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


GEORGIA 


7STR  UERIDIAK  TIlfE  ZOMl 


\  AadorsoD  CAA  *P,  B.  c. 
B«rt««ll  6  I 


lio«i  IB  APA       JTO   (         ^„      ;    i-i'r-iot  3.3.          Cu-ii..,llle  4  m  a.rli.U6l 

,      .             '}!>  A<l.lr«.ni.        ,       _         O       I---/   -)                     V                  /          *  '         -O  O  o 

I         «o..-0-      'I   „                I                         <>'<>•/        K,    -O-0.1...TU1.  X  »"<••'■  \  »..r.,ril,,  B.  C. 

•    -  II         rC:tJ^.:iii.           J          I       .   ^           /               CoM«re«  1  NE  \  KlbertonV 

•••»£«■  <  3B1        h       CTt»r«.lll«^     ^  *^A<ph«rott«  1                                     »  \  O             C.lhoun  FaIIs,  9 


I  •  T«,lor.. 
1        -Q-  CodArtowo 


T«rlor.. 111,1  iootot 


I  1  ^  AThim.  re  A?- 


\0- 

Iton  Brldg*  \ 


\^r^.^-</o'r  \<,  Qffx-y^^^^^  .......  .^...c 

I   Oo^Bl'""!"  /Atl.ot.  WB  AP  /         l^^..^^!"'™  V-      *  /     -O  I  ,  I 


ClArlu  Bill  Dab,  S.  C. 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froB  recorder  aubstatlons  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  13  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JANUARY  1958 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

IHDEDt  NO. 

COUNTY 

i 

M 

moH 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEH 

DRAIN, 

3 

o 

t 

i 

B 

Si 

AMIBSVILLE 
AOCL 

ALA^AHA  EXP  STATION 

00 10 
0041 
00S> 
OOM 
01)1 

ItlLCOX 
BARTDM 
COOK 

BERRIEN 

12 
1* 

10 
18 

32  00 
34  22 
31  08 

31  21 

sj  li 

•4  S* 

*5  n 

B)  IS 

M« 
TIO 
240 
SOB 

SP 

8A 
BA 
BA 

9P 

7A 

c 
c 

H 

GCORGC  Wt  OOWOV 
HUGH   i,  MARTIN 
BROOCS  ALCNUMAM 
NMT4MRV  FRXTRY  MMIT 
ROY  1.  nBLLANO 

ALBANY 

ALLATOOMA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPOAT 

AMCRICUS  «  ENE 

0140 
OlBl 
0211 
0210 
0  2S3 

DOUOMERTY 
BAR TOM 
BACON 

SUMTER 

11 

)1  39 
>4  10 
91  S2 

32  0* 

84  10 

B4  44 

B2  11 

B4  10 

210 
979 
200 
1100 

BA 

MID 
6P 

7A 
BA 
MID 
4P 

7A 

N 

C  H 

FRAMC  Si  OVrOM 
COMPS  OP  CMBiaURS 
CIVIL  ASM.  AM. 

8LANCMC  S*  RHYME 

AMCRICUS  EJIP  STA  NRSV 

ANTIOCH 

AP^ING 

ATKEMS 

0  250 
0  20* 

0310 
040« 
0430 

SUHTER 
UNION 
COLUMBIA 

CLARKE 

14 
18 

10 

32  08 
34  99 

33  32 

))  98 

84  18 
•4  01 

82  19 

83  23 

490 
1970 
240 
4)0 

8P 

6P 

7A 
8P 
*P 
BA 

C 

tJ  OF  «A  UP  STA  mtr 
TVA-T90 
MtS  AIM  IE  CRAWPOMD 

PBOFt  tt   St  SELL 

ATHCNS  COL  OF  AMI 
ATNEMS  MB  AlCtPORT 
ATKINSON  1  tt 

ATLANTA  HO  AIRMAT 

0*32 

04)» 
0441 
0444 
0491 

CLARKE 
CLARKE 
BRANTLEV 

FULTON 

10 
10 
1) 

3)  59 
))  97 
31  13 

)3  39 

8)  21 
•3  IB 
81  92 

84  29 

*«9 

798 

7BS 

6P 
MID 

8P 
8A 

TA 
7A 
10 

COIJ.EGE  EXP  STATION 
u.  S*  WEATrCR  8WRKAU 
MRS*  CATHLAEEN  SMITH 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUOUSTA  M8  AtRPOAT 

AUMSTA 

BAINBR106e 

6EAVERDALE 

0409 

0)00 
0981 
O0C3 
0746 

RICHMOND 
RICHMOND 
DECATUR 

ITHlTFieUJ 

14 
14 

11 

31  22 
33  28 
30  99 

)4  95 

81  >8 
81  98 
84  34 

84  51 

143 
1)0 
120 
1100 

MID 
*P 
5P 

10 
8P 
8A 

JA 

C  M 

U.i.   WEATHER  BUREAU 
NEWSPAPER  PRTii  cOltP 
SIDNEY  S,  M/LLEN 

MRS.   Ht  Et  WARMACK 

BELLVILLE 
BLACKfiEARO  ISLAND 
BLAlBSVlLLE  EXP  STA 

BLUE  RIDOE 

0787 
0«4« 
0960 
09T0 

1024 

EVANS 

MC  INTOSH 

UNION 

FANNIN 

11 

32  09 
31  29 
»4  91 

34  5  2 

81  9« 
81  19 

83  94 

84  IB 

IBS 

10 
19)8 

300 

7A 
BA 

7P 

7A 
BA 

TP 
8P 

c 

MEMRY  C*  HEARN 
U*S*FISH  *  WLDF  SVC 
GEORGIA  MTN  EIP  STA 

Pi  S>  CARRUTH 

BLUE  RIOeE  RESVR  DAM 
BOMMAN 

BRASSTOWN  BALO 
BflUN$HI» 

1029 
11)2 
1170 
1286 
1340 

FANNIN 
ELBERT 
TOWNS 

OLYMN 

11 

34  91 
34  12 
34  92 

31  08 

84  17 
83  02 
83  49 

81  30 

1940 
780 

4780 
190 

8P 

5A 
8A 

IP 
9P 

TVA-110 

MftSi   GWENDCLVN  BROBN 
TV A- 147 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRuNSaiCK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SM 
BURTON  DAM 

BUTLER  CREEK 

1345 
1372 
1413 
1425 
14)3 

GLYNN 
MARION 
RABUN 

RICHMOND 

14 
14 

31  09 

32  19 
34  47 

33  22 

81  23 
B4  92 
83  33 

81  54 

14 
870 
1770 
825 

HID 
9P 

>P 

7A 
BA 

CM 
C  H 
C 

CIVIL  A£RO>  ADM. 
GA.  rORESTRY  CO*W 
GUY  W.  RUCKEft 

EDWIN  S.  EPSTEIN!  JR 

CAIRO  2  rWH 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEMART 
CANTON 

14A3 
1474 
1500 
1944 
1989 

GORDON 
MITCHELL 

CHEROKEE 

12 
11 

30  54 
34  29 
91  14 

>4  14 

84  13 
84  98 
84  13 

84  29 

179 
92 

4P 

9P 
7P 

8P 
6P 
TA 
7P 
7A 

Ji  0*  BELCHER 

NW  GA<  EXPi  STATION 

JAMES  8*  SPENCE 

POST  ENGINEERS 

C.  8.  TEASLEY 

CARLTON  BR  IMC 
CARNESVILLE  4  NE 
CARROLL TON 

CARTERSVILLE 

1801 
1810 
1840 
1897 
1889 

ELBERT 

FRANKLIN 

CARROLL 

BARTOM 

14 
14 

17 
12 

34  23 

33  38 

34  0  0 

82  99 

83  12 
85  05 

84  48 

490 
710 
090 
809 

OA 

6P 

SA 
7A 
8A 

9P 

c 

C  H 

J.  0.  MDORE 
JOHN  W.  CARROLL 
CITY  OP  CARROLLTON 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE  )  SH 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CeOARTOtfN 

CHICKAMAUftA  PARK 

1870 
1719 
1732 
1698 
1908 

BARTOM 

POLK 

POLK 

MALKER 

12 
18 

34  09 
34  0  3 
34  01 

34  59 

B4  90 
89  21 
89  19 

85  18 

849 

600 
789 
800 

4P 

TA 

BA 
TA 
9P 

c 
c 

granvel  p.  TATVM 
william  m.  barnet 

RALPH   Ht  AVERS 
U.S.  DEPT  INTERIOR 

CM0£STOE 
CLArrON  1  H 
CLERMONT  3  SH 

COLQUITT 

1927 
1982 
1998 

2153 

UNION 
HALL 
MILLER 

14 

34  48 

34  9  3 
34  27 

31  10 

83  54 

83  24 
8)  48 

84  44 

1900 
2190 
1100 
1570 

6P 

8A 

4P 

8A 

9P 

TVA-970 

JARREU.  H.  BREWER 
JIMMY  Ct  OUILLIAN 

CITY  OF  COLOUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 
COrtiCRCE  1  NC 
COOLIDOE 

2161 
2188 
21B0 
2196 
22»« 

MUSCOGEE 
MUSCOGEE 
JACKSON 

THOMAS 

10 

32  28 

32  31 
94  1) 

33  09 
)1  01 

84  99 
84  58 

89  2« 
83  52 

2)1 
)89 

740 
829 

5P 

7A 
ID 
9P 
TP 

ARTHUR  L.  SMITH 
UtSi   WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  WJJC 

C.  W«  ELLINGTON*  JR 

COOPER  GAP 

COftOELE 

CORNELIA 

cumiN«  1  N 

2244 

2288 
2283 
2)18 
2408 

LUMPKIN 

CRISP 

rUBERSHAH 

FORSYTH 

12 

34  )B 
>1  58 
34  31 
3)  )8 
34  1) 

B4  09 

83  47 

84  0  8 

1000 
349 

1470 
T70 

8F 
6P 
6P 

6P 
TA 
BA 
8A 

c 

H 

M.  LUTHER  GAOOIS 
RADIO  STATION  WHJM 
BILLY  Ct  MA&SET 

MILES  Ml  WOLFE 

CUMYVILLE  2  H 

CUTHBERT 

0AHLONE6A 

OALTON 

2429 
2490 
2475 
2485 
2493 

FLOVO 

RAWOLPH 

LUWKIN 

WHITFIELD 

12}    34  27 
12'    31  48 
),    )4  32 
5    3)  55 
12|    34  44 

89  08 
04  47 
Bl  99 

84  ST 

690 
441 
1919 
1029 

9P 
8A 
4P 

8A 

9P 
BA 

7A 

OA 

C  H 

JOSEPH  B*  CMVIS 
FIRE  DEPARTMENT 
JOE  W.  WOODWARD 

JOHN  S*  ANDREWS 

DANVILLE 

DAH&ON 

OAWSONVlLLE 

DOCTORTOMN  1  MM 

2932 
2570 
29T8 
2877 
2716 

TWIGGS 
TERRELL 
OA  ■  SON 

WAYNE 

10 i    32  34 
81    31  4« 
9     34  29 
7     34  44 

li    31  39 

83  19 

84  27 
84  OT 

81  91 

490 
3»9 
1)75 
1900 

5P 
7A 
TA 
8A 
OA 

c 

EARL  T.  SMITH 
S*  XEIMEY 
PEARL  P*  CHAMBERS 

0,   C.  THOMPSON 

DOLES 

OONALSONVILLE  )  M 
DOUGLAS 

DOVER 

2T26 
27)8 
2783 
2791 
2799 

WORTH 

SEMINOLE 

COFFEE 

SCREVEN 

6    31  42 
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REFKRKMCE  NOTES 


Additional  loforutloa  regarding  the  cllute  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  co  the  State  CllutologlBt  at  Agricultural  Engineering  Building,  Dnlveralty  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  aod  letters  folloving  the  station  naae,  such  as  12  SSf,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  vill  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "CI Imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Oaless  otherwise  indicated,  dlmeastonal  units  used  in  this  bulletin  axe:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are 
the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'?. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Hax  and  Mia  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-19SS. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  aeasureBenta  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E,S,T. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  la  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*■+  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thernometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  tine  is  1:00  a.m.,  E.S.T. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  io  Station  ladex  meaDS  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  io  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  la  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  mooth. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  amy  be  found  io  the  publication  "Substation  History"  for  this  state,  nat 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.    Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  am  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  D 


GEORGIA 


FEBRUARY  1958 
Volume  LXII     No.  2 


ASHEVILLE:  1958 


GEORGIA  -  FEBRUARY  1958 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     81°  on  the  27th  at  8  Stations. 

Lowest  Temperature:     -6°  on  the  17th  at  Blairsville  Exp  Station. 

Greatest  Total  Precipitation:     7.90  inches  at  Monroe. 

Least  Total  Precipitation:     1.67  inches  at  Stillmore. 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.06  inches  on  the  6th  at  Monroe. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     9.0  inches  at  Maysville. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     8  inches  on  the  15th  at 

Blue  Ridge. 


SEVERE  WEATHER 


February  1958  will  go  in  the  records 
as  one  of  the  coldest  months  in  Geor- 
gia's weather  history.     This  is  true 
both  from  the  standpoint  of  average 
and  extreme  temperatures.  Averages 
for  the  month  were  as  much  as  10° 
below  the  long-term  mean  for  February 
over  much  of  the  State  and  many  sta- 
tions recorded  their  lowest  tempera- 
tures since  January  1940.     The  number 
of  days  with  minimum  temperatures  of 
freezing  or  below  ranged  from  about 
15  in  the  most  southerly  part  of  the 
State  to  as  many  as  26  in  the  extreme 
north.     Except  for  brief  periods  around 
the  5th  -  7th  and  again  at  the  end  of 
the  month,  the  severely  cold  weather 
persisted  throughout  the  month.  The 
coldest  blast  of  frigid  air  hit  the 
State  on  the  17th  and  18th,  dropping 
temperatures  to  below  zero  at  several 
northern  stations  and  to  below  20° 
throughout  the  State.     The  lowest 
temperature,  six  degrees  below  zero 
at  Blairsville  on  the  17th,  was  the 
lowest  temperature  recorded  in  Georgia 


since  January  1940,  and  the  coldest 
February  temperature  since  1936. 
Blairsville  had  two  other  days  with 
minimum  temperature  below  zero  and 
10  days  on  which  the  maximvim  failed 
to  rise  above  the  freezing  point. 


February  1958  was  also  o 
snowiest  months  in  recen 
Georgia.  As  much  as  two 
inches  of  snow  fell  aero 
ern  part  of  the  State  on 
13th.  Many  places  in  th 
ported  their  greatest  sn 
the  turn  of  the  century, 
over  much  of  the  norther 
the  State  on  the  14th  - 
accumulations  of  as  much 
inches  in  some  areas.  S 
on  the  ground  for  more  t 
at  some  mountain  station 


ne  of  the 
t  years  in 

to  three 
ss  the  southl 

the  12th  - 
at  area  re- 
owfall  sinc€« 

Snow  fell 
n  part  of 
15th  with 

as  eight 
now  remained 
han  10  days 
s . 


Horace  S.  Carter,  State  Climatologia 
U.  S.  Weather  Bureau 
Athens,  Georgia 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

OCORGIA 
FEBRUARY  1958 


Station 

Tempera 

ure 

Precipitation 

Average 

1 

Average 

£  c 
1  1  1 

Q  it 

Highest 

a 

t 

1 

„ 
1 

No  ol  Da> 

1- 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

& 
% 
1 
U 

Q 

Snow.  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Min 

Max  Deplh 
on  Ground 

5 

Q 

1 

1 
o 

St 

—  o 

■°l 

0  > 

S  > 

o  > 

NORTHWEST 

kLLATUONA  DAM  2 

AM 

4  5  •  8 

22  •  5 

34.2 

26 

2 

\  7 

658 

0 

3 

22 

0 

4,37 

1.06 

26 

7 

4 

2 

lALMOUN  EXP  STATION 

23.2 

34.9 

70 

24 

0 

17 

835 

0 

22 

1 

3,41 

.87 

6 

3,5 

2 

17+ 

6 

3 

0 

lARTEKSVlLLE 

<>9,2 

25.2 

37.2 

72 

24 

4 

17 

773 

4,11 

1.17 

6 

6 

3 

2 

:EDA8T0WN 

48*8 

24.7 

36.8 

7 1 

26+ 

2 

17 

785 

Q 

1.02 

6 

2,8 

DALLAS 

49  •  IM 

24.  3M 

36,  7M 

72 

25+ 

0 

17 

788 

Q 

22 

1 

5,57 

1.26 

7 

^ 

^ 

)ALTON 

AM 

44  •  3 

23.0 

33,7 

70 

27+ 

0 

18 

871 

0 

6 

21 

1 

4  17 

^ 

.AFAYETTE 

4^.4 

22.6 

34.0 

71 

26 

-  4 

18 

662 

0 

5 

2 1 

3 

3.28 

1*1^ 

^ 

5 

3 

1 

lOME 

49.8 

25.5 

37,7 

—  9,1 

It* 

2b 

2 

1  7 

758 

Q 

3 

2 1 

3.77 

- 

1.60 

1*27 

27 

3,0 

3 

16+ 

6 

4 

1 

30ME   MB  AIRPORT 

R 

47,0 

23.0 

35,0 

-10,0 

72 

26 

-  1 

18 

634 

0 

3 

22 

1 

3.14 

2.26 

1.05 

15 

3,7 

3 

16 

3 

3 

1 

DIVISION 

35.6 

-10,3 

4.00 

- 

1.29 

NORTH  CENTRAL 

\LPHARETTA   1  NW 

46.9 

24.6 

35.7 

70 

24 

17 

614 

0 

7 

22 

0 

4.90 

1.80 

26 

3 

* 

* 

ATHENS 

60.2 

27.6 

38.9 

-  8.7 

71 

27+ 

5 

1  7 

726 

0 

3 

20 

0 

4.77 

•  17 

1.51 

26 

1*8 

0 

VTHENS  COL  OF  AljRI 

60.2 

26.0 

38,1 

27+ 

3 

17 

744 

0 

2 

21 

0 

1.87 

4 

4 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

4  8.9 

26  .6 

37,8 

-  8  , 

70 

27  + 

6 

17 

758 

0 

3 

19 

0 

4*96 

02 

26 

3.2 

16+ 

5 

3 

2 

kTLANTA  MB  AIRPORT 

ft 

47.7 

27.8 

37,8 

-  8,9 

24 

5 

17 

755 

0 

3 

20 

0 

6,91 

1  #09 

2.68 

6 

2.7 

15 

6 

4 

2 

SLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

41.1 

13.9 

27.5 

-14.0 

6ti 

25 

-  6 

17 

1045 

1.17 

6 

1 

)LUE  RIOGE 

44.3 

18.9 

31.6 

68 

24 

-  4 

17 

928 

0 

^6 

24 

2 

6,15 

1.79 

6 

8 

15 

7 

6 

3 

:OMMERC£   1  NE 

!>0.6 

23.1 

36.9 

72 

26+ 

3 

18 

762 

0 

2 

2  3 

0 

0 

2,94 

1.10 

6 

4.0 

1 

)AHLONE&A 

AM 

43.6 

22.6 

33.1 

-11,0 

69 

26 

-  1 

18+ 

889 

Q 

2 1 

2 

4.94 

- 

2.10 

26 

1 

jAINESVILLE 

48.6 

25.5 

37.0 

-  8.1 

72 

24 

1 

17 

773 

0 

3 

19 

0 

4.64 

.37 

1  •  14 

4.5 

4 

1  g 

3 

2 

1ELEN 

AM 

42.9 

21.4 

32.2 

71 

25 

1 8+ 

910 

0 

6 

22 

2 

MSPER 

AM 

45. 1 

20.5 

32.8 

70 

25 

-  5 

\  7 

896 

0 

7 

22 

2 

D 

4,43 

1  30 

26 

6.3 

7 

5 

1 

BINDER   I  SSE 

49.8 

25.7 

37.8 

70 

26+ 

1 

\  7 

753 

0 

2 

19 

0 

4,92 

1.10 

6 

6 

5 

3 

DIVISION 

35.2 

-10.5 

4,87 

•  11 

3,6 

NORTHEAST 

lARLTON  BRIOOe 

AM 

51.0 

-  9.3 

Vl 

26  + 

8 

18+ 

794 

Q 

2 

23 

0 

6,06 

*  y  c 

1.45 

27 

3.0 

2 

:layton  1  N 

34.6 

-  8.2 

7 1 

24 

-  2 

17 

845 

Q 

3 

22 

1 

6,33 

•  1  ? 

1.84 

6 

7 

3 

:ORNELIA 

47.0 

24.3 

36.7 

—  6,8 

69 

26+ 

-  4 

17 

815 

0 

3 

20 

1 

6.31 

•  01 

1 .64 

27 

6.0 

5 

2 

1ARTWELL 

52.3 

27.0 

39,  7 

—  7.0 

12. 

26+ 

4 

17 

701 

0 

1 

18 

0 

4.98 

•  5  7 

OCCOA 

50.2 

27.2 

38.7 

8.0 

73 

24 

1 

17 

729 

^ 

^ 

19 

^ 

6.06 

.71 

?*Q1 

77 

6 

5 

2 

4ASH 1 NGTON 

AM 

5  3  .  OM 

26.  5M 

39, 8M 

-  9,1 

73 

26 

7 

1  7 

692 

5.31 

1  •2b 

2.26 

7 

3.0 

0 

DIVISION 

37.5 

8.4 

5,51 

.64 

4.8 

HEST  CENTRAL 

lUENA   VISTA   1  SM 

53. 9M 

28. 4M 

41. 2M 

73 

27 

18 

660 

0 

2 

17 

0 

2.14 

1.05 

26 

0 

3 

~  ARROLLTON 

48.9 

24.9 

36.9 

69 

26+ 

3 

1 7 

782 

0 

3 

21 

0 

6.61 

1.90 

6 

:OLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

62.2 

29.3 

8,8 

7^ 

27+ 

11 

17 

670 

0 

1 

21 

0 

•  8o 

T 

X 

3 

6 

3 

2 

iXPERlMENT 

AM 

48.7 

27.6 

38.2 

7j 

27 

6 

17 

746 

0 

3 

19 

0 

6*?ft 

2*09 

8 

5 

3 

IKCdri  *  1       C  £ 

51.4 

27.3 

39.4 

74 

27 

1  7 

714 

0 

1 

IS 

0 

^    1  ft 
6.18 

2.80 

6 

6 

3 

3 

iRIFFIN 

51.0 

28.8 

39.9 

-  9.4 

71 

26+ 

6 

17 

694 

0 

2 

19 

0 

6.64 

2.01 

2.04 

7 

.5 

0 

7 

5 

3 

LA  GRANGE 

52.3 

27,0 

39.7 

73 

26 

6 

18+ 

700 

0 

1 

19 

0 

6.72 

2.62 

7 

6 

4 

3 

4ARSHALLVILLE 

54  .  9M 

30  ,  3M 

42. 6M 

76 

27 

10 

18+ 

622 

0 

0 

18 

0 

3.96 

2.20 

26 

•  0 

0 

It 

3 

I 

4EWNAN 

50.2 

27.1 

38.7 

-  9,2 

72 

24 

4 

17 

730 

0 

3 

20 

0 

5.73 

.76 

1.80 

7 

7 

4 

3 

rALBOTTON 

52  .4 

29.4 

40.9 

69 

28+ 

8 

17 

667 

0 

1 

19 

0 

4,33 

1.73 

26 

5 

3 

2 

rALLAPOOSA  2  NNW 

51.1 

23.2 

37.2 

—  6,3 

72 

27+ 

-  3 

18 

775 

0 

2 

21 

2 

4.69 

- 

,04 

'HOMASTON  2  S 

54.0 

28.4 

41.2 

72 

26+ 

7 

18+ 

667 

0 

1 

18 

0 

4.75 

1  .43 

6 

.0 

0 

5 

4 

2 

iP^T  POINT 

53.8 

28.0 

40.9 

-  8,3 

71 

27 

8 

17 

669 

0 

1 

20 

0 

6,44 

,66 

2.09 

7 

0 

6 

3 

DIVISION 

39.8 

-  9,8 

5,17 

.64 

,  1 

CENTRAL 

llLEY  3  E 

[OV  1 NOTON 

60.1 

26.6 

38.4 

-  9.2 

70 

27  + 

5 

17 

741 

0 

2 

21 

0 

6. 28 

1.79 

1.96 

7 

1 

15 

7 

5 

tUBLlN 

-  7.8 

25 

13 

17 

576 

0 

0 

19 

0 

6.22 

1.31 

1,87 

5 

3 

3 

;asthan  1  W 

55*4 

31.1 

43.3 

7^ 
7^ 

26 

12 

18+ 

603 

0 

1 

17 

0 

3,70 

.13 

1.57 

26 

,5 

0 

5 

3 

2 

OKSYTH  1  s 

*n 

27.4 

40.2 

26 

6 

18+ 

687 

0 

1 

16 

0 

5,41 

1.38 

6 

.0 

Q 

5 

4 

3 

fORT  VALLEY  3  E 

55.0 

29.5 

42.3 

-  7.8 

75 

26 

10 

17 

629 

0 

1 

19 

0 

5,13 

.83 

1.93 

26 

T 

0 

IREENSBORO 

63.6 

27.8 

40.7 

-  7.3 

75 

28 

6 

17 

575 

0 

1 

19 

0 

6.07 

2.18 

2.05 

7 

1 

15 

7 

5 

1 

iAWKINSVILLE 

56.2 

29,8 

43.0 

-  9.2 

75 

26+ 

11 

17 

510 

1 

20 

0 

2.70 

26 

3 

3 

rminton 

lACON  WB  AIRPORT 

R 

54,3 

30.9 

42.6 

8.9 

75 

27+ 

10 

17 

621 

0 

1 

18 

0 

4.53 

.26 

1.59 

26 

X 

T 

1 3 

2 

tILLEDGEVlLLE 

AM 

62.6 

26.2 

38.9 

-10.  1 

75 

26 

9 

1  8+ 

726 

0 

1 

23 

0 

6.11 

1.12 

1.70 

26 

.0 

0 

8 

3 

2 

jONT ICELLO   2  NW 

52.3 

22.6 

37,5 

72 

27  + 

3 

1 7 

766 

1 

2 1 

Q 

1,55 

7 

0 

4 

54.8 

30,6 

42.7 

74 

27 

14 

1  7 

617 

0 

0 

17 

0 

4.15 

1,70 

26 

5 

3 

2 

DIVISION 

41,3 

8.9 

6.07 

1.00 

.1 

EAST  CENTRAL 

IPPLING 

54.8 

26.5 

40.7 

76 

25 

8 

17 

674 

0 

1 

20 

0 

D 

5.26 

1.81 

26 

2.0 

7 

6 

2 

lUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

53.6 

29.0 

41.3 

-  7,5 

75 

27+ 

10 

17 

658 

0 

1 

20 

0 

3. S3 

.'0 

1.53 

25 

1.3 

1 

13 

6 

3 

1 

UOUSTA 

56.6 

29.  9M 

42. 7M 

76 

26 

10 

17 

626 

0 

1 

IS 

0 

4.44 

1.74 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROOKLET  1  H 

57.3 

32.7 

45.0 

-  8.3 

80 

27 

14 

18+ 

567 

0 

0 

19 

0 

2.86 

.49 

.94 

26 

1.5 

0 

6 

2 

0 

OUISVILLE 

55.7 

30.5 

43.1 

-  8,3 

76 

27 

10 

17 

606 

0 

0 

18 

0 

4.40 

.61 

1,66 

26 

.6 

6 

3 

2 

ETTER 

55.7 

32.4 

44.6 

80 

27 

13 

18+ 

671 

0 

0 

19 

0 

2.94 

,87 

27 

T 

0 

4 

3 

0 

lOVILLE  EXP  ST* 

55.0 

29.7 

42.4 

75 

27 

9 

17 

525 

0 

0 

19 

0 

3.11 

,98 

27 

1.0 

3 

0 

ILLEN 

58.5 

30.6 

44.6 

-  7.6 

80 

27 

11 

IT 

570 

0 

0 

20 

0 

2.68 

1.06 

1,52 

27 

4 

2 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
FEBRUARY  1958 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

S 
& 

5 

.3 

s 

Degree  Days 

No  oi  Days 

0 
0 
E- 

Deparlure 
From  Long 
Term  Meons 

1 

s 

6 

S 

8 

Snow,  Sleet 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Q) 

S 

s 

1  00 

1    or  More  1 

0  > 

o  > 

^1 

NEWINOTON  2  SSW 

27 

13 

1 7 

575 

0 

0 

20 

0 

1.23 

27 

0 

5 

3 

2 

SWAINSBORO 

S<>!8M 

3K8M 

43  Ism 

79 

27 

12 

18+ 

608 

0 

1 

16 

0 

WARRENTON 

ii.Z 

29.0 

41.1 

-  8.2 

77 

28 

8 

17 

663 

0 

1 

19 

0 

5.69 

2.59 

2.25 

27 

2.6 

8 

5 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

3<><2 

29.8 

42  .0 

75 

27 

10 

17 

637 

0 

1 

19 

0 

4.06 

1.18 

25 

b 

3 

1 

DIVISION 

42.9 

—  8.6 

4,00 

.33 

1.1 

SOUTHWEST 

ALBANY 

36.7 

32.5 

44.6 

-  9,8 

75 

27+ 

15 

18 

570 

0 

0 

17 

0 

6.49 

2.62 

2.73 

26 

.5 

0 

5 

4 

2 

AMERICUS  <«  ENE 

55.3 

30.6 

43,0 

-  9.2 

74 

26 

20 

20 

611 

0 

0 

18 

0 

7,13 

2.77 

3.15 

26 

5 

3 

3 

BAINBRIOOE 

58.6 

32.5 

45,6 

-  9,4 

78 

26 

17 

18 

544 

0 

0 

18 

0 

3.86 

-  .05 

1.44 

26 

2.5 

6 

3 

1 

BLAKELY 

55.3 

32.7 

44,0 

-10.0 

75 

26+ 

14 

18 

583 

0 

0 

18 

0 

5.75 

1.10 

1.57 

7 

.5 

0 

7 

5 

2 

CAIRO  2  NNW 

57.8 

33.6 

45.7 

76 

27+ 

17 

18 

541 

0 

0 

17 

0 

3.42 

.22 

1.09 

26 

1.5 

6 

2 

2 

CAMILLA 

56.0 

33.0 

44.5 

75 

28 

15 

IB 

567 

0 

0 

18 

0 

4,95 

2.02 

26 

5 

3 

2 

COLQUITT 

58.7 

33.5 

46,  1 

79 

26 

17 

18 

528 

0 

0 

17 

0 

D 

5.35 

1.45 

2b 

2.U 

8 

6 

2 

CUTHBERT 

55.2 

31.9 

43.6 

74 

27  + 

12 

18 

692 

0 

1 

17 

0 

6.86 

2.03 

27 

.  7 

T 

13 

7 

3 

3 

FORT  GAINES 

56.5 

31.8 

44.2 

-  9.1 

75 

27+ 

13 

18 

579 

0 

0 

17 

0 

6.52 

1.7y 

2.40 

7 

5 

3 

3 

HOOGARDS  MILL 

57.1 

30,  5 

43.8 

78 

25 

15 

18+ 

58  7 

0 

0 

20 

0 

4.80 

1.78 

2b 

■  0 

0 

5 

3 

2 

LUMPKIN  2  NE  AM 

53. 9M 

28  .  7M 

4 1  •  3M 

74 

27 

8 

18 

656 

0 

1 

16 

0 

1.88 

7 

.0 

0 

3 

MORGAN 

56.5 

30,3 

43,4 

75 

2b 

14 

18 

598 

0 

0 

21 

0 

6.08 

2.55 

7 

6 

4 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

54.7 

30.3 

42.5 

72 

26  + 

11 

18+ 

621 

0 

1 

18 

0 

5.33 

2.08 

26 

T 

T 

14+ 

6 

4 

2 

THOMASVILLE 

58.1 

32.0 

45.1 

-10,3 

78 

27 

11 

la 

557 

0 

0 

18 

0 

3,31 

-  ,53 

1.03 

26 

2.0 

T 

1  3 

6 

3 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

57.1 

34,6 

45.9 

-10,0 

77 

27 

17 

18 

535 

0 

0 

15 

0 

3.27 

-  .54 

1.07 

26 

2.0 

2 

13 

7 

2 

1 

DIVISION 

44.2 

-10.0 

5.22 

1.08 

1.1 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

56.1 

29.1 

42.6 

-11.3 

78 

28 

15 

18 

623 

0 

0 

21 

0 

3.51 

.13 

1.34 

25 

.0 

0 

5 

4 

1 

ASHBURN 

56.2 

32.6 

75 

25 

14 

18 

575 

0 

0 

17 

0 

4.81 

1.50 

7 

2.0 

2 

13 

5 

3 

COROELE 

M 

2.40 

it) 

.  0 

0 

3 

3 

DOUGLAS 

FITZGERALD 

56.0 

33,3 

44.7 

-  9.6 

77 

27 

12 

18 

571 

0 

0 

lb 

0 

3.26 

.16 

1.42 

26 

4 

2 

2 

HOMERVILLE 

LUMBER  CITY  AM 

54.  IM 

27.4 

40.8M 

79 

28 

11 

18 

690 

0 

0 

23 

0 

2.89 

.60 

1.09 

26 

5 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

56.7 

34.0 

45.4 

-10.7 

76 

27  + 

16 

18 

548 

0 

0 

16 

0 

3.91 

.25 

1.45 

26 

1.5 

2 

13 

7 

2 

NASHVILLE 

58.3 

32,2 

45.3 

78 

27 

15 

18 

550 

0 

0 

19 

0 

D 

3.90 

1.36 

7 

2.0 

2 

13 

5 

3 

2 

QUITMAN 

32.9M 

M 

17 

18 

0 

18 

0 

4.86 

1.03 

1.43 

27 

2,5 

i 

13 

5 

4 

3 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

54.5 

30.3 

42.4 

-10.8 

76 

28 

14 

18 

630 

0 

0 

20 

0 

4.15 

.60 

1.41 

26 

1.1 

0 

6 

2 

2 

VALOOSTA  4  NW 

58  .4 

33.2 

45.6 

78 

27 

18 

18+ 

537 

0 

0 

18 

0 

4.57 

1.4y 

27 

2.0 

7 

4 

2 

DIVISION 

43.9 

-10.3 

4  •  00 

,49 

1.4 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

56.7 

31.3 

44.0 

79 

27 

14 

18 

587 

0 

0 

19 

0 

3.06 

.90 

25 

T 

T 

3 

7 

2 

0 

BLACKBEARO  ISLAND  AM 

56.8 

29.4 

43.1 

78 

28 

14 

18 

605 

0 

0 

21 

0 

3.71 

1.20 

26 

.3 

0 

8 

3 

1 

BRUNSWICK 

58.9 

34.6 

46.8 

-  9.9 

78 

28+ 

18 

18+ 

507 

0 

0 

15 

0 

2.59 

-  .01 

1.31 

2b 

2 

13 

6 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

56.3 

34.6 

45.5 

79 

27 

19 

18+ 

542 

0 

0 

14 

0 

3.12 

1.39 

26 

1.5 

2 

13 

7 

1 

1 

CAMP  STEWART 

98.1 

33.8 

46.0 

81 

27 

15 

18+ 

540 

0 

0 

17 

0 

3,18 

1.05 

27 

2.0 

6 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

58.4 

32.4 

45.4 

81 

27 

15 

18 

546 

0 

0 

19 

0 

2.86 

.89 

26 

.6 

0 

6 

4 

0 

FOLKSTON  9  SW 

60.5 

35.8 

48.2 

80 

27 

19 

18 

475 

0 

0 

16 

0 

3.51 

1.28 

26 

7 

2 

1 

GLENNVILLE 

56.8 

33.7 

45.3 

-  8,8 

81 

27 

14 

18+ 

565 

0 

0 

17 

0 

2.28 

-  .70 

.79 

26 

0 

5 

2 

0 

JESUP  6  S 

59.2 

31.4 

45.3 

81 

27 

15 

18 

556 

0 

0 

20 

0 

2.65 

.88 

26 

3.0 

6 

2 

0 

NAHUNTA 

58. 9M 

33.  7M 

46. 3M 

80 

27 

17 

18 

620 

0 

0 

18 

0 

3.90 

1.58 

27 

1.8 

T 

13 

7 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

57.6 

34.1 

45.9 

77 

27 

16 

18 

629 

0 

0 

15 

0 

3.15 

1.21 

26 

.8 

0 

5 

2 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

56.9 

29.9 

43.4 

-  9.3 

81 

27 

13 

18 

603 

0 

0 

20 

0 

3.10 

.17 

1.08 

26 

1.0 

7 

2 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

56.2 

32.1 

44.2 

-  9.2 

81 

27 

14 

18 

584 

0 

0 

18 

0 

2.78 

-  .04 

.96 

25 

1.0 

0 

5 

3 

0 

SAVANNAH  BEACH 

55.9 

34.7 

45.3 

74 

28 

13 

18 

646 

0 

0 

12 

0 

3.00 

1.47 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

SURRENCY 

58. 3M 

32.  9M 

45. 6M 

81 

27 

15 

18 

547 

0 

0 

lb 

0 

3.81 

1.25 

7 

6 

3 

2 

WAYCROSS 

58.8 

33,0 

45.9 

-10.2 

80 

27 

16 

18 

538 

0 

0 

18 

0 

D 

4,15 

.93 

1.11 

27 

2.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

45.4 

-  9.2 

3.19 

.26 

1.2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  20  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE 

AOAI'iSVlLLE 
AOEL 

Auev  J  £ 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPKARETTA  1  NH 
AMERICUS  4  ENE 

ANTIOCH 
APPLINQ 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

ATHENS  oB  AIRPORT 
ATKINSON   I  M 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA  MB  AlRPOAT 

AUGUSTA 
BAINBNli>GE 
BALL  GROUND 
dEAVEROALE 
BCACKBEARO  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

etUE  RIOGC 

BLUE  RIOOE  RESVR  DAN 
BOHKAN 

BRASSTOriN  BALD 
BROOKLET   I  W 
BRUNSWICK 
BKUNSHICK  CAA  AP 
eUENA  VISTA   1  SH 

BUILLR 

BUTLtR  CREEK 
CAIRO  2  NNH 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  :>TkHART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  h  NC 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  )  SH 
CEDARTOHN 
CHATSHORTH  1  H 

CHICKAMAUGA  PARK 

CHOeSTOE 
CLAYTON  X  H 
CLEVtLANO 
COLUUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  MB  AlRPOAT 
COMMERCE   1  NE 
CONCORD 
COROELE 

CORNELIA 
,  COVINGTON 
CUMHlNG   1  N 
CURRrviLLE  2  « 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 
I  DALTON 
i  DANVILLE 
:  DAMSON 

'  DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OfFICE 
OOCTURIQHN  1  WSM 
DONALSONVILLE  3  H 

,  OOUIjLAS 

OOUOLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

;  eastman  1  m 
Ielberton 

iELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZkjLRALD 

FLAT  TOP 

FLLMING  EAP  STATION 
FOLK.STON  >  SSM 
FOLKSTON  9  SH 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  )  E 
FRAMU-IN 
GAINESVILLE 
GIBSON 

GLEWVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSftoaO 
GREENVILLE  2  M 
GRIFFIN 

HARTHELL 
HARTHELL  •  E 
KAHKlNSVILLE 
HELEN 

hemptohn  gap 


HIAHA&SEE 
HOGGAROS  Mil 
HCMCRVlLLE 
JRMINTON 
JASPER 

JESuP  a  s 

JONESeOttO 

JILIETTE 

AEHSINGTON 

XINGSTON 


•3 

Day  ot  month 

0 

.|2| 

3 

4 

5  1  6 

^  1 

* 

8  I  9 

10  1  11  I 

12 

13 

14  15 

16  1  17 

18 

19  1  20  1  21 

22 

23  1 

24 

25  1  26 

* 

•  17 

•  99 

2<0T 

•02  .36 

•  38 

55 

>i70 

•  8) 

•  24 

•  16 

•  17 

•  96 

•01 

1*10 

RECORD  MISSING 

>>61 

•  90 

•  10 

•  17 

•91 

1*94 

•  01 

1^64 

•  61 

•  20 

•  04 

•09 

•»a 

X 

J 

T  2^79 

*•» 

•  •1 

•  72 

•  04 

•  18 

•  19 

_ 

T 

•  35 

•  40 

•  14 

T 

•06 

■  96 

•29  ^loO 

4*00 

•  32  T 

T 

!•» 

•  32 

•  90 

1^00 

7*11 

T 

1«30 

T 

•  00 

•  17 

■  22 

T  3^19 

•08  (OA 

•  02 

T 

•02  2*30 

•  45 

•  18 

•  39 

- 

•01 

1  >.2« 

•  65 

laOO 

•  57 

D^20 

•  93 

i'ai 

>  «|S1 

1*50 

•  22 

D^20 

•  39 

»»77 

•  «8 

l^OA 

•  50 

•  02 

.19 

•  30 

1*51 

1^07 

•  61 

1*62 

4.»J 

«03 

laftO 

•00 

•  47 

J 

•19  1*94 

•  00 

•92 

7.27 

••2 

1*29 

1^44 

•07 

•  17 

* 

T  T 

T 

•04  2*6i 

•  27 

•63 

T 

•22  1^27 

>«83 

•  14 

T  ttl 

•  43 

T 

•00 

•  46 

T 

T  1«53 

♦  «* 

•  42 

T  •Te 

•  24 

•03 

•  98 

_ 

1  74 

•  96 

•  01 

•  32 

.02 

•  19 

■  46 

1*44 

*.22 

.38  'O^ 

•  48 

•  64 

•  40 

05 

1^42 

*i7« 

•  68 

•02  2*02 

•  3f 

•  09 

•  60 

•  00 

T 

•  30 

>.71 

•  24 

•  30 

■  22 

•  25 

•  53 

1,20 

- 

1*17 

•  69 

■  04 

•  05 

•  •1 

5«7S 

T 

•  75 

1^97 

•  31 

•  04 

•  42 

J 

•09 

•01  1«02 

6>1S 

1*20  T 

1*79  .20 

•  92 

•  62 

1,20 

5*97 

1^24  •09 

•01 

T 

•01  1.31 

•  44 

•  07 

•  91 

•  40 

•  02 

•  05 

•  M 

•  63 

•  63 

T 

•07 

■21 

•29 

T 

1^14 

5*77 

•99  aOO 

•  02 

•10  1*38 

• 

•  40 

•  12 

•  22 

•  83 

2:m 

•  08 

•  40 

•  11 

•  19 

•  40 

•  94 

>••• 

T 

•  29 

•  20 

•  19 

•  19 

1^31 

•  02 

•  33 

•  29 

•04 

•  22 

•49 

•15  1*99 

•04  aOI 

•  03 

•02 

•  24 

T  1^05 

•44  •03 

•  15 

•  58 

.25 

•  08 

T  ^26 

24 

* 

1^9& 

]«*2 

1*07 

•  21 

•  14 

•  39 

T 

•06  1^09 

3>>1 

•  45  T 

T 

•06  .87 

•  40 

•09 

•  25 

*•» 

1*81 

•07 

■10  ^40 

T 

T  2^02 

.70 

•  12 

•  14 

•  43 

•  79 

«>73 

•  26 

•  &6 

•  86 

•  09 

•  90 

1^16 

>.06 

•  54 

•  79 

•  63 

•09 

•  06 

•  38 

1^20 

•  39 

•  37 

•  87 

•  03 

•  10 

•  33 

•  21 

1.09 

.48  T 

1.90 

1«4B 

•  30 

•  54 

•  06 

•  65 

•  79 

•  70 

•  60 

1*39 

*«11 

•  34 

■04  I^IT 

•  35 

•  33 

1.15 

«<2> 

•  34 

•  04 

•  61 

•  03 

•60 

•07 

l^OO 

4>1« 

•  43 

•02 

1^02 

•  85 

•63 

•  33 

•  35 

1  <»22 

•  82  T 

• 

1^25 

•62 

0^40 

•  32 

•  64 

•12  1*45 

•  30 

•  04 

•  91 

•  10 

5*32 

U05  •04 

•06 

•02  1*33 

•  59 

•25 

•  31 

•  •33 

i^04 

•20  1.84 

•47 

•  42 

»a4* 

1*01  T 

•  88 

•  77 

•  51 

•  17 

1.15 

>  itii 

•  47 

1*00 

•  90 

0^20 

•  58 

•49  1^45 

4*22 

•  32 

•  20 

1^50 

1*40 

3>«1 

T 

T 

T  1*22 

•  10 

T 

T 

T  ^39 

- 

_ 

>  2*«* 

•27 

1.10 

□•40 

•39 

»,iO 

•  40  T 

2*61 

•09 

•49 

•  99 

1^34 

•19 

2^40 

>>31 

•  49 

•  57 

•  65 

•01 

10 

1*05 

6>2> 

•  60 

l^OB 

1^96 

■  01 

•  IT 

*  ^  J 

9«50 

•  36 

•  66 

•  96 

T 

•  40 

•  10 

2^00 

2<eo 

•  50 

T 

•07  ^50 

•  68 

•  09 

•  20 

6>86 

T 

T 

•  23 

1*84 

•  16 

•  04 

•  41 

•00 

•34  1^71 

4*94 

•76 

•03  ^72 

•  61 

2*10 

9>S7 

•  21 

1^10 

la25 

•70 

1,13 

4.17 

•62 

•06  1^27 

•  33 

•76 

•  16 

•  .»8 

•62 

2*27 

•  03 

2^56 

7.89 

2^76 

•  22 

•  17 

.02 

■  33 

•  02 

•02 

•04  2*34 

4.41 

•  40  T 

T 

T 

•  55 

•  63 

T 

• 

•27  i^eo 

>.23 

•B2  ^03 

1.70 

•  03 

•  33 

* 

1^29 

).49 

•21 

•20 

•  37 

•  11 

•05 

.09 

.33 

T 

•  76 

4.»« 

•  01 

.15 

1^46 

T 

•  50 

•  15 

.55 

•  01 

•40  1^21 

6.63 

•67 

1*50 

1«36 

•  64 

1^50 

3.30 

•  40 

•  15 

•  31 

•  03 

•  09 

•  90 

9.22 

|«87 

•  12 

T 

T 

•  37 

iloo 

3.70 

T 

•  62 

•  10 

•  04 

•  35 

T 

1I57 

4.33 

•  49 

•  66 

•  06 

•  20 

•  40 

•70 

•  85  T 

T 

•14  1*43 

•  72 

T 

» 

70  T 

_ 

- 

1^15 

9I67 

•  45 

•02 

1*34 

1»17 

•09 

•  33 

1^20 

6.26 

•  51 

2  •Of 

•  77 

•  14 

.37 

•02  1^02 

3.73 

.70 

•51 

•  54 

1*07 

3.26 

T 

T 

T 

1^29 

.20 

T 

•  03 

•  32 

T  1.42 

•22  •OS 

•07 

69  • 

1.05 

• 

• 

•  07 

•  30 

'Im 

•  02 

•  61 

■  04 

•  19 

■13 

•  90 

•  89 

3.33 

•  10 

•  59 

•  19 

•  29 

•10 

.10  •30 

1,29 

3.31 

•  80 

•  20 

•23 

•  91 

•23 

1.20 

9.41 

•  38 

i^3i 

1^13 

•97 

1^97 

6.32 

; 

2*40 

•  29 

•  43 

1,00 

9.1! 

.32 

T 

1^57 

•  11 

•29 

•01 

1,0) 

9.13 

2^A0 

•  82 

4.64 

•  M  T 

T 

T 

•  46 

•  91 

T 

•  40 

•  10 

T 

I^IO 

9.46 

•  73 

T 

1*29 

•  19 

•  >0 

T  •SO 

•  30 

1^00 

2  26 

T 

T 

•  92 

•  19 

•  10 

•  90 

T 

•  79 

6.04 

•  49 

2^50 

•  14 

•  30 

1«41 

6.07 

•  70 

•  04 

2*09 

•03 

•  30 

* 

T 

•09 

6.16 

•  93 

2^00 

•  49 

•  39 

l^OO 

6.64 

1  «*2 

T 

•  90 

2«04 

•00 

•  90 

•  12 

1«L2 

4  98 

•  40 

•29 

•  41 

99 

1.68 

•  24 

•00 

•29 

•  30 

1,15 

- 

•  14 

ilio 

J 

_ 

•45 

2^70 

- 

•  90 

1^21 

- 

9.63 

•  02  T 

1^70 

•  50 

•  69 

•06 

1^10 

6.46 

l^OO 

2.60 

•66 

•60 

.68 

4.80 

T  T 

T 

T 

la44 

•02 

•  45 

•  09 

T  .91 

T 

T 

•02 

•02  l.TO 

RECORD  MISSING 

RECORD  MISSING 

ft^99 

>  4.4] 

•17  •sa 

•  52 

•  64 

1^90 

2.68 

•  90 

•  U 

•  19 

•49 

•02 

•  00 

6.72 

•TO 

1«8C 

la99 

1.65 

9.21 

T 

•33  2^19 

•  13 

•12  •ao 

1^45 

4.21 

•  M 

T 

•  10  1^44 

•22 

•01 

2.71 

•  W 

I^IO 

•  23 

•  79 

27     28     29  30 
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CONT INUEO 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORG!. 
FEBRUARY  195n 


Day  of  month 


Station 

Tot( 

\  1 

2  1 
^  \ 

3 

4  1 

5  ! 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

14  1 

1 

15 

16  i  17  1  18 

 1  1  

19     20  1  21 

 1  1  

22 

23  I 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28  1  29  30 

 1  1  

LAPAVETTE 

3*26 

•  3* 

T 

T 

•  02 

1*19 

•  39 

•  09 

•*9 

T 

•  09 

•  93 

•07 

LA  ORAWC 

•!t2 

•  23 

•  02 

• 

•  30 

LEX  INC TOM 

4*99 

T 

•  19 

•  49 

LINCOLNTON 

t*T9 

•  43 

1*04 

1*42 

•  Oi 

•39 

1*93 

*9ft 

LITTLE  HlfiHTONER 

9*92 

•  90 

T 

•  29 

l«ft9 

•  59 

•60 

•29 

•*9 

la27 

LOUISVILLE 

•29 

•  13 

*OA 

1*49 

*'i 

LUMUR  CITY 

2«M 

« 11 

• 

*»* 

* 

•  29 

• 

• 

• 

• 

1«09 

1  *  5 

LUMPKIN  2  NE. 

•  32 

MACON  WB  AIRPORT  R 

4*53 

•  01 

1*29 

*24 

* 

T 

•62 

1*99 

*50 

MARSMALLVILLE 

3*M 

•92 

•  34 

2^20 

•  •0 

MAYSVILLE 

*  B* 

•  30 

•  47 

*** 

•  30 

1^26 

1^  10 

METTER 

2*«4 

•  01 

•  09 

* 

T 

•  86 

•  87 

MIDVILLE 

3*68 

•  09 

•42 

•ftO 

1^09 

1^30 

MtOVILLE  EXP  STA 

3*11 

•  08 

*ftO 

•12 
* 

•  03 

HILLEOGEVILLE 

5*11 

•  49 

•  19 

1^99 

•  10 

•27 

•  10 

U70 

•  79 

MILL EN 

2««a 

•99 

* 

42 

1^92 

HILLHAVEN  ft  E 

•  17 

2ft 

• 

* 

•  79 

MONROE 

7«90 

ftaOft 

MONTEZUMA  1  HE 

9*91 

l*ftO 

•03 

•  2ft 

•  10 

•02 

2*5* 

1  30 

MONTiCELLO  2  NH 

•41 

1*00 

l«ft5 

•15  .35 

- 

1*1« 

1*03 

MOROAN 

6*oa 

* 

09 

* 

09 

•  74 

1  *** 

•** 

MOULTRIE  2  ESE 

3*91 

•  12 

ia 

*oo 

*»9 

•04 

•** 

•  08 

MOUNT  VERNON  3  MNU 

*«79 

•  Oft 

♦  1ft 

T 

NAHUNTA 

3*90 

•  29 

*42 

■la 

•  39 

'•I 

1  58 

NASHVILLE 

>  3*90 

1^3« 

T 

l>^20 

T 

•  44 

1*30 

a  60 

NEEL  6AP 

*«A1 

!•  10 

•  02 

1«16 

1^26 

• 

2ft 

•  12 

t  *a? 

1  * 

•  03 

NEmINGTON  2  S&M 

3*«9 

•  31 

* 

06 

* 

•  44 

1  ?i 

la2J 

NEMNAN 

3*73 

1 

• 

•  19 

•23 

noontootla  creek 

*70 

101 

*05 

•60 

1*90 

*83 

NORCROSS  4  N 

4*90 

•  26 

•  92 

l«Oft 

•  10 

•08 

1*61 

a  85 

PATTERSON 

3*&4 

•  26 

* 

•** 

a  98 

•2ft 

PLAINS  SM  &A  EXP  STA 

5*33 

• 

* 

20 
*32 

•03 

PRESTON 

»«S9 

*«« 

QUITMAN 

4»M 

•03 

* 

.08 

•  04 

RESACA 

3*M 

•  82 

T 

T 

•  99 

•  61 

•09 

•  92 

•20 

a  78 

R  1NG60LD 

4»4i 

•  73 

•  10 

2^00 

•ftO 

a9ft 

R1SIN6  FAWN 

3*90 

•  99 

•01 

•  10 

^» 

•09 

•  41 

•  02 

la  02 

ROME 

3*77 

•21 

•  09 

1*05 

•  10 

ROME  WB  AIRPORT  R 

3*14 

• 

*80 

*15 

* 

•  02 

^09 

'*87 

SANDERSVILLE 

4ai5 

•  14 

1.39 

•  36 

1^70 

•  60 

SAPELO  ISLAND 

3*13 

*»■ 

21 
*12 

12 

*45 

1*21 

*** 

SAVANNAH  USOA  PL  bAROEN 

3*10 

•  05 

•?* 

*  \fl 

** 

* . 

J 

l^Oft 

*•? 

SAVANNAH  MB  AP  R 

2«78 

T 

SAVANNAH  BEACH 

3*00 

•  09 

* 

* 

•01 

•01 

1^47 

SPARTA  2  f«H 

9*13 

•  4ft 

•  »9 

1^92 

•  15 

•33 

•  IT 

1«24 

•ft7 

STANLEV  GAP 

**27 

•  90 

•  04 

•  02 

•  02 

1«49 

*  Ir 

* 

•  44 

«02 

1^42 

•  89 

STILLMORE 

1*67 

•  11 

•  10 

-  _ 

* 

•90 

*zL 

•  10 

SUCHES 

7*50 

l«00 

1 

i*A* 

SUW4ERVILLE 

3*97 

•* 

T 

06 

* 

78 

9ft 

•  74 

*05 

1*  19 

SURRENCY 

3«ai 

1.2S 

•  17 

•  20 

•  39 

1^08 

•  70 

SWA 1 NSSORO 

a  69 

•** 

smeet  gum 

7*03 

la26 

•  02 

•  02 

•  12 

•  02 

•  04 

•  39 

•  46 

•  03 

t  St 

•  it 

•  04 

talbotton 

4*33 

•  45 

la 

I 

Tallapoosa  z  wjk 

4*69 

56 

161 

1  12  •02 

•  40 

19 

* 

33 

*46 

taylorsville 

4a27 

•41 

•  94 

•  73 

•  68 

•09 

UOl 

■  41 

Thomaston  2  s 

4«75 

T 

1#43 

*ai 

*  3^ 

thomasville 

3*31 

*n» 

*ia 

1 

T 

1*03 

•  '* 

ThOHASVIlLE  MB  CITY 

3*27 

•01 

•  02 

•01 

• 

•02 

a  20 

TIFTON  EXP  STATION 

4*16 

1*30 

*44 

*2ft 
* 

*06 

•  36 

1*41 

*28 

TITUS 

7«14 

1«06 

•  07 

•  09 

•  08 

2*43 

•  99 

•  02 

•  30 

•29 

•  04 

•  90 

la30 

a  09 

TOCCOA 

4«0« 

•  94 

•  52 

•  77 

•39 

1»43 

2*01 

TRAY  MOUNTAIN 

e*03 

l»00 

•  09 

* 

* 

3^36 

• 

* 

• 

1^36 

Tunnel  hill 

3*94 

•  57 

•  22 

1*90 

•  09 

*79 

•20 

VALOOSTA  h  NU 

4*57 

•  02 

T 

•  90 

■  24 

•  19 

•  59 

•10 

1^12 

1^49 

haleska 

3*93 

•  56 

T 

T 

•40 

•  7ft 

•  03 

•  03 

1^46 

•  69 

MARRENTON 

•  •*9 

•  79 

1^40 

1*10 

•  12 

•25 

•25 

2.25 

.57 

VASHINGTON 

9«31 

•  2ft 

T 

•  70 

2*26 

•09 

T 

•  4« 

•  81 

•  59 

a  16 

WAYCROSS 

>  4al9 

•  02 

•91 

•  09 

•  19 

•  09 

D«20 

•  36 

•  09 

T 

T 

1*02 

1.11 

a  95 

WAYNESBORO  2  NE 

4*09 

•  33 

•  21 

•9« 

•Oft 

•45 

lal8 

•  S6 

WEST  POINT 

»«44 

•21 

•01 

T 

1*04 

2^09 

T 

•  IB 

•  07 

•02 

1*09 

•  73 

MINDER  1  SSE 

4.92 

•  37 

1.10 

•63 

•  73 

laOO 

1*09 

M0OD6URY 

9.77 

•  19 

•  94 

1«79 

•  04 

•60 

1^12 

1*27 

WOODSTOCK 

4*98 

•  39 

•  7ft 

•  99 

•  01 

•17 

•  30 

1^42 

•  M 

YOUNG  HARRIS 

9«*7 

•ftO 

•  02 

•  01 

•  01 

2^90 

•  47 

•  01 

•20 

•  30 

•09 

••7 

•41 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

« 

Wind  speed 
m.  p.  fa. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witfa  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sxinrise  to  sunset 

a 

"a 
> 

e 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

e 

_1 

°-s 

«  e 

&1 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

» 
« 

H 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

o 

H 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

30 

13.5 

46++ 

SW 

27 

64 

69 

48 

51 

1 

2 

2 

1 

2 

0 

8 

4.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

33 

15.1 

46++ 

SSW 

27 

68 

74 

50 

54 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

11 

67 

5.0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

26 

9.6 

32++ 

w 

1 

67 

75 

45 

52 

4 

1 

3 

2 

1 

0 

11 

4.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

75 

45 

49 

8 

0 

3 

1 

2 

0 

14 

5.4 

UACON  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

12.9 

47 

SW 

27 

60 

65 

41 

45 

3 

1 

2 

2 

2 

0 

10 

72 

4.4 

ROUE  WB  AIRPORT 

69 

49 

53 

6 

2 

2 

2 

1 

0 

13 

4.9 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

12.2 

41 

NW 

1 

68 

70 

46 

51 

4 

2 

3 

3 

0 

0 

12 

79 

3.9 

THOHASVILLE  WB  CITY 

1 

5 

5 

1 

1 

0 

13 

See  Reference  Hotes  Follovlog  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day    Ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

in 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

i 

22  1 

1 

23  1 

24 

AILEY  3  E 

MAX 
MIN 

ALAPAHA  EXP  STATION 

60 

54 

50 

30 

52 

68 

70 

62 

56 

46 

90 

52 

92 

44 

96 

48 

39 

14 

30 

48 

90 

61 

69 

TO 

Tl 

T4 

79 

T4 

96.1 

MIN 

J* 

28 

26 

23 

28 

32 

45 

27 

26 

28 

32 

25 

23 

20 

22 

IB 

16 

19 

10 

22 

21 

29 

29 

40 

44 

49 

St 

42 

2t«l 

ALBANY 

MAX 

63 

48 

41 

54 

60 

79 

90 

90 

45 

40 

90 

48 

46 

94 

90 

42 

35 

41 

A7 

94 

61 

67 

70 

Tl 

74 

79 

75 

T4 

■••7 

MIN 

38 

28 

27 

20 

32 

49 

41 

28 

27 

27 

33 

27 

22 

28 

37 

23 

16 

15 

19 

23 

21 

28 

34 

50 

48 

58 

60 

48 

S2*5 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

61 

36 

38 

34 

46 

60 

96 

44 

3d 

34 

37 

Al 

37 

38 

48 

35 

22 

21 

2S 

14 

Al 

99 

99 

6T 

71 

47 

45 

48 

4t>4 

MIN 

33 

21 

18 

17 

18 

38 

43 

22 

19 

16 

IB 

21 

IS 

19 

22 

11 

2 

3 

6 

10 

18 

21 

24 

28 

31 

42 

44 

43 

22*9 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

62 

53 

6B 

67 

63 

90 

47 

91 

90 

53 

44 

95 

98 

40 

34 

3S 

49 

90 

60 

64 

70 

71 

TS 

76 

Tt 

Tt 

14a7 

MIN 

3* 

29 

24 

24 

28 

45 

30 

28 

27 

28 

31 

26 

24 

20 

39 

25 

15 

14 

19 

22 

20 

25 

30 

51 

50 

5t 

5t 

44 

lit! 

ALPHARETTA    1  NW 

MAX 

60 

30 

32 

43 

60 

58 

99 

39 

31 

37 

42 

96 

37 

90 

44 

32 

18 

27 

32 

44 

53 

94 

49 

TO 

48 

44 

tT 

69 

44«B 

MIN 

28 

20 

17 

18 

35 

52 

32 

22 

15 

17 

22 

20 

17 

19 

31 

11 

3 

1 1 

16 

18 

28 

29 

AMERICUS  A  ENE 

MAX 

65 

44 

38 

51 

60 

71 

69 

51 

49 

49 

91 

40 

43 

91 

94 

40 

35 

IS 

49 

93 

60 

69 

69 

47 

44 

T4 

72 

TO 

19  •! 

HIN 

AS 

26 

26 

18 

30 

48 

39 

25 

24 

24 

30 

25 

21 

20 

35 

20 

11 

11 

17 

20 

24 

34 

35 

50 

44 

9t 

99 

49 

10*6 

APPLING 

MAX 

62 

44 

30 

53 

67 

98 

98 

48 

49 

90 

54 

52 

47 

93 

47 

35 

11 

37 

46 

92 

56 

67 

48 

Tl 

T6 

TO 

TS 

T2 

>4>1 

MIN 

AO 

24 

24 

23 

26 

42 

44 

28 

21 

20 

28 

20 

26 

16 

30 

18 

6 

10 

12 

13 

13 

20 

19 

34 

34 

52 

46 

42 

24*9 

ASHSURN 

MAX 

63 

46 

40 

52 

67 

68 

64 

48 

48 

90 

50 

47 

44 

53 

52 

42 

44 

40 

44 

50 

58 

66 

4t 

44 

79 

T4 

T4 

71 

M«2 

MIN 

<>2 

28 

28 

24 

34 

36 

42 

27 

26 

26 

31 

27 

21 

23 

36 

24 

24 

14 

19 

23 

25 

32 

39 

50 

51 

58 

54 

44 

12*4 

ATHENS 

MAX 

S7 

36 

34 

46 

60 

96 

99 

43 

39 

A3 

50 

48 

40 

49 

45 

32 

23 

10 

39 

51 

55 

42 

67 

Tl 

71 

41 

Tl 

44 

40  •2 

HIN 

32 

22 

20 

20 

34 

91 

40 

25 

19 

21 

30 

23 

23 

21 

28 

15 

5 

8 

14 

20 

20 

31 

26 

38 

42 

53 

44 

44 

27*9 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

50 

33 

34 

4f 

61 

62 

94 

44 

40 

44 

40 

40 

A2 

90 

48 

35 

22 

26 

36 

91 

96 

42 

47 

Tl 

71 

49 

Tl 

44 

S0«2 

MIN 

31 

22 

18 

17 

32 

48 

40 

23 

19 

18 

28 

20 

21 

19 

28 

16 

3 

6 

12 

16 

17 

28 

24 

35 

38 

S2 

42 

44 

24*0 

ATHENS  MB  AIRPORT 

MAX 

31 

35 

34 

47 

61 

96 

94 

41 

39 

42 

48 

46 

38 

48 

41 

27 

22 

30 

It 

91 

99 

41 

69 

70 

TO 

42 

TO 

44 

44.4 

MIN 

27 

22 

20 

18 

33 

50 

33 

25 

18 

21 

30 

22 

23 

21 

26 

11 

5 

8 

14 

IS 

21 

33 

26 

3S 

43 

48 

41 

44 

24.4 

ATLANTA  1*8  AIRPORT 

MAX 

53 

33 

33 

48 

62 

56 

95 

38 

35 

38 

43 

38 

38 

48 

42 

29 

22 

28 

36 

49 

55 

40 

64 

48 

6T 

47 

47 

47 

47.7 

MIN 

28 

23 

20 

21 

39 

62 

29 

23 

18 

19 

27 

23 

21 

24 

25 

11 

5 

9 

13 

19 

25 

35 

32 

42 

4T 

55 

48 

44 

27.8 

AUGOSTA  HB  AIRPOOT 

MAX 

55 

43 

38 

52 

67 

56 

63 

49 

41 

49 

53 

52 

44 

52 

42 

34 

29 

36 

44 

90 

56 

64 

46 

71 

76 

44 

T4 

T2 

91.4 

MIN 

30 

27 

26 

18 

31 

48 

41 

30 

24 

24 

31 

26 

27 

21 

33 

IS 

10 

12 

16 

18 

20 

25 

27 

34 

43 

44 

48 

50 

24.0 

AUGUSTA 

MAX 

63 

44 

40 

54 

66 

65 

62 

52 

42 

90 

54 

54 

*>4 

91 

47 

40 

30 

IS 

4* 

99 

97 

47 

44 

72 

74 

40 

Tl 

Tl 

»s.s 

MIN 

32 

27 

26 

24 

38 

38 

43 

31 

25 

23 

35 

27 

27 

25 

34 

22 

10 

13 

18 

19 

29 

31 

30 

41 

44 

50 

44 

24. t 

BA I NBR 1 OGE 

MAX 

67 

53 

48 

54 

72 

77 

69 

52 

50 

49 

51 

40 

44 

55 

93 

44 

30 

42 

50 

>4 

62 

45 

TO 

74 

Tl 

74 

77 

77 

58.6 

MIN 

AA 

28 

27 

26 

26 

40 

41 

28 

25 

30 

33 

26 

21 

IS 

36 

26 

10 

17 

20 

24 

18 

24 

31 

94 

57 

96 

54 

44 

32  .5 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

58 

58 

50 

49 

50 

64 

69 

60 

60 

99 

55 

53 

58 

45 

90 

63 

A> 

13 

38 

42 

91 

44 

68 

70 

TO 

TO 

TO 

T4 

56.8 

MIN 

32 

29 

27 

22 

24 

37 

43 

30 

27 

25 

27 

20 

25 

20 

23 

29 

19 

14 

17 

20 

23 

30 

30 

43 

43 

50 

4t 

49 

29. A 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

55 

28 

24 

2* 

AO 

90 

59 

46 

30 

20 

38 

AO 

33 

32 

♦7 

34 

IS 

14 

23 

2t 

AO 

92 

44 

61 

44 

4f 

44 

43 

Al.l 

HIN 

28 

10 

11 

10 

12 

30 

40 

17 

8 

0 

12 

10 

10 

10 

12 

9 

*  6 

-  2 

-  2 

3 

4 

4 

14 

14 

It 

27 

43 

24 

13.9 

BLAKELY 

MAX 

66 

48 

42 

52 

68 

79 

98 

40 

46 

44 

51 

A3 

43 

52 

47 

40 

34 

IB 

44 

93 

60 

63 

47 

71 

44 

Tl 

T2 

T2 

55.3 

MIN 

Al 

28 

26 

21 

28 

50 

40 

27 

26 

28 

32 

27 

21 

22 

37 

23 

IT 

14 

19 

24 

27 

32 

40 

44 

52 

54 

S8 

44 

32.7 

BLUE  kIOGE 

MAX 

50 

25 

30 

41 

55 

59 

53 

33 

33 

36 

36 

35 

36 

46 

45 

25 

17 

26 

30 

Al 

54 

91 

43 

68 

43 

4T 

41 

41 

AA,3 

MIN 

22 

12 

10 

18 

28 

35 

23 

19 

10 

12 

15 

16 

11 

16 

24 

5 

*  4 

-  1 

2 

5 

7 

28 

24 

23 

30 

50 

48 

39 

18.9 

BROOKLET  I  M 

MAX 

66 

45 

38 

52 

67 

71 

67 

50 

50 

49 

40 

5A 

50 

53 

98 

48 

16 

39 

45 

44 

94 

44 

44 

74 

T4 

79 

80 

Tt 

57.3 

HIN 

28 

27 

24 

31 

48 

47 

30 

27 

25 

32 

20 

27 

24 

32 

24 

14 

14 

10 

25 

27 

27 

34 

45 

52 

57 

55 

44 

32.7 

BIMMSItCK 

MAX 

63 

51 

48 

54 

67 

70 

70 

61 

51 

55 

53 

57 

96 

51 

62 

45 

40 

40 

47 

92 

56 

67 

41 

72 

72 

Tl 

TS 

Tt 

14.4 

HIN 

AB 

31 

28 

25 

33 

41 

92 

31 

30 

31 

34 

32 

28 

27 

38 

20 

IS 

IB 

22 

26 

26 

11 

17 

44 

SO 

56 

55 

44 

14.4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

HAX 

63 

51 

43 

54 

61 

63 

70 

55 

52 

99 

44 

57 

49 

48 

63 

43 

36 

41 

47 

91 

92 

47 

49 

69 

44 

T2 

Tt 

T4 

44.1 

MIN 

38 

32 

30 

26 

34 

41 

43 

33 

32 

32 

35 

33 

29 

29 

42 

30 

10 

18 

23 

27 

29 

12 

34 

47 

54 

94 

54 

44 

14.4 

BUENA  VISTA  1  SM 

MAX 

65 

43 

38 

50 

68 

92 

44 

44 

91 

91 

43 

52 

53 

41 

12 

32 

41 

91 

61 

47 

44 

4* 

40 

Tl 

Tl 

T2 

•l.t 

MIN 

31 

23 

21 

18 

35 

24 

23 

24 

33 

24 

IB 

13 

34 

18 

0 

S 

17 

20 

26 

34 

14 

SO 

44 

52 

54 

44 

24.4 

CAIRO  2  M*N 

MAX 

*A 

S3 

45 

54 

M 

73 

63 

91 

4« 

51 

40 

48 

44 

94 

94 

42 

A2 

41 

49 

92 

61 

45 

70 

75 

T3 

T6 

T6 

T9 

57.8 

MIN 

46 

28 

27 

21 

30 

48 

43 

28 

28 

31 

34 

28 

21 

23 

37 

25 

19 

17 

21 

24 

27 

31 

34 

47 

53 

59 

61 

49 

33.6 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

55 

33 

32 

*» 

93 

97 

59 

32 

31 

37 

40 

39 

39 

48 

44 

33 

20 

28 

34 

41 

93 

56 

62 

70 

66 

49 

44 

4T 

A6.6 

MIN 

21 

IV 

16 

18 

36 

50 

32 

19 

16 

18 

20 

19 

IS 

18 

30 

9 

0 

9 

s 

18 

15 

28 

24 

26 

36 

46 

45 

40 

23.2 

CAMILLA 

HAX 

65 

52 

48 

53 

67 

69 

60 

52 

48 

51 

50 

50 

44 

54 

50 

44 

40 

35 

40 

90 

58 

41 

44 

TO 

T2 

Tl 

T4 

79 

56.0 

HIN 

AA 

28 

28 

20 

32 

4d 

42 

29 

28 

30 

27 

27 

22 

24 

33 

25 

22 

15 

25 

28 

26 

28 

35 

50 

52 

SO 

53 

50 

33.0 

CAMP  STEMART 

HAX 

65 

53 

42 

54 

68 

69 

69 

59 

49 

53 

47 

56 

49 

55 

99 

43 

39 

30 

46 

40 

61 

48 

47 

T4 

T4 

T9 

41 

79 

44.1 

HIN 

A4 

31 

28 

24 

36 

45 

51 

30 

27 

27 

33 

20 

27 

23 

33 

26 

19 

15 

19 

23 

22 

32 

32 

46 

51 

58 

58 

99 

11.8 

CARLTON  SRI OGE 

HAX 

62 

45 

40 

35 

51 

50 

56 

57 

49 

40 

47 

91 

90 

43 

92 

40 

32 

26 

33 

43 

52 

56 

44 

44 

74 

T4 

42 

72 

51 . 0 

HIN 

26 

20 

21 

20 

23 

37 

49 

27 

20 

21 

23 

19 

15 

15 

15 

16 

B 

8 

11 

11 

11 

14 

17 

IS 

24 

19 

44 

39 

21.8 

CARROLL  TON 

HAX 

62 

34 

33 

48 

62 

61 

96 

39 

36 

38 

43 

37 

39 

49 

44 

32 

23 

20 

36 

49 

54 

42 

44 

44 

47 

44 

4T 

44 

A8.9 

MIN 

30 

22 

17 

15 

37 

52 

33 

21 

18 

18 

26 

20 

16 

19 

32 

12 

3 

5 

12 

10 

16 

29 

22 

24 

37 

92 

52 

14 

24.9 

CARTERSVILLE 

MAX 

61 

34 

34 

46 

•1 

•  1 

97 

38 

37 

38 

42 

42 

30 

4* 

48 

36 

22 

20 

34 

43 

55 

40 

44 

T2 

TS 

T4 

44 

4T 

49.2 

MIN 

31 

22 

IB 

17 

38 

52 

34 

23 

17 

18 

22 

21 

18 

10 

32 

12 

4 

5 

10 

It 

17 

27 

24 

28 

34 

54 

44 

«4 

25.2 

CECARTOMN 

HAX 

63 

35 

34 

4* 

62 

61 

97 

38 

37 

38 

.2 

37 

17 

48 

45 

33 

20 

28 

14 

44 

96 

94 

44 

71 

47 

Tl 

47 

4T 

2a!? 

MIN 

30 

23 

18 

17 

AO 

94 

33 

22 

16 

17 

23 

16 

17 

IS 

32 

11 

2 

5 

s 

14 

15 

27 

21 

25 

IT 

92 

51 

44 

CiArrON  1  N 

MAX 

45 

31 

31 

48 

48 

92 

92 

41 

38 

4« 

40 

43 

40 

49 

41 

28 

21 

31 

40 

47 

97 

94 

42 

71 

44 

40 

94 

49 

47.1 

MIN 

21 

16 

12 

IB 

27 

44 

35 

21 

12 

IB 

23 

20 

16 

IS 

19 

5 

-  2 

1 

9 

18 

17 

27 

28 

28 

IS 

44 

42 

IT 

22.0 

COLQUITT 

HAX 

67 

53 

40 

59 

60 

72 

71 

92 

48 

40 

92 

90 

49 

54 

52 

45 

3B 

A2 

49 

44 

49 

47 

77 

74 

Ilis 

HIN 

42 

29 

27 

23 

28 

49 

47 

29 

28 

30 

33 

28 

23 

21 

37 

24 

It 

17 

22 

29 

27 

28 

14 

47 

9* 

94 

41 

47 

COLUMBUS  MB  AIRPOOT 

HAX 

58 

42 

38 

51 

67 

61 

56 

45 

43 

43 

90 

41 

42 

52 

44 

31 

31 

17 

43 

93 

98 

49 

41 

42 

T4 

Tl 

Tl 

T4 

52 . 2 

HIN 

32 

28 

26 

17 

2S 

54 

32 

25 

24 

25 

33 

26 

23 

17 

31 

10 

11 

12 

17 

22 

14 

26 

12 

48 

41 

94 

»» 

44 

29.3 

COMMERCE  1  NE 

MAX 

58 

38 

35 

51 

57 

56 

95 

45 

37 

45 

90 

40 

43 

50 

47 

16 

29 

11 

Al 

91 

94 

60 

47 

72 

T2 

44 

T4 

50.6 

MIN 

31 

22 

18 

16 

20 

44 

44 

25 

18 

20 

29 

16 

21 

13 

30 

14 

4 

1 

12 

12 

12 

21 

14 

24 

11 

90 

44 

23.1 

COROELE 

MAX 

MIN 

CORNELIA 

HAX 

42 

38 

28 

47 

4« 

53 

53 

4« 

37 

49 

49 

49 

37 

45 

41 

14 

IS 

M 

>T 

44 

M 

99 

44 

44 

44 

42 

44 

44 

47.4 

MIN 

26 

17 

I* 

21 

32 

42 

38 

22 

12 

17 

27 

20 

19 

18 

28 

9 

-  4 

1 

12 

14 

It 

11 

24 

34 

44 

91 

44 

14 

Mas 

COV 1 NGTON 

MAX 

61 

35 

34 

47 

•» 

56 

99 

46 

36 

43 

47 

43 

39 

90 

43 

M 

21 

10 

IT 

40 

44 

41 

44 

Tt 

TO 

44 

T4 

44 

50.1 

MIN 

31 

22 

20 

20 

32 

50 

35 

24 

18 

18 

20 

22 

21 

10 

32 

14 

9 

B 

14 

It 

It 

27 

24 

40 

IT 

99 

44 

40 

26.6 
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CONT INUED 


DAILY  TEMPERATURES 


GEi- 
FEBRUARV 


Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

1  1  2 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

6S 
1.0 

45 

2b 

42 

2b 

51 
21 

67 

32 

73 

50 

59 
39 

47 

26 

45 

25 

49 

27 

50 

31 

49 

25 

43 

20 

52 
23 

48 

30 

40 

20 

32 

13 

37 
12 

44 

16 

S7 

22 

62 

26 

66 

37 

67 

6< 

69 

74 

74 

73 
48 

55. 

DAMLONEuA 

MAX 
MIN 

48 
3* 

35 
18 

29 
16 

28 
15 

46 

23 

52 
38 

53 
40 

50 
23 

36 
15 

33 
15 

41 

19 

44 

20 

39 
19 

35 
19 

44 

20 

37 
10 

21 
-  1 

17 
-  1 

24 

34 
1^ 

45 
19 

54 

22 

54 

27 

61 

31 

69 

68 

6C 

64 

38 

4  3  . 

DALLAS 

MAX 

MIN 

62 
28 

32 
22 

32 
16 

47 

16 

61 

33 

63 

52 

56 
32 

37 
15 

37 
17 

41 

21 

41 
19 

37 
16 

47 
17 

48 
31 

35 

20 

0 

22 
4 

33 

43 

SS 

98 

66 

72 

72 

71 

71 

66 

41 

49. 

OALTON 

MAX 

MIN 

57 
33 

35 
20 

31 
17 

32 
16 

46 

25 

54 

37 

56 
41 

40 

22 

35 
15 

34 

17 

35 

19 

40 
19 

34 
16 

38 
21 

47 
26 

37 
11 

22 
1 

21 

0 

29 

33 

40 

S4 

54 

63 

70 

67 

70 

6S 

45 

44. 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

60 
46 

45 

28 

37 
24 

53 

25 

68 

39 

72 

55 

67 

36 

49 

25 

46 

26 

50 
29 

52 

28 

58 
24 

46 

22 

54 

26 

50 

32 

41 

22 

33 
13 

37 
18 

4t 

23 

50 
24 

58 

30 

68 

31 

69 

27 

71 
49 

78 
50 

75 
46 

77 
49 

7S 
42 

56. 

EASTMAN    1  N 

MAX 

MIN 

62 
41 

43 
27 

38 
27 

48 

22 

68 

33 

71 

65 
43 

48 

27 

47 

25 

49 

25 

50 

30 

48 
25 

44 

22 

53 

22 

50 

35 

45 

22 

32 
12 

38 
12 

45 
16 

52 
21 

60 
22 

6* 

24 

68 

33 

68 
46 

7S 

50 

74 
59 

74 

50 

71 
48 

55.' 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

65 
30 

39 
23 

36 

20 

33 
16 

48 
36 

65 
41 

58 
45 

45 

23 

40 

18 

36 
19 

42 

26 

46 

22 

40 
20 

43 
18 

50 
32 

38 
1^ 

2S 

5 

24 

7 

31 
13 

38 
19 

49 

20 

it 

32 

65 
27 

68 
45 

70 
42 

70 

71 

66 

44 

48. 

FITZGERALL 

MAX 
MIN 

65 
45 

47 

28 

42 
29 

50 
24 

67 

35 

69 
42 

66 
42 

48 

27 

47 

26 

48 

27 

48 

32 

49 

29 

47 
23 

51 
24 

53 
40 

44 

22 

36 
14 

38 
12 

43 
19 

48 

S9 

26 

66 

34 

66 

69 

75 

75 

77 

74 
SO 

56. 

FLEMING  tXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
49 

49 

32 

45 
28 

52 
24 

67 

28 

69 
38 

66 

54 

61 

33 

51 

28 

50 
24 

50 
31 

55 
28 

54 

27 

53 
20 

59 
31 

4« 

29 

37 
16 

38 
15 

44 

19 

50 

22 

60 

20 

65 

27 

64 

31 

74 

74 
47 

74 

57 

81 

79 

48 

58.' 

FOLKSTON  9  SM 

MAX 
MIN 

68 
46 

53 
31 

50 
29 

54 

25 

68 
33 

70 
42 

73 

54 

58 

32 

52 

31 

51 

32 

53 

35 

57 
31 

56 

27 

56 
25 

64 

36 

46 

29 

41 

21 

42 

19 

49 

23 

51 
26 

60 
27 

69 

31 

■72 
39 

75 

75 

74 
61 

60 

78 

50 

60. 

FORSYTH   1  S 

MAX 
MIN 

62 
35 

40 
21 

35 
22 

49 

18 

68 
33 

63 
49 

56 
30 

43 

24 

39 
20 

45 

20 

50 
23 

50 
23 

42 

21 

52 
18 

46 

33 

38 

28 
6 

35 
6 

42 
14 

19 

sa 

68 

67 

68 

39 

75 

72 

70 
42 

53.' 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

69 
36 

49 
28 

44 

26 

53 
20 

69 

32 

75 
49 

69 
40 

50 
26 

47 

26 

47 

28 

50 
32 

49 

25 

44 
21 

53 
20 

46 
36 

41 

22 

34 
16 

40 
13 

47 
19 

S3 

61 

23 

67 

66 

69 

67 

75 

75 

73 

45 

56. 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

56 
29 

43 

25 

38 
2b 

53 

21 

69 
36 

72 

51 

56 

32 

48 

25 

43 

23 

50 

23 

55 

32 

48 

25 

46 

23 

52 
19 

44 

33 

37 
16 

32 
10 

39 
11 

45 

16 

S3 
20 

61 

23 

70 

33 

68 

29 

68 

73 
43 

75 

74 

52 

72 
45 

55.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

48 
28 

34 
19 

30 
18 

49 

18 

52 

33 

55 
46 

54 

37 

37 
23 

35 
16 

43 
18 

50 
27 

45 

20 

39 
19 

49 
19 

42 
31 

33 
11 

23 
1 

30 
7 

38 

13 

49 

18 

S6 

21 

58 
33 

70 

27 

72 
35 

70 
41 

63 

52 

68 
42 

67 
42 

48<: 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

64 
44 

47 

29 

40 

28 

52 
24 

67 

35 

69 
40 

64 

49 

52 
30 

47 

27 

51 
27 

48 

32 

54 

30 

48 

25 

53 
24 

57 
34 

42 
25 

33 
14 

38 
14 

44 

49 

«0 

68 

32 

68 

72 
48 

73 

53 

75 

81 
60 

75 
50 

56.1 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

60 
34 

40 
23 

36 
21 

49 

20 

67 

33 

68 

51 

57 

39 

44 

26 

41 

20 

46 

21 

51 
31 

49 

23 

47 

25 

52 
19 

4b 

32 

39 

26 
6 

35 
9 

42 

53 

57 

66 

68 

72 

74 

68 

72 

79 
46 

53.1 

GREENVILLE   2  W 

MAX 
MIN 

64 

33 

37 
21 

34 
20 

48 

18 

66 

36 

62 

52 

56 

35 

40 
21 

40 

18 

40 

18 

47 

27 

45 

21 

41 
18 

50 
20 

47 

31 

40 

13 

28 
4 

33 

5 

40 
12 

48 
18 

52 
24 

65 

32 

67 
34 

68 
43 

70 

71 

55 

74 

54 

68 
36 

51.' 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

59 

32 

39 
24 

34 

20 

49 

19 

66 

38 

58 

52 

54 

35 

42 

23 

38 
19 

44 

19 

48 

28 

42 
23 

41 
21 

50 
21 

45 

32 

32 
15 

26 
6 

33 
8 

39 
14 

50 
20 

S3 
24 

67 
38 

68 

29 

70 
47 

71 

71 

70 

69 
43 

51.1 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

50 
36 

39 

20 

37 
19 

51 

20 

54 

35 

55 
40 

59 
48 

50 
26 

42 

19 

49 

20 

51 

28 

50 
21 

46 

19 

49 
21 

44 

24 

37 

27 
4 

34 

5 

44 

18 

59 

63 

71 

72 

72 

70 

70 

71 
44 

52.: 

HAHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

64 
31 

44 

26 

39 
20 

53 
22 

69 

30 

72 
51 

67 
41 

50 
27 

42 
24 

49 

25 

53 

30 

51 

25 

45 

23 

53 
19 

51 
35 

42 

32 
1 1 

40 
12 

46 

53 

60 

67 

68 

66 

7S 

75 

74 

73 
49 

56.; 

HELEN 

MAX 
MIN 

47 
34 

35 
18 

2b 
16 

27 
17 

42 
24 

49 

38 

53 
4  3 

53 
22 

35 
18 

32 
14 

41 

19 

44 

41 

17 

33 

44 

1 7 

37 
10 

20 
-  1 

17 
—  1 

23 
7 

35 
14 

44 

17 

52 
21 

50 
24 

64 

25 

71 
34 

68 
43 

60 

43 

59 
32 

42.1 
21.* 

HOGGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

51 
34 

51 
26 

40 

27 

53 
15 

70 
27 

75 
4  d 

51 
28 

47 

26 

50 
29 

50 
29 

50 
28 

45 
22 

54 
18 

51 
31 

40 

35 
18 

42 
15 

49 

54 

61 

64 

68 

75 

78 

77 

7S 

76 
44 

37.1 

HOMER VILLE 

MAX 
MIN 

IRWINTON 

MAX 
MIN 

JASPER 

MAX 
MIN 

51 

30 

32 
17 

28 
16 

30 
17 

42 

19 

52 

3  / 

54 

42 

56 

19 

33 
11 

29 

12 

36 
12 

41 

17 

38 
12 

30 
19 

45 

19 

37 
—  2 

19 

-  5 

17 

2 

2S 

3 

»5 

g 

90 

21 

61 
24 

es 

29 

69 

33 

70 

32 

69 

45 

6S 
45 

65 
36 

45.1 

20  tt 

JESUP   8  S 

MAX 
MIN 

66 
48 

50 
30 

42 
24 

54 
24 

68 

28 

68 

3  7 

70 

55 

61 

30 

52 
27 

54 

24 

52 

28 

55 
27 

54 

26 

53 
19 

OO 
27 

47 

34 

17 

39 

15 

45 

19 

50 

22 

61 

lb 

68 

23 

67 

27 

74 

46 
4b 

75 

47 

75 
60 

81 

61 

80 
43 

59.; 
31  .A 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

52 
28 

31 
21 

30 
16 

46 
14 

47 

37 

57 
4*: 

56 

31 

33 
21 

31 
15 

34 

17 

41 

15 

32 
18 

35 

15 

45 
lb 

40 

32 

34 

22 
-  1 

27 
-  if 

33 

42 

52 

55 

60 

69 

65 
74 

71 

63 

67 
46 

46.4 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

64 

34 

36 
21 

35 
22 

51 
16 

65 
37 

64 

51 

56 

35 

41 

21 

39 
20 

42 

19 

48 
27 

43 

21 

41 

19 

53 
17 

49 
32 

37 

28 
6 

39 
6 

41 

49 

60 

68 

67 

71 

71 

73 

70 

68 

43 

52.3 
27  .C 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

62 

37 

43 

2b 

38 
25 

53 
23 

68 
36 

67 
40 

62 
43 

49 

28 

45 

23 

50 
24 

53 

32 

53 
26 

47 

25 

53 
21 

48 

35 

39 

35 
10 

38 
12 

46 

SO 

57 

70 

67 

70 

75 

58 

76 

51 

73 
46 

99.1 

30.5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

66 
30 

55 
29 

46 

20 

39 
22 

47 

22 

66 

32 

68 
47 

58 
29 

50 
27 

45 

27 

51 
27 

56 

25 

45 
24 

45 
19 

54 

20 

45 

39 
15 

33 
11 

40 

43 

SI 

57 

67 

70 

69 

41 

74 

58 

79 
43 

54.1 
27.4 

LUMPKIN   2  NE 

MAX 
MIN 

65 
38 

45 

30 

48 
26 

37 
19 

sf 

22 

68 

35 

73 
43 

54 
24 

47 

23 

48 

25 

48 

25 

51 
20 

43 
21 

40 
11 

29 
0 

37 

44 

52 

61 

66 

63 

35 

63 
47 

68 
48 

74 
S6 

72 
41 

53. S 
26.^ 

MACON   MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
31 

42 

27 

37 
26 

52 
21 

72 
37 

60 

53 

57 
34 

46 

27 

42 
24 

50 
24 

53 
34 

48 

25 

44 

24 

52 
21 

43 

32 

35 

31 

10 

38 

12 

45 

53 

60 

69 

66 

68 

71 

75 
57 

7S 

72 
49 

94.3 
30.9 

MARSHA LLVILLE 

MAX 
MIN 

66 
40 

45 
26 

39 
25 

50 
20 

68 
36 

71 

50 

50 
25 

45 

23 

47 
24 

52 
J4 

50 
25 

44 

23 

5u 
20 

48 

35 

42 

34 
10 

39 
10 

45 

S2 

58 

65 

66 

6S 

70 

74 

76 

71 
46 

54.9 
30.3 

METTER 

MAX 
MIN 

65 
44 

45 

27 

40 

26 

52 
24 

68 
36 

70 
49 

67 
49 

51 

29 

48 

26 

49 
26 

49 

31 

52 
26 

49 

26 

53 
23 

53 
24 

42 

36 

13 

37 
13 

45 

48 

58 

66 

67 

73 

76 

7S 

80 

74 

48 

56.7 
32.4 

MltivlLLE  tXP  STA 

MAX 
MIN 

63 
40 

43 

20 

39 
2  1 

51 

23 

65 
St, 

09 

65 

40 

48 

22 

49 

19 

48 

20 

51 
30 

50 
21 

48 
19 

53 

22 

51 

32 

40 

33 
9 

36 
11 

44 

49 

51 
23 

67 

67 

69 

74 

72 

75 

71 
50 

55  aO 

MILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

65 
31 

47 

25 

41 

23 

36 
21 

51 
21 

68 

20 

58 
50 

56 
26 

46 

22 

41 

22 

48 
22 

53 
25 

48 

24 

43 

20 

53 
20 

40 

19 

3S 

9 

28 

9 

36 
11 

44 

16 

51 
18 

58 
19 

69 
23 

66 

24 

71 
39 

75 
39 

71 
51 

It 

52.6 
25.2 

MIU.EN 

MAX 

MIN 

62 
40 

47 

26 

46 

25 

55 
22 

69 
30 

74 
49 

65 
49 

54 

29 

24 

53 
24 

51 

31 

56 
24 

48 
26 

55 
21 

54 

32 

40 

22 

39 
11 

40 
12 

4S 

17 

S3 

19 

61 
22 

69 

26 

70 

26 

74 
43 

77 
45 

75 

58 

80 

53 

74 

50 

S8.5 
30  a6 

MONTICELLU   2  NW 

MAX 
MIN 

58 
34 

40 

20 

36 

17 

50 
17 

68 
31 

60 
50 

55 

37 

43 
21 

38 

16, 

46 

17 

50 
24 

46 

20 

41 
19 

52 
10 

47 
28 

39 
12 

27 
3 

33 
5 

41 
11 

S2 
11 

58 

7 

67 
16 

67 
12 

71 
37 

72 
28 

66 

48 

72 
46 

70 
35 

32.3 
22.6 

See  reference  ootea  folloeing  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

-  - 



1 

2 

3 

4 

5 

g 

3 

in 

11 

14 

16 

17 

18 

1Q 

21 

1 

23  1 
i 

25 

26  j 

27 

< 

HOTGAN 

MAX 

69 

48 

45 

51 

66 

73 

67 

49 

48 

49 

90 

44 

44 

92 

91 

43 

36 

19 

46 

53 

61 

69 

67 

71 

71 

79 

71 

73 

96 

•  9 

MIN 

<ti 

28 

26 

20 

27 

31 

40 

27 

26 

27 

12 

21 

21 

21 

11 

22 

16 

14 

19 

23 

21 

27 

32 

47 

44 

57 

59 

48 

30 

•  3 

I40ULTRIE  2  ESE 

MAX 

61 

90 

46 

91 

69 

70 

64 

90 

48 

50 

40 

90 

44 

53 

94 

42 

38 

39 

46 

SO 

60 

65 

69 

74 

70 

76 

76 

74 

56 

•  7 

MIN 

«2 

29 

28 

24 

32 

46 

42 

29 

28 

30 

33 

29 

23 

24 

39 

25 

17 

16 

21 

it, 

26 

34 

36 

46 

53 

59 

61 

55 

34 

•  0 

NAMUNT* 

MAX 

64 

91 

44 

95 

68 

69 

72 

99 

47 

55 

47 

55 

62 

36 

41 

47 

51 

74 

74 

74 

80 

75 

58 

•9 

MIN 

46 

30 

29 

25 

29 

35 

51 

29 

35 

29 

26 

21 

28 

18 

17 

20 

2^ 

21 

46 

49 

60 

62 

47 

33 

»7 

NASHVILLE 

MAX 

69 

52 

48 

92 

69 

72 

67 

52 

90 

93 

54 

52 

49 

94 

99 

44 

34 

38 

47 

91 

62 

64 

73 

74 

71 

76 

78 

74 

98 

•1 

MIN 

42 

28 

26 

22 

32 

45 

42 

31 

28 

32 

31 

32 

22 

21 

35 

25 

17 

15 

20 

24 

22 

24 

32 

42 

32 

53 

61 

44 

32 

«2 

NEHINOTON  2  SSH 

MAX 

63 

46 

39 

93 

68 

72 

t>6 

53 

47 

51 

49 

56 

50 

95 

58 

41 

34 

38 

44 

49 

59 

67 

68 

76 

78 

75 

81 

75 

97 

t5 

MIN 

42 

27 

26 

23 

28 

4b 

52 

30 

26 

25 

31 

25 

27 

20 

29 

24 

13 

15 

18 

22 

20 

25 

26 

43 

45 

67 

54 

61 

31 

«1 

NENNAN 

MAX 

61 

37 

34 

49 

64 

61 

94 

39 

38 

35 

46 

40 

39 

50 

45 

34 

24 

32 

32 

47 

60 

65 

69 

72 

71 

71 

69 

68 

90 

•  2 

MIN 

32 

22 

20 

18 

38 

52 

33 

21 

18 

18 

27 

21 

17 

19 

32 

13 

4 

7 

Itf 

19 

24 

29 

28 

41 

43 

54 

64 

40 

27 

PLAINS  SH  GA  EXP 

STA 

MAX 

63 

45 

38 

92 

67 

71 

57 

47 

44 

49 

91 

50 

44 

53 

48 

40 

32 

38 

44 

93 

62 

66 

68 

69 

72 

72 

71 

68 

54 

.7 

MIN 

38 

25 

27 

19 

30 

48 

38 

26 

23 

25 

31 

25 

22 

20 

35 

19 

11 

11 

16 

21 

23 

32 

33 

49 

47 

67 

63 

44 

30 

OUITHAN 

MAX 

MIN 

4« 

26 

29 

20 

26 

41 

54 

29 

28 

29 

39 

29 

22 

19 

38 

31 

20 

17 

21 

23 

23 

28 

32 

47 

47 

59 

60 

43 

32 

•  9 

ROME 

MAX 

63 

33 

34 

48 

62 

60 

98 

40 

35 

40 

44 

43 

39 

48 

45 

32 

21 

29 

36 

44 

55 

65 

69 

71 

72 

74 

69 

67 

49 

•  8 

MIN 

30 

23 

19 

19 

39 

53 

33 

23 

17 

20 

20 

20 

18 

20 

32 

2 

4 

10 

20 

n 

28 

25 

29 

40 

53 

49 

44 

29 

«5 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 

53 

35 

34 

48 

57 

58 

53 

36 

34 

38 

41 

34 

39 

48 

19 

23 

20 

28 

35 

43 

94 

59 

64 

70 

67 

72 

66 

67 

47 

•0 

MIN 

28 

23 

19 

14 

37 

53 

27 

23 

17 

16 

21 

20 

14 

17 

23 

1 

-  1 

5 

19 

14 

26 

23 

26 

36 

52 

46 

36 

21 

•0 

SANDERSVILJ.E 

MAX 

60 

43 

37 

92 

67 

66 

61 

54 

43 

50 

53 

51 

48 

52 

42 

36 

39 

44 

51 

59 

68 

67 

69 

72 

72 

74 

72 

94 

•8 

MIN 

36 

26 

25 

22 

36 

49 

41 

28 

20 

24 

35 

26 

24 

20 

29 

21 

14 

19 

17 

20 

24 

36 

27 

45 

45 

47 

52 

49 

30 

•6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

61 

90 

48 

99 

64 

62 

70 

60 

93 

55 

43 

58 

51 

48 

63 

48 

39 

42 

47 

52 

52 

68 

68 

64 

70 

71 

77 

73 

97 

•  6 

MIN 

49 

31 

29 

25 

37 

41 

52 

31 

29 

30 

34 

31 

28 

25 

40 

28 

17 

16 

20 

26 

28 

30 

35 

44 

49 

53 

61 

47 

34 

•  1 

SAVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MAX 

36 

90 

42 

59 

66 

70 

63 

54 

50 

53 

48 

49 

40 

55 

61 

39 

39 

46 

50 

57 

68 

64 

75 

75 

75 

81 

76 

56 

•9 

MIN 

36 

27 

26 

23 

26 

41 

49 

29 

24 

24 

31 

25 

26 

19 

24 

25 

14 

13 

18 

20 

17 

26 

28 

41 

48 

53 

55 

49 

29 

•  9 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

63 

47 

41 

53 

67 

69 

63 

53 

48 

50 

44 

95 

43 

51 

60 

41 

33 

43 

49 

98 

67 

60 

71 

79 

74 

81 

79 

96 

•  2 

MIN 

34 

28 

27 

23 

32 

45 

41 

30 

26 

25 

32 

28 

28 

21 

34 

25 

15 

14 

19 

22 

23 

29 

34 

45 

53 

58 

58 

50 

32 

■  1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

34 

48 

48 

53 

57 

68 

70 

61 

54 

50 

49 

52 

50 

45 

62 

51 

43 

50 

50 

66 

67 

64 

69 

65 

72 

74 

95 

•9 

MIN 

48 

30 

26 

21 

35 

45 

50 

33 

30 

35 

35 

33 

30 

26 

41 

27 

15 

13 

21 

26 

32 

34 

39 

43 

50 

51 

51 

52 

34 

•  7 

SURRENCT 

MAX 

66 

95 

43 

93 

66 

69 

65 

55 

90 

52 

47 

93 

49 

59 

58 

50 

44 

50 

68 

70 

72 

73 

76 

81 

77 

98 

•  1 

MIN 

42 

29 

27 

29 

32 

47 

51 

30 

28 

27 

32 

26 

25 

21 

33 

26 

16 

15 

19 

24 

22 

29 

48 

47 

59 

60 

47 

32 

«9 

SDAINSBORO 

MAX 

62 

43 

38 

93 

68 

73 

68 

51 

50 

50 

49 

92 

47 

53 

51 

41 

37 

46 

49 

59 

79 

72 

79 

73 

94 

•  8 

MIN 

44 

28 

26 

24 

37 

48 

51 

29 

26 

32 

31 

27 

25 

23 

35 

12 

12 

18 

23 

27 

30 

51 

56 

49 

31 

•8 

TALflOTTON 

MAX 

63 

51 

37 

91 

64 

67 

54 

42 

41 

41 

47 

47 

47 

45 

48 

48 

41 

90 

57 

63 

63 

63 

66 

68 

68 

68 

92 

•4 

MIN 

34 

23 

24 

20 

34 

54 

37 

23 

21 

21 

31 

24 

21 

18 

28 

18 

8 

10 

16 

21 

20 

32 

30 

48 

42 

57 

55 

54 

29 

•  4 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

69 

45 

43 

52 

61 

62 

55 

39 

37 

40 

43 

36 

39 

91 

48 

38 

26 

29 

36 

44 

60 

60 

68 

72 

69 

71 

72 

66 

51 

•  1 

MIN 

27 

19 

15 

12 

35 

51 

30 

18 

16 

16 

22 

15 

13 

15 

30 

10 

0 

-  3 

10 

13 

11 

22 

28 

38 

39 

52 

52 

43 

23 

•2 

THOHASTON  2  S 

MAX 

63 

45 

33 

50 

67 

64 

99 

45 

45 

47 

53 

48 

44 

54 

51 

40 

29 

36 

42 

54 

61 

69 

68 

64 

72 

72 

71 

69 

94 

•  0 

MIN 

34 

29 

24 

20 

37 

51 

36 

24 

22 

21 

31 

24 

21 

15 

34 

16 

7 

7 

15 

21 

20 

24 

24 

47 

39 

57 

57 

39 

28 

•  4 

THOMASVILLE 

MAX 

67 

52 

46 

54 

67 

70 

64 

52 

48 

53 

53 

51 

44 

56 

55 

44 

48 

53 

63 

69 

69 

76 

68 

76 

78 

76 

98 

•  1 

MIN 

38 

28 

27 

19 

28 

44 

44 

28 

27 

29 

34 

28 

21 

21 

37 

25 

21 

11 

21 

24 

21 

25 

32 

46 

51 

58 

61 

46 

32 

•0 

THOHASVILLE  MB  C 

TY 

MAX 

63 

51 

40 

53 

68 

69 

63 

92 

49 

53 

51 

50 

43 

56 

95 

40 

47 

52 

64 

66 

70 

79 

67 

75 

77 

75 

97 

•  1 

MIN 

38 

30 

28 

23 

34 

47 

37 

29 

26 

31 

35 

29 

22 

27 

36 

26 

19 

17 

22 

25 

31 

38 

44 

52 

55 

99 

57 

49 

14 

•  6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

66 

90 

49 

38 

51 

62 

69 

57 

49 

44 

49 

50 

♦9 

43 

93 

52 

39 

46 

49 

60 

65 

69 

72 

72 

75 

76 

94 

•  5 

MIN 

35 

28 

27 

22 

26 

37 

47 

28 

27 

28 

29 

26 

22 

2* 

27 

24 

15 

14 

18 

21 

21 

26 

32 

37 

48 

55 

59 

48 

30 

tl 

TOCCOA 

MAX 

50 

35 

33 

50 

50 

55 

57 

43 

41 

49 

51 

90 

41 

47 

41 

36 

41 

51 

55 

59 

69 

71 

70 

69 

64 

66 

90 

•  2 

MIN 

30 

20 

19 

20 

35 

45 

43 

25 

16 

21 

30 

24 

22 

20 

30 

13 

^1 

^6 

12 

22 

23 

38 

29 

39 

46 

50 

41 

42 

27 

•  2 

VAUWSTA  «  NU 

MAX 

99 

51 

44 

53 

69 

69 

67 

99 

49 

55 

54 

54 

44 

56 

97 

46 

47 

91 

61 

68 

71 

79 

71 

75 

78 

79 

98 

•  4 

MIN 

44 

30 

26 

18 

26 

43 

55 

29 

29 

29 

36 

31 

23 

20 

36 

27 

2* 

16 

21 

25 

20 

25 

32 

48 

52 

60 

61 

49 

13 

•  2 

MARRENTON 

MAX 

57 

42 

36 

96 

61 

62 

60 

45 

40 

48 

52 

90 

45 

92 

45 

35 

41 

90 

52 

66 

67 

70 

74 

68 

73 

77 

91 

•2 

MIN 

37 

24 

23 

22 

37 

45 

42 

27 

21 

21 

32 

25 

25 

20 

32 

18 

8 

10 

16 

18 

21 

29 

27 

41 

44 

53 

47 

46 

29 

•  0 

MASHINGTON 

MAX 

63 

48 

34 

36 

49 

69 

56 

96 

49 

38 

48 

92 

49 

41 

52 

45 

14 

43 

57 

51 

64 

67 

71 

73 

69 

72 

91 

tO 

MIN 

35 

22 

24 

21 

21 

36 

90 

28 

21 

22 

22 

26 

24 

22 

22 

15 

7 

16 

16 

20 

21 

26 

27 

39 

44 

44 

44 

26 

•  9 

HATCROSS 

MAX 

64 

92 

42 

54 

68 

68 

71 

93 

46 

99 

48 

99 

48 

96 

61 

45 

39 

40 

47 

92 

62 

68 

73 

79 

75 

78 

80 

79 

98 

•  8 

MIN 

45 

28 

24 

23 

31 

42 

47 

29 

28 

29 

34 

29 

25 

22 

38 

26 

18 

16 

21 

24 

22 

27 

31 

44 

54 

60 

59 

49 

11 

•0 

MAYNeSSOaO  2  NE 

MAX 

64 

46 

36 

50 

64 

69 

62 

48 

44 

47 

51 

92 

48 

50 

48 

36 

32 

36 

42 

49 

55 

67 

69 

69 

74 

72 

75 

71 

56 

•2 

MIN 

32 

21 

24 

22 

34 

41 

48 

29 

23 

24 

31 

29 

25 

22 

26 

20 

10 

11 

16 

20 

23 

30 

39 

44 

47 

51 

51 

44 

29 

•a 

■EST  POINT 

MAX 

69 

40 

37 

93 

6« 

64 

96 

91 

43 

41 

51 

48 

49 

92 

48 

37 

29 

17 

41 

92 

62 

70 

68 

6« 

69 

69 

Tl 

70 

91 

•  8 

MIN 

37 

24 

24 

16 

32 

51 

38 

23 

22 

21 

29 

23 

20 

16 

32 

16 

8 

« 

14 

18 

17 

26 

29 

40 

43 

55 

56 

4« 

28 

•a 

HINDER  1  SSE 

MAX 

56 

39 

34 

46 

60 

61 

94 

42 

18 

41 

47 

45 

38 

47 

47 

35 

26 

29 

1« 

91 

99 

60 

67 

70 

70 

68 

69 

67 

49 

•a 

MIN 

33 

20 

18 

19 

35 

50 

39 

23 

17 

IB 

29 

21 

21 

15 

30 

12 

1 

5 

11 

20 

19 

28 

24 

34 

43 

91 

44 

40 

29 

.7 

Umm  r«f«r«Mc*  M>t*a  followlx  Station  ladaa. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
FEBRUARY  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ^  » 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.07 

.  04 

.04 

.02 

.03 

.06 

.19 

.13 

.11 

.07 

.15 

.15 

.11 

- 

.02 

.03 

.08 

.11 

.11 

.08 

.06 

.11 

.09 

.12 

.09 

_ 

B2.42 

WIND 

286 

232 

90 

147 

43 

69 

112 

298 

144 

79 

82 

93 

152 

77 

199 

190 

100 

190 

185 

100 

52 

58 

SO 

44 

21 

52 

117 

179 

3441 

EXPERIUENT 

EVAP 

.06 

.09 

.13 

.08 

_ 

WIND 

260 

220 

185 

155 

185 

70 

95 

185 

185 

80 

80 

102 

158 

60 

70 

180 

168 

162 

190 

140 

55 

63 

72 

28 

50 

65 

174 

133 

3570 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.07 

.10 

.05 

.11 

.05 

.06 

.11 

.08 

.08 

.07 

.07 

.08 

.11 

.11 

.01 

.  11 

.09 

.09 

.08 

.08 

.07 

.09 

.  10 

.05 

.  07 

.  07 

WIND 

86 

69 

62 

40 

15 

37 

44 

77 

37 

30 

21 

24 

37 

32 

25 

99 

68 

44 

43 

46 

20 

11 

14 

7 

10 

5 

31 

44 

1078 

VAX 

54 

58 

44 

49 

67 

73 

59 

57 

51 

51 

58 

48 

50 

45 

43 

49 

57 

65 

63 

64 

75 

70 

80 

80 

78 

59.4 

HIN 

40 

35 

35 

34 

35 

53 

43 

35 

34 

34 

44 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

43 

55 

59 

62 

60 

51 

39.9 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.24 

* 

• 

.25 

.19 

WIND 

96 

133 

94 

68 

8 

17 

40 

102 

69 

36 

21 

69 

58 

45 

43 

92 

108 

51 

76 

62 

50 

4 

32 

32 

3 

1 

89 

77 

1576 

TIFTOK  EXP  STATION 

EVAP 

.08 

.13 

.25 

.10 

.08 

.09 

.09 

.09 

.06 

.05 

.15 

.07 

.05 

.47 

.09 

.15 

.04 

.06 

.08 

.05 

.26 

B3.08 

WIND 

121 

114 

82 

78 

29 

59 

64 

100 

53 

53 

26 

14 

58 

45 

32 

112 

96 

78 

78 

65 

28 

15 

27 

7 

28 

29 

62 

86 

1637 

REPERKHCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  cllaate  of  Georgia  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lutologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

FlgureB  and  letters  folloviag  the  station  name,  such  as  12  3SW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  la  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  aad  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  lo  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  la  this  issue, 
DlTlslons,  as  used  la  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  aaps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  tinlts  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  'F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wlod  movement  In  nlles.     Hontbly  degree  day  totals  are 
the  SUBS  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Uax  and  Uln  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   3.  Weather  Btireau")   are  based  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconslBtencles  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  la  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  showr   observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.s. ,  E.S.T. 

No  record  Id  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  bo  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wlod"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AB  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  fcr  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

S  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  acciu-ate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Sourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T. 

VAB  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   B,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  Iq  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  fotind  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  (jovernment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  92.50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


-  26  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
rSBRUARY  1958 


Day  of  month 


ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHAHSTTA  1  NH 
AMERICUS  4  EXE 
APPLING 


SNOWrALL 
SN  ON  GND 


SNOtFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


3.1 
3 


ASHBDRN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


3.2 
1 


AIXiDSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDCE 
BLACKBEARD  ISLAND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.3 
1 

2.5 
3.0 


BLAIRSVILLE  EXP  STA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


BLAEELT 

BLUE  RIDGE 
BROOKLET  1  W 


SNOWFALL 
8H  OR  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


BRUNSWICK 


BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.5 
2 


BUENA  TISTA  1  SW 

CAIRO  2  NNW 

CALBOtm  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STKWART 

CARLTON  BRIDGE 

CAKBCtXTON 

CABTIRSTILUI 

CSDARTOWN 

CLATTOH  1  N 

COLQUITT 

C(H.DMBDS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  NS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OX  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  CW  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OH  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  W  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
1.0 


2.0 
T 


3.5 
2 


4.0 
4 


CORNELIA 

COTINGTOX 

COTHBERT 

DABLOHEGA 

DAUJkS 

DALTOB 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OR  GND 


SNOWFALL 
8N  ai  GND 


SNOWFALL 
SN  OR  GRD 


SNOWFALL 
SR  OR  GRD 


SROWFALL 
SN  OR  <»D 


S      4      4      3      3      3  1 


S««  r«fet«ooe  notM  (oUovring  Station  Indax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
FEBRUARY  1958 


Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


DUBLIN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


EASTMAN  1  W 
EXPERIUENT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GREENSBORO 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HELEN 

JASPER 

JESUP  8  S 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


3.0 
3 


4.0 
4 


4.0 
4 


LDUBER  CITT 
MACON  WB  AIRPORT 
BETTER 

VIDVILLE  EXP  STA 
HILLEN 

MONTICELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 

NAHUNTA 

HASHTILLE 

NEWINGTOX 

NEWMAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

QUITMAN 

SOME 

BOIIE  WB  AIRPORT 
SANDERSVILLS 
SAPELO  ISLAND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SK  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  WD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OH  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.5 

2 

1.8 


2.0 
2 


T 
2.5 


3.0 
3 


3.7 
2 


See  reft 


ference  notes  following  Station 
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CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
FEBRUARY  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SURRENCY 

SWAINS BORO 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNTI 

TBOHASTILLE 

THOMASVILLE  WB  CITY 

TIFTON  EXP  STATION 

TOCCOA 

YALDOSTA  4  NW 
WARRENTON 
WASHINGTON 
IATCR08S 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GXD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
8N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1.0 

2.0 
T 

2.0 
2 

1.1 
2.0 

2.0 
2 

2.S 

3.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 

Time 

Day  of  month 

« 

r 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EXPERIMENT 

4  INCHES  (1) 

10AM 
4PH 

40 
46 

35 
36 

33 
38 

32 
37 

36 
40 

42 
45 

44 

37 

35 
37 

33 
35 

33 
39 

34 
40 

33 
40 

33 
42 

33 
43 

36 
35 

33 
34 

31 
31 

29 
30 

27 
30 

29 
30 

27 
30 

32 
36 

40 

42 

SO 

51 
54 

45 
45 

46 

55 

46 
47 

36.1 
39.3 

4  INCHEb  (2) 

10AM 
4PM 

41 
46 

37 
37 

35 
37 

33 
35 

3S 
39 

42 
43 

45 
40 

38 
39 

37 
38 

38 
39 

36 
39 

36 
40 

37 
43 

35 
43 

37 
36 

35 
36 

34 

33 

32 
33 

32 
32 

32 
32 

32 
33 

33 
39 

41 

42 

50 

52 
54 

46 
45 

47 

54 

45 

50 

38.0 
40.2 

4  INCHES  (3) 

10AM 
4PM 

43 
44 

42 
41 

40 
40 

39 
38 

38 
39 

42 
43 

44 
42 

40 
39 

37 
37 

36 
38 

36 
39 

37 
38 

36 
38 

36 
40 

40 

39 

37 
37 

35 
34 

33 
33 

33 
33 

32 
33 

32 
33 

34 
36 

37 

40 
43 

46 
46 

45 
45 

44 
46 

45 
47 

38.5 
39.3 

TIFTON  EXP  STATIOH 

3  INCHES 

MAX 
HIN 

53 
42 

49 
34 

46 

32 

43 
31 

45 

31 

SS 
33 

58 
44 

54 
34 

47 
33 

45 
33 

47 

33 

48 

34 

47 
34 

44 

32 

48 

32 

43 

33 

40 

31 

37 
28 

34 
28 

38 

29 

43 

30 

49 

30 

52 
33 

56 
38 

60 
46 

62 

50 

67 

56 

66 
49 

49.1 

35.5 

S  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
49 

54 
49 

51 
47 

51 
46 

50 
45 

53 
52 

55 
51 

56 
50 

53 
48 

51 
49 

52 
48 

S2 
49 

51 
46 

51 
45 

49 
46 

49 
44 

47 
43 

46 
43 

47 
43 

49 
45 

51 
41 

52 
45 

53 
52 

56 
54 

59 
58 

62 
60 

63 
57 

52.5 
48.3 

Experlaent  -  Soil  Type:  Cecil  Sandy  Lou. 

(1)  Corn  area  planted  to  oats  10/10/57. 

(2)  Alfalfa. 

(3)  Sod. 


Tlfton  Exp  Station  -  Soil  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perenlal  grass  sod. 


S*o  r«f«ranc«  aot**  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
FEBRUARY  1958 


•  Flat  Top 

csvorth  1  1  StBDl' 

I  o. 

NOODt' 


Cor~»*«  Sxp  3t»,  H.  C. 
Kottely  Dan       Young  aarr_6" 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


Clenson  College,  S.  C. 
Oakvay,   S.  C. 


iVSTnt-V   Clermont  3fS»         Ciu-oeBviUe  4  H 

•  ^  -  )        V       (    *  ' 

t    -o-o.i»j8viiu  V 


CurrVlUe  2 
Rome  WB  AP  ffi 

.       I  'Cf' %  Adalrsvlll 

«o.e-0-  V|  IfjJ^^ki.    B«  11  Ground 

9c.nton,       Oc-jmlng  1  N  „„,,uie 

-T"  ■      '°"    ^     .'^     /  "^o-" 

^.rters.UleQ  ^  ^Alphiretta  1  m-l  } 
vllle7~,ood.to^k  '^'■O"  ""h"^     I     V_  I 

r^iTii;^  Vtt-.^- 


7STH  MERIDIAN  TIHE  ZONE 


V 


Sarfvell  6 

-  .o 

\  Hart 
- — xBovnan 


V 


'  Lime  Drancti  | 
I  Bmbr 


WorcrosB 


■lb  ^  rr^^ 

I  Bmbrs,^^^!        Atlanta  Bolton  X 


Winder  1  SSB~>^  ^  AtbePB  ITB  AP-  C"lton  Bridge  \ 
'M»Ll>--'~^         ^-'iO*  Athens  Col  of  Agrl  \ 


Calhoun  Palls,  S.  C. 


I  Oouglaavllle  ^Atlanta  WB  AP  *' 

High  Tower,  Al 


o 

•prank 11 

Rock  Hills,  Ala. 

I       La  Grange  Greei 


WEST  {     '  iH 

eenvllle  2  W    Q  '  ' 


.  T,  I  .    I        loodbury,  „     *  1— # 

•  lest  Point    '  I  The  Bock 

t"t"^-V-^^  J- 

V   n  ^  .  Thonaston  2  Sj 

I   Hamilton  4  W      i  -  _  0 

\    I  •  )CENTRAI>^./ 


\ 


\     Washington     V  ^'""^^^ 


-A' 


r' 


TCENTRAU 


/  Augusta 


I                     ^            19          V       ^--^-^^A-ejiS^'  "B  Airport 
Sontlcello  2  KW  Sparta  2  (om  q  v„  '^^X 

■f   i  .  -    y  «  Gibson        I  ^4 


y  Hllledgevllle 


-o 

Banberg,  S.  C. 


I  »RPC.  rhattanooga.  Tenn . 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
FEBRUARY  1958 


Aiidr«n  1  i.  ».  c.SO" 


I     Kajlbln(toa<   Tuim«l  aill  • 


'    °  ,'1 

33"  /  p 


AdAlrvTtllA 


Ixp  St»,  M.  C. 
r        A_    Highland*  2 


GEORGIA 


STATUTE  yiLES 


-36 


7STH  MZRIDIAH  TIME  ZO«E 


-<j>-Cl«Mon  College,  S.  C. 
OakVftr,  8.  C, 


\  AndereoD  CAA  AP,  8.  C. 
Bartvell  6  E 


I        (    <»    ;    -o-  o  o 

■vL  /  Comorie 

itt«  1  llw.i,  ^ 

"<>!•<'•    T    \   1  \^ 


tl&der  1  ssf~\ 


■  Athene  »B  Ip -  C»rltOD  Bridge 


I  llMbry  I        Atl.»t«  Bolton     N  (.       e  d  '  ^% 


TalUpoosft  3  JOIW 


\ 


r Atlanta  WB  AP  / 


Rock  ■llle,  A^^^^^ 

La  Grange  Greei 


V.  o  ■ 

Joneaboro 

;  .-^ 


Revo an  ^ 


T    H.L.llton  4  .  Tl.o.^to=  2  81 

•    I  •  ^CENTRAl>-./ 


lOoat  Rock  'i        -O-  / 

lO-J — ^  |Talbotton/ 


-A  I  jVX 

j.oijoo  ICENTiAU 


lufaula.  All 


Luapkln  3  n 


-o- 

AlkQQ,    S.  C, 

Blackvlllo  3  w,  S.  C.I 

\/       @o  ^ 

-/■  Augueta  WB  Airport 

"  .1  ^42°  -O- 


isouth)/est  '\ 

'  -o-  'i  o  y 

■■»•    ^   i 


ublln  3  BtlllBore 

t  Vernon  3  »KW  .  '  ^- 

X7!^n»0-       \    _   V?  A  All.,  3  E  ' 

— '\.  \    co-S;..|  SOUTH  \/'  -^i^^r 


@ 


I  / 

Hevtoa  Ixp  8ta  Moaar  Pdi^' 


1  1- 


l- 


1-^  ' 

I  Bazlehujat 

e  '     -o-    ;     !  -o-  I  v 

—  L  (  ~^-~J   

<  CENTRAL  r 

'  /  ^ 

^        -<p-       pj  I>ouglai 

TlftOB  Exp  Station  ^  , 

■paha  8xp  ] 


-Q_  /  ^  HaahTllle  \ 
trie  3  SSI          O     '  .  / 


Woodruff  Du,  Fli 
ChattahooebM 


j..Tr-^—  U  L_  X     i         ^v*  ^^'••-.'''f 

«.  Pi.«.bt.  n..  I  —J   1     °X  /  \ 

STATION   LEaEND  loo.lo.Uo  2  »,  fl..  ■  ^—f3^.^l  y 

o-  /ft 


Valdoata  4  ; 


O  •    O    Prwcipifethn  only 

(b  Precipitation,  tfonge 

■O-         -O-   Prwcipifofion  and  Ttmpervtvfr 
-<J>-  Pr9Clpftetien,  Temptraturt  and  Erepontlon 

Typt  of  gOQ9       O    Hon -recording, 
#  Recording,       9    Bettt  typt$ 

Double  cirdt  combinolfem  Indieatt  ftm  erellob/Hty  of 
morr  dttoUtd  mtttontogtcel  dote 


.central! 

/        -o-  >. 


-o- 

Jup«r  3  SE,  Fl» 


tU-TlBfd  UPC.  ChiHinooKi 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  31  - 


STATION  INDEX 


oTATiON 

INDEX  NO. 

I  DRAINAGE  I  | 

P 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UoobnVt>n 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAI  1 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

32  00 

83  18 

240 

C 

GEORGE  M.  DOWDY 

AOAIRSVlLLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

8A 

HUGH  S.  MARTIN 

00S3 

COOK 

31  08 

63  25 

240 

eA 

BROOKS  ALDtRHAN 

AlLEV  3  E 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  31 

308 

5P 

5P 

MNTGMRY  FRSTHV  UNIT 

ALAPAMA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

31  21 

83  13 

293 

7A 

ROY  El  HOLLAND 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

84  10 

210 

7P 

7A 

FRANK  S.  ORTON 

ALLATOONA  OAH  2 

BARTOW 

8A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

31  32 

MID 

CIVIL  AERO*  ADM* 

ALPHARETTA  1  NH 

FULTON 

34  05 

6P 

ELI   E.  GRIMES 

AMERICUS  *  ENE 

02&3 

SUMTER 

32  06 

476 

AP 

7A 

Blanche  &■  rhvne 

AMER1CU&  exp  STA  NRSY 

0238 

SUMTER 

6 

84  16 

*50 

c 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

ANTIOCM 

0296 

UNION 

7 

34  55 

84  01 

1970 

7A 

TVA-750 

APPL I NG 

COLUMBIA 

82  10 

240 

6P 

6P 

MRS  ANNIE  CRAWFORD 

ASH8URN 

TURNER 

16 

31  42 

83  39 

430 

6P 

CITY  UF  ASHBURN 

ATHENE 

0430 

CLARKE 

IB 

33  58 

63  23 

TOO 

PRUF*   L>  S*  SELL 

ATHENS  COL  OF  A<tRI 

CLARKE 

33  55 

COLLEGE  EXP  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83.  19 

798 

MID 

eA 

HJ 

U>  S*  WEATHER  BUREAU 

ATKINSON   1  N 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

7A 

MRS*  CATHLAtEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

3 

33  49 

84  28 

785 

7A 

HENRY  T.  8ARNETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

84  25 

977 

MID 

MlO 

UiS*  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

RICHMOND 

33  22 

ui  56 

U.S.    HEATHER  BUREAU 

AUGUSTA 

O&OO 

R 1 CHMONO 

14 

33  28 

130 

6P 

6P 

NEWSPAPER   PKTG  COHP 

0561 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

120 

5P 

8A 

C  H 

SIDNEY  R*  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

9 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GRUGAN 

BEAVEROALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  5  5 

84  51 

724 

MRS.    H.    E.  MARMACK 

BELLVlLLE 

EVANS 

32  09 

HENRY  C*  HEARN 

BLACKSEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

^2 

31  29 

81  13 

*io 

7A 

7A 

U.S*FISH  *  WLDF  SVC 

BLAIRSVILLC  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

1938 

8A 

BA 

GEORGIA  MTN  EiP  STA 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

BLUE  RIOGE 

1024 

FANNIN 

7 

34  52 

84  19 

1760 

6P 

6P 

P.  B*  CARRUTH 

BLOE  RIOGE  RESVR  0AM 

FANNlN 

34  53 

TVA-llO 

BOHMAN 

1132 

ELbERT 

14 

34  12 

83  02 

^780 

8A 

MRS.    GWENDOLYN  BROWN 

BRASSTOHN  BALO 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4780 

TVA-147 

BROOKLET  1  H 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

H.  C.  CKOMLEY 

BRUNSWICK. 

1340 

GLYNN 

2 

31  08 

81  30 

14 

5P 

BENJAMIN   Ea  JAHES 

BRUNSWICK  CAA  AP 

31  09 

CIVIL  AERO*  AOM. 

BUENA  VISTA  1  Sw 

1372 

MARION 

I 

84  32 

670 

5P 

"sp 

C  H 

GA.  FORESTRY  COMM 

BURTON  OAH 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

C 

GUT  W.  RUCKER 

BUTLER 

1423 

TAYLOR 

32  33 

84  14 

625 

7A 

Thomas  f*  matmEwS 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMUNO 

14 

33  22 

81  56 

lie 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN,  JH 

CAIRO   2  NNW 

GKAOY 

30  54 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL 

31  14 

5P 

JAMES  e.  SPENCE 

CAMP  STEfART 

1S44 

LieERTY 

31  52 

81  37 

02 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

7A 

c 

C.  e*  TEASLEV 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

l* 

34  04 

8A 

J.  0.  MOORE 

CARNESVILLE  <•  NE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  23 

83  12 

710 

7A 

c 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLL TON 

CARROLL 

17 

33  36 

65  05 

6P 

BA 

C  H 

CITY  OF  CARROLL TON 

CARTtiRS 

1637 

12 

34  36 

84  42 

695 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVl LLC 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CAKTERSvILL^ 

CARTEKSVILLE  3  SW 

BARTOW 

34  09 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  1.  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

c 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

6P 

8A 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTH  1  W 

1856 

12 

34  46 

84  47 

7A 

c 

WlLLlAH  L*  ELROD 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

IB 

34  55 

85  16 

789 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

CHOESTOE 

UNION 

83  54 

laoo 

TVA-570 

CLAYTON  1  N 

1982 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2150 

6P 

6P 

JARRCLL  H.  bKEWtt^ 

CLERMONT  3  SH 

1998 

3 

34  2  7 

Ui  48 

1100 

c 

JiMMV   C.  OUILLlAN 

CLEVELAND 

20Q6 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

COLOUI tt 

2153 

MILLER 

31  10 

155 

5P 

5P 

CITY  OF  COLOUITT 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

32  26 

ARTHUR  L*  SMITH 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

2166 

MUSCOi>££ 

3 

32  31 

84  56 

las 

MID 

MlO 

C  HJ 

U.S.  WtATHER  BUREAU 

COMMERCE   \  HE 

2160 

JACKSON 

10 

34  13 

83  26 

740 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

2196 

PIKE 

33  05 

84  27 

025 

7P 

C.  K.  SMITH 

COOLIOGE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

c 

C*  W*  ELLINGTONi  jr 

COOPER  GAP 

LUMPKlN 

34  38 

M.  LUTHER  GAOOIS 

CORDELE 

2266 

CRISP 

6 

31  56 

83  47 

S*5 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

CORNELIA 

22B3 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

BILLY  C.  MASSEY 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

770 

6P 

8A 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMIN6  1  N 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

BA 

MILES   M.  WULFE 

CURRVVILLE  i  H 

FLOYD 

12 

34  27 

JOSEPH  b.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

9P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAMLONEGA 

2475 

LUHPkIN 

34  32 

83  59 

1519 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

33  55 

KENNETH  HAMMOND 

OALTON 

WHITFIELD 

12 

34  46 

64  57 

720 

JOHN   S*  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

32  36 

63  15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

TtRREUL 

^6 

31  46 

84  27 

7A 

S*  W.  KENNEY 

DAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

34  25 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

TVA-633 

OOCTORTOWN   1  MSW 

WAYNE 

31  39 

R*  C*  THOMPSON 

DOLES 

2728 

WORTH 

* 

31  42 

83  53 

260 

c 

JOHN  R.  RUSS 

DONALSONVlLLE  3  W 

SEMINULE 

31  02 

ftp 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS 

2783 

CUFFEE. 

31  30 

MARY  N.  LESTER 

DOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

33  45 

LEONA   U.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREvEN 

32  35 

WARREN  W.  WYAnT 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

82  54 

6P 

7A 

JAHES  M.  DANIEL 

DUBLIN  2 

LAURENS 

32  32 

190 

CITY  Uf  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

DODGE 

32  12 

GA.  FORESTRY  COHH* 

EDISON 

CALMOUN 

31  34 

DAN  W.  HAMHACK 

CL'BCRTON 

ELBERT 

34  07 

SHELBYN  C.  GUNTER 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

84  29 

1300 

8A 

EHBRY 

3147 

PAULDING 

33  52 

84  59 

BA 

MISS  JANETTE  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

U  OF  GA.   EXP  STA 

FAIRMOUNT 

3295 

GURDON 

34  26 

64  42 

735 

DYMPLE  U.  WARhACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

c 

ST  REGIS  PAPER  CO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

34  07 

84  19 

1050 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HtLL 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

84  30 

8A 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

31  53 

81  24 

19 

4P 

4P 

C  H 

SOIL  CONS.  SERVICE 

FOLKSTDN  3  SSH 

3460 

CHARLTON 

30  48 

82  02 

20 

c 

FRANK   H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFLNOKbE  REFUGE 

FORSYTH  I  S 

3506 

MONROE 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

31  36 

85  03 

340 

5P 

7A 

MRS*  MAYME  R.  HAYES 

FORT  VALLEY  3  E 

PEACH 

32  34 

83  51 

490 

MID 

9A 

OLIVER   1*  SNAPP 

HEARD 

33  IT 

85  06 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

SAM  S.  HAR8EN 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

SANFDRD  N.  SRaDDY 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

31  56 

61  55 

175 

TP 

7P 

W.  C*  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

32  36 

85  05 

490 

7A 

GA.  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3S99 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

SA 

MRS.  LtLLIE  CHRISTIE 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

V^OOblt  V  UI 

TEMP. 

5 

SPECIAL  1 

GREENVILLE  2  H 

3015 

MERIWETHER 

* 

33  02 

84 

45 

820 

4P 

STATE  FORESTRY  SVC 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

6P 

[J 

HORACE  D*  MESTBROOKS 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

32  49 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

MRS.  RUTH  T*  GABLE 

HARTWELL 

4133 

14 

34  21 

82 

56 

785 

5P 

TA 

SAMUEL  A*  VCRnER 

HARTWELL  6  E 

4136 

HART 

14 

34  21 

82 

690 

8A 

CORPS  UF  ENGINEERS 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASR 1 

9 

32  IT 

03 

20 

245 

6P 

TA 

R*  A*  MC  LENDON 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

WOODROW  W.  BROWN 

HELEN 

4230 

WHITE 

BA 

JOHN  F*  GAEER 

4243 

UNION 

7 

8A 

TVA-131 

HIAWASSCE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83 

1990 

7A 

TVA-191 

HOGGARDS  MILL 

4308 

BAKER 

31  12 

84 

77 

132 

HID 

EMORY  UNl  FLD  STA 

HOHERVILLE 

4429 

CLINCH 

31  02 

45 

180 

5P 

CITY  OF  HDMERVILLE 

IRWINTON 

4594 

WILKINSON 

10 

32  49 

a3 

10 

9P 

5P 

GEORGE  At  HILLSHAN 

4623 

BUTTS 

9 

GA*  POWER  COMPANY 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  20 

84 

28 

1900 

7A 

7A 

C  H 

ROBERT  M.  EDGE 

JCSUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

53 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 , WAYNE 

1 

31  29 

81 

93 

100 

9P 

9P 

BRUNS  Pulp  *  PPR  CO 

JOHN TOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

84 

17 

1390 

C 

MISS  MAMIE  L  FAUSETT 

4700 

CLAYTON 

33  31 

OA 

E.  J*  SWINT<  SR. 

JULIETTE 

4728 

MONROE 

375 

TA 

TOM  SMITH 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

la 

34  47 

85 

22 

690 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

720 

SUSAN  HCD*  HARUIS 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


MARCH  1958 
Volume  LXII  No.  3 


ASHEVILLE:  1958 


GEORGIA  -  MARCH  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     82°  on  the  13th  at  Camp  Stewart 

Lowest  Temperature:     15°  on  the  22nd  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     8.51  inches  at  Stillmore 
Least  Total  Precipitation:     2.74  inches  at  Antioch 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.85  inches  on  the  7th  at  Columbus 

WB  Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.0  inches  at  Blue  Ridge 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1  inch  on  the  21st  at 

Lafayette 
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63.5 

43.0 

53.3 

- 

3.2 

73 

13+ 

26 

22 

356 

0 

0 

0 

6.35 

1,07 

2.15 

7 

T 

0 

7 

5 

2 

GREENSBORO 

61.2 

40.2 

50.7 

3.6 

72 

1 

26 

22 

436 

0 

0 

0 

6.01 

.44 

1.26 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

HAWK  I NSV I LLE 

66  .  2 

43.5 

54.9 

3,5 

73 

13 

29 

22 

308 

0 

0 

3 

0 

6.83 

2.61 

1.50 

9 

•  0 

0 

n 

^ 

IRWlNTON  u  WNW 

63.6M 

4 1  .9M 

52.8M 

72 

9 

28 

22 

373 

0 

0 

1 

0 

5.80 

2.35 

7 

.0 

0 

I  \ 

3 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

63.3 

43.8 

53.6 

4.2 

73 

30 

2  2 

346 

0 

0 

1 

0 

6.73 

1.62 

3.10 

7 

.0 

0 

q 

4 

1 

MILLEDGEVILLE 

AH 

61.5 

31.8 

49.7 

_ 

5.9 

72 

1 

25 

23+ 

469 

0 

0 

6 

0 

4.74 

.03 

1  .26 

6 

.0 

0 

8 

4 

7 

MONTICELLO  2  NW 

60.9 

36.8 

48.9 

72 

2 

21 

16 

493 

0 

0 

10 

0 

5.06 

1.10 

q+ 

.0 

0 

8 

5 

2 

SANDERSVILLE 

62.1 

42.7 

52.4 

71 

9 

28 

22 

385 

0 

0 

4 

0 

4.35 

2.15 

7 

.0 

0 

5 

1 

DIVISION 

52.4 

4.  1 

5.74 

.71 

T 

EAST  CENTRAL 

APPLING 

62.2 

38.3 

50.3 

71 

9 

24 

22+ 

448 

0 

0 

9 

0 

4.14 

.73 

9 

.0 

0 

9 

3 

0 

lAUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

61.2 

41.6 

51.4 

4.1 

71 

9+ 

28 

22 

414 

0 

0 

4 

0 

3.76 

.50 

.73 

30 

.0 

0 

q 

3 

0 

AUGUSTA 

62.3 

43.0 

52.7 

72 

1 

31 

22 

375 

0 

0 

3 

0 

4.68 

.64 

7+ 

T 

0 

12 

3 

0 

'BROOKLET   1  W 

65. « 

44.9 

55.2 

4.4 

74 

13 

30 

22 

299 

0 

0 

1 

0 

5.84 

2.23 

1.82 

7 

.0 

0 

12 

4 

2 

LOUISVILLE 

63. <• 

42.5 

53.0 

4.6 

73 

9 

31 

15 

369 

0 

0 

3 

0 

4.22 

•  23 

1.40 

7 

.0 

0 

R 

3 

1 

METTER 

66.1 

44.4 

55.3 

74 

13 

29 

22 

293 

0 

0 

1 

0 

5.62 

2.14 

7 

.0 

0 

10 

1 

2 

MIOVILLE  EXP  STA 

62.5 

42.3 

52.4 

71 

9 

28 

23 

383 

0 

0 

3 

0 

4.66 

1.25 

7 

.0 

0 

11 

5 

1 

MILLEN 

66. <• 

42.0 

54.2 

4.3 

75 

1 

27 

22 

325 

0 

0 

3 

0 

4.15 

.01 

1.20 

7 

.0 

0 

17 

1 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONT  rNUED 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No  of  Day 

s 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

8. 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

0 

o 

1     50  or  More  | 

o 

gS 

5 

32-  or 
1     Below  1 

0-  or 

NcWlNOTON   2  S5W 

66. OM 

41.8M 

53, 9M 

74 

13+ 

27 

22 

338 

0 

0 

4 

0 

4.9B 

1.42 

7 

.0 

0 

12 

3 

2 

SWA  I NSBORO 

63. 5M 

42. 6M 

53, IM 

73 

31  + 

30 

22 

307 

1 

0 

5.63 

2.10 

7 

.0 

0 

12 

4 

1 

61  .6 

41.1 

51,4 

-  4.3 

70 

29+ 

27 

22 

414 

4 

0 

4.10 

-  .53 

.72 

9 

.0 

0 

10 

3 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

63.4 

41.9 

5  2.7 

70 

9+ 

29 

22 

375 

3 

0 

4.98 

1  .00 

7 

.0 

0 

12 

4 

1 

D I V I S 1 ON 

53.0 

-  4.7 

4.73 

.53 

T 

SOUTHWEST 

ALBANY 

67.0 

47.0 

57.0 

-  3.6 

75 

13 

33 

15 

240 

0 

0 

0 

0 

5.15 

-  .01 

1  .03 

9+ 

.0 

0 

9 

4 

2 

AMERICUS  4  ENE 

64.9 

44.9 

54.9 

-  3.2 

74 

29 

32 

21 

306 

0 

0 

1 

0 

4.40 

-  .85 

1.17 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

BA I NBR lOGE 

69. S 

46.6 

58.1 

-  2.6 

79 

25 

34 

22+ 

223 

0 

0 

0 

0 

4.58 

.76 

.85 

13 

•  0 

0 

9 

4 

0 

BLAKELY 

66.1 

47.2 

56.7 

-  2.9 

76 

25 

35 

21+ 

256 

0 

0 

0 

0 

5.98 

.37 

1.57 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

69.1 

48.1 

58.6 

78 

25+ 

34 

1  5 

207 

0 

0 

0 

0 

5.42 

•  16 

1.10 

13+ 

.0 

0 

9 

5 

2 

CAMILLA 

67.0 

48.0 

57.5 

75 

29+ 

35 

21 

226 

0 

0 

0 

0 

4.84 

.92 

9 

.0 

0 

9 

i 

0 

COLUUITT 

70.3 

48.1 

59.2 

79 

7 

32 

1  5 

188 

0 

0 

1 

0 

5,36 

1.25 

9 

.0 

0 

12 

4 

2 

CUTHBERT 

67.3 

46.2 

56.6 

78 

10 

33 

15 

250 

0 

0 

0 

5.49 

1.44 

9 

.0 

0 

9 

5 

1 

FORT  GAINES 

67.1 

45.8 

56.5 

-  2.6 

76 

25 

32 

16 

260 

0 

1 

0 

6.06 

.89 

1.60 

9 

.0 

0 

9 

5 

2 

HOOGARDS  MILL 

67.1 

45.9 

56.5 

77 

7 

32 

21+ 

262 

^ 

2 

0 

5.08 

1  .22 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

LUMPKIN   2   NE  AM 

64.7 

43.2 

54.0 

75 

3 1 

30 

1  5 

334 

0 

0 

2 

0 

4.22 

1.33 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

MORGAN 

67.6 

4  5.6 

56.6 

74 

25+ 

32 

20+ 

251 

0 

0 

2 

0 

4.87 

1.07 

9 

.0 

0 

1 0 

4 

1 

64.8 

44.8 

54.8 

73 

29+ 

31 

21  + 

308 

0 

0 

2 

0 

4.29 

1  .44 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

69.6 

46.1 

57.9 

-  2,9 

80 

7 

32 

21 

226 

0 

0 

1 

0 

4.06 

-  1.19 

1.04 

6 

.0 

0 

8 

4 

1 

THOMASVILLE  KB  CITY 

68.  1 

49.1 

5  8.6 

-  2.0 

77 

7+ 

37 

21 

199 

0 

0 

0 

0 

4.  12 

-  1.23 

1  .06 

6 

.0 

0 

B 

3 

1 

56.9 

-  3.1 

4.93 

-  .31 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP   STATION  AM 

66. 7M 

43. OM 

54. 9M 

-  4.5 

75 

8 

30 

22 

308 

0 

0 

1 

0 

5,38 

.70 

1.07 

31 

.0 

0 

5 

ASHBURN 

6  7.1 

46.6 

56.9 

79 

1 1 

34 

22+ 

246 

0 

0 

0 

0 

4,92 

1.28 

7 

.0 

0 

10 

3 

1 

^    f  ri  c  1  c 

63.9 

44.9 

54.4 

72 

9 

35 

2 1 

319 

0 

0 

0 

0 

5.49 

.0 

0 

DOUCiLAS   2  NNE 

65.9 

M 

74 

1 

0 

0 

4.81 

1.22 

31 

.0 

0 

10 

4 

2 

FITZGtRALO 

67.2 

46.8 

57.0 

•  3.2 

75 

1  3 

33 

22 

239 

0 

0 

0 

0 

4.21 

-  .44 

.70 

9 

.0 

0 

10 

5 

0 

MOMERVILLE 

LUMBER  CITY  AM 

65  .  R 

42.5 

54.2 

75 

14+ 

30 

22 

327 

^ 

^ 

1 

0 

6.00 

1.58 

1.40 

B 

.0 

0 

4 

MOULTKIE  2  ESE, 

67.3 

47  .  8M 

5  7  .6M 

-  4.0 

77 

7 

35 

22 

224 

0 

0 

0 

0 

5.46 

.54 

1  .40 

7 

.0 

0 

5 

NASHV 1 LLE 

69. 8M 

46  .  IM 

5   .  OM 

75 

1 

34 

21  + 

215 

0 

0 

0 

-0 

4.81 

.95 

6 

.0 

0 

4 

UU I TMAN 

60.  5M 

46  ■  OM 

57  •8M 

-  3.8 

78 

26 

30 

2  1 

231 

0 

0 

2 

0 

3.33 

-  1.52 

.95 

6 

•  0 

0 

8 

3 

1  i  r  1  UN  Cat  &  1  m  1  I  uw  Mn 

65.8 

44.6 

55.2 

-  3.8 

74 

14  + 

30 

22+ 

297 

0 

0 

3 

0 

4.70 

.07 

.83 

3] 

.0 

0 

0 

6 

0 

VALDOSTA  <,  NW 

69.4 

47.0 

58.2 

78 

25  + 

31 

15 

214 

0 

0 

I 

0 

3.43 

.  78 

19 

.0 

0 

4 

0 

ft  I  U  1  C  f 

u  i  V  i  ai UN 

56.4 

-  3.5 

'..78 

.22 

.0 

AUMA  CAA  AIRPORT 

65.6 

44.3 

55.1 

75 

3 

27 

22 

300 

0 

0 

3 

0 

4.58 

.92 

7 

.0 

0 

10 

4 

0 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

65. IM 

42. 4M 

53. 8M 

77 

14  + 

26 

22 

340 

0 

0 

3 

0 

5.52 

.94 

8 

.0 

0 

1 1 

6 

BRUNSW ICK 

66.9 

47.7 

57.3 

-  4.6 

77 

9 

34 

22 

231 

0 

0 

0 

0 

3.73 

.13 

.72 

6 

,0 

0 

1 1 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

63.6 

47.5 

55.6 

78 

9 

33 

22 

288 

0 

0 

0 

0 

3.56 

.74 

6 

.0 

0 

10 

2 

0 

CAMP  STEWART 

66.6 

45.5 

56.1 

82 

13 

30 

22 

274 

0 

0 

1 

0 

5.43 

1.30 

7 

.0 

0 

12 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

66.3 

44,6 

55.5 

76 

13 

28 

22 

288 

0 

0 

2 

0 

5.59 

1.23 

7 

•  0 

0 

12 

6 

1 

FOLKSTON  9  SW 

70.4 

47.5 

59.0 

77 

9+ 

32 

22 

186 

0 

0 

1 

0 

3.62 

1.10 

24 

.0 

0 

1 

GLENNVILLE 

66.2 

45.5 

55.9 

-  3.8 

78 

13 

31 

22 

277 

0 

0 

1 

0 

5.34 

1.52 

1  .86 

7 

.0 

0 

11 

3 

1 

JESUP  8  S 

67.7 

43.7 

56.7 

75 

3 

26 

22 

283 

0 

0 

4 

0 

5.24 

.83 

8 

.0 

0 

12 

3 

0 

NAHUNTA 

67. 4M 

46. IM 

56. 8M 

77 

9 

28 

22 

248 

0 

0 

1 

0 

3.93 

.70 

24 

.0 

0 

11 

1 

0 

SAPELO  ISLANU 

64.2 

47,0 

55.6 

77 

9 

34 

22 

286 

0 

0 

0 

0 

4.41 

.75 

?4 

.0 

0 

n 

3 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

64.5 

42.2 

53.4 

-  4.9 

77 

13 

26 

22 

356 

0 

0 

4 

0 

5.79 

2.17 

1.15 

25 

.0 

0 

9 

4 

? 

SAVANNAH  WB  AP  R 

63. B 

44,2 

54.0 

-  4.7 

79 

13 

29 

22 

333 

0 

0 

1 

0 

5.99 

2.50 

1.68 

7 

.0 

0 

10 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH 

62.3 

48,0 

55.2 

75 

9+ 

34 

23+ 

300 

0 

0 

0 

0 

5.34 

1.12 

31 

.0 

0 

12 

4 

2 

SURRENCY 

67.4 

44,7 

56.1 

76 

13 

29 

22 

271 

0 

0 

2 

0 

4.96 

1.08 

6 

.0 

0 

11 

4 

1 

WAYCROSS 

68.2 

46,2 

57.2 

-  4.2 

77 

9 

29 

22 

238 

0 

0 

2 

0 

3.66 

-  .21 

.90 

31 

.0 

0 

10 

1 

0 

DIVISION 

55.8 

-  4.3 

4.79 

1.15 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Toto: 

 r- 

D07  of  month 

29 

3 

I  1 

4  5 

1  1 

6 

7 

 '- 

 1 — 

8 



9 

 1  1 

10  11 

1 

12 

13 

14  1  15 

 1  _ 

16  17 

1  1 

18 

 ^ 

19 

20  1 

21 

22 

23  1 

1 

24 

25  1 

26  j 

27 

28 

30 

31 

l*9B 

•  11 

•  10 

•  28 

.17 

■  02 

I^IO 

«*96 

!e2 

l08 

!41 

'At 

•*J 

•  89 

•  44 

•  98 

•  80 

AOEL  2  E 

••2B 

a  (2 

aOI 

.70 

»•* 

•  28 

•  98 

•  42 

•  47 

•  01 

•  87 

•  01 

•  08 

7 

1.19 

AILEV 

RECORD  MISSINC 

ALAPAHA  CXP  STATtOM 

9*  SB 

•  81 

•  81 

•  •8 

•41 

•  81 

•  19 

•  94 

•  93 

•  12 

1.07 

ALBAW 

B«I9 

a  01 

•24 

«0 

1^01 

01 

*  . 

.08 

•  98 

•  07 

•  02 

•  02 

•  09 

•  02 

7 

.01 

.92 

ALLATOONA  0AM  } 

AalO 

•  12 

.17 

•  82 

•  71 

7 

•  14 

•  74 

•  02 

•  86 

•  02 

ALMA  CAA  AIRPOftT 

A»»6 

T 

T 

•  71 

•  •2 

.10 

•  11 

•  09 

•  12 

•  08 

•  10 

•  94 

•  29 

•  28 

•  03 

7 

.89 

•  06 

AL^MARCTTA  I  NW 

•  aOe 

.02 

•  42 

.10 

•  72 

•Tl 

•  22 

•  80 

T 

•  91 

■  69 

•  98 

•  10 

•  02 

.17 

•  08 

AlCBICUS  4  ENE 

4«40 

•  48 

1^08 

•  47  1 

•  17 

T 

•  10 

•  29 

•  01 

7 

•  09 

•  07 

T 

T 

•  90 

AMTIOO 

^ 

!" 

•  12 

•  02 

•  09 

T 

•  08 

■  19 

•  07 

•  60 

7 

7 

7 

•  16 

A^IW 

4*14 

•  •4 

.00 

•  71 

•  «• 

.33 

•  20 

•  94 

.31 

.16 

•  38 

ASMAURN 

4.91 

a  14 

.»8 

1^28 

•  08 

•  19 

•20 

•  49 

•  40 

■  10 

.11 

•  41 

ATHENS 

BaOT 

.01 

•  22 

•  09 

•  •8 

I. 01 

.08 

•  83 

■  04 

■  88 

•  09 

.99 

■  01 

.02 

•  67 

ATHENS  COL  OP  AMI 

.11 

•  70 

•  10  1 

•  20 

•81 

•  78 

1^20 

•  92 

.03 

■  11 

•  91 

ATHEMS  wo  AlfWMT 

6  07 

T 

81 

•  09 

•  91 

•  29 

1^07 

•08 

•  98 

.01 

7 

.72 

ATKmSON  1  W 

•  •24 

a8« 

170 

•  81 

^99 

•  49 

•40 

•  99 

•  80 

•  90 

.23 

.38 

ATLANTA  MILTON 

9*9B 

•  11 

•  81 

•  88 

•  11 

1^02 

•  11 

U07 

•  07 

.47 

■  09 

.07 

ATLANTA  WB  AIR^T  ft 

9tlV 

T 

.07 

•  78 

•  81 

•  22 

•  >• 

•98 

•  77 

•  17 

7 

•  79 

.39 

.98 

7 

7 

.07 

AUOUSTA  VB  Alff#0«T  R 

a09 

.09 

•  97 

•  21 

•  44 

T 

•49 

.14 

•  18 

7 

•  98 

.07 

.23 

.03 

T 

.73 

•  03 

AUttUSTA 

4  BB 

a  00 

•4 

64 

81 

.19 

.  22 

.32 

•  43 

BAINBRIOGE 

4.98 

a  29 

aI2 

.81 

•  74 

•  82 

•  81 

•  04 

•  14 

•  44 

•  02 

!o7 

iOl 

.09 

•  20 

BALL  6R0UM0 

9«1B 

•  09 

•  28 

•  89 

•80 

•  08 

•  09 

■  03 

1.17 

.03 

.09 

■  02 

•  03 

BEAVCROALC 

■  09 

•  10 

•  19 

•  18 

•48 

l^OB 

7 

7 

■  20 

.48 

.04 

.34 

•  28 

BLACXBEARO  ISLAND 

a09 

•  08 

.20 

.72 

•  84 

•  99 

•  98 

•  07 

•09 

•  29 

•  12 

•  34 

.77 

.97 

•  29 

BLAIRSVILLE  CKP  STA 

9  04 

.01 

08 

•02 

•  49 

■  19 

■  OS 

BLAKELV 

BtBB 

a99 

1.97 

.77 

■  0« 

•  18 

7 

•  02 

•  08 

•  82 

•  17 

!l9 

7 

•01 

.19 

•  26 

BLUE  RlOOe 

4.21 

.09 

.24 

•  n 

•  27 

*99 

•  97 

•  41 

.10 

■  99 

.28 

.72 

.20 

■  03 

•  10 

BLUE  RIOGE  RESVR  OAH 

Bafts 

.01 

.09 

•11 

•  32 

T 

•  91 

.00 

•  87 

•  08 

7 

.04 

7 

■  09 

.64 

.10 

■  80 

.02 

•  11 

BOWMAN 

T 

•  19 

•  44 

•  0« 

•  98 

.18 

•  77 

.04 

7 

1.20 

.04 

■  49 

.16 

.04 

•  99 

BRASS TOWN  BALD 

1*08 

09 

10 

',11 

.03 

.09 

.00 

■  03 

•  10 

BROOHLCT   1  W 

StM 

.28 

1^82 

.98 

•  10 

III 

!l0 

■  26 

.28 

.26 

■  09 

■  10 

l^ll 

BRUNSWICK 

till 

a  92 

.72 

•  19 

•  18 

•  9« 

•  00 

•  22 

.40 

•  11 

.10 

.06 

.09 

7 

■  06 

•  16 

BRUNSWICK  CAA  AP 

)«96 

.74 

■  18 

•  28 

•  08 

•  14 

■  11 

7 

.17 

•  91 

•  42 

7 

.07 

7 

.02 

■  28 

■  02 

BUCNA  VtSTA  1  SW 

9atO 

a  10 

1.00 

2^00 

•  12 

.08 

T 

■  01 

•  38 

.07 

•  20 

•  07 

.99 

■  20 

#•79 

al« 

2  28 

•  18 

BUTLER  CREEK 

*«0t 

a09 

T 

•  10 

'iai 

.88 

•  04 

.04 

•  2« 

•  02 

T 

ill 

T 

•  94 

7 

.07 

I70 

CAIRO  2  mv 

9a*t 

a99 

.80 

•  90 

.10 

•  18 

1*10 

•  11 

•  97 

•  07 

•  04 

.09 

.39 

CALHOUN  EXP  STATION 

4«49 

.08 

•  98 

•  07 

.80 

•  80 

•  42 

•  98 

.09 

•  90 

•  37 

•  42 

CAMILLA 

4aM 

.88 

•  89 

•  11 

.02 

•  11 

•  43 

•  90 

•  04 

.03 

•  02 

.19 

.96 

CAMP  STCVART 

9  *9 

T 

•  12 

88 

1  90 

28 

*s« 

40 

* 

CANTON 

9a<l 

T 

•  07 

>n 

.81 

•  04 

l^Ol 

.02 

lio 

1)23 

loi 

[•06 

7 

.06 

CARLTON  BltlOBC 

aa;9 

■  02 

•  11 

■  88 

.14 

*8l 

*07 

•  88 

•  09 

1.29 

•  02 

•  40 

.39 

.04 

.90 

CARNESVILLE  4  NE 

•  07 

•  11 

•  12 

.79 

•  17 

.11 

•  91 

.90 

•  69 

■  38 

.24 

1.00 

CARROLL TON 

•  99 

•  98 

•  84 

•  77 

.09 

•  99 

•  26 

1.90 

•  14 

•  39 

.02 

.09 

CARTERS 

t  87 

10 

•89 

CARTERSVILLE 

♦a97 

a2« 

•  09 

•98 

•  18 

•  8i 

•  02 

•  28 

.94 

•  19 

.39 

.02 

CARTERSVILLE  1  SW 

4a9* 

a08 

.29 

•81 

•82 

•  87 

•  02 

•  19 

.98 

•  12 

•  79 

.01 

CEDAR TOWN 

**•* 

7 

alO 

•  40 

•  70 

•  98 

•  08 

•  88 

•  04 

•  19 

.99 

•  88 

.03 

•  07 

■  07 

OUrSMOttTH  I  W 

2aB0 

•  07 

■  49 

•  17 

a41 

•  08 

•  80 

•oa 

.40 

•  08 

.28 

chickamaima  park 

*  98 

01 

18 

28 

l^OO 

•  01 

03 

90 

02 

CHoesTOc 

laM 

•  04 

•  09 

■  18 

•  44 

* 

•  71 

7 

.09 

•  11 

.96 

.14 

.29 

■  18 

.02 

.08 

CLATTOH  I  N 

«al8 

•  09 

•  20 

■  19 

•  48 

a48 

•  28 

•  79 

.79 

.62 

.10 

.26 

.72 

.47 

.90 

CLCVCUANO 

5a89 

•  01 

•  09 

■  44 

•  78 

a81 

•  11 

1^91 

•  19 

1.69 

7 

.72 

.06 

T 

.11 

.92 

COLOUITT 

9a36 

a48 

•  Tl 

1«10 

.1* 

•  21 

a90 

•  14 

•  31 

.19 

•  10 

.12 

•  13 

COLUWUS 

7  91 

a  07 

2^«9 

I  81 

•  10 

08 

•  40 

04 

•  10 

COLl«eU$  «B  AIRPORT  R 

7aM 

a  01 

T 

•  27 

4^89 

.08 

•0« 

T 

a08 

•  49 

•  07 

T 

•  21 

•01 

.11 

T 

•14 

COMCRCC  1  NE 

1^19 

•  10 

•  29 

•  48 

CONCOftD 

ta71 

* 

•  10 

U«9 

•  19 

•  •8 

T 

alO 

•  09 

•  <1 

7 

7 

•  89 

•  01 

•  79 

7 

.36 

7 

CORDCLE 

9a48 

• 

1^80 

1^10 

•  21 

•  18 

•  67 

.80 

•  99 

COANCLIA 

>a80 

•  44 

*Tf 

10 

1  00 

.03 

.08 

COVINGTON 

4a80 

•  19 

•  78 

•  88 

•  01 

7 

•  02 

■ao 

.01 

.67 

.01 

I23 

CUMMING  1  N 

7all 

•  08 

•  19 

•  48 

•  •8 

7 

•  12 

1.70 

.18 

•  90 

7 

.02 

.08 

•  19 

CURRYVILLE  2  W 

4a  34 

T 

•e« 

•  IS 

•  94 

•  89 

•  08 

•  88 

7 

•  10 

.98 

.04 

■  49 

C\n>«ERT 

9a48 

a  01 

•  08 

•  8« 

•  01 

•  44 

•01 

•  18 

•  82 

•  10 

•  19 

.02 

.02 

.88 

.47 

OAHLONCGA 

4«M 

04 

* 

•  29 

■  98 

•00 

•  19 

1  09 

80 

09 

.10 

09 

DALLAS 

4a84 

•  10 

•  40 

•  80 

•  01 

•  21 

1.20 

.76 

OALTON 

>a90 

7 

•  09 

•  28 

•  24 

•  98 

* 

T 

•  89 

T 

•  44 

.81 

.03 

•  24 

.03 

.10 

DANVILLE 

8a70 

•  20 

2a8* 

•  08 

U28 

•  08 

•  91 

•  16 

•  09 

.16 

.14 

.12 

.79 

.90 

DAWSON 

9al9 

•  01 

•  27 

•  78 

•  84  1^14 

•  29 

■  10 

•  87 

•  18 

•  02 

.02 

•  09 

.86 

DAWSONV ILLE 

9a82 

09 

07 

•  28 

•  89 

•  ' 

.12 

1^12 

1  09 

18 

70 

.19 

09 

08 

DIAL  POST  OFFICE 

4*20 

T 

•  10 

•  18 

•  41 

1^20 

.02 

■  07 

•  21 

■  61 

.04 

.79 

.16 

OOCTDRTOWN  1  WSV 

9a>0 

•09 

•  41 

•  81 

l^S* 

•  41 

•  01 

•  09 

'08 

•  24 

.41 

.21 

.6a 

.21 

.03 

.03 

1.14 

DONALSONVIU.E  S  M 

l»81 

all 

7 

•  •8 

•  29 

•  01 

•  77 

.11 

•47 

•  23 

.34 

•  06 

7 

T 

T 

•  04 

•  06 

OOUOLAS  ^  NNE 

4aS> 

T 

T 

■  49 

•  90 

1^01 

•  28 

•01 

•  20 

.10 

•  30 

.90 

.10 

.06 

.07 

1.27 

0OU4LASV ILLE 

#•10 

•  10 

(•oe 

*Ii 

00 

1^99 

40 

.23 

07 

DOVER 

9aM 

•  78 

1^40 

•  81 

•02 

•  21 

.30 

.01 

.46 

.37 

•  14 

•  09 

1.12 

DUBLIN 

••9> 

•  10 

l^OO 

2^10 

■  •19 

•  39 

.20 

•  09 

.10 

•  19 

1.19 

CASTtUN  1  « 

(•M 

1^94 

2^ao 

I^M 

•  20 

•n 

•  31 

•  34 

•09 

■  09 

•04 

•  01 

•  99 

•  73 

ELBERTON 

•all 

•  14 

•81 

1,11 

•  98 

.24 

•  88 

•  19 

1.99 

•  12 

•  48 

•  99 

4>04 

•  02 

•  11 

,*» 

•11 

.09 

1  0» 

•  20 

•  10 

EMBRV 

taOO 

I2I 

•  10 

•  81 

•  7( 

7 

•  9< 

1I12 

•  29 

•  47 

7 

•  04 

•  06 

eiPCRIMENT 

laOS 

•  04 

•  88 

•  70 

•  88 

*•! 

* 

•  81 

•  02 

T 

.92 

•  48 

■  14 

.12 

•  13 

rAIRMOUNT 

*a90 

7 

•  10 

7 

•  80 

•  11 

.79 

T 

■  88 

7 

1^64 

PITZaCRALO 

4a  21 

•  80 

•  94 

•  19 

•  70 

•17 

.33 

•  94 

7 

■  12 

•  02 

.19 

•  69 

9a2e 

■  18 

•  11 

1  11 

04 

1  14 

09 

1.29 

.03 

.28 

FLEMIM^EXP  STATION 

9a98 

•  19 

!m 

l!n 

•  ST 

•  38 

•  38 

•  26 

.90 

•  19 

.71 

.10 

.03 

.01 

.97 

POLRtTON  B  SM 

>aM 

al9 

.47 

all 

•  40 

*tl 

•  10 

•  40 

•  19 

1.09 

.19 

.09 

POLKBTON  9  SW 

9a«2 

•  11 

.98 

a07 

■  08 

•n 

•e« 

•18 

• 

•  99 

I^IO 

•  04 

•  08 

.17 

.04 

FORSTTM  1  S 

4a37 

.07 

la82 

■  08 

•  81 

•10 

T 

•  18 

•  09 

•  27 

•  22 

•  90 

.10 

•  18 

PO*T  GAINES 

•  a06 

T 

1^20 

1^80 

•09 

•40 

89 

FORT  VALLET  1  E 

aO< 

\oi 

2*19 

•  •0 

U27 

•  84 

',17 

7 

•  06 

•  08 

.18 

.04 

T 

.68 

FRAWCLIN 

eaS4 

1^00 

• 

1^28 

•80 

•  88 

1^60 

• 

• 

1.00 

.18 

OAINCSVILLE 

9a92 

.04 

•  12 

•  42 

.82 

T 

•79 

.01 

l^Ol 

•  01 

•  02 

•  11 

•  99 

.16 

.69 

.01 

7 

•  03 

.27 

GIPSON 

9a«l 

T 

7 

•  10 

l^OO 

.89 

7 

•10 

T 

•  20 

•  04 

•  12 

T 

.20 

■  09 

T 

.99 

GLENNVILLE 

9aM 

T 

.80 

U88 

•  12 

.42 

T 

.05 

18 

BOAT  ROCK 

a04 

.17 

9^09 

•  22 

•  •0 

•  10 

•  8( 

!o3 

•  11 

•  09 

•  16 

•  17 

•  44 

GRCEMSBORO 

9a01 

a  07 

•  08 

•  88 

•  79 

•48 

.12 

•  49 

•  02 

1^28 

•  01 

.90 

.17 

•  04 

.16 

GREENVILLE  2  M 

9a42 

.09 

2^19 

•  10 

•  80 

•  2* 

•  90 

•  70 

•  10 

•  10 

.09 

.22 

6RIPPIN 

•  alt 

.02 

•  49 

1^0« 

•  82 

•70 

.08 

•  84 

T 

•  01 

.69 

•  19 

•  10 

•  60 

.93 

HARTWCLL 

9all 

.09 

•  21 

.11 

•  89 

•  94 

',V 

10 

1  10 

HARTweLL  6  £ 

9aS* 

.09 

•  18 

•  18 

•  88 

•  74 

•  01 

1.14 

•  01 

.4! 

.01 

7 

.86 

MAHKINSVILJ.E 

«an 

.28 

1.48 

1.49 

1^90 

*1 
•  0 

•  99 

•  32 

.08 

.09 

.09 

1.17 

MCLEN 

•  82 

•  12 

• 

• 

2^00 

.14 

.79 

.07 

.19 

HCMPTCMM  BAP 

>a94 

•  04 

•  20 

•  10 

•  02 

7 

7 

T 

•oa 

•  40 

.02 

•  69 

•  17 

NIAWASSCE 

4a0« 

•  17 

•  •0 

•  M 

•  97 

•  08 

all 

•  80 

•  18 

•  21 

•  79 

HOGAARDS  MILL 

9a08 

a47 

•  •0 

1,17 

•  09 

•  81 

7  T 

T 

•  17 

•07  7 

•  34 

•  38 

7 

•or 

•  02 

•  09 

T 

T 

7 

•  23 

xONeBVILLE 

RECORD  MISSING 

•  09 

•  20 

.27 

1^39 

IRVINTON  *  WWW 

9a8« 

•  10 

2^99 

•  19 

•  79 

•  10 

•  29 

•  13 

•10 

JASPCR  1  MNW 

4.99 

•  01 

•  20 

•  29 

•  74 

•  01 

•  47 

•  89 

•  11 

•  87 

7 

1^17 

jcsur  •  % 

9a24 

aOl 

•  09 

•  81 

•4« 

•  81 

•40 

•  19 

•  24 

.48 

•12 

•  99 

•  47 

•  29 

•  10 

.71 

JONCSBOCO 

••11 

•  M 

•  82 

•84 

•  89 

•  08 

•  84 

•  08 

•  76 

.49 

.22 

JULIETTE 

4.90 

a04 

•  01 

•41 

1^00 

•84 

•  24 

.08 

•  29 

.09 

.01 

.71 

.09 

.72 

■  01 

7 

•  38 

(EMtlHSTON 

•a  01 

•  11 

•42 

•  17 

•  87 

.10 

1^24 

T 

.40 

1.22 

.40 

.10 

CINOrrOM 

*»** 

•  10 

•  74 

•88 

•  89 

•  47 

.66 

.88 

S*«  S*fer«oc«  RotM  Pollovioc  3t 
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DAILY  PRECIPITATION 
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3 

Day  of  month 

Station 

O 

ift  1 

21 

22 

H 

12  3 

4      5  6 

7 

6 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1  15 

16  17 

18 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAFArCTTE 

4*39 

T 

■  14 

•41 

•39 

la04 

•  OS 

•  03 

•09 

1.09 

•08 

•  24 

LA  ORANGE 

9<T6 

•  04 

1*42 

1 

•  29 

•  89 

•  99 

•  08 

•  02 

•  01 

•  09 

•60 

.16 

•  09 

•  02 

•  1 

LEX INGTON 

•80 

•09 

•  00 

U39 

.49 

•  16 

T 

T 

•  1 

L INCOLNTON 

9*20 

•  09 

•  20 

•  63 

#73 

•  10 

•  38 

•  01 

•  93 

1.06 

.07 

.01 

•  02 

•  9 

LITTLE  HIGMTOWER 

A»42 

•22 

•  42 

a29 

•  60 

•  29 

1«48 

.42 

•  29 

•  20 

•  I 

LOUISVILLE 

4.22 

•  02 

•  13 

1.40 

•  06 

•  83 

•J' 

•  21 

•  13 

•  20 

•  04 

•  07 

•  69 

LUMBER  CI TV 

6*00 

T 

T        T  ,76 

•  78 

1 

•  40 

•  40 

•  16 

•  01 

T 

a02 

•08  T 

T  T 

•  34 

•  26 

•  19 

T 

T 

T 

•06 

•  09 

T 

•  04 

.01 

•  03 

l.» 

LUMPKIN  2  NE 

4«23 

•  06 

•  31 

la  00 

1^33 

•  19 

■  04 

•  6 

MACON  WB  AIRPORT  It 

6*73 

•  09 

T  •48 

3al0 

•  72 

•  10 

T 

*02 

•  20 

•08 

•  01 

.00 

T 

T 

•  84 

MARSHALLVILLE 

9tft9 

•  09 

•  21 

2.82 

1^29 

•03 

•  42 

•  19 

■  10 

•  04 

.19 

•  90 

■  1 

MATSVILLE 

9a62 

T 

•  11 

•  94 

•  89 

•03 

a63 

•  12 

•  94 

•04 

T 

•  02 

.21 

•  66 

•  05 

•  02 

•  06 

•4 

METTER 

9*62 

T 

•  26 

2at4 

•  31 

•71 

T 

•08 

■  18 

•  17 

T 

•  07 

•  10 

•  16 

•  03 

.04 

•  26 

UO 

MIDVILLE 

*«5X 

•  30 

1 

•  SO 

•  60 

•  19 

•  17 

■  16 

.91 

•  11 

1^0 

MIOVlLLE  EXP  STA 

4*A6 

•  31 

1«29 

•  11 

•  71 

•  18 

■  21 

•  13 

•  90 

•  10 

•  06 

•  00 

•  9 

MILLEDOEVILLE 

•  00 

•  02 

•  30 

1 

•  26 

•  81 

•23 

•09 

T 

•  26 

T 

•  50 

•  05 

1^0 

MILLEN 

4*19 

.42 

1^20 

•  12 

•92 

•  22 

•  22 

•  21 

•  10 

.31 

•  10 

.14 

•  9 

MILLNAVEN  6  E 

RECORD  MISSING 

MONROE 

9*04 

•11  •20 

•  70 

1 

•  00 

1  vOS 

•  10 

■  03 

T 

•61 

•  39 

*9S 

.09 

.20 

•  3 

MONTEZUMA  1  NE 

9»8e 

•  12 

.23 

1*90 

•08 

1*40 

•OS 

•  33 

•  11 

■  04 

•  OS 

•  06 

•  00 

.04 

•T 

MONTICELLO  2  NW 

9  a  00 

•  06 

•  03 

•  22 

1 

•  10 

lalO 

•91 

•  40 

•02 

•  67 

T 

•  66 

•  29 

MORGAN 

4*87 

•  24 

•  06 

.92 

.08 

U07 

•20 

•  80 

•  20 

■  10 

.13 

.1 

MOULTRIE  2  ESE 

9*40 

•19  •OS 

1.03 

1*40 

•92 

•01 

•  13 

•  29 

•  01 

•  41 

•  70 

•01 

•09 

•  08 

.01 

•  0? 

.09 

.96 

MOUNT  VERNON  3  ¥NW 

0*37 

•  10 

.94 

1 

•  99 

•  99 

•  10 

•  21 

•  22 

•  11 

•  09 

T 

.12 

•  02 

.33 

.9 

NAHUNTA 

9»93 

•  14 

•  49 

•  47 

•  19 

•  32 

•  04 

a2C 

•44 

•  7C 

•  10 

•  02 

.01 

.26 

.4 

NASHVILLE 

4aBl 

•  04 

•  99 

•  34 

.60 

•  44 

•  09 

1 29 

•  Sd 

•  61 

•00 

T 

T 

T 

•  10 

•  9 

NEEL  GAP 

4*88 

•  10 

•  31 

•  73 

•  78 

■  02 

•  12 

1^24 

•02 

•  90 

•  21 

•  06 

.09 

.1 

NEHINGTON  2  5SW 

4*98 

•  44 

1^42 

•  19 

•63 

•  18 

•  13 

•  18 

•29 

•  IB 

•  14 

1.1 

newnan 

•08 

•  10 

•  68 

•  04 

•  9f 

•  03 

.1 

noontootla  creek 

•43 

• 

'so 

W02 

T 

•  44 

1^20 

•  9C 

.1 

NORCROSS  *  N 

d«03 

•  02 

■08 

•74 

1^04 

•88 

•  09 

1  •OS 

•  01 

T 

•04 

1*01 

•01 

■  67 

.03 

•  9 

PATTERSON 

4»98 

•  20 

•  92 

.42 

•  41 

•  10 

•  34 

•  49 

•  09 

•  72 

•  11 

•  07 

.0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

4*29 

•  02 

•  83 

•  63 

.09 

1«44 

•09 

■  39 

■  13 

•09 

T 

•  07 

.04 

•  39 

I  •16 

•  49 

•OS 

•01 

• 

•  90 

OU I TMAN 

•  16 

•  99 

•  24 

•  69 

•  14 

24 

•  ll 

•01 

•  04 

•09 

•  09 

RE5ACA 

4»3l 

•  10 

•  49 

•  67 

•  73 

■  91 

•  02 

•32 

•  72 

■  03 

•  SO 

•02 

•0 

RINGGOLD 

3*72 

•  09 

.32 

•  21 

•  97 

T 

•OS 

•  33 

•  79 

•02 

•  30 

•  01 

•0 

RISING  FAWN 

>«eo 

•  10 

.29 

•  39 

T 

■  10  T 

•98 

7 

•  01 

T 

■  17 

•63 

T 

•  42 

T 

T 

ROME 

4*70 

•09 

.34 

•  99 

•68 

•  14 

•  91 

•  01 

T 

•2S 

•  74 

•02 

.93 

•  02 

T 

ROME  WB  AIRPORT  R 

4*49 

•  01 

■  34 

.24 

•  29 

■  20 

•  * 

•  93 

•  11 

•02 

•  21 

•  77 

T 

•  01 

SANDER5V ILLE 

4»39 

•  60 

2^19 

.00 

■  20 

•  80 

SAPELO  ISLAND 

4*41 

•  20 

.98 

•  44 

•  28 

•  30 

T 

•  16 

a  24 

•  93 

•79 

•03 

•  19 

.13 

•  10 

.41 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

9*79 

•22 

•  04 

U14 

.82 

•  42 

•03 

■  28 

•  22 

•  08 

1^19 

•  09 

•  39 

.03 

.03 

.9 

SAVANNAH  ¥B  AP  R 

9  #99 

T  aOl 

•69 

1*66 

•  03 

•  40 

T 

•  02 

•  28 

•  29 

1^04 

•  31 

•  01 

•  73 

.9 

SAVANNAH  BEACH 

'•'* 

•02  •14 

•  91 

1^09 

•  40 

'l4 

01 

•  3J 

•  23 

•20 

•60 

•  22 

•  04 

•  07 

1.1 

SPARTA  2  NNW 

4*16 

•  09 

•  47 

.91 

•  00 

•  36 

•  07 

•  24 

•  30 

■  69 

•  12 

•t 

STANLEY  GAP 

4«59 

•  03 

•  09 

•  19 

•  92 

•  94 

•  03 

1^33 

•  OS 

• 

•  11 

•  19 

•72 

•09 

•  74 

.1 

STILLMORE 

8«51 

T  .49 

.19 

1^97 

2 

.68 

■  47 

T 

•  09 

•  32 

•  31 

•42 

■  40 

•  41 

.46 

•  21 

■4 

'ii 

**• 

**' 

J'*] 

^ 

**• 

1  •SO 

■  29 

•  4! 

•  11 

•  28 

•1 

(68 

•*7 

*84 

I  ■03 

•  93 

■  09 

•  37 

•  01 

5URRENCY 

1  .08 

•  47 

.94 

•  20 

•00 

•  28 

•  91 

•22 

•  39 

■  31 

•  20 

•0 

SMAINSBORO 

9*83 

•  22 

2*10 

.79 

•  19 

•  02 

•  19 

•  17 

•  11 

•  41 

•  09 

•  OS 

•  93 

•  9 

SWEET  GUM 

3«99 

•  04 

.19 

•  32 

•  94 

•  OB 

•  01 

•  06 

•  09 

•  46 

•  03 

•  66 

•  02 

•1 

TAL60TT0N 

la79 

»07 

1^12 

.32 

•  oe 

.36 

TALLAPOOSA  2  NNW 

•  I? 

.41 

•  74 

01 

• 

1  '  AC 

•  03 

•21 

•  66 

•'^ 

*  23 

•0 

TAVLORSV ILLE 

9»0l 

•  07 

•  90 

•  63 

1  •OO 

2.26 

THOMASTON  2  S 

9«59 

•  09 

•  13 

2«34 

.00 

•  81 

•  13 

T 

•  44 

•  09 

•  24 

•  15 

.39 

•  06 

•  04 

•0 

THOMASVILLE 

4.  08 

•01  ^20 

1.04 

•  34 

•  89 

T 

a  93 

•02 

•  09 

•  90 

■  02 

•03 

•  10 

•z 

THOMASVILUE  W8  CITY 

4«12 

•01  ale 

1*00 

•  38 

•  01 

T 

T 

•  46 

•02 

•  13 

•  90 

•  02 

■  09 

T 

•  07 

•  03 

■4 

TIFTON  EXP  STATION 

4»70 

•  41 

•  69 

.68 

•  69 

T 

•  20 

T 

•  9! 

■  94 

•  02 

•02 

•  02 

■  10 

•  1 

TITUS 

4*07 

•  01 

•  06 

•  20 

•  40 

•  30 

•03 

T 

T 

•  18 

•  60 

•  26 

.03 

■2 

TOCCOA 

8*90 

a20 

.30 

•  79 

•  07 

•90 

•  17 

•  94 

•  03 

1.00 

T 

•  81 

•  64 

.14 

•T* 

TRAY  MOUNTAIN 

9.31 

• 

•97 

•42 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3^99 

•  03 

■» 

TUNNEL  HILL 

3*49 

•  08 

.37 

•  19 

•99 

•  09 

*?» 

•  01 

• 

•99 

■  39 

•  30 

.02 

VALDOSTA  4  NH 

3*43 

•11  ^02 

•  03 

•  17 

•  97 

•  12 

•90 

•OS 

WALESKA 

9«99 

T 

•  04 

•  20 

la49 

•  71 

•  11 

•90 

•  01 

•  11 

1^01 

■  12 

1^11 

•  03 

•  0 

HARRENTON 

4alO 

■  03 

•  22 

•71 

•72 

•  49 

•  09 

■  29 

•  19 

.49 

•  16 

•  14 

•  06 

•8 

WASHINGTON 

4*88 

a  09 

•  13 

•  81 

(90 

•02 

•08 

•  10 

•  90 

•  04 

•  79 

•  81 

•  13 

T 

•2 

MAYCROSS 

3  .66 

•02  »oi 

•  29 

•49 

i36 

•  19 

•  12 

•  01 

•  27 

•  49 

•  14 

•  46 

•  02 

T 

.05 

.< 

WAYNESBORO  2  NE 

4*98 

•  13 

1^00 

.18 

•  83 

•  OS 

•  34 

•  29 

•  18 

•  12 

•  43 

•  17 

•  08 

.90 

.7 

WEST  POINT 

4«e4 

T 

1«09 

1 

.37 

■  79 

•17 

•  04 

•  94 

■  02 

•  24 

•  20 

•  11 

.06 

•2 

WINDER  1  SSE 

9«9A 

•  10 

■  76 

1^01 

1^02 

•  09 

•  96 

■  82 

•  09 

•  99 

•  09 

.9 

WOODeuRY 

4.72 

T 

l^OO 

.84 

•  00 

•10 

•  94 

•  02 

■  32 

•  02 

•  22 

.2 

WOODSTOCK 

9*00 

•  IS 

i39 

•  70 

•08 

•  07 

•  96 

•  01 

•00 

1.23 

•  00 

.73 

YOUNG  HARRIS 

3«03 

.01 

•  04 

14 

•  29 

•  23 

■  04 

•  00 

.01 

•02 

•  91 

■  04 

•  47 

•  10 

•  08 

.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  dizection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 
sunshine  . 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

2  « 
u,  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

,10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  KB  AIRPORT 

NH 

20 

10.3 

29+4. 

NW 

20 

81 

85 

65 

68 

3 

3 

3 

6 

1 

0 

16 

7.3 

ATLANTA  re  AIRPORT 

NH 

23 

11.2 

31++ 

NH 

21 

75 

84 

62 

64 

4 

2 

4 

6 

0 

0 

16 

43 

7.3 

AUGUSTA  re  AIRPORT 

mm 

12 

7.3 

21++ 

WNW 

21 

80 

86 

59 

65 

3 

S 

6 

3 

0 

0 

17 

7.4 

COLUHBUS  re  AIRPORT 

87 

58 

61 

4 

5 

5 

1 

0 

1 

16 

6.8 

HACON  re  AIRPORT 

HNW 

21 

10.1 

27 

W 

13 

78 

87 

58 

59 

3 

4 

5 

3 

0 

1 

le 

47 

7.1 

ROUE  re  AIRPORT 

86 

56 

61 

4 

2 

6 

4 

0 

0 

16 

7.7 

SAVANNAH  re  AIRPORT 

WNW 

18 

8.S 

26 

NW 

21+ 

80 

85 

57 

64 

4 

4 

6 

2 

2 

0 

18 

48 

7.1 

TBOHASVIIXE  m  CITT 

5 

6 

5 

2 

1 

0 

19 

See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 
-  38  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

CH 

Monlli 

• 
• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

MIN 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

TJ 

73 

71 

73 

70 

74 

65 

71 

64 

72 

68 

71 

64 

72 

58 

63 

62 

67 

6« 

11 

55 

52 

60 

Tl 

64 

Tl 

44 

44 

68 

T2 

66»7 

MIN 

}9 

40 

51 

39 

39 

41 

52 

56 

51 

42 

42 

45 

51 

41 

14 

31 

33 

40 

51 

18 

11 

10 

14 

18 

51 

14 

12 

44 

41 

44 

41.0 

ALSANY 

MAX 

T* 

67 

T» 

70 

7» 

6> 

70 

61 

71 

68 

74 

67 

71 

60 

61 

65 

68 

61 

58 

11 

14 

61 

71 

6* 

Tl 

44 

17 

64 

T4 

44 

TO 

67  aS 

MIN 

}« 

50 

46 

42 

42 

54 

60 

56 

55 

42 

48 

52 

54 

42 

11 

15 

39 

50 

48 

17 

15 

34 

47 

55 

55 

51 

11 

44 

44 

55 

15 

47  aO 

ALLATOONA  DAN  2 

MAX 

M 

65 

71 

61 

54 

58 

50 

52 

60 

»S 

60 

•1 

66 

11 

11 

51 

60 

12 

50 

11 

41 

46 

IS 

61 

•0 

11 

14 

60 

60 

41 

61 

1T«1 

MIN 

}A 

37 

40 

35 

34 

42 

45 

45 

45 

42 

17 

15 

17 

11 

14 

28 

37 

17 

18 

14 

28 

24 

29 

44 

44 

44 

46 

41 

11 

17 

44 

17  (O 

AUU  CAA  AIRPORT 

MAX 

TJ 

72 

75 

70 

68 

64 

66 

57 

72 

67 

69 

61 

7a 

18 

60 

64 

88 

61 

M 

11 

18 

81 

n 

6« 

78 

TO 

61 

64 

Tl 

41 

n 

44  •4 

MIN 

3» 

45 

42 

40 

40 

50 

55 

51 

52 

42 

42 

47 

51 

44 

14 

12 

37 

50 

01 

16 

12 

27 

17 

11 

55 

14 

12 

49 

44 

51 

14 

44«1 

ALPHARCTTA  1  N« 

MAX 

63 

70 

64 

59 

58 

55 

51 

1« 

59 

60 

61 

61 

61 

49 

10 

17 

11 

10 

56 

11 

42 

12 

62 

M 

11 

M 

M 

•8 

61 

IT 

42 

*7U 

MIN 

35 

39 

37 

32 

34 

43 

4« 

41 

45 

18 

37 

M 

45 

u 

11 

27 

32 

41 

18 

12 

28 

26 

14 

41 

42 

44 

41 

42 

11 

44 

44 

M«l 

AHCRICUS  *  ENE 

MAX 

72 

70 

70 

68 

67 

68 

66 

64 

67 

61 

71 

67 

68 

60 

17 

62 

61 

61 

19 

M 

10 

61 

71 

66 

61 

14 

60 

41 

74 

44 

47 

44«9 

MIN 

41 

51 

47 

41 

42 

51 

54 

51 

51 

40 

45 

49 

52 

19 

11 

34 

40 

49 

43 

35 

32 

33 

43 

32 

55 

10 

11 

41 

41 

53 

44 

44<9 

APPLING 

MAX 

70 

64 

69 

66 

65 

59 

56 

61 

71 

65 

69 

68 

60 

58 

18 

62 

64 

58 

11 

14 

11 

60 

68 

61 

IT 

M 

18 

40 

67 

64 

48 

4au 

MIN 

37 

39 

35 

32 

30 

44 

49 

43 

54 

38 

31 

14 

47 

16 

24 

24 

29 

47 

M 

11 

11 

24 

29 

47 

46 

44 

47 

41 

12 

47 

14 

Mai 

A&HBURN 

MAX 

73 

69 

70 

69 

70 

67 

63 

62 

'71 

70 

79 

70 

70 

74 

60 

62 

•8 

61 

61 

14 

11 

62 

72 

68 

Tl 

44 

62 

64 

72 

70 

44 

47al 

MIN 

*5 

49 

47 

43 

43 

50 

58 

52 

52 

46 

52 

56 

52 

42 

14 

14 

39 

49 

41 

37 

35 

34 

44 

fl 

54 

54 

51 

44 

45 

51 

14 

44*4 

ATHENS 

MAX 

»7 

72 

64 

64 

58 

54 

52 

60 

62 

58 

68 

63 

57 

51 

14 

59 

58 

11 

60 

12 

46 

17 

64 

18 

10 

12 

18 

12 

61 

17 

47 

Ma4 

MIN 

3« 

46 

43 

38 

36 

43 

48 

41 

50 

40 

37 

40 

46 

17 

11 

31 

37 

44 

18 

33 

29 

28 

35 

45 

41 

46 

48 

41 

11 

48 

44 

44a2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

68 

71 

63 

64 

62 

»7 

52 

60 

6S 

69 

69 

68 

61 

11 

11 

19 

59 

52 

61 

44 

41 

M 

61 

M 

12 

la 

M 

40 

60 

41 

49 

47 

14a7 

MIN 

37 

43 

40 

34 

35 

41 

47 

41 

47 

37 

34 

18 

44 

15 

28 

28 

34 

42 

17 

11 

28 

25 

12 

41 

41 

44 

45 

42 

SO 

49 

Mai 

ATHENS  ma  AIRMMT 

MAX 

66 

71 

63 

62 

»T 

49 

52 

»« 

64 

19 

67 

61 

50 

12 

11 

58 

57 

49 

M 

47 

46 

54 

64 

11 

11 

11 

M 

U 

62 

17 

4» 

IT.X 

MIN 

40 

46 

41 

36 

37 

43 

46 

41 

41 

18 

17 

40 

41 

15 

10 

31 

38 

41 

18 

11 

29 

27 

15 

44 

42 

41 

44 

40 

12 

44 

44 

Mai 

ATLANTA  M  AIRPODT 

MAX 

67 

71 

63 

59 

60 

52 

»4 

IS 

59 

61 

64 

61 

62 

11 

51 

60 

58 

11 

17 

47 

45 

11 

85 

14 

11 

•4 

14 

14 

61 

14 

41 

fTaS 

MIN 

39 

47 

44 

38 

42 

47 

48 

44 

46 

41 

44 

39 

42 

16 

14 

34 

39 

45 

41 

11 

12 

29 

39 

46 

44 

4T 

48 

41 

41 

18 

44 

41  aT 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

71 

63 

69 

66 

64 

58 

57 

64 

71 

59 

69 

62 

51 

M 

19 

62 

66 

56 

12 

15 

11 

59 

66 

60 

60 

12 

IS 

40 

67 

1« 

44 

41  a2 

MIN 

43 

43 

48 

38 

37 

48 

50 

45 

46 

38 

37 

41 

47 

19 

29 

30 

37 

45 

40 

18 

33 

28 

32 

47 

47 

48 

48 

44 

18 

50 

11 

41  a4 

AUGUSTA 

MAX 

72 

63 

71 

67 

65 

89 

55 

61 

70 

64 

71 

64 

58 

60 

61 

64 

64 

57 

11 

56 

11 

61 

69 

60 

84 

14 

41 

42 

6S 

41 

70 

42al 

MIN 

4S 

47 

47 

41 

42 

48 

51 

46 

51 

18 

19 

41 

49 

19 

12 

32 

38 

47 

19 

40 

14 

11 

16 

50 

49 

47 

48 

44 

18 

50 

11 

41aO 

BAINBRIOGE 

MAX 

76 

68 

74 

71 

71 

70 

74 

7* 

74 

71 

71 

67 

78 

68 

61 

65 

71 

64 

60 

19 

IT 

70 

Tl 

69 

T9 

TO 

70 

70 

77 

41 

64 

44al 

MIN 

36 

51 

46 

37 

44 

56 

64 

62 

60 

40 

44 

52 

59 

44 

15 

34 

42 

52 

49 

17 

16 

34 

44 

49 

54 

51 

45 

41 

18 

53 

54 

44  a6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

73 

75 

75 

77 

68 

62 

60 

69 

55 

77 

64 

61 

77 

63 

65 

65 

66 

64 

53 

60 

11 

64 

66 

64 

67 

60 

41 

18 

64 

62 

61al 

MIN 

42 

44 

48 

40 

39 

48 

53 

45 

45 

42 

40 

45 

43 

M 

34 

38 

48 

45 

36 

11 

26 

27 

44 

SO 

49 

48 

43 

42 

44 

11 

42  a4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

63 

64 

68 

56 

55 

67 

55 

54 

62 

57 

61 

64 

64 

M 

41 

45 

51 

44 

51 

12 

16 

16 

48 

IS 

48 

16 

51 

14 

11 

66 

M 

•4a2 

MIN 

29 

27 

25 

23 

22 

29 

41 

42 

41 

18 

28 

24 

28 

29 

29 

23 

22 

28 

34 

27 

24 

15 

19 

18 

41 

42 

42 

40 

22 

24 

41 

Ma6 

BLAKELY 

MAX 

72 

70 

71 

68 

72 

61 

71 

61 

70 

67 

71 

61 

72 

58 

60 

61 

69 

57 

57 

51 

14 

72 

71 

64 

74 

44 

IT 

47 

71 

4T 

84 

64al 

MIN 

40 

49 

47 

42 

44 

50 

62 

57 

56 

41 

49 

51 

56 

41 

15 

38 

42 

51 

47 

17 

15 

44 

46 

51 

55 

14 

11 

42 

42 

52 

12 

47a2 

BLUE  RIDGE 

MAX 

64 

66 

58 

62 

62 

53 

51 

60 

57 

60 

66 

68 

11 

42 

49 

55 

41 

48 

50 

40 

18 

48 

60 

18 

14 

11 

M 

M 

60 

IT 

40 

MaO 

MIN 

32 

32 

26 

26 

36 

42 

47 

45 

47 

39 

31 

29 

17 

11 

11 

26 

28 

35 

35 

28 

11 

20 

16 

48 

41 

4T 

41 

42 

21 

41 

47 

11  aS 

8RO0)U.ET  1  M 

MAX 

72 

73 

72 

69 

71 

61 

60 

59 

72 

68 

69 

61 

74 

61 

59 

62 

70 

60 

59 

16 

10 

59 

71 

67 

67 

41 

61 

41 

71 

41 

69 

41  a4 

MIN 

44 

45 

53 

45 

40 

46 

56 

47 

57 

43 

38 

47 

52 

43 

16 

36 

40 

49 

42 

19 

34 

30 

37 

47 

51 

10 

51 

42 

45 

50 

11 

44a9 

jBRUNStUCK 

MAX 

73 

64 

75 

74 

67 

61 

65 

64 

77 

69 

66 

6* 

76 

68 

61 

65 

67 

66 

66 

18 

58 

61 

66 

60 

67 

T2 

71 

61 

64 

44 

72 

44a9 

MIN 

46 

49 

53 

47 

47 

52 

57 

48 

50 

47 

42 

49 

51 

44 

41 

41 

44 

51 

47 

40 

36 

34 

44 

51 

51 

51 

52 

48 

46 

56 

15 

47  a7 

> 

BRUNSmCK  CAA  AP 

1 

MAX 

69 

61 

72 

66 

61 

60 

62 

11 

78 

18 

62 

62 

77 

62 

61 

61 

8} 

66 

M 

61 

12 

63 

64 

60 

44 

Tl 

62 

18 

41 

61 

71 

41  a4 

HIN 

4» 

52 

52 

45 

46 

54 

52 

49 

51 

41 

40 

49 

54 

45 

19 

39 

44 

52 

44 

41 

18 

13 

41 

54 

15 

55 

54 

49 

41 

58 

54 

47al 

IBUEHA  VISTA  I  sw 

MAX 

71 

73 

72 

70 

67 

65 

66 

72 

71 

67 

66 

56 

61 

64 

62 

60 

61 

10 

62 

TO 

68 

44 

64 

Tl 

70 

61a9 

r 

HIN 

34 

49 

46 

40 

44 

49 

41 

44 

49 

52 

30 

10 

15 

42 

49 

16 

11 

25 

15 

44 

52 

50 

42 

41 

50 

41a7 

CAIRO  2  NN« 

MAX 

74 

71 

72 

69 

71 

68 

78 

71 

75 

71 

71 

T2 

7T 

67 

62 

6* 

TO 

64 

61 

11 

56 

68 

Tl 

67 

78 

71 

41 

64 

74 

61 

TO 

44al 

MIN 

41 

55 

52 

43 

47 

55 

61 

64 

58 

41 

49 

54 

56 

41 

14 

17 

45 

51 

48 

17 

36 

16 

46 

47 

54 

54 

48 

44 

42 

51 

M 

4Sal 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

68 

70 

67 

60 

64 

67 

56 

61 

60 

62 

61 

66 

68 

11 

M 

60 

17 

54 

51 

11 

45 

12 

61 

61 

IS 

14 

M 

19 

41 

42 

41 

44al 

MIN 

30 

40 

35 

33 

35 

45 

45 

45 

46 

42 

38 

16 

46 

16 

14 

27 

31 

42 

18 

10 

29 

25 

11 

45 

42 

41 

42 

19 

12 

41 

42 

17a4 

CAMILLA 

MAX 

70 

69 

68 

68 

74 

69 

68 

69 

68 

61 

67 

65 

68 

60 

63 

64 

70 

65 

61 

61 

55 

19 

TO 

T2 

T5 

Tl 

41 

69 

Tt 

44 

44 

47  aO 

HIN 

48 

55 

52 

42 

50 

55 

53 

55 

49 

47 

50 

48 

55 

18 

40 

40 

46 

49 

47 

40 

15 

41 

48 

14 

50 

11 

50 

41 

40 

59 

11 

44  aO 

JCAHP  STEKART 

MAX 

73 

65 

76 

72 

67 

64 

62 

58 

76 

68 

69 

63 

82 

72 

62 

67 

69 

64 

60 

19 

57 

62 

70 

61 

48 

44 

41 

66 

44 

44 

72 

64a4 

MIN 

4S 

46 

56 

41 

42 

49 

56 

48 

50 

47 

37 

46 

52 

45 

34 

33 

40 

50 

44 

38 

15 

30 

37 

48 

57 

58 

51 

44 

44 

50 

14 

41al 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

70 

70 

72 

68 

65 

60 

52 

51 

52 

65 

62 

69 

61 

49 

15 

56 

62 

58 

10 

18 

59 

49 

19 

65 

52 

51 

14 

60 

14 

41 

11 

Mai 

MIN 

34 

36 

30 

28 

30 

34 

44 

43 

44 

39 

32 

12 

15 

16 

23 

22 

27 

31 

19 

26 

26 

22 

32 

41 

41 

41 

45 

41 

10 

11 

47 

Ma4 

CARROLLTON 

MAX 

67 

70 

65 

60 

64 

61 

54 

60 

56 

63 

68 

66 

62 

11 

11 

59 

56 

51 

56 

12 

46 

19 

68 

6* 

»1 

14 

14 

61 

61 

41 

40 

Mai 

MIN 

30 

38 

33 

30 

32 

48 

48 

45 

50 

39 

38 

17 

47 

13 

13 

26 

32 

45 

19 

11 

27 

24 

32 

47 

44 

46 

46 

17 

31 

44 

49 

Ma2 

:arte»sville 

MAX 

66 

70 

68 

62 

60 

60 

54 

60 

60 

60 

67 

68 

66 

52 

11 

18 

60 

51 

16 

55 

46 

11 

61 

61 

14 

11 

18 

61 

61 

61 

40 

Mai 

MIN 

30 

38 

36 

31 

34 

46 

49 

46 

50 

43 

38 

15 

47 

33 

36 

27 

31 

41 

39 

11 

25 

22 

12 

45 

45 

47 

47 

40 

10 

50 

10 

Ma4 

leOARTOHN 

MAX 

69 

70 

60 

59 

62 

60 

55 

64 

58 

58 

65 

67 

61 

52 

12 

59 

54 

50 

58 

14 

48 

48 

8« 

61 

H 

18 

14 

44 

41 

64 

19 

Mai 

MIN 

29 

37 

35 

30 

32 

4» 

49 

46 

50 

42 

35 

11 

46 

13 

11 

25 

31 

45 

19 

11 

28 

22 

11 

44 

45 

44 

44 

IT 

28 

44 

44 

17aS 

:layton  1  N 

MAX 

64 

70 

60 

64 

61 

52 

10 

58 

5« 

50 

67 

61 

51 

47 

48 

51 

51 

56 

56 

41 

45 

12 

12 

51 

12 

11 

M 

IT 

10 

40 

14a9 

MIN 

33 

39 

39 

35 

31 

40 

41 

39 

41 

19 

34 

15 

40 

11 

27 

30 

10 

32 

14 

29 

28 

29 

17 

42 

41 

42 

19 

10 

42 

42 

11  a» 

:OLOUITT 

MAX 

74 

71 

73 

72 

73 

68 

T« 

71 

74 

72 

71 

76 

78 

67 

62 

66 

71 

67 

58 

16 

17 

69 

Tl 

T4 

78 

71 

41 

49 

77 

44 

44 

70  al 

HIN 

40 

55 

49 

42 

47 

51 

61 

60 

59 

42 

48 

54 

56 

43 

12 

14 

43 

52 

48 

19 

17 

19 

47 

11 

55 

11 

11 

44 

44 

14 

14 

48*1 

lOLUMBUS  MB  AIRPOAT 

MAX 

71 

74 

TO 

67 

70 

•  8 

61 

59 

62 

65 

71 

65 

65 

55 

57 

62 

61 

60 

60 

52 

51 

61 

71 

19 

64 

54 

11 

61 

T2 

19 

41 

42a8 

MIN 

36 

48 

42 

37 

39 

i* 

53 

51 

49 

37 

43 

46 

47 

39 

31 

32 

38 

51 

44 

36 

32 

30 

40 

53 

54 

50 

50 

42 

18 

54 

49 

41  a4 

lOAOELE 

MAX 

67 

69 

70 

66 

70 

69 

67 

65 

72 

68 

71 

70 

68 

67 

56 

42 

57 

62 

60 

51 

54 

40 

19 

64 

55 

4S 

63.9 

MIN 

42 

44 

45 

40 

47 

46 

54 

46 

43 

42 

45 

51 

52 

41 

18 

23 

21 

14 

46 

42 

40 

45 

43 

34 

44 

48 

*<..9 

:0>W£RCE  1  NE 

MAX 

58 

60 

64 

61 

52 

50 

64 

68 

19 

61 

62 

60 

61 

64 

60 

61 

MIN 

36 

39 

50 

44 

38 

15 

39 

41 

46 

48 

49 

48 

49 

51 

51 

11 

:0»NELIA 

MAX 

64 

68 

60 

63 

56 

51 

50 

57 

58 

51 

6T 

61 

18 

48 

48 

55 

10 

48 

55 

52 

42 

48 

11 

16 

14 

51 

55 

11 

14 

51 

61 

lla2 

MIN 

37 

42 

44 

32 

39 

42 

47 

41 

44 

40 

14 

36 

40 

14 

10 

12 

32 

39 

37 

10 

29 

22 

13 

41 

42 

41 

45 

42 

11 

45 

41 

17  aS 

:avlMGTON 

MAX 

67 

73 

66 

62 

60 

84 

51 

58 

61 

56 

68 

61 

59 

12 

11 

60 

60 

51 

59 

11 

45 

11 

67 

11 

11 

11 

59 

54 

41 

60 

61 

Ma8 

MIN 

38 

44 

42 

35 

37 

44 

48 

41 

49 

16 

16 

39 

47 

16 

31 

28 

35 

45 

39 

14 

28 

25 

32 

46 

41 

41 

49 

41 

12 

49 

48 

19a5 

-  39  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  19SS 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

CUTHBERT 

MAX 

HIN 

73 
44 

74 

52 

72 
47 

68 

42 

72 
44 

70 

53 

65 

57 

63 

52 

68 

53 

78 
40 

73 
41 

71 
51 

69 
54 

61 
40 

58 

33 

64 

39 

68 
42 

64 

50 

58 
45 

38 
36 

52 
34 

65 

35 

72 
45 

69 

53 

72 
56 

69 

51 

54 

48 

47 

42 

74 
43 

Tl 
55 

71 
52 

47  •! 
44i; 

OAHLOMEGA 

MAX 

63 
29 

65 
38 

69 
42 

58 
37 

60 

36 

57 
40 

51 
42 

50 
41 

57 
42 

58 
40 

67 

36 

67 

36 

61 

37 

47 

34 

46 

33 

47 

31 

55 

31 

48 

33 

52 

37 

56 

34 

42 

28 

40 

27 

53 

29 

57 
40 

47 
40 

50 
41 

51 

45 

54 

44 

52 

33 

59 
34 

50 
44 

54*1 

14>' 

DALLAS 

MAX 

MlN 

67 
46 

60 
34 

61 
31 

59 
46 

53 
48 

65 
35 

57 
31 

49 

43 

55 

38 

55 

31 

46 

30 

66 

30 

62 
45 

58 
43 

55 
46 

55 
46 

61 
40 

62 
42 

OALTON 

MAX 
MlN 

67 

33 

66 

41 

68 

38 

61 

32 

56 

34 

64 

40 

53 

47 

55 
47 

58 

50 

61 
42 

57 
37 

63 

35 

64 

37 

54 

35 

49 

35 

51 

27 

59 

35 

47 

40 

49 

38 

53 
32 

45 

28 

44 

23 

51 

37 

64 

42 

52 

48 

54 

49 

56 

47 

56 
40 

59 

31 

62 

39 

61 

57 

54  •( 

18  •< 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 

72 

72 

72 

70 

69 

64 

66 

57 

73 

68 

70 

65 

73 

58 

60 

63 

68 

65 

32 

55 

53 

61 

72 

63 

71 

69 

65 

69 

71 

62 

45  •! 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

73 
43 

73 

45 

73 
42 

74 

42 

71 
48 

69 

53 

60 
50 

60 

51 

68 

52 

72 
42 

65 

38 

72 
46 

72 
51 

75 
43 

69 
34 

67 
34 

64 

39 

68 
49 

67 
43 

62 
18 

57 
36 

61 
30 

70 
39 

72 

51 

70 
54 

45 

49 

44 

50 

61 
49 

66 

42 

72 
57 

70 
54 

47  •( 
45  •! 

EASTMAN  1  W 

MAX 
MIN 

70 
43 

66 

48 

70 
46 

68 
40 

68 

43 

64 

48 

62 
47 

60 
49 

70 

52 

68 

42 

72 
49 

72 
49 

70 
45 

69 
41 

59 

34 

68 

40 

66 

42 

66 

59 

64 

41 

58 

38 

50 
34 

61 

30 

70 
42 

69 

51 

63 

53 

64 

50 

61 

50 

67 

47 

71 
43 

70 
53 

70 
53 

ttal 

45.1 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

66 

39 

70 

50 

73 
42 

65 

35 

64 

39 

65 

46 

54 

48 

58 
44 

54 

50 

64 

38 

64 
42 

70 
41 

64 
49 

64 

35 

51 
29 

54 
30 

60 

39 

57 
46 

57 
40 

58 
34 

47 

29 

47 
26 

58 
40 

68 
48 

56 

45 

51 
45 

51 
45 

57 
41 

60 

17 

66 

50 

57 
49 

59i' 

41*; 

FITZGEftALD 

MAX 
MIN 

71 
44 

69 

52 

70 
51 

69 
44 

70 
42 

68 
50 

65 

59 

64 

52 

72 
52 

70 
44 

70 
45 

68 

51 

75 

52 

71 
41 

59 

37 

62 
36 

68 

40 

67 
47 

61 
44 

54 

39 

54 

37 

61 

33 

73 
46 

70 
52 

68 

55 

68 

55 

65 

52 

70 
49 

72 
45 

70 
53 

67 
54 

47 

44»l 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 
38 

70 
45 

74 

55 

73 

37 

69 
49 

61 

57 

61 

56 

57 
48 

74 

52 

74 
44 

68 
36 

64 
44 

76 

52 

73 
44 

58 

33 

61 

33 

68 

37 

67 
50 

63 
45 

57 

35 

55 

32 

60 
28 

66 

35 

61 

48 

69 
56 

67 

51 

65 

51 

67 
42 

67 
42 

64 
51 

70 
56 

tttl 
44«l 

FOLKSTON  «  SH 

MAX 
MIN 

77 
43 

76 

53 

75 

58 

75 
46 

72 
43 

66 

52 

71 
61 

67 
53 

77 
51 

75 
41 

74 
41 

72 
50 

73 
54 

70 
42 

66 

18 

65 

38 

71 
45 

70 

50 

67 
48 

59 

41 

56 

36 

65 

32 

74 

41 

69 

51 

71 
56 

74 

58 

70 
51 

49 

50 

75 

41 

64 

51 

76 

58 

70  •< 
47  •! 

FORSYTH  I  S 

MAX 
MIN 

69 

38 

71 
41 

68 

43 

64 

34 

65 

39 

58 
47 

5« 
48 

56 
45 

67 

50 

60 

39 

70 
37 

68 
44 

65 

50 

65 

37 

5« 

28 

61 
29 

•0 

35 

60 
47 

60 
40 

54 

14 

48 

30 

59 
26 

68 

15 

65 

48 

55 

47 

52 
45 

57 

4T 

62 
41 

44 

18 

44 

50 

68 

50 

tilt 

40«( 

FORT  GAINES 

MAX 

72 

39 

74 

50 

73 
44 

69 

39 

72 
40 

67 

55 

71 

60 

63 

57 

70 
54 

67 
39 

74 
45 

68 

50 

69 
56 

60 
39 

61 

33 

65 

32 

68 

40 

62 

51 

59 
47 

57 
36 

55 

35 

66 

37 

72 
47 

67 

54 

7* 

57 

69 

54 

54 
50 

48 
42 

72 
44 

49 

55 

70 
44 

t7>) 
45  •! 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

73 

38 

71 
48 

72 
46 

69 
40 

68 

41 

55 

50 

59 

51 

56 

49 

70 
43 

60 
39 

72 
41 

63 

48 

73 
48 

58 
40 

59 

32 

65 

31 

65 

40 

65 

49 

60 
42 

52 

33 

51 

31 

63 
26 

71 
40 

59 
51 

59 

51 

52 
48 

59 
49 

47 
41 

72 
44 

40 

52 

71 
50 

tl*i 

41  tt 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

67 
34 

73 
44 

63 
39 

66 

33 

60 
39 

S3 
42 

50 
46 

60 
41 

60 
48 

60 
34 

68 

37 

63 

38 

58 
43 

49 

36 

53 
34 

58 
29 

52 

35 

49 

40 

60 

38 

50 

33 

44 

27 

57 
26 

60 

37 

56 
42 

52 

42 

52 
45 

40 

47 

51 
42 

61 

31 

57 

46 

6t 
49 

57>l 

18«'> 

GLENNVIU.E 

MAX 
HIN 

74 
44 

60 
45 

74 
54 

70 
42 

68 
42 

61 
49 

61 

55 

59 

49 

74 

51 

70 
45 

69 

39 

66 
47 

78 

52 

71 
43 

60 

15 

64 

35 

68 

40 

63 

51 

60 
44 

57 

38 

50 

35 

60 

31 

71 

39 

64 

49 

69 

56 

67 

52 

42 

52 

66 
46 

72 
43 

41 

52 

72 
56 

tt>> 

45  •> 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

72 
39 

71 
45 

68 
42 

66 

37 

63 

37 

59 
45 

55 
48 

61 

43 

62 

51 

63 
40 

71 
35 

66 
40 

61 
48 

57 

35 

56 

30 

56 

28 

62 
34 

52 
46 

59 

38 

56 

33 

48 

30 

58 

26 

69 

32 

64 

49 

52 

45 

52 
46 

61 

48 

41 
44 

67 

33 

61 

49 

69 

50 

tlal 

44*} 

GREENVILLE  2  M 

MAX 
MIN 

68 
36 

72 
47 

73 
35 

65 
43 

63 

48 

57 
48 

57 
45 

61 

47 

65 

37 

70 
41 

70 
40 

65 
49 

64 

33 

62 

28 

61 

32 

58 
39 

58 
40 

59 

41 

55 

33 

47 

29 

59 

29 

70 
38 

66 
49 

55 
46 

51 
44 

54 

46 

65 
40 

70 
18 

t2«!i 
40«0 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

68 

38 

75 

50 

67 
42 

62 

37 

65 
40 

57 
47 

55 
48 

56 
44 

65 

50 

64 

38 

71 
43 

66 

41 

65 
49 

56 

55 

»5 

11 

61 
32 

58 
40 

59 
46 

60 
40 

50 

33 

47 

30 

57 

28 

70 
41 

60 
48 

53 
45 

50 
45 

55 

48 

to 

41 

64 

40 

60 

50 

6t 

49 

te>') 

41a« 

HARTHELL 

MAX 
MIN 

71 
39 

69 
45 

68 
43 

64 

36 

63 
37 

57 
41 

51 
46 

61 
41 

63 
48 

62 

37 

68 
38 

67 
39 

62 
42 

54 

34 

58 
11 

59 
31 

60 

37 

51 
42 

56 

17 

54 

12 

50 

29 

to 

28 

•1 

38 

60 
45 

55 
40 

54 

45 

59 
44 

to 

42 

41 
33 

61 

47 

to 

46 

tOii' 

Mi-' 

HAMKINSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
38 

70 
41 

71 
45 

69 
40 

69 

45 

65 

50 

59 

53 

60 

50 

72 

52 

60 
40 

71 
41 

65 

47 

71 

52 

68 
41 

60 

32 

64 

32 

66 
36 

65 
48 

64 
42 

58 

13 

52 
14 

62 

29 

72 
40 

72 

50 

67 

52 

44 
49 

41 

50 

to 

45 

72 
40 

70 
50 

70 
51 

tt>> 

41<!> 

HELEN 

MAX 
MIN 

65 

36 

70 
41 

68 
35 

58 

31 

58 

33 

>2 
42 

52 
45 

56 

43 

60 
40 

56 

33 

65 

36 

60 

39 

57 
34 

47 

33 

46 

29 

55 
29 

50 

35 

56 

33 

50 
30 

19 

28 

40 

25 

50 

10 

55 

42 

55 
46 

51 

45 

54 

42 

48 

31 

58 

41 

61 
41 

55<> 
ltt> 

tiOGOAROS  MILL 

MAX 
MIN 

7» 

37 

70 

51 

74 

46 

70 

38 

72 

38 

66 

56 

77 
61 

66 

59 

72 

58 

66 

39 

74 

47 

64 

50 

76 

55 

»• 

43 

62 

12 

64 

33 

72 
39 

60 

52 

54 
49 

55 

37 

54 

32 

6} 

13 

74 

47 

66 

53 

76 

54 

66 

57 

57 
49 

68 

42 

76 
18 

61 

44 

tt 

54 

t7«: 

45il 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

IRHINTON  t,  MNM 

MAX 

MIN 

•7 

38 

6* 

39 

sa 

46 

59 
47 

57 
46 

72 
48 

65 

37 

68 

38 

70 
42 

68 

39 

59 
40 

60 

16 

64 

33 

65 

38 

60 
47 

60 

39 

51 

11 

59 

28 

TO 

18 

M 

49 

60 
48 

57 
46 

41 

48 

41 

4T 

71 
41 

47 

49 

70 
50 

tidi 
41ati 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

62 

35 

68 

40 

58 

32 

59 

34 

58 
44 

>1 

44 

53 
44 

52 
43 

58 
40 

62 

36 

63 

34 

64 

34 

49 

32 

46 

27 

57 
34 

56 

30 

49 

37 

51 
43 

55 

37 

48 

30 

40 

26 

48 

20 

12 

55 
41 

54 

45 

54 

45 

57 

44 

54 

19 

to 

31 

57 
48 

to 

48 

55  IK 

57*1' 

JESUP  8  S 

MAX 

74 
38 

73 
45 

75 
53 

74 

36 

69 

39 

63 

50 

64 

60 

60 

50 

74 

50 

70 
41 

TO 

37 

69 
45 

74 
51 

71 
43 

62 

30 

64 

30 

70 
14 

64 

50 

64 
46 

58 

35 

55 

29 

62 

26 

71 
14 

66 
44 

70 
58 

70 
55 

44 

51 

44 

48 

71 
40 

41 

54 

T2 
5t 

tT«' 

4t«'* 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

63 

29 

«7 

37 

62 
36 

55 

27 

57 

30 

55 

45 

55 
49 

5« 

45 

60 

50 

54 
41 

62 
34 

6/ 
39 

55 
44 

52 
34 

55 

35 

57 
26 

53 

33 

48 

41 

48 

14 

50 

12 

41 

30 

51 

21 

65 

11 

60 
46 

55 

46 

55 
48 

55 

48 

5T 
11 

55 

10 

42 

48 

tt 
42 

*t>l- 

>T»! 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

69 

33 

75 
45 

71 
37 

69 
34 

69 

36 

65 

52 

58 

SO 

58 
47 

61 

50 

66 

43 

70 
40 

69 
40 

65 

51 

58 
34 

56 

30 

62 
30 

59 

38 

58 
48 

60 
43 

55 

12 

SO 

30 

61 

27 

72 
16 

61 

50 

55 

49 

54 

47 

54 

47 

44 

58 

70 
14 

45 
54 

tl 
4t 

t2>' 
44  •* 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

71 
41 

66 
48 

70 
42 

69 

39 

65 

42 

60 
44 

59 

52 

61 

45 

73 
51 

65 
39 

69 

35 

63 
45 

61 
50 

58 

38 

60 
31 

64 

33 

66 

36 

62 
48 

58 

40 

57 

35 

50 

32 

61 

32 

69 

35 

64 

45 

64 

48 

59 

48 

42 

49 

41 

49 

to 

41 

to 

50 

70 
51 

tla' 

42«! 

LUMBER  CITY 

MAX 
HIN 

73 

37 

73 
39 

75 
48 

73 

36 

69 

38 

71 

43 

62 

57 

63 

50 

62 
50 

74 

40 

63 

40 

71 
40 

65 
49 

75 
43 

60 

13 

60 

33 

65 

37 

69 
41 

61 
46 

53 

36 

tt 

33 

51 

30 

60 

33 

71 
41 

61 

52 

47 

53 

47 

51 

60 
48 

tt 

41 

72 
45 

tt 
54 

t5>l 

42a! 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 
MIN 

71 
42 

73 
43 

74 
43 

69 

38 

66 

44 

69 
47 

59 
54 

65 

39 

68 
45 

63 
41 

67 
45 

74 
49 

61 
52 

64 

38 

62 

30 

64 

36 

65 

47 

67 

50 

58 
44 

58 

33 

50 

32 

51 

34 

Tl 

39 

70 

37 

61 

55 

47 

50 

54 

49 

5* 

42 

85 

41 

71 
49 

75 
50 

**': 

41a< 

MACON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
42 

69 

50 

71 
44 

69 

39 

68 

41 

56 

50 

»9 

50 

57 

49 

70 
48 

60 
41 

72 
41 

6S 

47 

70 
49 

58 
41 

58 
34 

61 
34 

65 

39 

64 

49 

60 
42 

53 

16 

50 
34 

60 

30 

Tl 
40 

61 

52 

•I 

51 

51 
48 

40 
49 

45 

45 

72 
40 

tl 

55 

tt 

51 

tlal- 
41ai 

MARSHALLVILLE 

MAX 
MIN 

71 
38 

70 
49 

70 
42 

68 
39 

67 
42 

66 

50 

58 

50 

59 

48 

69 

50 

65 
39 

70 
41 

6« 

49 

71 

51 

•« 

40 

60 

12 

•4 

33 

65 

41 

•« 

49 

62 

41 

59 

35 

50 

33 

•2 

29 

69 

41 

6* 

50 

59 

52 

60 
48 

54 

48 

44 

43 

TO 
42 

tt 

54 

to 

50 

t*a:< 

49  a!* 

METTER 

MAX 
MIN 

73 
41 

71 
46 

72 
51 

70 
41 

69 

42 

63 
49 

61 

5« 

58 

47 

7* 

50 

72 
44 

•9 

39 

68 
47 

74 

51 

TO 
58 

60 
14 

62 
35 

67 

39 

66 

49 

60 
41 

56 

38 

51 
34 

59 

29 

Tl 
40 

67 

40 

65 

52 

4* 

49 

43 

50 

4* 

43 

TO 
45 

70 
52 

Tl 
55 

Ita^> 
44.*' 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

S3 

64 
44 

67 
36 

67 

40 

67 
42 

61 
47 

59 

52 

61 

45 

71 
51 

64 

40 

•7 

36 

67 

47 

62 
50 

59 

37 

58 

13 

61 

33 

64 

37 

60 
47 

56 

39 

51 

36 

SO 

11 

51 

29 

«ia 

28 

66 

47 

61 

48 

to 

47 

44 

49 

•4 

44 

tt 

41 

tt 

50 

tt 

54 

tZal 
4ta) 

MILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
37 

70 
41 

67 

39 

69 

33 

68 

33 

66 

36 

55 
47 

57 
45 

59 
45 

70 
39 

55 

35 

70 
36 

66 

39 

57 

38 

»6 

11 

58 

29 

65 

29 

61 

33 

59 

39 

5* 

35 

51 

29 

48 

25 

59 

25 

70 

33 

58 

49 

•4 

47 

51 

47 

40 

47 

to 

19 

tt 

40 

41 

51 

tlal 

57  at 

HILL£N 

MAX 
MIN 

7S 
40 

70 
35 

74 

37 

72 

39 

40 

60 

45 

60 

55 

65 

45 

74 

51 

69 
40 

70 
36 

69 
45 

67 

50 

62 
40 

62 

10 

65 

32 

68 

36 

64 
49 

55 
40 

60 

36 

51 

33 

62 

27 

Tl 

15 

TO 

47 

50 

45 
44 

4* 

50 

47 

44 

n 

42 

tt 

51 

71 
55 

tta<- 

42al 

HONTICELLO  2  NH 

MAX 
MIN 

68 
34 

72 
35 

66 
30 

61 
27 

65 
36 

60 
43 

56 
45 

57 
40 

67 
46 

58 
40 

71 
39 

66 

40 

61 
44 

53 

33 

59 

23 

61 
21 

61 

25 

55 
42 

60 
36 

51 
31 

44 

26 

57 

21 

28 

•1 
48 

55 
44 

H 
44 

54 

49 

»• 
40 

48 

11 

t* 

48 

45 
44 

ttal' 
Stat- 

8e«  r«t«renc«  aofm  tollovlng  StatlOB  Ind«z. 

-  40  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  19S8 


0»y   Oi  Month 


Station 

• 

< 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORGAN 

MAX 

74 

72 

71 

70 

72 

69 

70 

65 

70 

6a 

74 

72 

70 

61 

59 

63 

68 

69 

sa 

95 

91 

69 

79 

7» 

74 

7» 

67 

79 

70 

68 

67  •6 

HIN 

32 

49 

46 

41 

42 

53 

55 

55 

55 

39 

46 

52 

59 

41 

33 

34 

37 

50 

47 

32 

34 

33 

43 

55 

55 

50 

45*6 

MOULTRIE  2  CSE 

MAX 

73 

70 

70 

68 

72 

66 

77 

63 

72 

66 

72 

66 

75 

64 

59 

62 

69 

65 

60 

94 

94 

63 

72 

67 

75 

69 

62 

67 

79 

70 

69 

67.9 

MIN 

42 

54 

53 

44 

43 

53 

61 

57 

55 

44 

46 

56 

S4 

43 

36 

37 

4 1 

47  aa 

NAHUNTA 

MAX 

75 

71 

69 

65 

72 

56 

77 

70 

70 

66 

75 

70 

62 

65 

70 

65 

63 

98 

97 

62 

70 

64 

72 

71 

69 

67 

79 

69 

71 

67.4 

MIN 

54 

42 

42 

52 

57 

51 

51 

45 

40 

46 

53 

45 

35 

34 

36 

51 

47 

39 

33 

26 

38 

47 

56 

57 

46>1 

NASHV ILLE 

MAX 

75 

74 

74 

72 

71 

74 

72 

74 

74 

72 

74 

73 

61 

70 

67 

66 

91 

54 

73 

74 

71 

6t 

69 

72 

74 

70 

69>8 

MIN 

42 

50 

52 

42 

42 

61 

55 

43 

44 

51 

52 

42 

35 

34 

47 

46>1 

NEMINOTON  2  SSW 

MAX 

73 

69 

74 

70 

67 

60 

61 

66 

74 

71 

70 

66 

7* 

68 

61 

63 

69 

64 

59 

98 

92 

60 

11 

64 

69 

M 

62 

65 

71 

64 

66.0 

MIN 

39 

42 

53 

40 

37 

47 

54 

46 

51 

41 

36 

44 

50 

42 

32 

31 

35 

54 

41 

33 

32 

27 

34 

42 

41 

40 

50 

40 

50 

41.8 

NEWNAN 

MAX 

68 

73 

72 

63 

65 

63 

55 

58 

61 

65 

71 

66 

64 

55 

55 

61 

60 

55 

59 

94 

48 

60 

68 

69 

SO 

99 

»4 

60 

66 

62 

62 

60.9 

MIN 

34 

49 

39 

36 

41 

4d 

46 

45 

50 

35 

41 

37 

50 

33 

26 

29 

38 

45 

41 

32 

29 

25 

47 

50 

40.4 

PLAINS  SM  OA  ExP  STA 

MAX 

72 

72 

70 

68 

69 

65 

60 

60 

68 

73 

68 

66 

62 

60 

63 

38 

65 

63 

60 

96 

91 

64 

71 

68 

66 

62 

94 

66 

73 

66 

67 

64.8 

MIN 

40 

51 

44 

39 

44 

52 

54 

52 

50 

44 

49 

50 

54 

40 

31 

34 

40 

49 

44 

35 

31 

33 

42 

41 

55 

51 

51 

42 

54 

50 

44.8 

Qui  THAN 

MAX 

75 

72 

77 

76 

73 

74 

77 

79 

70 

79 

65 

65 

61 

59 

69 

72 

67 

94 

97 

70 

7S 

79 

62 

69 

71 

75 

69.9 

MIN 

37 

50 

55 

45 

44 

55 

61 

57 

42 

44 

53 

55 

40 

32 

33 

41 

51 

51 

38 

30 

57 

52 

45 

46.0 

ROME 

MAX 

67 

70 

63 

61 

63 

59 

55 

69 

56 

59 

68 

70 

66 

53 

53 

60 

97 

53 

97 

95 

46 

99 

69 

64 

»7 

60 

97 

59 

64 

62 

61 

60.2 

MIN 

31 

40 

34 

30 

34 

44 

50 

47 

51 

46 

38 

36 

47 

35 

35 

27 

33 

44 

40 

34 

31 

24 

34 

46 

46 

47 

47 

36 

31 

50 

47 

39.4 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

65 

70 

62 

59 

63 

53 

55 

63 

56 

59 

67 

67 

57 

51 

53 

59 

52 

93 

96 

46 

46 

94 

66 

94 

96 

99 

98 

60 

63 

64 

61 

98.4 

MIN 

29 

37 

31 

29 

33 

49 

46 

47 

46 

37 

36 

37 

36 

34 

30 

25 

32 

43 

39 

32 

26 

22 

32 

46 

47 

48 

47 

36 

30 

51 

37.6 

SANOERSVILLE 

MAX 

70 

70 

69 

68 

61 

60 

56 

56 

71 

63 

68 

62 

58 

56 

38 

63 

68 

60 

98 

S3 

49 

60 

68 

98 

58 

97 

60 

61 

66 

66 

70 

62.1 

MIN 

46 

46 

46 

36 

39 

46 

51 

46 

52 

41 

36 

44 

49 

39 

32 

30 

36 

49 

40 

36 

32 

28 

36 

90 

50 

46 

50 

42.7 

SAPELO   1 SLANO 

MAX 

74 

59 

75 

67 

60 

59 

59 

56 

77 

71 

63 

62 

76 

65 

63 

64 

64 

64 

61 

59 

56 

63 

64 

99 

68 

63 

63 

57 

62 

62 

74 

64.2 

MIN 

44 

50 

52 

47 

44 

5  i 

53 

49 

49 

47 

39 

46 

62 

46 

36 

38 

42 

52 

46 

40 

37 

34 

41 

53 

54 

53 

51 

46 

47 

56 

56 

47.0 

SAVANNAH  USDA  PL  (GARDEN 

MAX 

76 

63 

76 

76 

65 

60 

59 

59 

66 

56 

68 

64 

77 

60 

62 

64 

69 

62 

90 

59 

53 

67 

68 

63 

67 

63 

62 

65 

68 

63 

71 

64.5 

MIN 

40 

43 

54 

37 

34 

4<t 

55 

47 

44 

33 

42 

51 

44 

30 

30 

31 

48 

44 

34 

35 

26 

33 

44 

55 

52 

49 

39 

40 

47 

55 

42.2 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

74 

63 

75 

71 

63 

60 

56 

56 

75 

55 

67 

64 

79 

59 

61 

63 

68 

62 

54 

58 

53 

60 

67 

63 

69 

61 

61 

64 

66 

69 

71 

69.8 

MIN 

44 

45 

48 

42 

37 

49 

50 

47 

50 

43 

36 

44 

53 

44 

34 

35 

41 

51 

39 

36 

34 

29 

37 

50 

56 

51 

51 

42 

42 

53 

56 

44.2 

SAVANNAH  8EACH 

MAX 

75 

65 

75 

65 

57 

57 

58 

54 

79 

56 

61 

60 

69 

64 

58 

62 

64 

99 

58 

59 

57 

62 

60 

61 

62 

61 

62 

60 

63 

61 

70 

62.3 

MIN 

48 

47 

51 

46 

4g 

55 

51 

54 

56 

46 

51 

47 

52 

45 

40 

40 

50 

53 

45 

40 

36 

34 

34 

57 

57 

52 

52 

46 

44 

55 

56 

48.0 

SURRENCY 

MAX 

75 

70 

74 

71 

69 

64 

64 

62 

75 

71 

69 

67 

76 

71 

61 

69 

69 

63 

62 

97 

54 

60 

72 

67 

68 

70 

64 

65 

72 

70 

71 

67.4 

MIN 

40 

41 

53 

39 

42 

4V 

59 

49 

51 

43 

39 

47 

52 

43 

33 

33 

38 

49 

44 

36 

31 

29 

37 

47 

57 

54 

52 

48 

43 

52 

55 

44.7 

SWAINSBORO 

MAX 

72 

71 

71 

70 

67 

62 

60 

73 

71 

70 

66 

71 

64 

60 

63 

68 

64 

98 

96 

56 

60 

69 

65 

66 

63 

62 

63 

69 

64 

79 

63.5 

MIN 

43 

46 

46 

43 

42 

4*^ 

54 

47 

42 

37 

47 

51 

41 

35 

35 

39 

49 

41 

37 

33 

30 

38 

50 

50 

49 

50 

45 

45 

52 

55 

42.6 

TALBOT TON 

MAX 

68 

72 

72 

71 

66 

69 

66 

67 

61 

64 

71 

71 

66 

66 

57 

60 

60 

97 

96 

96 

90 

99 

«7 

67 

97 

99 

52 

65 

69 

69 

63 

69.6 

MIN 

36 

47 

45 

36 

40 

51 

50 

46 

50 

37 

40 

43 

52 

36 

30 

30 

41 

41 

34 

32 

28 

38 

51 

51 

47 

49 

41 

37 

53 

49 

42.2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

72 

78 

69 

61 

59 

62 

54 

59 

59 

61 

67 

67 

62 

50 

52 

61 

54 

46 

96 

92 

47 

97 

60 

6} 

94 

98 

57 

61 

63 

64 

60 

90.5 

MIN 

25 

36 

29 

25 

31 

43 

47 

44 

46 

40 

33 

33 

45 

31 

27 

21 

28 

43 

37 

30 

29 

20 

32 

47 

43 

45 

45 

39 

36 

44 

46 

36.1 

THOHASTON  2  S 

MAX 

71 

78 

67 

69 

68 

65 

56 

57 

65 

66 

73 

73 

66 

64 

57 

61 

64 

63 

62 

97 

93 

61 

72 

64 

•6 

99 

96 

65 

71 

67 

67 

64.4 

MIN 

31 

4  1 

43 

36 

37 

50 

51 

48 

48 

39 

38 

44 

46 

38 

33 

27 

38 

48 

41 

34 

33 

25 

35 

50 

50 

46 

49 

44 

38 

48 

47 

41.2 

THQMASV I LLE 

MAX 

76 

74 

74 

70 

71 

66 

60 

72 

79 

70 

79 

69 

75 

65 

63 

65 

70 

69 

61 

95 

98 

68 

73 

68 

78 

72 

70 

70 

72 

64 

72 

69.6 

HIN 

38 

50 

52 

39 

41 

54 

62 

61 

57 

41 

42 

51 

55 

43 

33 

33 

41 

50 

38 

39 

32 

34 

46 

52 

54 

53 

46 

44 

39 

51 

51 

46.1 

THOMASVlLLE  WB  CITY 

MAX 

77 

72 

75 

70 

70 

69 

77 

71 

74 

70 

74 

64 

74 

58 

60 

65 

70 

69 

94 

»5 

55 

67 

74 

67 

76 

70 

99 

70 

76 

63 

70 

68.1 

MIN 

49 

53 

35 

46 

49 

55 

63 

56 

52 

44 

49 

96 

55 

44 

33 

39 

48 

52 

45 

39 

37 

39 

47 

55 

56 

53 

49 

46 

45 

54 

51 

49.1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

72 

73 

67 

70 

69 

73 

63 

74 

63 

73 

68 

72 

65 

74 

57 

60 

62 

68 

61 

52 

54 

92 

62 

72 

64 

72 

69 

60 

67 

79 

62 

65.8 

MIN 

37 

44 

51 

37 

41 

46 

54 

56 

54 

39 

44 

49 

53 

42 

34 

32 

36 

47 

47 

36 

30 

30 

41 

50 

55 

55 

52 

46 

41 

47 

56 

44.6 

TOCCOA 

MAX 

70 

71 

66 

65 

60 

60 

52 

59 

62 

96 

69 

66 

56 

51 

54 

59 

96 

48 

59 

54 

45 

59 

98 

54 

99 

99 

M 

96 

60 

57 

•a 

96.7 

MIN 

35 

42 

35 

36 

43 

46 

42 

47 

39 

36 

36 

43 

34 

32 

31 

35 

39 

38 

32 

30 

27 

40 

43 

43 

46 

45 

42 

33 

46 

48 

39.1 

VALOOSTA  NH 

MAX 

74 

74 

73 

71 

71 

66 

78 

70 

75 

71 

73 

7» 

71 

61 

69 

69 

66 

64 

97 

94 

64 

7} 

67 

TS 

74 

69 

66 

73 

70 

71 

69.4 

MIN 

39 

42 

53 

62 

58 

56 

45 

45 

55 

44 

31 

36 

42 

51 

52 

39 

34 

34 

42 

44 

58 

94 

46 

40 

30 

54 

57 

47.0 

66 

65 

68 

70 

65 

59 

56 

61 

70 

60 

70 

69 

60 

60 

57 

61 

63 

58 

59 

99 

90 

54 

66 

61 

96 

99 

»0 

59 

70 

64 

66 

61.6 

MIN 

40 

36 

46 

49 

44 

57 

39 

36 

42 

47 

36 

30 

26 

35 

46 

39 

34 

30 

27 

39 

48 

46 

46 

48 

45 

36 

49 

SO 

41.1 

WASH  I NGTON 

69 

68 

71 

66 

65 

59 

90 

55 

60 

67 

98 

70 

61 

SO 

55 

55 

59 

62 

59 

97 

SO 

48 

98 

64 

93 

51 

51 

59 

99 

64 

58 

58.7 

MIN 

42 

45 

45 

37 

34 

96 

40 

36 

33 

30 

32 

38 

38 

36 

30 

30 

29 

48 

45 

44 

46 

43 

34 

34 

47 

98.5 

HA YC ROSS 

MAX 

75 

70 

75 

71 

71 

66 

74 

62 

77 

71 

72 

62 

72 

69 

61 

65 

70 

69 

63 

97 

94 

63 

72 

67 

75 

72 

65 

69 

79 

64 

72 

*a.2 

MIN 

42 

50 

56 

41 

41 

51 

61 

53 

52 

44 

42 

42 

53 

44 

35 

35 

41 

51 

49 

38 

31 

29 

38 

49 

56 

55 

51 

49 

44 

53 

57 

46.2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

70 

68 

69 

66 

66 

61 

59 

64 

70 

68 

66 

66 

61 

58 

59 

61 

64 

63 

56 

95 

SO 

99 

67 

66 

62 

61 

60 

63 

69 

67 

68 

63.4 

MIN 

40 

45 

38 

39 

38 

46 

52 

45 

51 

39 

36 

♦* 

52 

38 

30 

33 

37 

47 

39 

37 

32 

29 

35 

46 

48 

47 

49 

42 

41 

50 

53 

41.9 

WEST  POINT 

MAX 

72 

76 

73 

66 

67 

65 

59 

58 

61 

65 

72 

70 

66 

56 

57 

63 

61 

58 

60 

56 

51 

64 

70 

64 

58 

59 

56 

65 

69 

65 

62 

63.2 

MIN 

31 

45 

35 

32 

37 

54 

51 

49 

51 

45 

40 

42 

53 

30 

30 

31 

36 

50 

45 

34 

32 

27 

38 

52 

53 

48 

48 

37 

33 

52 

49 

41.8 

WINOER   1  SSE 

MAX 

66 

72 

63 

63 

59 

55 

51 

59 

63 

57 

67 

63 

61 

51 

52 

58 

57 

48 

59 

92 

44 

94 

64 

62 

99 

92 

S« 

56 

62 

60 

65 

58.5 

MIN 

34 

43 

35 

32 

35 

43 

46 

42 

50 

36 

36 

36 

45 

35 

27 

26 

37 

42 

37 

32 

27 

29 

30 

44 

43 

44 

»7 

43 

31 

47 

48 

98.1 

■m  raf«r«BC*  not**  fellMlac  BtBtloB  ladaa. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
HARCR  1958 


Day  of  montli 


StaboD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ayg. 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.  35 

.  1 5 

07 

10 

19 

.  09 

.  27 

.  23 

.  06 

.  04 

.  10 

.  22 

.  17 

.22 

.  24 

.02 

.  04 

.03 

.  06 

.  29 

WIND 

132 

45 

74 

72 

36 

30 

23 

io5 

80 

37 

34 

56 

63 

174 

166 

40 

44 

66 

76 

141 

143 

80 

9S 

SS 

90 

40 

22 

33 

37 

38 

37 

2164 

EXPERIMENT 

EVAP 

.  44 

.  1 3 

01 

01 

15 

12 

17 

.  00 

18 

.  14 

.  16 

.18 

.  01 

.  12 

.  10 

.  20 

.  14 

.16 

.  14 

.  02 

.  01 

.06 

.08 

.  1 5 

.  02 

B3.86 

WIND 

198 

25 

37 

65 

80 

85 

49 

84 

97 

120 

40 

50 

85 

193 

42 

73 

60 

73 

57 

90 

il4 

93 

60 

io5 

115 

43 

62 

55 

28 

62 

40 

HOGGARDS  HILL 

EVAP 

.18 

.14 

.06 

.14 

.15 

.11 

.05 

.10 

.08 

.20 

.13 

.11 

.02 

.15 

.18 

.15 

.13 

.11 

.05 

.03 

.15 

.11 

.12 

.20 

.04 

.11 

.14 

.04 

.07 

.12 

.15 

3.52 

WIND 

g 

60 

51 

33 

9 

28 

26 

24 

53 

52 

25 

28 

16 

14 

38 

23 

16 

37 

6 

784 

VAX 

78 

70 

80 

77 

74 

67 

79 

71 

81 

79 

81 

66 

75 

70 

71 

74 

74 

66 

58 

67 

67 

73 

81 

67 

78 

76 

61 

79 

78 

78 

76 

72.3 

HIM 

48 

58 

55 

50 

51 

60 

66 

66 

63 

51 

55 

61 

61 

48 

43 

45 

50 

58 

55 

43 

41 

45 

5S 

59 

61 

63 

57 

49 

48 

47 

45 

53.5 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.20 

.18 

.16 

.12 

.08 

.09 

.08 

.11 

.03 

.08 

.13 

.15 

.23 

.14 

.13 

* 

.19 

* 

* 

.15 

.00 

.07 

.13 

.08 

82.82 

WIND 

115 

33 

35 

64 

32 

56 

18 

34 

58 

103 

22 

41 

SO 

97 

67 

57 

58 

33 

53 

73 

85 

68 

25 

129 

92 

22 

32 

33 

34 

39 

B1713 

TIFTON 

EVAP 

.22 

.12 

.06 

.17 

.15 

.11 

.00 

.05 

.06 

.22 

.14 

.11 

.00 

.08 

.21 

.15 

.15 

.12 

.04 

.08 

.10 

.12 

.16 

.16 

.02 

.03 

.14 

.12 

.17 

.19 

.00 

3.45 

WIND 

59 

18 

17 

25 

24 

35 

6 

17 

30 

60 

19 

13 

22 

82 

65 

41 

29 

42 

22 

23 

57 

SO 

24 

SI 

30 

13 

55 

51 

19 

28 

29 

1056 

REPWIEHCE  HOTES 

Addltloaal  Inf ormatlon  recardlng  the  cllaate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllaatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  Onlverslty  of  Georgia,  Atbens,  Georgia,  or 
to  any  Heather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  statloo  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  he  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  precipitation  and  evaporation  Id  Inches  and  wind  movement   In  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are 

the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Hax  and  Uln  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-tine  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "V.  S.  Heather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.    Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Heather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  nay  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall   in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  enow  on  ground 
Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  nay  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  tbe  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Hind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■M-  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  autonatlc  wind  Instruments, 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

It  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thernoneters  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  coltimn  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  .time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  tine  is  1:00  a.m.,  E.S.T, 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,  and  J  in  the  "Special"  column  tinder  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  nonth. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  nay  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Heather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sunnary) ,  Checks,  and  noney  orders  should  be  nade  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
MARCH  1958 


D«7  ol  month 


SutioD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALPHARETTA  1  NW 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  KB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BLAIRSVIU.E  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CALHOUN  EXP  STATION 

COVINGTON 

DALTON 

EXPERIHENT 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GRIFFIN 

LAFAYETTE 

ROUE 

ROUE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 
T 
T 

2.0 
T 
T 
T 

T 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Dajr 

of  month 

c 

r 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

tux 

UIN 

64 
45 

66 
45 

61 
52 

70 
49 

69 
48 

67 
48 

59 
S4 

66 
58 

59 
56 

69 
49 

70 
50 

71 
51 

61 
54 

66 
48 

63 
42 

64 
43 

66 
43 

67 
48 

62 
52 

52 
42 

59 
41 

56 
40 

64 
41 

70 
47 

59 
54 

69 
56 

67 
54 

63 
51 

73 
51 

76 
54 

59 
56 

64 
49 

7 
1 

6  INCHES 

UAX 
MIN 

61 

56 

62 
58 

61 
58 

64 
59 

64 
58 

63 
SB 

61 
60 

63 
62 

63 
60 

66 
60 

68 
44 

65 
60 

61 
59 

63 
57 

62 
57 

61 
56 

62 
56 

62 
59 

62 
59 

60 
55 

59 
54 

56 
52 

58 
54 

62 
55 

60 
59 

63 
60 

64 

61 

62 
59 

64 

59 

65 
62 

62 
80 

62 
57 

2 
6 

Tlfton  Exp  Station  -  Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grrass  sod. 


S««  ref«renc«  DotM  following  Stdbon  Indax. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
WARCH  1958 


Cleveland  6  RK,  T«na. 

-o- 


Andrews  2  B,  N,  C. 


Chattanoogft  TB 

o-    -  @ 


lal^j  B*r  Dam.  Tcdd 


GEORGIA 


Woodruff  Du, 
Cbattahoooteo 


1  '  '     IC9     ^    t  Yaldo«t«  4         '  \  W  .  V  ^ 

,i.V       I  "-7"^/^"  -"Sk'     ^  ^.^  i — ;<^?' 

I       0~^— ^-J,  I      X            I                                      i  m     f    Folkaton  e  St; 

Pl«.«ot.  na.                      I                        ~— —                                      rar«ol  i  1 

SMHO*    ^C£*£>  lo^tlfllo  a  8.  na.  '  .  J  —  ;  % 


O    •    O    Pncfpftation  omfy 
(D  f^9Cip/tation,  atorofft 

O        -O*  PrwclpHatipn  ana  Ttmfignrtyn 

^rtclpltnfhn,  rtmptfoturw  and  Evapanfloo 

Typ»  of  gog»:     O   H9f>-f9COfaiitg  -, 

OmMt  cAt*  combinetiorm  Indfcaff  Urn  avcllabUlty  of 


■adlson,  ria. 


-O- 

Jasfwr  3  SB,  Pla. 


rvrnandlu  Beach,  Fla. 


Olen  St.  Mmtj  BurMrlea,  ria. 


I  WHPC,  Ch>tfoooga.  Tcnn. 


laollBM  are  drawn vthroagh  points  of  approxlaately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  vlll  be 
aTallable  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
HARCH  1958 


ClvTeland  6  IfB,  T«n 

I  -o- 


Chftttuoofft  VB  AP,  T«n) 


O  ijjv  I         '  CoD«M»JBt  1  K,  T«iD.  t  Co»e«t»  Ezp  StB,  «.  c. 

I     I«a>ln<toiil   Tuon.l  BUI'  Pl«t  Top~^  H«.(|o«ii 'o«p  \  0-       T""^''£i^^'  'V'""  '  "    |  .-o 


GEORGIA 


STATUTE  HILCS 


ChfttBvortti  1  ■  Stkoler  Cap, 
;5  I  O  Kllljay 


VNDEmj-   J-P-^-J  NORTH 


^  LoDg  Crook  1  M, 
>^  Wton  Du  /  -O- 


r,  Al». 


)oujlM»lllo  /AtUnt.  WB  AP  / 
irrolltoo       /  ,    1  J  * 


V^.  -S-  /\  JC 


-o- 

Clftrka  Bill  Dm,  8.  C. 


-o-      \   \. 


I                                           '  TboM»»lll«  WB  City-      rt...;!.:^                                            V                         |                    ,  1 

I        O— — — — ^  1                       I                          I                     V                       I                                      ^    A     f     Folkaton  9  BW  T 

itbooeb**  1  t,  ru.    -O-                             ""'—r— —  — i_            ^              S                             •  •    •               ■  t 

■t.  pi«M»nf.  n..               T   r*"**  I           /  I 

LeCff^D                                 llootl«llo  a  8.  Fl».                                                                        '  •  J  — «  '  \ 


STATION  LEGEND 
O     •     9    Prtclpltothn  only 
<S>  Prrcipitetlof.  storogg 

O  ♦   -O-   Prrc/pftotion  and  Ttmperotutw 
-<J>-  Precipitation,  Temptnture  and  evaporation 

Tfpt  of  gegr       Q    Non- recording, 
•  Recording,       4  ^P^f 

Double  circle  combinathnt  Indicate  ffte  ovaiiabiHty  of 
mere  detailed  meteorological  data 


8  WHW,  ri». 


-o- 

lUdiMa,  ru. 


-O- 


1  ; 


Jkc:k»ofivlll*  WB  AF,  ria. 


ain  at.  brr  VuTMrlvs.  Pla 


Isollaes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  trom  recorder  ■ubatations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTi 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(./obLnVc.n 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

IsPEClAll 

ABBEVILLE 

WlLCOX 

GEORGE  W*  DOWDY 

AU&IRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

64  56 

no 

8A 

c 

HUGH  S<  MARTIN 

AOEL  2  E 

00^3 

COOK 

16 

31  08 

81  24 

RADIO  STATION  WAAG 

AILEV 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

8A 

BREWTON-PARKER  COLLtGt 

alacaha  £xp  station 

0131 

BERRIEN 

31  21 

83  13 

293 

7A 

ROY  E>  HOLLAND 

ALBANV 

DOUGHERTY 

31  35 

210 

7P 

FRANK  S.  ORTON 

ALLATOONA  0AM  2 

olei 

BARTOW 

5 

84  44 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPOHT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

200 

MID 

MiD 

ClVlL  AERO>  ADM. 

ALPHARETTA  1  NM 

0219 

FULTON 

3 

34  05 

64  16 

1100 

6P 

6P 

ELI   E.  GRIMES 

AMERICUS  M  £NE 

0253 

SUMTER 

32  06 

64  10 

476 

6P 

7A 

BLANCHE  S<  RHYNt 

AMEftlCUS  EXP  STA  NUSY 

SUMTER 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSV 

ANTIOCM 

0296 

UNION 

T 

34  55 

84  01 

1970 

TA 

TVA-750 

APPLING 

0310 

COLUMBIA 

14 

33  32 

62  19 

240 

6P 

6P 

MRS  ANNIE  CRAWFORD 

ASHBURN 

0406 

TURNER 

83  39 

6P 

CITY  OF  ASHBURN 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  56 

83  23 

6P 

PRUF*  Et  S*  SELL 

ATHtNS  COL  OF  AbRt 

CLARKE 

6P 

COLLEGE  EXP  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

798 

MID 

SA 

HJ 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

ATKINSON   I  N 

BRANTLEY 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

3 

i3  49 

765 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

84  25 

977 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPOHT 

RICHMOND 

C  HJ 

U.S.    WtATHtfi  BUREAU 

AUGUSTA 

0500 

R I CHMOND 

14 

33  26 

81  56 

130 

ftp 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

BAmSRIOGE 

0581 

DtCATUR 

6 

30  55 

64  34 

120 

6A 

C  H 

SIDNEY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

64  23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

64  51 

724 

8A 

MRS.   H.   E.  wARMACK 

BELLVILLE 

EVANS 

HENRY  C.  HEARN 

blackbearo  island 

0946 

MC  INTOSN 

2 

31  29 

61  13 

ID 

7A 

7A 

U.S. FISH  •  WLOF  SVC 

8LAIRSVILLE  txP  STA 

0969 

UNION 

34  51 

63  56 

1938 

6A 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

31  23 

64  56 

300 

7P 

DR.   J.  G.  STANDIFER 

BLUE  RIDCC 

1024 

FANNIN 

7 

34  52 

64  1>J 

1760 

6P 

6P 

P.  B.  CARRUTH 

SLUE  KIDGE  RESVR  0AM 

FANMN 

64  17 

5A 

TVA-llO 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

63  02 

760 

6A 

MRS.  GWENDOLYN  BKUWN 

BRASSTOMN  BALO 

IITO 

TOWNS 

7 

34  52 

63  49 

BA 

TVA-1*7 

BROOKLET   1  M 

1266 

BULLOCH 

a 

32  23 

61  41 

190 

6P 

6P 

6RUNSMICK 

GLYNN 

2 

31  08 

81  30 

14 

5P 

SP 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  CAA  AP 

GLYNN 

CIVIL  AERO.  ADM. 

6UENA  VISTA  1  SW 

1372 

MARION 

6 

32  19 

64  32 

670 

5P 

5P 

C  H 

GA.  FORESTRY  COMM 

BURTON  0AM 

1413 

RABUN 

63  33 

1770 

C 

GUV  W.  RUCKER 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

32  33 

64  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MAThEMS 

BUTLER  CHEEK 

R I CHMOND 

14 

33  22 

61  56 

118 

6A 

EDWIN  S.   EPSTEiNt  JR 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

64  ^8 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

175 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

61  37 

92 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

ISS5 

CHEROKEE 

5 

34  14 

64  29 

894 

7A 

c 

C.  a.  TEASLEY 

CARLTON  URIOGE 

ELBERT 

8A 

J.  D.  MOORE 

CARNESVILLE  «.  NE 

J  6 19 

14 

34  23 

63  12 

710 

7A 

c 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

S5  05 

990 

6P 

8A 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

MURRAY 

12 

34  36 

64  42 

695 

BA 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVI LLE 

1665 

BARTOW 

64  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTEHSVlLLt 

CARTERSVILLE  3  Sm 

BARTOW 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAve  SPGS  4  SSW 

1715 

POLK 

I 

34  03 

85  21 

800 

c 

CEOARTOMN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

785 

6P 

RALPH   H,  AVERS 

CHATSMORTH  J  M 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

7A 

c 

WILLIAM  L.  ELROO 

CHICKAMAUGA  ABK 

WALKER 

34  55 

65  16 

789 

5P 

U.S.  DEPT  iNTtRlOK 

CMOeSTOE 

UNION 

TVA-5T0 

CLAYTON   I  N 

19S2 

RABUN 

34  53 

63  24 

2150 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWEK 

CLERMONT    3  SN 

1998 

3 

34  27 

63  48 

1100 

c 

JIMMY  C.  OUlLLlAN 

CLtVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

64  44 

195 

5P 

5P 

CITY  OF  COLUUITT 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

64  56 

385 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2180 

JACKSON 

34  13 

83  20 

740 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  05 

84  27 

625 

C.  R.  SMITH 

CGOLIDGE 

2238 

THOMAS 

31  01 

83  52 

c 

C.  W.  ELLINGTON.  JR 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADOl S 

CORDELE 

2266 

CRISP 

31  56 

83  47 

6P 

6P 

RADIO   STATION  HMJM 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

34  31 

63  32 

1470 

6P 

BILLY  C.  MASSEY 

COVINGTON 

2318 

NEwTON 

9 

63  52 

770 

6P 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

2406 

FURSYTH 

3 

34  13 

64  06 

1300 

QA 

MILES  M.  WULFE 

CURRVVILLE  2  W 

FLOYD 

JOSEPH  U.  DAVIS 

CUTH8ERT 

2450 

RANDOLPH 

31  46 

64  47 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2475 

LUMPKIN 

34  32 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

33  55 

64  bO 

1025 

KENNETM  HAMMOND 

OALTON 

WHITFIELD 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

TWIGGS 

450 

5P 

EARL  T.  smith 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

'ft 

31  46 

64  27 

DAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

TVA-633 

DOCTORTOWN  t  WSW 

2716 

WAYNE 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

WORTH 

* 

31  42 

83  53 

c 

JOHN  R.  RUSS 

UONALSONVlLLt   3  W 

2736 

SEMINOLE 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

31  31 

62  51 

24  0 

7A 

MARREN  GRANTHAM 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

WARREN  W.  WVANT 

DUBLIN 

LAURENS 

32  33 

82  54 

244 

6P 

7A 

JAMES  M.  DANIEL 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

2966 

DODGE 

5P 

GA.  FORESTRY  CUHM. 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

295 

c 

DAN  W.  HAMMACK 

EL8ERT0N 

3060 

ELBERT 

SHELBYN  C.  GUNTER 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

64  29 

1300 

6A 

A.  0.  DOVER 

EMBRY 

PAULDING 

17 

33  52 

64  59 

1200 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

64  17 

925 

lOA 

lOA 

GH 

U  OF  GA.  ExP  STA 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

FARGO 

3)12 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

c 

ST  REGIS  PAPER  CO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

1050 

c 

FITZGERALD 

3386 

16 

31  43 

63  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

SA 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

C  H 

SOIL  CONS.  SERVICE 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

30  48 

82  02 

20 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  06 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

33  01 

63  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

5P 

MRS.  MAYME  R.  MAYES 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

PEACH 

g 

32  34 

63  51 

490 

MID 

OA 

OLIVER  1.  SNAPP 

FRANKLIN 

3567 

HtARD 

3 

33  17 

65  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

34  19 

63  50 

1254 

tc 

SAM   S.  HARBEN 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  36 

540 

7A 

GLENN VI LLE 

3754 

TATTNALL 

31  56 

61  55 

175 

7P 

W.  C.  BARNARD 

COAT  ROCK 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

GA.    POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899 

10 

33  34 

83  11 

5P 

MRS.   LILLIE  CHRISTIE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

U 
§ 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQPRVFD 
WOObll  V  EJl 

TEMP. 

g 

speculI 

GREENVILLE  2  W 

3915 

MERIWETHER 

33  02 

84  45 

620 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SVC 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

84  16 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

84  56 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

84  34 

MRS.   ROTH  T.  GABLE 

4133 

34  21 

HARTNELL  6  E 

HART 

14 

34  21 

82  50 

690 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

83  26 

7A 

R.  A.  HC  LENDON 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

62  35 

23S 

WOODROW  W.  BROWN 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

83  44 

JOHN  F*  GREER 

HEMP TOWN  GAP 

4243 

7 

34  52 

54  06 

TVA-131 

HIAWASSEE 

TOWNS 

7A 

TVA-151 

HOGOARDS  MILL 

4  366 

BAKER 

I 

31  12 

84  27 

132 

MIO 

EMORY  UNI   FLO  STA 

MOMERVILLE 

4429 

CLINCH 

16 

82  43 

180 

9P 

5P 

CITY  OF  MOMERVILLE 

IRWINTON  4  MNW 

4  504 

WILKINSON 

32  50 

63  14 

523 

6P 

6P 

LONNIE  V.  PACE 

JACKSON  DAM 

4623 

33  10 

83  51 

A,   POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

PICKENS 

84  27 

6P 

HOWARD  L.  DILBECK 

JESOP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

100 

CITY  OF  JESOP 

JESUP  6  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  20 

81  53 

100 

9P 

5P 

BHUNS  PULP  *  PPR  CO 

JOHNTOWN 

5 

34  31 

84  17 

1350 

c 

MISS  MAMIE  L  FAUSETT 

JONESSORO 

4700 

CLAYTON 

33  31 

930 

8A 

E.  J.  SWINT.  SR. 

JULIETTE 

MONROE 

83  46 

7A 

TOM  SMITH 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

18 

34  47 

65  22 

650 

7A 

TVA-722  , 

4654 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

eA 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

LAFAYETTE 

4041 

WALKER 

34  42 

85  16 

810 

«P 

7A 

C  H 

LA  GRANGE 

4949 

3 

33  02 

740 

69 

C  H 

PAUL*""  SMITH*'* 

LEX  I NGTON 

5165 

OGLETHORPE 

83  07 

eA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

5102 

POLK 

'4 

33  56 

85  16 

690 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LiNCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGMTOWER 

5242 

7 

83  30 

2200 

BA 

TVA-193 

LOUISV ILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

6P 

6P 

C  H 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

82  41 

BA 

W.  ALEX  JERNIbAN 

LUMPKIN  2  NE 

5304 

STEWART 

3 

32  04 

64  47 

499 

8A 

BA 

C  M 

GA.  FORESTRY  COMM. 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

396 

MID 

ID 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MARSHALLVILLE 

5550 

6 

32  27 

63  56 

166 

9P 

9P 

CTY  OF  MAKSMALLVlLLt 

HAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

METTER 

CANDLER 

62  04 

5P 

9P 

CITY  OF  MtTTER 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

166 

8A 

MRS.  E.  B.  KING 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

8URKE 

11 

62  12 

260 

6P 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

MILLEOGEVILLE 

BALDWIN 

10 

33  05 

63  13 

320 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

5882 

11 

195 

9P 

MILLHAVEN  6  E 

SCREVEN 

61  30 

7A 

MR.  DORIS  A.  HART 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

6P 

RADIO  STATION  WMRE 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

32  19 

64  01 

375 

SA 

H.  W.  COLLINS 

MONTICELLO  2  NW 

JASPER 

0 

33  19 

63  41 

530 

6P 

7A 

C.  LEROV  TILLMAN 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

6 

31  32 

263 

5P 

MOULTRIE  2  ESE 

COLOUI TT 

31  10 

63  45 

340 

6P 

6P 

RAOIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  38 

199 

7A 

L*  G.  REYNOLDS 

NAMUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  12 

61  50 

69 

5P 

5P 

JAMES  A.  RUSS 

NASHVILLE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  13 

83  19 

240 

5P 

9P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

6266 

SA 

TVA-139 

NEWINGTON  2  SSW 

SCREVEN 

1 1 

32  34 

61  30 

161 

6P 

6P 

MRS  WM  V  LANCASTER 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

64  40 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN.  JR 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

6  360 

BAKER 

31  17 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


APRIL  1958 
Volume  LXII  No.  4 


ASHEVILLE:  1958 


GEORGIA  -  APRIL  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     95°  on  the  26th  at  Thomasville  WB  City 
Lowest  Temperature:     23°  on  the  8th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     13.98  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     3.13  inches  at  Butler 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4,59  inches  on  the  10th  at  Thomasville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     T  at  Dawsonville 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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APRIL  1958 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Average 

Minimum 

Average 

DepOTture 
From  Long 

Term  Means 

Higtiesl 

-: 

1 

Lowest 

tti 
& 

Degree  Days 

No  of  Day 

B 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Deplli 
on  Ground 

Date 

10  or  More  J 

,50  or  More  | 

c 

oS 

- 

w  < 

5  > 

h£ 

o  > 

.  ^ 

°  £ 

NEWINGTON  2  SSW 

79.3 

52.7 

66.0 

94 

25 

38 

8 

52 

2 

0 

0 

0 

5.66 

1.85 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

SWAINSBORO 

78.8 

5'..1 

66.5 

92 

24 

39 

8 

59 

2 

0 

0 

0 

4. 45 

1  .  54 

15 

.  0 

0 

4 

2 

WARRENTON 

76.0 

50.7 

63.4 

-      ,  1 

91 

24 

34 

8 

110 

2 

0 

0 

0 

7.13 

2.93 

2.92 

16 

.0 

0 

9 

5 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

77.7 

52.1 

64.9 

89 

25  + 

38 

6 

74 

0 

0 

0 

0 

5.47 

1.20 

29 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

65.4 

.2 

^ 

5.59 

2,06 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

79.7 

55.5 

67,6 

,  2 

92 

25 

41 

8 

45 

2 

0 

0 

0 

8,07 

3,57 

2.79 

10 

.0 

0 

3 

2 

AMERICUS  4  ENE 

78.0 

5'.. 3 

66,2 

1,0 

90 

26  + 

37 

8 

72 

2 

0 

0 

0 

5,31 

•  87 

2.01 

2? 

.0 

0 

6 

3 

2 

RAINBRIDGE 

81. <• 

5A.3 

67,9 

,  7 

94 

26  + 

41 

2 

40 

4 

0 

0 

0 

7,82 

2,92 

3.64 

10 

,  0 

0 

3 

2 

BLAKELY 

78.6 

55.5 

67,1 

,9 

91 

25 

38 

8 

51 

2 

0 

0 

0 

8,42 

3.43 

3.19 

6 

,0 

0 

6 

4 

3 

CAIRO  2  NNW 

79.7 

56.3 

66,0 

92 

26  + 

42 

12+ 

41 

3 

0 

0 

0 

•9.68 

4.81 

3.39 

15 

,0 

0 

5 

5 

4 

CAM  I LLA 

79.3 

55,6 

67,5 

90 

29+ 

40 

8 

46 

4 

0 

0 

0 

7,22 

3.18 

10 

,0 

0 

6 

4 

2 

COLQUITT 

82.6 

56,3 

69.5 

94 

26+ 

42 

8 

22 

5 

0 

0 

0 

5.86 

2.00 

16 

,0 

0 

6 

3 

2 

CUTHBERT 

79.9 

55,6 

67.6 

91 

25 

38 

8 

42 

1 

0 

0 

0 

5,39 

1.35 

1 5 

,  0 

0 

^ 

5 

3 

FORT  GAINES 

79,5 

5'>,0 

66. B 

1,1 

92 

25 

36 

8 

51 

1 

0 

0 

0 

7.66 

2,79 

3.12 

10 

.0 

0 

7 

5 

3 

HOGGAROS  MILL 

80.7 

53,8 

57.3 

94 

27 

40 

8 

65 

4 

0 

0 

0 

6,90 

3,0? 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

LUMPKIN   2   NE  AM 

79.2 

51,9 

65.5 

88 

28+ 

34 

1  0+ 

75 

0 

0 

0 

0 

6.25 

1.90 

10 

.0 

0 

3 

MORGAN 

80. S 

54,5 

67.5 

91 

25 

40 

8 

39 

3 

0 

0 

0 

8,03 

3.02 

6 

.0 

0 

7 

4 

3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

78.0 

53,5 

55,8 

91 

26 

36 

8 

72 

1 

0 

0 

0 

5,55 

1  .82 

22 

.  0 

0 

5 

3 

THOMASVILLE 

81.2 

54.3 

67.8 

,  7 

93 

28+ 

40 

8 

47 

4 

0 

0 

0 

7,90 

3.33 

4.59 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

TMOMASVILLE  W8  CITY 

80.1 

57.8 

69.0 

1,6 

95 

26 

43 

8 

33 

3 

0 

0 

0 

7,50 

3,20 

4.51 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVI SION 

57.4 

,  7 

7.24 

2,58 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

78.2 

51,9 

65.1 

-  1,0 

91 

27 

41 

9+ 

82 

5 

0 

0 

0 

6,23 

1.97 

3.07 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

ASHBURN 

79.5 

55.5 

67.5 

90 

27  + 

40 

8 

48 

4 

0 

0 

0 

10,02 

2.90 

21 

.0 

0 

7 

6 

4 

CORDELE 

77.1 

53,6 

55.4 

90 

25 

44 

8+ 

56 

1 

0 

0 

0 

7.21 

l.BO 

10 

,0 

0 

7 

^ 

3 

DOUGLAS  2  NNE  AM 

78.6 

53,5 

65.1 

93 

26  + 

42 

9 

58 

3 

0 

0 

0 

6.51 

2.75 

1 0 

.0 

0 

7 

9 

3 

FITZGERALD 

8U.1 

56,8 

58.0 

1,2 

92 

24 

41 

8 

35 

3 

0 

0 

0 

6.90 

2,83 

1.85 

15 

,0 

0 

10 

4 

2 

HOMERVILLE 

LUMBER  CITY  AM 

78.7 

51,0 

64.9 

91 

26+ 

40 

18+ 

'84 

3 

0 

0 

0 

6.56 

2,76 

2.05 

22 

.0 

0 

7 

5 

2 

MOULTRIE   2  ESE 

79.6 

56,1 

57.9 

-     ,  1 

92 

26+ 

42 

8 

45 

3 

0 

0 

0 

5.94 

1,45 

2.40 

6 

,0 

0 

5 

3 

2 

NASHVI LLE 

81. SM 

55, 4M 

58. 6M 

93 

26 

41 

8 

37 

4 

0 

0 

0 

9.35 

3.05 

6 

,0 

0 

6 

4 

3 

OU I TMAN 

80.  IM 

54, OM 

67, IM 

-  ,7 

93 

27 

40 

8 

55 

3 

0 

0 

0 

6,73 

2.77 

3.57 

10 

,0 

0 

4 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

77.6 

53,7 

65.7 

-     .  3 

91 

26+ 

40 

8 

76 

3 

0 

0 

0 

6,11 

1.81 

3.16 

10 

,0 

0 

6 

2 

2 

VALDOSTA  <.  NW 

80.1 

56,3 

68,2 

91 

26 

43 

1 

41 

3 

0 

0 

0 

7,11 

2.34 

10 

,0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

66.8 

■  2 

7,16 

3.13 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

78.3 

53,6 

66.2 

93 

24 

8 

6  8 

3 

0 

0 

0 

?  •  0  5 

J  5 

•  0 

0 

^ 

2 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

75.2 

52.8 

64.0 

93 

25 

43 

8+ 

85 

2 

0 

0 

0 

7,18 

2.80 

10 

.0 

0 

B 

4 

2 

BRUNSW I CK 

78,2 

56.6 

67.4 

-  ,9 

94 

26 

45 

8 

37 

3 

0 

0 

0 

7,94 

4,90 

3.21 

15 

.0 

0 

7 

4 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

25 

8 

1 

0 

0 

0 

15 

3 

CAMP  STEWART 

79.2 

54.6 

65.9 

94 

25  + 

43 

2 

57 

3 

0 

0 

0 

5,90 

2.35 

10 

.0 

0 

7 

4 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

77,7 

53,3 

55,5 

91 

25+ 

41 

8 

56 

3 

0 

0 

0 

6,71 

2.51 

10 

.0 

0 

5 

5 

3 

FOLKSTON  9  SW 

81. <. 

55,9 

58.7 

94 

25 

42 

8 

26 

3 

0 

0 

0 

7,20 

3.26 

10 

.0 

0 

7 

3 

3 

GLENNV I LLE 

78.6 

55,6 

67.1 

■  6 

92 

24 

43 

8 

4  7 

2 

0 

0 

0 

5,56 

2,01 

1.86 

10 

,0 

0 

7 

4 

2 

JESUP  8  S 

80.5 

52,8 

56.7 

94 

24 

41 

14+ 

50 

3 

0 

0 

0 

6.07 

2.50 

15 

.0 

0 

6 

3 

3 

NAHUNTA 

80. IM 

55. 6M 

57. 9M 

92 

26  + 

43 

2 

38 

2 

0 

0 

0 

7.48 

2.71 

15 

,0 

0 

6 

3 

3 

SAPELO  ISLAND 

75.? 

57.7 

66.5 

92 

24 

45 

8 

56 

1 

0 

0 

0 

7.43 

2.37 

10 

.0 

0 

5 

3 

3 

77.7 

52.8 

65.3 

,8 

93 

25  + 

40 

14  + 

75 

3 

0 

0 

0 

6.25 

3.27 

2.17 

10 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

76,7 

55.1 

65.9 

.  2 

94 

26  + 

42 

6 

73 

2 

0 

0 

0 

6.44 

3.97 

1.38 

15 

.0 

0 

10 

6 

2 

SAVANNAH  BEACH 

73,6 

57.6 

65.6 

89 

26  + 

46 

2 

55 

0 

0 

0 

0 

5.09 

1.81 

10 

.0 

0 

4 

3 

3 

SURRENCY 

80,1 

53.8 

57.0 

92 

25  + 

41 

8 

48 

2 

0 

0 

0 

6.14 

2.47 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

WAYCROSS 

80.3 

55.5 

67.9 

,3 

93 

26  + 

43 

8 

43 

3 

0 

0 

0 

7.59 

4,29 

2.41 

10 

.0 

0 

DIVISION 

66.5 

-  .1 

6.58 

3.57 

.0 

t     DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

APRIL  1«« 


Station 

Toto 

Day  of  month 

4  1 

e 

- 

7  1  8 

1  « 

10  1 

11  I  12 



13  1  U  1  15  1 

16  ; 

17  1  18 

19 

20  1 

21 

22 

 1  

23  1  24 

 1— 

25  1 

26  1 

27 

28  , 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

1.09 

1.42 

1.9s' 

.19 

.?0 

tDAIRSVILLt 

.63 

.26 

.31 

.20 

60' 

1  .44 

09 

40 

.81 
.04 

*18 

19 

2. IT 

9:io 

2;i7i 

.99 

^05 

III 

il4 

•  09 

»«ao 

•  10 

•  02 

•  02 

•  30 

•  64 

.01 

1.24 

.19 

.41 

1.10 

•  09 

.44 

.11 

.10 

.02 

.14 

•  99 

6i23 

•  44 

3.07 

2.00 

.50 

•  OT 

•  19 

a.oT 

•  01 

2^39 

•  20 

T 

2.79 

T 

.97 

.56 

.97 

T 

T 

.22 

•40 

kLLATOONA  0AM  3 

3*7t 

•  9< 

.42 

.10 

.  12 

.43 

1.20 

T 

.04 

.IT 

•  OT 

•  29 

.09 

.20 

.11 

lpharetta' i'*nw^ 

T 

T 

.66 

1.64 

.00 

2.03 

.04 

T 

T 

•  09 

T 

•  2T 

**05 

T 

,47 

T 

.33 

T 

.37 

.02 

1.47 

.18 

T 

.03 

.80 

.19 

•  09 

9*31 

•  OS 

.30 

1.70 

.89 

.29 

2.01 

.15 

T 

INTIOCM 

9*30 

•  27 

.42 

.03 

.19 

.21 

.67 

.04 

.09 

T 

•  40 

•  24 

7 

.01 

1.9T 

•  44 

.  14 

kPPLINO 

•  «« 

•  93 

.94 

1.90 

1.65 

thews'^ 

10*02 

1.00 

.47 

1.93 

1.84 

.05 

2.90 

.24 

•  99 

4«4T 

•  19 

.49 

.29 

.24 

1.48 

.19 

.20 

.19 

.02 

iTHENS  COL  OF  AGR I 

**62 

' 

.69 

2.04 

.41 

.04 

.09 

ATHENS  MB  AIRPORT 

4.9T 

•  91 

•  04 

•  40 

.10 

.42 

T 

1.09 

.11 

.94 

T 

.03 

.04 

T 

ITKINSON   1  W 

e*90 

U60 

.20 

2.00 

2.00 

.20 

.30 

.20 

.40 

TLANTA  WB^'mRPORT  R 

•  •« 

•  91 

•  44 

.37 

.47 

1^41 

.07 

.03 

•44  •OO 

•  02 

.02 

.09 

«*90 

•  ST 

•  SO 

.2T 

•  01 

.93 

.23 

.01 

,  .04  1.71 

T 

T 

.01 

.2T 

T 

.22 

T 

•  09 

9»4T 

•  OT 

•  02 

.19 

.19 

2.49 

•  05 

.15 

.42 

T 

.44 

•  02 

iUCUSTA 

9.4T 

•  27 

T 

•  69 

.13 

.20 

1.79 

.77 

.24 

.49 

.TO 

•  09 

minbridge 

7. 82 

•  TS 

•  06 

T 

3.44 

2.01 

.03 

.91 

•  08 

.14 

•  08 

•  39 

.11 

.19 

.98 

1.24 

.03 

.22 

•  44 

.11 

•  04 

.98 

.07 

IcAVERDALt 

9*20 

•  «1 

•  64 

•  19 

.12 

.49 

.73 

T 

.12 

.24 

.TT 

.03 

.06 

3.93 

.80 

.05 

7.16 

.10 

•  06 

2.60 

.64 

1.77 

.20 

•  07 

.98 

3LAIRSVILLE  EXP  STA 

4*96 

•  22 

•  63 

.04 

.14 

.18 

.05 

.90 

.29 

1.T8 

.44 

.07 

ILAKEUV 

e«42 

T 

T 

3^19 

2.10 

.84 

T  1.64 

T 

.04 

.24 

T 

.03 

.24 

•  0* 

•  26 

•  40 

.31 

.46 

.08 

.13 

.50 

.99 

.08 

.43 

2.99 

1.94 

7,70 

•  2<l 

•  02 

•  27 

.03 

.20 

.19 

.» 

.03 

.10 

•  47 

.39 

T 

.09 

3.35 

1.92 

.21 

lAWHAM 

6.69 

T 

.30 

.20 

.40 

2.12 

•  58 

.09 

.14 

.22 

•  02 

3RASST0HN  BALD 

5«a2 

•  11 

•  39 

.34 

.12 

.20 

.87 

.09 

.02 

.04 

•  47 

.22 

.02 

.OT 

2.0T 

.99 

.08 

aROOKLET   1  M 

6*3« 

T 

•  •2 

•  02 

1^47 

1.18 

2.97 

.00 

.29 

.20 

IRUNSM  I  ck 

•  36 

.12 

2.49 

9.21 

.09 

.90 

.92 

.19 

IRUNSMtCK  CAA  AP 

6t69 

T 

T 

.33 

1.11 

1.72 

2.90 

.04 

.39 

.20 

•40 

iuena  vista  1  SW 

9*28 

T 

'" 

•  01 

•  90 

.20 

1.19 

1.25 

.12 

.23 

.01 

.01 

.04 

.01 

.11 

.04 

BUTLER 

3.13 

•  20 

1.42 

.46 

.89 

.20 

BUTLER  CREEH 

9*26 

•  >4 

•  03 

•  76 

.03 

.21 

.04 

.46 

l.Tl 

.19 

•  44 

T 

T 

.82 

.09 

9i60 

T 

UIO 

2.03 

2.29 

3.  99 

.OT 

T 

T 

.84 

6.22 

•  >1 

•  47 

.60 

1.52 

.19 

.09 

.12 

.39 

.2T 

.03 

.98 

I.IT 

.68 

"amilla 

7.22 

.62 

.29 

CAMP  STEWART 

9«90 

•  OS 

.73 

.12 

2.33 

1.48 

.11 

.TO 

.12 

T 

CANTON 

4.48 

•  SO 

•  9< 

.07 

.29 

.42 

.9T 

.OT 

.06 

.90 

.23 

.04 

.18 

.10 

•  «0 

.60 

.43 

.29 

.26 

2.29 

.94 

.03 

.14 

'aRNESV  I  LLs'^i^NE 

9. OB 

•  37 

.79 

.24 

.12 

2.97 

.99 

.10 

.09 

.94 

.19 

'ARROLLTON 

9*39 

1 .24 

.96 

18 

.04 

CARTERS 

6*08 

•  ss 

•  49 

.16 

.29 

.99 

.99 

.07 

.20 

.92 

.28 

2.42 

.80 

.12 

CARTERSVILLE 

4.4T 

•  TO 

•  97 

.19 

1.07 

.47 

.OT 

.08 

.99 

.32 

.12 

.24 

.2T 

BARTER SV ILLE  3  Sw 

4.21 

•  TO 

•  9T 

.19 

.08 

.49 

1.12 

.13 

.06 

.26 

.08 

.19 

.18 

.2T 

.09 

9.63 

■  OS 

•  40 

.49 

.04 

.61 

1.5T 

.90 

.12 

.02 

1.04 

.09 

.04 

CMAT 

0*66 

•  *2 

•  42 

.39 

.12 

.44 

1.02 

.18 

.09 

.30 

.31 

9.49 

1 .21 

•  97 

CHICKAMAUGA  PARK 

7.24 

.90 

•  TO 

.93 

.29 

.50 

.04 

.31 

.90 

.98 

.02 

.09 

1.59 

1.44 

.09 

CMOESTOE 

7,11 

•  la 

•  TT 

.09 

.22 

.24 

1.99 

.08 

.03 

.91 

.29 

.09 

2.4T 

.49 

"LAyTON  1  N 

«»10 

•  03 

•  10 

•  04 

1.40 

.TI 

1.99 

.22 

.03 

.12 

.77 

.22 

.26 

2.92 

.TO 

TLEVELANO 

.40 

T 

•  OT 

.42 

.30 

.93 

1.49 

.09 

.21 

.49 

.10 

T 

.12 

2.28 

T 

lOLOU  I TT 

itM 

.40 

.92 

1.9T 

2.00 

.40 

.IT 

COLUMBUS 

4.69 

•  90 

1.49 

.49 

.79 

1.99 

.19 

COLUMBUS  HB  AIRPORT  R 

4.4« 

T 

.40 

T 

1.40 

T 

.09  1.24 

T 

.17 

.90 

.10 

.09 

IO*<MERCE  1  ME 

- 

- 

- 

1.95 

.44 

.09 

.70 

.03 

.14 

.09 

4a  37 

T 

•  94 

T 

•  10 

.00 

.44 

T 

1.10 

.14 

.03 

.42 

.94 

.94 

.04 

COROcLE 

7*21 

•  02 

•  90 

1.80 

1.21 

•  04 

1.4* 

.62 

.44 

CORWeLlA 

S«T1 

•  29 

T 

•  941 

.30 

.24 

.14 

2.28 

.44 

.40 

.90 

COVING TOM 

4*92 

1.00 

T 

•  10 

.62 

.09  .02 

.99 

1.76 

.24 

.21 

.09 

.02 

IUMMIN€  1  N 

9*12 

•  40 

•  03 

•  91 

.29 

.42 

.71 

1.79 

.04 

.92 

.49 

.04 

.10 

.02 

•  49 

•  91 

.94 

.14 

.44 

.99 

.oe 

.09 

.29 

.27 

.04 

2.07 

.94 

.14 

CuTMBE 

9«M 

•  01 

1.04 

T» 

1.29 

1.99 

.01 

.28 

DAHLOMEfiA 

•■9« 

.90 

T 

U21 

.10 

.42 

.99 

1.19 

.05 

.21 

.70 

.09 

T 

.17 

1.42 

.93 

DALLAS 

♦  •7J 

•  OS 

•  70 

.20 

.49 

1.49 

.99 

.40 

.20 

•  99 

.70 

.90 

.04 

.49 

.83 

.04 

.07 

.19 

.14 

.94 

.03 

.00 

2.48 

1.14 

.20 

4»2B 

•  20 

•  04 

.20 

1.00 

1.20 

1.99 

.07 

.14 

MWSON 

7.21 

•  01 

2.99 

1.04 

MWSONVILLE 

6*06 

.32 

•  01 

1^19 

.12 

.99 

.4T 

1.47 

T 

.10 

1.19 

.08 

.07 

1.00 

.49 

3IAL  POST  OFFICE 

'.19 

•  20 

•  30 

.14 

.20 

.44 

.00 

.04 

.03 

.29 

.98 

.94 

2.49 

.91 

.21 

30CTORTOVN  1  WSW 

6.93 

.03 

•  01 

•  30 

.20 

2.94 

.94 

1.40 

.09 

.29 

.04 

.04 

.04 

1.19 

30NALS0NVILLE  3  V 

6.01 

T 

.03 

•  02 

•  99 

1.20 

2.29 

2.19 

.01 

.04 

T 

.91 

.20 

.01 

XXJGLAS  2  NNE 

6.61 

.02 

.01 

•  94 

.11 

2.T9 

.01 

1.01 

89 

04 

1  01 

XUGLASVILLE 

9«44 

1.20 

.79 

.09 

•  Tl 

1.32 

.99 

.07 

.09 

•  10 

»VER 

9.91 

•  49 

1.13 

.14 

1.09 

•  99 

1.49 

.02 

.20 

.T2 

.22 

4*28 

.2T 

.10 

.30 

1.09 

•  19 

1.10 

.99 

.12 

•  40 

6al4 

•  0« 

.04 

1.90 

.10 

1.29 

1^18 

.39 

.09 

1.14 

1.19 

.12 

.04 

.99 

.08 

:L8ERT0N 

9«S] 

•  SO 

.09 

.29 

.94 

.40 

•  19 

n.LijAv 

6»23 

•  22 

.22 

T 

.94 

•  99 

.78 

T 

T 

•  10 

.71 

.94 

2.00 

1.10 

.09 

•MBRY 

9a39 

.02 

.09 

.01 

.96 

.17  T 

•  43 

1.70 

.04 

•  14 

.11 

.09 

.01 

.44 

.90 

T 

■XPERIMEKT 

4a  T« 

1.19 

.02 

.11 

.TO 

.02 

•  T9 

1.28 

•  99 

T 

T 

.02 

.29 

.02 

.09 

'A  I  RMOUNT 

4a2l 

•  90 

.99 

.12 

•  40 

1.08 

•  41 

.29 

.IT 

.79 

.11 

*itzcerald 

6»BC 

X 

.09 

.93 

1.49 

l.»9 

94 

■LAT  TOP 

19*90 

•  39 

.69 

.47 

.37 

.49 

•  97 

•  89 

.99 

.99 

.02 

• 

• 

a. 91 

LCMING  EIP  STATION 

6.71 

•  02 

.67 

2.91 

1.47 

•  54 

1^99 

.12 

.09 

'OLKSTON  3  SSW 

6*03 

3.00 

2.09 

•  20 

.78 

OLKSTON  9  SV 

.11 

.29 

3.20 

1.44 

.06 

•  19 

1.40 

.24 

'ORSVTM  1  S 

•  07 

l.OO 

1.00 

1.89 

ORT  GAINES 

.90 

3.12 

1.19 

1.40 

•  25 

•  00 

.40 

ORT  VALLEV  3  E 

9*40 

•  49 

.01 

.19 

1.13 

T 

.91 

•  50 

.02 

•  92 

.09 

.04 

T 

RAWU.  IN 

9«T9 

•  22 

.2' 

1.25 

.88 

2^00 

.12 

•  19 

•  Tl 

.19 

•AINESVILLE 

.43 

T 

.41 

.29 

.40 

.49 

J'" 

.09 

T 

•  99 

T 

.09 

.09 

•40 

.09 

<IBSON 

.62 

T 

.Tfl 

.92 

.  19 

LEWVILLE 

9*94 

.03 

.73 

.07 

1.84 

1.90 

•  18 

.02 

.42 

T 

•  49 

.12 

-OAT  ROCK 

9*01 

•  09 

.01 

.71 

1.00 

.24 

2.10 

•  02 

.14 

.90 

•  12 

.92 

•  09 

>REENSBORO 

9.37 

liOl 

.02 

.16 

.92 

.10  .09 

.07 

U82 

.02 

.09 

.90 

•  9T 

•  T9 

REENVILLE  ?  t* 

•  32 

T 

.71 

.29 

9.00 

'm 

T 

.99 

•  90 

RIFFIN 

•  93 

.09 

.1! 

.90 

.0* 

.19 

U84 

02 

LARTWCLL 

A*  9' 

•  94 

T 

1.9C 

T 

.90 

.12 

2.49 

•  11 

.92 

•  10 

.12 

ARTVCLL  6  E 

«•!< 

T 

•  96 

.01 

1^4Q 

.92 

.19 

.29 

2.19 

T 

•rr 

• 

.29 

•  10 

.01 

AMK INSV ILLE 

9«61 

T 

T 

•  9fl 

T 

1.91 

.91 

1.49 

T 

.T9 

T 

.40 

.19 

•  94 

A«l< 

•  •r 

.47 

.21 

1.12 

.20 

•  TO 

.04 

.04 

.99 

1>40 

.22 

EMPTOHN  SAP 

«a9fi 

.02 

.  14 

.14 

•  Tl 

.19 

.04 

.00 

•  >2 

2.80 

•  9T 

.14 

lAWASSEE 

6*70 

T 

•  40 

•  4< 

.14 

.44 

.00 

.80 

.10 

.29 

.T9 

.20 

2.00 

•  9* 

.01 

OGGAROS  HILL 

6.9C 

T 

T 

.41 

T 

3.02 

T 

2.20 

•  08 

.04 

•  IT 

.04 

OMERVILLE 

RECORD  HISSING 

RwlNTON  *,  MMf 

4*91 

.96 

I.Oi 

.19 

.03 

1.4T 

•  09 

.94 

.OT 

ASPER  1  NNV 

4.14 

•  66 

1.0^ 

.89 

.90 

•  20 

T 

ESUP  8  5 

6.01 

•  04 

1.0( 

.10 

l.OT 

2.90 

•  09 

•  U 

.14 

.21 

OMES80RO 

4»4C 

•  •6 

.03 

.IC 

.93 

.40 

1.10 

.92 

.90 

•  01 

ULIETTE 

9«0C 

•  90 

T 

1.9C 

1.04 

.07 

.IT 

2.10 

.04 

T 

T 

.41 

ENSINOTON 

6«9< 

•  60 

.6! 

.32 

.04 

.49 

.T2 

.91 

.OT 

.99 

.T4 

T 

1.40 

•  TO 

IHGSTON 

6«4e 

•  TO 

.11 

.29 

.23 

.97 

1.99 

.99 

.22 

.44 

.94 

•  44 

.41 

S««  l«f«r«oc«  HotM  Pollovlnc  Statloo  ladvx 

-  51  - 


DAILY  PRECIPITATION 


•a 
a 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1 

5  1 

5 

7  1   8  {  9 

10  [ 

11  j 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19  1 

20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26  1 

27 

28 

1 

29 

1 

30 

31 

LAFAVETTE 
LA  GRANGE 

I'll 

•  40 

.01 

•  93 

•  12 

.  23 
*  li 

'I? 

3*  14 

•  07 

— 715 
,25 

•  60 

.10 

*06 
* 

•  36 

•  71 

*04 

LEK INGTON 

9.13 

*20 

2.10 

•  20 

■  49 

•  64 

L INCOLNTON 

6*36 

T 

1*10 

03 

* 

*27 

'25 

•  37 

2*20 

•  03 

•  94 

•  20 

■  02 

•  74 

LITTLE  HIGHTOWER 

7«26 

•  29 

•  92 

.20 

.59 

.IB 

1^00 

•  12 

•62 

.16 

2*42 

•  78 

LOUISVILLE 

6*01 

* 

* 

9? 

2.75 

10 

18 

•  08 

T 

T 

* 

•  07 

1 

*02 
* 

_ 

T  (84 

,80 

•  02  T 

_ 

2*05 

•  14  T 

15 

* 

_ 

LUMPKIN  2  NE 

6>2S 

1  'on 
* 

1.13 

.09 

•  05 

1^60 

90 

* 

* 

MACON  MB  AIRPORT  R 

.01 

*  12 

73 

1.47 

.01  *i6 

•  09 

.43 

,01 

MAR5HALLVILLE 

4*43 

.07 

•  03 

.12 

•  90 

•  85 

■  08 

1^04 

.46 

■  06 

■  60 

HAVSVILLE 

9.97 

97 

• 

' 

24 

* 

■  32 

2  22 

• 

* 

1*93 

1  '23 

1  .26 

•  18 

02 

* 

*  30 

*76 
* 

MIOVILLE 

3.60 

*86 

1*40 

•  17 

29 

* 

MIOVILLE  EXP  STA 

3*48 

*99 

.04 

!28 

T 

•  71 

Ul? 

•  12 

.00 

,20 

•  26 

MILLEOOEVILLE 

4.46 

.49 

T 

1.03 

.86 

.06 

.04 

1.14 

•  01 

•  13 

•  42 

•  09 

•  23 

HILLEN 

6*22 

• 

22 

1^21 

39 

MILLHAVEN  8  E 

• 

•  16 

'46 

04 

* 

•  32 

2*48 

J 

•  10 

*. . 

MONROE 

9.15 

•  01 

1«61 

•  20 

•  57 

* 

* 

MONTEZUMA   1  NE 

4.69 

07 

*27 

*os 

1  *0B 

•  50 

•  62 

1  ^40 

•  90 

.08 

MONTICELLO  ?  NW 

4.49 

.93 

T 

.12 

.86 

•  20 

1«89 

•  11 

T 

•  28 

•  04 

MORGAN 

8.03 

3 

2 

1*93 

24 

MOULTRIE  2  ESE 

•  80 

*24 

01 

• 

2,13 

•  02 

•  15 

*oi 
* 

•  16 

02 

MOUNT  VERNON  }  WNH 

T.40 

* 

02 

•  49 

1*43 

•  09 

•  21 

- 

•  10 

•  19 

NAHUNTA 

7.48 

•  14 

•  04 

,29 

NASHVILLE 

9.35 

3.06 

•  45 

2.21 

2!66 

•  11 

•  03 

•81 

NEEL  GAP 

9.80 

92 

* 

.32 

2^1B 

07 

• 

• 

•  92 

10 
■  10 

1.90 

2  36 

16 

NEWlNGTON  2  SSH 

1  *17 

*.29 

•  09 

•  24 

•  30 

•  11 

NEMNAN 

4.3C 

•  01 

2  a  00 

* 

NOONTOOTLA  CREEK 

6.89 

*6B 

Iso 

•  10 

•  68 

•  90 

•  21 

,71 

•  30 

2)00 

•  69 

NORCROSS  4  N 

4.66 

.93 

•  02 

.46 

•  24 

*32 

•  31 

1.46 

•  01 

•  00 

T 

T 

•  08 

.03 

PATTERSON 

7.02 

66 

2.04 

1^05 

1,27 

03 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

• 

•  00 

1  •25 

•  06 

1,20 

1,82 

.02 

PRESTON 

5.49 

T 

1  •94 

•  64 

•  59 

1*66 

,47 

.03 

QUITMAN 

6.73 

T 

T 

^.55 

,83 

•  04 

.08 

RESACA 

7.92 

•  35 

•  60 

.35 

.27 

1^08 

•  09 

.07 

•  09 

•  23 

■  29 

.03 

2.67 

•  76 

.21 

RINGGOLD 

8*39 

■  - 

32 

52 

.14 

06 

1.01 

03 

10 

3  04 

• 

*  - 

•  31 

•  60 

•  3C 

•  73 

•  02 

.76 

.07 

y 

2,07 

2*35 

*31 

ROME 

6.74 

•  01 

r 

*  13 
* 

•  97 

1^44 

•  08 

•  19 

•  21 

.73 

•  17 

*4fi 

ROME  we  AIRPORT  R 

9.09 

.26 

*29 

04 

•  06 

T  2.04 

•  03 

T 

•  03 

•  24 

.26 

T 

•  66 

•  41 

•  16 

SANOERSVILLE 

4.61 

.61 

•  95 

.70 

•  35 

1.35 

•  00 

•  44 

.12 

SAPELO  ISLAND 

7.43 

.08 

37 

1.90 

09 

■  18 

36 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

*4Q 
• 

03 

• 

61 

.26 

2*17 

1.29 

•  39 

•  90 

Io3 

.02 

SAVANNAH  tfB  AP  R 

6.44 

•  07 

•  20 

1.29 

'57 

•  10 

•  94 

•  12 

.82 

•  46 

SAVANNAH  BEACH 

9.09 

•  02 

1*0* 

1*81 

1  .60 

•  3T 

•  03 

SPARTA  2  NNW 

6.29 

U09 

•  82 

.69 

•  41 

1*66 

•  06 

.49 

•  09 

.10 

.32 

STANLEY  GAP 

6.76 

•  42 

•  05 

•  36 

•  31 

68 

•09 

•  02 

■  31 

,83 

42 

* 

2.91 

•  44 

•  13 

ST ILLMORE 

6.43 

*38 
* 

66 

* 

*  , - 

•  67 

.48 

•  33 

1^56 

,  19 

•  00 

T 

.02 

•  03 

.19 

SUCHES 

7.63 

1*41 

•  40 

•  30 

■  25 

1,75 

1)38 

.21 

•  11 

.89 

•  76 

.11 

SUMMERVILLE 

a«ii 

.04 

•  54 

1,09 

■  07 

•  19 

.66 

.05 

1 .67 

1  •89 

SURRENCV 

•  25 

•  09 

2)47 

1.66 

•  10 

•  41 

•  23 

•  03 

•  60 

•  OC 

StfAINSBORO 

4*49 

60 

•  5C 

' 

1  00 

1«64 

04 

•  46 

.21 

SWEET  Gum 

*  28 
* 

22 

* 

•  16 

,48 

.04 

•03 

•  15 

•  36 

•  49 

.04 

4.28 

2,10 

* 

TALBOTTON 

4.63 

*43 

1 

1.50 

•  09 

TALLAPOOSA  2  NNW 

9.09 

1  15 

*02 

•  37 

1.80 

•  13 

.29 

.38 

•  02 

.07 

.10 

TAVLORSVILLE 

4.96 

.74 

•  40 

!23 

•  67 

1*03 

.17 

•  74 

.10 

•  26 

.17 

THOtUSTON  2  S 

9.62 

36 

* 

92 

1  .62 

33 

1  •O) 

1  00 

03 

* 

98 

.04 

thohasville 

7.9C 

* . , 

•  26 

4  *99 

2^72 

■  02 

•  03 

•  13 

THOMASVILLE  WB  CITY 

7.50 

'o* 

•  36 

4*91 

01 

* 

2,17 

■  27 

•  02 

•  04 

•  O! 

TIFTON  EXP  STATION 

6.11 

•  02 

*  J  J 

T 

3.16 

U56 

•  22 

•  43 

.46 

•  06 

TITUS 

7.61 

•  24 

•  66 

.20 

•  48 

•  21 

1^03 

•  05 

•  03 

•  19 

.67 

•  30 

.09 

2.98 

•  90 

TOCCOA 

4.97 

26 

* 

* 

35 

22 

*  1  5 

1.74 

* 

T 

60 

39 

.41 

TRAY  MOUNTAIN 

10.04 

*is 

'  38 

.10 

1.94 

•  09 

.  16 

•  92 

•  03 

2  •46 

2.10 

•  11 

TUNNEL  HILL 

7.67 

51 

■  16 

*09 

T^* 

.37 

•  41 

•  60 

•  08 

■  09 

2.10 

.70 

•  5S 

VALDOSTA  4  NW 

7.11 

T 

T 

.69 

1.00 

2.34 

2.31 

!o5 

.03 

•  52 

.17 

WALE SKA 

9.49 

T 

•  84 

•  02 

•  49 

•  13 

•  37 

.51 

1.70 

T 

T 

T 

•  64 

.22 

T 

.06 

.17 

•  32 

WARRENTON 

7.13 

.74 

.03 

.80 

•  53 

.96 

■  23 

2.92 

•  23 

•45 

•  20 

.42 

WASHINGTON 

1.03 

T 

•  21 

•  40 

.06 

•  OQ 

1«96 

•  03 

.75 

T 

•  06 

.61 

WAVCRQSS 

7.9« 

1.72 

2.41 

1.30 

1.30 

.01 

•  10 

•  09 

.14 

.96 

MAYNESBORO  2  NE 

9.47 

.43 

.03 

1^01 

■  63 

■  97 

1.05 

•  19 

1.20 

WEST  POINT 

4.94 

.16 

.14 

•  86 

T 

.5« 

2.38 

.07 

•  33 

•  14 

.00 

.20 

WINDER  1  SSE 

5.00 

1.03 

.72 

.41 

.22 

.46 

1 .60 

.46 

.05 

.05 

WOODBURY 

9*46 

.37 

.60 

1^07 

•  01 

■  29 

2.37 

•  90 

•  29 

T 

T 

WOODSTOCK 

9.21 

.78 

.03 

.94 

•  16 

.21 

•  46 

U24 

•  31 

•  61 

•  03 

•  03 

•  21 

YOUNG  HARRIS 

9.87 

T 

.13 

•  33 

•  04 

.20 

T 

•  17 

•  64 

•09 

•02 

T 

•  09 

•  12 

•  19 

2^3e 

.74 

.09 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 





Day 

Ol 

Month 

-] 

a 
> 

< 

 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

■  ~  r 
1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AlUEY 

MAX 

60 

76 

76 

81 

60 

•  T 

T» 

7J 

«8 

72 

76 

70 

74 

79 

69 

67 

77 

84 

85 

84 

81 

81 

88 

91 

91 

89 

83 

86 

S3 

MIN 

42 

46 

^2 

47 

)  ) 

52 

49 

93 

92 

50 

46 

51 

54 

57 

53 

46 

40 

68 

64 

64 

69 

63 

91 

8 

ALAPAHA   EXP  STATION 

'<IAX 

70 

72 

77 

78 

80 

74 

80 

69 

70 

63 

77 

72 

70 

74 

76 

73 

69 

77 

82 

8? 

81 

77 

81 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

78 

2 

MIN 

4& 

43 

45 

50 

^5 

54 

54 

4^ 

4  \ 

50 

5  7 

49 

49 

53 

47 

56 

58 

50 

65 

64 

64 

60 

63 

60 

91 

9 

AL6ANV 

MAX 

72 

79 

79 

64 

77 

83 

76 

71 

•9 

81 

74 

72 

76 

78 

60 

67 

80 

84 

85 

83 

78 

82 

88 

89 

92 

91 

86 

87 

60 

84 

79 

MIN 

43 

49 

50 

59 

55 

69 

53 

41 

91 

57 

97 

44 

47 

48 

97 

52 

47 

59 

62 

65 

67 

64 

64 

64 

99 

5 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

to 

66 

77 

78 

97 

99 

79 

99 

68 

63 

64 

63 

68 

73 

70 

99 

74 

82 

84 

82 

81 

77 

70 

87 

88 

71 

77 

74 

82 

74 

MIN 

40 

37 

t,  \ 

46 

90 

49 

54 

52 

57 

54 

41 

50 

58 

58 

57 

55 

62 

47 

5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

71 

72 

79 

80 

72 

70 

66 

77 

74 

70 

73 

76 

71 

69 

76 

82 

84 

81 

79 

83 

89 

93 

91 

90 

89 

86 

87 

86 

MIN 

^3 

53 

62 

42 

44 

99 

53 

52 

54 

52 

57 

59 

46 

62 

66 

66 

63 

64 

65 

60 

53 

8 

ALPHARETTA  1  NW 

MAX 

«9 

79 

76 

60 

49 

78 

7J 

68 

66 

61 

62 

69 

71 

72 

69 

72 

80 

82 

84 

80 

79 

72 

89 

87 

83 

79 

68 

79 

79 

77 

MIN 

*' 

" 

46 

49 

49 

43 

52 

52 

57 

54 

42 

64 

58 

54 

93 

54 

58 

46 

9 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 

70 

77 

77 

77 

70 

82 

78 

68 

69 

78 

70 

70 

74 

67 

67 

79 

84 

86 

82 

79 

77 

89 

90 

90 

88 

84 

86 

83 

84 

78 

MIN 

4  \ 

50 

58 

66 

46 

48 

55 

5  1 

49 

59 

58 

58 

50 

66 

68 

68 

67 

67 

63 

60 

54 

3 

APPL ING 

MAX 

69 

77 

ia 

70 

62 

81 

79 

69 

68 

72 

70 

e« 

74 

78 

69 

69 

78 

84 

84 

83 

MIN 

31 

40 

39 

93 

52 

50 

37 

*' 

*' 

ASH8URN 

MAX 

72 

72 

80 

81 

81 

82 

7* 

70 

6« 

79 

7S 

71 

74 

77 

72 

69 

78 

83 

83 

84 

78 

80 

87 

90 

90 

90 

90 

88 

89 

84 

79 

9 

MIN 

46 

5 1 

48 

99 

51 

52 

59 

54 

59 

58 

65 

68 

65 

67 

59 

60 

61 

55 

5 

ATHENS 

MAX 

6a 

76 

72 

66 

64 

97 

69 

67 

72 

73 

66 

70 

76 

83 

86 

82 

77 

71 

85 

88 

76 

79 

76 

73 

7 

MIN 

44 

91 

46 

45 

56 

47 

9 

ATHENS  COL  OP  A6RI 

MAX 

6S 

74 

74 

92 

47 

79 

60 

66 

66 

60 

69 

67 

71 

72 

99 

68 

76 

82 

83 

84 

77 

74 

84 

88 

86 

77 

69 

77 

79 

78 

71 

7 

MIN 

42 

90 

45 

43 

*' 

59 

62 

" 

61 

59 

54 

47 

6 

ATHENS  HB  AIRPORT 

MAX 

67 

74 

72 

56 

98 

78 

61 

66 

63 

97 

64 

66 

71 

72 

60 

69 

76 

82 

89 

79 

76 

70 

84 

87 

81 

79 

63 

76 

80 

76 

71 

9 

MIN 

46 

50 

45 

45 

58 

56 

*' 

61 

61 

59 

'* 

60 

55 

49 

1 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

MAX 

6S 

76 

73 

57 

60 

79 

62 

67 

61 

72 

64 

66 

72 

72 

99 

71 

78 

84 

82 

78 

74 

72 

86 

88 

81 

78 

68 

80 

76 

76 

72 

7 

MIN 

41 

90 

91 

52 

52 

60 

58 

58 

48 

69 

63 

62 

58 

99 

62 

94 

92 

0 

AUGUSTA  nB  AIRPORT 

MAX 

68 

77 

81 

59 

69 

81 

68 

69 

69 

73 

70 

69 

74 

76 

60 

66 

77 

83 

83 

83 

79 

76 

86 

91 

88 

77 

80 

89 

83 

SI 

79 

9 

MIN 

42 

94 

54 

50 

42 

54 

45 

65 

62 

60 

64 

64 

60 

91 

2 

AUGUSTA 

MAX 

71 

76 

81 

69 

63 

79 

70 

69 

73 

72 

71 

71 

79 

78 

69 

67 

71 

86 

83 

85 

79 

76 

87 

92 

91 

79 

82 

83 

82 

81 

76 

lO 

MIN 

40 

47 

99 

51 

46 

59 

58 

48 

58 

69 

62 

61 

63 

63 

60 

92 

•0 

SAINBRIDGE 

MAX 

7* 

82 

91 

88 

79 

76 

70 

69 

79 

78 

79 

77 

83 

72 

70 

79 

80 

89 

89 

81 

84 

90 

93 

94 

94 

88 

88 

82 

88 

81 

i4 

MIN 

69 

44 

96 

46 

53 

50 

59 

62 

60 

61 

64 

63 

64 

60 

94 

•  3 

9LACKBEAR0  ISLAND 

MAX 

75 

67 

70 

76 

72 

67 

73 

79 

62 

62 

77 

80 

79 

70 

74 

69 

63 

77 

72 

89 

78 

77 

81 

80 

92 

93 

73 

80 

SO 

81 

79 

i2 

MIN 

45 

94 

52 

45 

60 

92 

■  8 

9LA1RSVILLE  EXP  STA 

MAX 

99 

69 

73 

98 

63 

74 

90 

66 

63 

64 

94 

62 

76 

67 

54 

70 

80 

81 

79 

77 

72 

63 

83 

83 

69 

71 

64 

72 

72 

68 

>6 

MIN 

38 

29 

44 

29 

31 

51 

38 

•  3 

SLAKELY 

MAX 

71 

79 

76 

84 

73 

81 

73 

69 

62 

79 

72 

70 

7» 

79 

67 

69 

79 

83 

83 

82 

82 

81 

89 

88 

91 

90 

87 

86 

81 

04 

TS 

•6 

MIN 

66 

57 

36 

31 

98 

96 

47 

90 

47 

96 

53 

50 

52 

57 

59 

50 

70 

68 

63 

63 

63 

63 

60 

99 

•  9 

SLUE  RIDGE 

MAX 

67 

72 

72 

67 

79 

69 

67 

68 

67 

97 

69 

72 

67 

60 

79 

83 

82 

77 

72 

77 

82 

82 

72 

74* 

70 

72 

70 

73 

Tl 

»4 

MIN 

" 

43 

31 

38 

48 

48 

46 

35 

46 

44 

•  1 

9R00KLET  1  W 

MAX 

70 

78 

83 

68 

79 

79 

71 

72 

70 

78 

79 

74 

79 

80 

73 

66 

79 

84 

89 

87 

83 

80 

87 

91 

92 

82 

83 

89 

84 

84 

79 

•  1 

MIN 

47 

46 

50 

^' 

50 

61 

43 

*' 

'* 

45 

96 

54 

47 

59 

62 

70 

66 

64 

64 

64 

65 

95 

•  0 

9RUNSH I CK 

71 

72 

80 

77 

70 

75 

73 

71 

69 

80 

78 

77 

72 

79 

71 

71 

77 

76 

89 

78 

80 

81 

84 

93 

93 

94 

81 

81 

79 

S3 

78 

,2 

MIN 

49 

*' 

58 

95 

60 

99 

49 

50 

59 

98 

50 

90 

49 

97 

'* 

55 

52 

56 

61 

59 

60 

66 

67 

69 

66 

67 

64 

96 

•  6 

BRUNSN I CK  CAA  AP 

MAX 

63 

70 

74 

73 

65 

74 

74 

60 

69 

81 

7« 

73 

68 

73 

70 

62 

76 

72 

83 

79 

79 

80 

79 

89 

90 

79 

80 

80 

79 

79 

74 

•  9 

MIN 

49 

56 

61 

60 

50 

47 

99 

56 

51 

61 

62 

64 

97 

•  1 

BUENA   V I STA   1  SH 

MAX 

70 

77 

76 

77 

79 

76 

70 

72 

72 

69 

74 

74 

70 

69 

77 

64 

84 

80 

80 

85 

87 

87 

87 

86 

S3 

82 

83 

76 

•  1 

MIN 

41 

50 

54 

48 

69 

48 

36 

" 

*' 

94 

95 

50 

53 

57 

60 

59 

94 

•  3 

CAIRO   2  NNH 

MAX 

72 

79 

78 

84 

77 

84 

79 

70 

68 

78 

75 

70 

74 

77 

71 

68 

76 

83 

83 

82 

78 

83 

86 

92 

92 

92 

89 

86 

83 

89 

TO 

,7 

MIN 

4S 

46 

61 

60 

** 

59 

49 

96 

" 

51 

49 

58 

63 

96 

•  3 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

67 

74 

74 

67 

57 

74 

76 

66 

66 

68 

63 

67 

70 

70 

69 

73 

78 

89 

83 

80 

78 

70 

84 

89 

78 

77 

71 

77 

79 

79 

73 

.1 

MIN 

36 

40 

45 

45 

45 

40 

40 

42 

43 

49 

41 

40 

46 

50 

'* 

'* 

56 

98 

48 

49 

•  1 

CAMILLA 

73 

79 

80 

84 

80 

83 

73 

72 

73 

81 

79 

72 

79 

78 

73 

66 

79 

74 

79 

73 

73 

80 

■  8 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

89 

79 

»3 

MIN 

49 

50 

50 

60 

50 

40 

49 

99 

" 

50 

52 

50 

58 

46 

65 

69 

70 

69 

68 

62 

99 

•  6 

CAMP  STEWART 

74 

79 

82 

93 

71 

72 

73 

68 

68 

78 

79 

72 

74 

78 

69 

63 

76 

89 

89 

80 

81 

83 

87 

94 

94 

83 

80 

89 

84 

87 

79 

•  2 

MIN 

46 

43 

44 

95 

54 

56 

47 

61 

64 

54 

•  6 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

69 

70 

76 

79 

93 

66 

■0 

66 

69 

66 

67 

68 

70 

73 

79 

57 

72 

78 

84 

83 

79 

72 

85 

88 

84 

77 

62 

79 

81 

73 

.2 

MIN 

38 

31 

40 

49 

** 

46 

*^ 

28 

.  *' 

36 

91 

38 

38 

*' 

36 

59 

'* 

60 

97 

44 

•  7 

CARROLL  TON 

70 

72 

72 

69 

94 

80 

74 

«« 

67 

73 

68 

67 

TS 

74 

68 

71 

80 

84 

83 

80 

76 

74 

■9 

8« 

84 

87 

81 

82 

77 

76 

73 

<3 

MIN 

39 

39 

41 

52 

44 

*' 

41 

43 

91 

49 

43 

43 

48 

56 

" 

40 

70 

60 

60 

61 

** 

51 

48 

•  3 

CARTERSVILLE 

MAX 

70 

77 

76 

73 

93 

80 

78 

69 

68 

67 

67 

68 

73 

73 

70 

79 

62 

89 

84 

81 

78 

79 

86 

88 

87 

78 

77 

81 

81 

77 

76 

.0 

MIN 

41 

36 

4* 

52 

*' 

90 

29 

41 

46 

92 

50 

42 

49 

91 

48 

•  7 

CEOARTOKN 

70 

77 

76 

68 

99 

80 

7? 

68 

64 

74 

63 

68 

TJ 

73 

•T 

73 

82 

89 

83 

80 

77 

TJ 

89 

87 

83 

82 

76 

SO 

78 

T7 

74 

.9 

MIN 

39 

35 

40 

93 

49 

*' 

29 

38 

33 

43 

91 

41 

42 

91 

47 

•  9 

CLAYTON  I  N 

MAX 

67 

69 

72 

59 

97 

76 

68 

6* 

62 

97 

99 

63 

70 

86 

61 

69 

80 

84 

82 

79 

71 

66 

89 

84 

79 

68 

84 

68 

70 

66 

69 

•  9 

MIN 

36 

36 

** 

40 

2S 

42 

49 

39 

40 

50 

92 

49 

•  I 

COLQUITT 

MAX 

73 

82 

80 

87 

89 

n 

72 

n 

78 

77 

73 

78 

79 

79 

73 

80 

89 

87 

89 

84 

89 

91 

94 

94 

91 

89 

87 

89 

82 

•  6 

MIN 

46 

49 

" 

61 

70 

31 

49 

49 

97 

51 

91 

31 

67 

67 

64 

67 

66 

61 

96 

•  3 

COLUMBUS  KB  AIRPORT 

72 

77 

74 

81 

71 

81 

67 

72 

63 

73 

TO 

70 

78 

79 

61 

72 

80 

64 

84 

82 

78 

7« 

88 

90 

8e 

86 

89 

83 

79 

84 

77 

•  3 

MIN 

42 

40 

45 

54 

90 

66 

48 

46 

56 

48 

40 

49 

94 

45 

45 

60 

70 

66 

98 

92 

.5 

COtWERCE  1  NE 

MAX 

69 

76 

68 

66 

99 

69 

68 

74 

78 

69 

72 

78 

89 

66 

80 

71 

84 

9n 

81 

73 

66 

80 

79 

79 

74 

•  S 

MIN 

33 

32 

27 

36 

4fi 

41 

30 

3C 

37 

49 

50 

39 

37 

90 

49 

43 

•  2 

COROELE 

MAX 

72 

76 

79 

73 

70 

81 

77 

70 

70 

79 

71 

79 

78 

79 

70 

69 

71 

74 

80 

81 

83 

78 

89 

84 

90 

88 

84 

81 

82 

82 

77 

.1 

MIN 

44 

46 

51 

49 

49 

90 

90 

44 

50 

58 

92 

91 

93 

92 

92 

52 

53 

54 

55 

51 

47 

94 

49 

67 

69 

62 

67 

98 

99 

99 

93 

•  A 

CORNELIA 

MAX 

67 

72 

72 

60 

46 

79 

72 

67 

64 

99 

98 

62 

71 

70 

64 

71 

78 

82 

82 

76 

79 

72 

82 

84 

79 

68 

64 

74 

79 

69 

70 

.1 

MIN 

39 

39 

47 

44 

41 

42 

40 

29 

42 

49 

49 

39 

36 

43 

48 

46 

40 

42 

51 

52 

54 

54 

39 

62 

61 

54 

92 

99 

99 

91 

46 

•  0 

COVINGTON 

MAX 

68 

79 

74 

66 

93 

80 

69 

68 

61 

68 

66 

67 

72 

72 

64 

70 

76 

83 

84 

78 

79 

73 

83 

88 

83 

78 

72 

SO 

78 

78 

73 

•  4 

MIN 

40 

38 

46 

46 

44 

93 

49 

31 

44 

90 

46 

38 

37 

46 

91 

51 

43 

44 

94 

94 

96 

97 

42 

63 

63 

58 

98 

98 

61 

99 

4« 

•  1 

ntmvmf  mafm  follo«la«  ftfttloa  Intel. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORG 
APRIL  19 


Day    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

CUTHBERT 

MAX 

72 

79 

77 

84 

62 

62 

80 

71 

68 

76 

74 

71 

79 

76 

77 

69 

81 

89 

89 

62 

79 

80 

88 

89 

91 

69 

87 

66 

60 

83 

MIN 

43 

45 

50 

61 

51 

66 

90 

38 

92 

57 

54 

47 

48 

49 

56 

52 

51 

51 

60 

54 

60 

60 

50 

70 

69 

63 

70 

66 

65 

61 

OAHLONEGA 

MAX 

64 

68 

73 

70 

51 

99 

79 

99 

47 

62 

52 

40 

44 

71 

67 

99 

71 

78 

81 

82 

76 

73 

66 

81 

82 

73 

71 

41 

73 

74 

MIN 

39 

37 

40 

51 

41 

43 

44 

30 

33 

46 

40 

40 

37 

42 

48 

47 

42 

45 

50 

53 

53 

54 

38 

49 

60 

56 

59 

54 

59 

92 

DALLAS 

MAX 

69 

73 

72 

69 

62 

7* 

79 

69 

71 

73 

70 

44 

78 

72 

67 

72 

80 

83 

81 

84 

78 

79 

68 

90 

88 

60 

79 

60 

78 

77 

MIN 

34 

35 

37 

52 

47 

44 

43 

32 

34 

48 

45 

32 

32 

42 

46 

45 

41 

40 

51 

51 

51 

65 

40 

66 

65 

69 

99 

59 

65 

61 

OALTON 

MAX 

S9 

67 

78 

79 

69 

69 

79 

99 

69 

70 

48 

40 

48 

72 

69 

59 

73 

89 

84 

84 

60 

77 

49 

86 

87 

73 

76 

72 

78 

73 

MIN 

50 

36 

46 

53 

45 

49 

47 

33 

43 

51 

44 

33 

34 

45 

52 

51 

44 

43 

51 

56 

58 

52 

42 

55 

57 

66 

58 

59 

61 

50 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

69 

72 

78 

80 

92 

74 

80 

e« 

70 

69 

77 

74 

70 

79 

77 

74 

66 

74 

82 

65 

82 

79 

83 

68 

93 

93 

91 

85 

89 

84 

MIN 

45 

46 

47 

54 

55 

55 

59 

45 

42 

54 

60 

90 

50 

51 

55 

51 

53 

48 

50 

51 

54 

98 

44 

60 

66 

64 

60 

64 

64 

60 

DUBLIN 

MAX 

71 

72 

77 

74 

67 

78 

83 

62 

62 

72 

79 

76 

73 

79 

78 

74 

69 

79 

84 

87 

85 

63 

81 

89 

90 

91 

69 

86 

88 

83 

MIN 

46 

44 

52 

59 

49 

66 

55 

38 

44 

51 

52 

44 

43 

45 

56 

53 

51 

45 

59 

51 

57 

58 

4« 

66 

68 

63 

65 

68 

63 

69 

EASTMAN  1  N 

MAX 

71 

76 

78 

70 

70 

80 

79 

71 

69 

79 

75 

70 

74 

76 

70 

72 

78 

83 

84 

■  82 

80 

79 

69 

88 

69 

89 

88 

86 

62 

64 

MIN 

44 

4S 

52 

54 

50 

68 

93 

38 

47 

53 

92 

49 

48 

48 

53 

52 

51 

49 

60 

58 

57 

59 

92 

64 

64 

64 

44 

68 

94 

68 

EXPERIMENT 

MAX 

«« 

68 

76 

75 

98 

68 

77 

99 

48 

60 

73 

46 

69 

72 

74 

57 

70 

77 

82 

83 

79 

74 

73 

86 

88 

84 

84 

62 

60 

77 

MIN 

41 

45 

49 

58 

45 

47 

45 

32 

46 

92 

49 

37 

40 

53 

53 

51 

47 

48 

58 

55 

68 

57 

44 

69 

64 

60 

63 

61 

63 

65 

FITZGERALD 

MAX 

72 

82 

61 

79 

78 

81 

80 

69 

69 

79 

76 

72 

73 

77 

74 

66 

76 

83 

87 

83 

81 

62 

87 

92 

91 

91 

86 

87 

84 

84 

MIN 

45 

48 

53 

57 

52 

65 

55 

41 

50 

54 

56 

48 

49 

51 

55 

53 

53 

50 

61 

56 

56 

58 

62 

65 

68 

65 

64 

67 

64 

62 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

71 

7S 

81 

79 

70 

79 

79 

70 

67 

74 

76 

T$ 

70 

74 

70 

65 

75 

82 

83 

83 

78 

60 

65 

91 

91 

90 

76 

61 

82 

69 

MIN 

45 

42 

50 

58 

54 

59 

54 

41 

43 

56 

56 

42 

42 

42 

56 

53 

55 

45 

51 

53 

68 

56 

46 

56 

63 

64 

42 

69 

68 

64 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

75 

79 

80 

80 

80 

79 

74 

73 

70 

79 

78 

74 

74 

80 

60 

75 

77 

63 

85 

85 

82 

81 

89 

93 

94 

93 

86 

89 

86 

86 

MIN 

46 

44 

55 

53 

55 

62 

56 

42 

48 

59 

58 

48 

90 

46 

98 

54 

55 

52 

58 

53 

60 

60 

63 

61 

65 

69 

65 

67 

44 

61 

FORSYTH  1  S 

MAX 

69 

78 

74 

66 

99 

80 

77 

69 

67 

79 

74 

46 

73 

79 

49 

69 

78 

89 

85 

81 

79 

77 

64 

90 

67 

69 

60 

64 

81 

81 

MIN 

41 

40 

48 

48 

45 

56 

45 

32 

44 

48 

46 

40 

40 

46 

48 

47 

50 

46 

56 

46 

56 

46 

42 

64 

66 

59 

62 

64 

61 

67 

FORT  GAINES 

MAX 

71 

80 

78 

69 

77 

82 

79 

69 

74 

74 

72 

78 

79 

72 

47 

71 

81 

85 

85 

81 

78 

82 

86 

88 

92 

88 

86 

89 

79 

83 

MIN 

42 

44 

51 

62 

54 

66 

52 

36 

47 

53 

51 

44 

49 

46 

57 

54 

47 

48 

58 

56 

53 

60 

46 

66 

68 

61 

69 

65 

63 

61 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

70 

79 

77 

66 

66 

81 

67 

70 

40 

78 

73 

70 

76 

76 

43 

68 

79 

85 

67 

83 

77 

80 

84 

90 

90 

67 

89 

85 

83 

85 

MIN 

44 

43 

50 

49 

48 

62 

47 

35 

46 

93 

50 

41 

43 

48 

93 

52 

52 

48 

57 

51 

67 

51 

44 

66 

66 

61 

45 

67 

60 

57 

GAINESVILLE 

MAX 

69 

76 

73 

69 

48 

78 

72 

«» 

43 

97 

43 

47 

74 

70 

44 

73 

81 

84 

84 

81 

78 

70 

86 

88 

81 

74 

48 

79 

77 

73 

MIN 

38 

40 

50 

45 

42 

47 

44 

31 

42 

47 

49 

37 

39 

46 

49 

49 

44 

46 

52 

54 

65 

62 

44 

61 

61 

58 

64 

56 

60 

54 

GLENNVILLE 

MAX 

73 

77 

81 

75 

74 

79 

74 

70 

48 

77 

75 

70 

74 

78 

70 

67 

75 

83 

84 

82 

80 

82 

87 

92 

91 

66 

81 

67 

81 

84 

MIN 

45 

45 

53 

60 

52 

62 

58 

43 

45 

55 

55 

49 

49 

45 

56 

54 

55 

49 

59 

58 

58 

58 

51 

63 

69 

68 

43 

67 

69 

63 

GREENSBORO 

MAX 

69 

77 

78 

72 

96 

79 

78 

78 

46 

72 

47 

49 

79 

76 

70 

70 

78 

84 

83 

82 

77 

75 

86 

89 

86 

79 

79 

82 

60 

61 

MIN 

42 

40 

48 

46 

45 

55 

48 

33 

43 

49 

43 

39 

37 

42 

54 

51 

48 

43 

53 

52 

56 

67 

42 

63 

66 

59 

59 

61 

61 

57 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

69 

76 

76 

70 

67 

80 

79 

69 

69 

74 

72 

67 

74 

75 

70 

70 

78 

84 

84 

80 

77 

86 

88 

66 

69 

69 

86 

78 

60 

MIN 

38 

45 

51 

54 

46 

54 

43 

32 

47 

52 

48 

40 

45 

52 

52 

46 

50 

56 

56 

54 

65 

49 

69 

59 

59 

59 

64 

59 

64 

GRIFFIN 

MAX 

68 

77 

75 

69 

59 

79 

70 

68 

60 

74 

68 

49 

74 

76 

65 

70 

79 

85 

85 

80 

76 

76 

86 

88 

84 

84 

60 

SO 

74 

80 

MIN 

41 

47 

51 

52 

45 

59 

44 

34 

48 

52 

49 

39 

43 

53 

53 

51 

51 

54 

61 

55 

68 

57 

4S 

68 

64 

61 

63 

62 

63 

56 

HARTMELL 

MAX 

70 

75 

74 

64 

94 

80 

79 

67 

67 

61 

66 

70 

79 

74 

49 

70 

77 

89 

85 

82 

79 

77 

83 

90 

65 

74 

70 

75 

79 

75 

MIN 

41 

40 

48 

45 

42 

49 

46 

33 

42 

46 

45 

39 

41 

45 

48 

51 

47 

47 

52 

58 

57 

52 

46 

59 

63 

57 

52 

55 

60 

55 

HAWKINSVILLE 

MAX 

72 

72 

78 

74 

71 

82 

78 

70 

48 

79 

75 

68 

79 

74 

70 

67 

81 

84 

85 

83 

79 

80 

86 

89 

90 

69 

85 

85 

62 

82 

MIN 

44 

43 

49 

58 

50 

67 

53 

37 

46 

53 

43 

43 

42 

45 

99 

51 

45 

51 

51 

51 

54 

57 

47 

65 

67 

63 

65 

65 

61 

60 

HELEN 

MAX 

67 

76 

71 

92 

96 

60 

93 

48 

42 

99 

96 

43 

71 

47 

55 

71 

78 

82 

82 

81 

78 

66 

82 

85 

72 

70 

60 

70 

74 

MIN 

34 

40 

50 

46 

44 

45 

30 

36 

44 

44 

38 

35 

42 

48 

49 

38 

40 

48 

51 

50 

51 

45 

62 

59 

54 

55 

54 

58 

53 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

72 

80 

80 

84 

83 

79 

80 

72 

64 

77 

79 

74 

74 

79 

49 

68 

80 

80 

83 

85 

84 

89 

90 

92 

91 

87 

94 

86 

78 

84 

MIN 

43 

42 

47 

56 

57 

69 

55 

40 

44 

57 

58 

44 

41 

43 

97 

55 

49 

45 

48 

50 

51 

62 

47 

67 

65 

70 

65 

63 

63 

60 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

IRWINTON  <.  NNW 

MAX 

71 

77 

74 

65 

66 

81 

74 

71 

64 

77 

76 

49 

74 

77 

49 

69 

80 

84 

89 

83 

78 

79 

88 

89 

90 

88 

89 

66 

82 

S3 

MIN 

44 

47 

56 

48 

47 

60 

48 

39 

48 

51 

51 

43 

47 

46 

92 

53 

49 

51 

58 

59 

56 

56 

48 

66 

61 

60 

41 

63 

60 

59 

JASPER   1  NNW 

MAX 

67 

73 

75 

60 

96 

76 

67 

67 

43 

42 

40 

64 

70 

68 

69 

71 

79 

81 

82 

77 

74 

74 

8-^ 

82 

74 

75 

47 

76 

70 

73 

MIN 

39 

37 

49 

50 

42 

50 

42 

27 

41 

48 

42 

35 

34 

44 

49 

50 

49 

49 

52 

51 

56 

51 

42 

64 

59 

66 

67 

58 

61 

50 

JESUP  8  S 

MAX 

73 

78 

82 

78 

77 

76 

78 

70 

48 

80 

76 

79 

74 

76 

74 

71 

77 

84 

84 

85 

80 

81 

89 

94 

93 

90 

64 

88 

66 

86 

MIN 

44 

41 

49 

58 

56 

60 

55 

42 

43 

57 

59 

44 

41 

41 

91 

55 

51 

45 

52 

53 

-1 

57 

44 

55 

64 

63 

63 

62 

67 

62 

LAFAYETTE 

MAX 

65 

78 

74 

62 

62 

7$ 

68 

63 

46 

48 

40 

96 

72 

69 

68 

74 

80 

84 

82 

80 

77 

71 

84 

83 

78 

74 

74 

76 

72 

74 

MIN 

35 

36 

44 

52 

46 

48 

47 

28 

37 

51 

45 

32 

32 

45 

52 

45 

40 

43 

51 

56 

58 

49 

39 

62 

66 

58 

59 

61 

60 

67 

LA  GRANGE 

MAX 

71 

79 

74 

77 

67 

81 

79 

71 

48 

75 

71 

70 

79 

75 

79 

71 

80 

86 

85 

81 

77 

76 

86 

88 

86 

63 

66 

82 

79 

81 

MIN 

37 

36 

46 

55 

46 

58 

43 

32 

46 

94 

48 

37 

38 

48 

93 

49 

44 

49 

56 

60 

55 

57 

44 

68 

60 

56 

67 

64 

69 

54 

LOUISVILLE 

MAX 

77 

78 

82 

70 

69 

82 

72 

70 

47 

79 

7* 

72 

74 

77 

74 

67 

77 

89 

85 

84 

79 

80 

66 

90 

92 

81 

82 

86 

82 

84 

MIN 

46 

44 

52 

50 

47 

63 

53 

35 

43 

49 

52 

41 

40 

43 

52 

51 

53 

46 

54 

52 

56 

57 

46 

58 

66 

60 

66 

67 

63 

60 

LUMBER  CITY 

MAX 

70 

72 

78 

80 

78 

73 

81 

70 

71 

69 

78 

79 

71 

75 

78 

71 

67 

78 

84 

86 

83 

81 

80 

89 

91 

91 

90 

89 

69 

84 

MIN 

42 

42 

48 

51 

52 

63 

50 

40 

44 

49 

50 

43 

43 

43 

51 

52 

53 

40 

53 

52 

55 

52 

42 

50 

64 

62 

66 

67 

63 

60 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

65 

72 

77 

74 

82 

81 

78 

80 

82 

79 

83 

70 

70 

75 

73 

65 

79 

81 

84 

83 

89 

74 

88 

85 

87 

66 

66 

86 

83 

80 

MIN 

41 

47 

50 

56 

50 

53 

43 

34 

37 

34 

34 

42 

49 

51 

49 

51 

51 

52 

59 

53 

54 

59 

62 

63 

68 

62 

66 

66 

59 

61 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

79 

77 

64 

67 

83 

68 

71 

64 

79 

72 

71 

77 

78 

64 

70 

80 

85 

86 

83 

81 

77 

87 

93 

90 

69 

64 

67 

84 

84 

MIN 

44 

42 

53 

49 

49 

66 

48 

38 

48 

53 

48 

43 

43 

48 

54 

53 

50 

46 

59 

56 

67 

60 

46 

67 

67 

62 

66 

68 

63 

59 

MARSHALLVILLE 

MAX 

71 

77 

60 

73 

67 

81 

60 

69 

48 

77 

74 

70 

73 

79 

72 

68 

80 

83 

85 

86 

79 

78 

83 

90 

90 

84 

S3 

63 

83 

83 

MIN 

42 

45 

50 

58 

48 

63 

50 

35 

46 

52 

51 

42 

43 

43 

55 

51 

49 

49 

57 

63 

57 

58 

48 

65 

68 

63 

64 

68 

63 

58 

METTER 

MAX 

71 

78 

81 

78 

71 

80 

80 

70 

70 

78 

76 

73 

74 

77 

75 

66 

77 

84 

86 

86 

82 

81 

88 

92 

93 

89 

83 

87 

64 

84 

MIN 

47 

45 

52 

50 

49 

61 

54 

41 

46 

51 

53 

46 

49 

46 

56 

53 

54 

49 

55 

57 

67 

55 

4B 

62 

68 

65 

64 

66 

63 

63 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

69 

76 

79 

73 

69 

78 

77 

68 

47 

75 

73 

46 

74 

77 

69 

66 

76 

82 

84 

83 

60 

78 

86 

88 

90 

80 

81 

85 

82 

63 

MIN 

46 

46 

52 

49 

48 

62 

53 

38 

44 

49 

52 

37 

43 

45 

96 

49 

53 

48 

57 

55 

57 

65 

48 

62 

67 

61 

63 

66 

63 

62 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

69 

69 

78 

77 

58 

68 

81 

69 

46 

'45 

76 

70 

69 

74 

77 

63 

70 

77 

83 

84 

83 

77 

78 

86 

91 

69 

82 

61 

64 

81 

MIN 

44 

38 

39 

46 

46 

47 

49 

36 

36 

42 

48 

38 

37 

40 

41 

53 

44 

42 

43 

49 

50 

54 

42 

43 

69 

59 

60 

63 

61 

57 

MILLEN 

MAX 

70 

80 

84 

73 

69 

81 

75 

73 

70 

77 

76 

74 

77 

80 

70 

67 

78 

87 

86 

85 

81 

81 

89 

92 

94 

86 

63 

85 

82 

84 

MIN 

45 

43 

51 

52 

49 

62 

55 

39 

44 

48 

54 

42 

41 

44 

97 

51 

53 

45 

52 

57 

58 

57 

45 

60 

66 

61 

62 

66 

64 

64 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

68 

77 

76 

61 

59 

80 

74 

70 

63 

75 

47 

68 

73 

76 

66 

69 

77 

84 

64 

81 

78 

76 

86 

89 

86 

81 

79 

83 

79 

81 

MIN 

36 

33 

40 

46 

45 

57 

47 

30 

36 

50 

43 

35 

32 

37 

52 

52 

38 

37 

4S 

42 

50 

57 

37 

54 

58 

54 

60 

58 

61 

54 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1958 


Day    OI  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MORGAN 

MAX 

71 

79 

78 

83 

89 

81 

60 

70 

70 

77 

79 

79 

7» 

77 

73 

69 

79 

86 

86 

82 

82 

81 

88 

98 

91 

90 

90 

87 

78 

81 

80 

9 

MIN 

61 

40 

56 

46 

46 

53 

48 

47 

55 

51 

58 

61 

49 

65 

60 

62 

65 

63 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

70 

77 

78 

82 

82 

81 

77 

68 

68 

78 

73 

69 

7* 

78 

70 

65 

76 

84 

84 

83 

79 

82 

87 

92 

92 

92 

89 

86 

84 

87 

79 

6 

MIN 

42 

56 

48 

90 

96 

53 

55 

51 

59 

53 

60 

59 

49 

64 

6S 

65 

68 

69 

64 

60 

I 

NAHUNTA 

MAX 

75 

78 

81 

81 

72 

68 

68 

78 

77 

78 

77 

73 

75 

82 

80 

81 

88 

92 

92 

85 

83 

86 

86 

86 

80 

1 

MIN 

45 

43 

51 

56 

56 

54 

56 

48 

57 

58 

48 

56 

69 

65 

65 

67 

67 

NASHVILLE 

MAX 

73 

78 

80 

63 

81 

82 

72 

71 

71 

78 

79 

79 

78 

73 

84 

89 

83 

83 

84 

88 

92 

92 

93 

91 

86 

85 

88 

81 

8 

MIN 

65 

55 

50 

58 

58 

*' 

45 

94 

48 

55 

52 

57 

55 

51 

64 

64 

64 

68 

68 

64 

NEWINGTON  2  SSW 

MAX 

72 

78 

83 

78 

72 

78 

78 

70 

69 

78 

77 

72 

79 

70 

65 

75 

84 

86 

83 

82 

81 

88 

92 

94 

86 

80 

87 

84 

89 

79 

3 

MIN 

47 

*^ 

54 

54 

45 

51 

54 

57 

56 

47 

56 

66 

61 

63 

62 

64 

NEWNAN 

MAX 

70 

77 

75 

69 

95 

79 

78 

70 

67 

79 

72 

68 

74 

79 

68 

74 

80 

89 

83 

80 

78 

73 

85 

88 

83 

84 

82 

83 

80 

82 

76 

4 

MIN 

40 

45 

43 

48 

36 

40 

49 

93 

50 

47 

53 

53 

52 

53 

56 

48 

6Q 

61 

59 

63 

63 

65 

PLAINS  SH  GA  EXP 

ST  A 

MAX 

72 

78 

75 

82 

68 

81 

76 

70 

67 

76 

70 

70 

79 

7* 

66 

69 

78 

86 

84 

84 

78 

77 

89 

88 

91 

87 

84 

84 

81 

83 

78 

0 

MIN 

50 

49 

48 

'* 

52 

5 1 

48 

59 

52 

57 

53 

48 

6ft 

67 

62 

67 

65 

62 

59 

53 

5 

OU 1 TMAN 

MAX 

75 

74 

no 

79 

78 

84 

71 

73 

66 

79 

76 

70 

76 

79 

75 

67 

77 

83 

84 

81 

88 

89 

91 

84 

91 

93 

as 

87 

89 

80 

1 

MIN 

40 

*' 

" 

55 

53 

46 

54 

51 

55 

4B 

61 

69 

68 

63 

ROME 

MAX 

71 

78 

78 

70 

99 

81 

79 

70 

6« 

73 

64 

69 

79 

73 

68 

75 

85 

86 

86 

83 

79 

75 

90 

88 

86 

83 

72 

80 

79 

77 

76 

4 

MIN 

38 

42 

34 

45 

51 

42 

43 

52 

50 

58 

51 

40 

64 

58 

52 

61 

61 

62 

52 

48 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

77 

77 

60 

96 

80 

58 

68 

68 

70 

82 

69 

79 

72 

99 

74 

83 

89 

83 

81 

77 

70 

87 

85 

72 

80 

71 

77 

79 

79 

73 

1 

MIN 

40 

" 

42 

48 

46 

*' 

" 

*' 

42 

44 

" 

50 

42 

42 

51 

50 

5  3 

45 

38 

61 

58 

58 

61 

61 

57 

52 

47 

0 

SANOERSVILLE 

MAX 

69 

78 

80 

72 

60 

82 

76 

68 

64 

76 

71 

69 

72 

76 

76 

67 

76 

83 

86 

82 

78 

78 

85 

89 

90 

81 

82 

86 

81 

83 

77 

2 

MIN 

45 

" 

" 

54 

36 

*' 

49 

49 

*^ 

48 

49 

56 

56 

52 

52 

56 

52 

57 

58 

45 

63 

67 

60 

62 

67 

63 

50 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

71 

70 

73 

76 

62 

73 

74 

70 

65 

78 

78 

73 

69 

72 

68 

65 

79 

71 

83 

75 

77 

80 

80 

92 

89 

82 

79 

78 

78 

79 

75 

■  2 

MIN 

49 

54 

59 

58 

56 

*' 

50 

59 

59 

48 

50 

50 

55 

56 

50 

54 

54 

67 

65 

59 

69 

71 

67 

65 

67 

68 

66 

57 

i7 

SAVANNAH  USDA  PL 

GARDEN 

MAX 

70 

76 

81 

71 

70 

75 

71 

69 

68 

76 

77 

71 

71 

77 

70 

66 

76 

84 

84 

78 

80 

82 

87 

93 

93 

90 

80 

83 

82 

89 

77 

,7 

MIN 

40 

40 

41 

42 

40 

56 

52 

55 

44 

53 

59 

60 

54 

45 

5  7 

62 

63 

62 

63 

66 

64 

52 

8 

SAVANNAH  W8  AP 

MAX 

TO 

76 

82 

64 

66 

76 

71 

69 

68 

76 

76 

71 

71 

77 

69 

,  62 

76 

83 

84 

79 

81 

82 

88 

94 

94 

75 

80 

84 

82 

84 

76 

7 

MIN 

46 

44 

46 

46 

44 

54 

55 

48 

56 

61 

ftO 

59 

51 

60 

68 

63 

64 

65 

65 

66 

55 

il 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

89 

70 

71 

65 

64 

67 

71 

68 

64 

76 

76 

79 

70 

70 

69 

64 

73 

72 

74 

78 

73 

81 

80 

89 

89 

85 

73 

78 

80 

79 

73 

6 

MIN 

61 

65 

63 

65 

66 

97 

»6 

SURRENCY 

MAX 

73 

77 

81 

78 

76 

79 

78 

70 

69 

79 

76 

74 

79 

78 

73 

69 

77 

84 

85 

88 

80 

83 

88 

92 

92 

88 

S3 

87 

86 

89 

80 

•  1 

MIN 

44 

54 

62 

54 

48 

44 

** 

** 

96 

54 

55 

47 

54 

57 

46 

6 1 

65 

64 

64 

67 

69 

6? 

93 

|6 

SWAINSBORO 

MAX 

70 

78 

80 

74 

67 

82 

80 

69 

68 

78 

77 

72 

7* 

78 

72 

67 

76 

89 

86 

82 

80 

81 

88 

92 

90 

85 

80 

86 

84 

82 

78 

»8 

MIN 

" 

49 

58 

" 

64 

66 

64 

64 

61 

94 

il 

TALBOTTON 

MAX 

65 

70 

71 

71 

71 

68 

68 

70 

71 

72 

73 

68 

73 

70 

70 

68 

78 

79 

79 

79 

80 

84 

84 

89 

85 

76 

81 

79 

79 

79 

74 

■  9 

MIN 

40 

41 

49 

47 

47 

48 

43 

43 

41 

51 

45 

46 

52 

52 

58 

56 

46 

69 

64 

60 

66 

65 

65 

58 

51 

lO 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

70 

65 

74 

65 

54 

78 

78 

67 

63 

73 

69 

67 

7* 

73 

67 

69 

79 

84 

83 

84 

74 

70 

84 

88 

78 

80 

80 

81 

80 

80 

74 

•  2 

MIN 

42 

4 1 

38 

51 

43 

52 

42 

31 

37 

49 

39 

39 

39 

*9 

49 

'* 

39 

45 

45 

45 

45 

45 

66 

59 

59 

98 

58 

46 

»4 

THOMASTON  2  S 

MAX 

73 

77 

74 

70 

72 

SO 

75 

70 

67 

74 

73 

7* 

72 

76 

71 

72 

81 

84 

84 

84 

78 

76 

85 

88 

86 

87 

82 

84 

79 

82 

77 

,7 

MIN 

41 

38 

46 

56 

46 

58 

46 

39 

43 

43 

44 

40 

'* 

50 

44 

52 

54 

41 

64 

63 

59 

58 

59 

61 

58 

49 

•  0 

THOMASVILLE 

MAX 

75 

80 

78 

85 

81 

85 

79 

72 

69 

79 

79 

79 

79 

73 

65 

79 

84 

85 

84 

84 

84 

87 

93 

93 

93 

89 

93 

84 

87 

81 

•  2 

MIN 

43 

42 

50 

^' 

58 

40 

58 

44 

46 

54 

50 

46 

5 1 

5 1 

61 

6? 

46 

61 

62 

68 

65 

64 

6? 

54 

•  3 

THOMASVILLE  WB  C 

ITY 

MAX 

74 

81 

77 

85 

79 

85 

70 

72 

63 

78 

79 

70 

76 

78 

71 

65 

77 

89 

89 

84 

78 

83 

87 

93 

93 

95 

88 

87 

85 

88 

80 

■  1 

MIN 

46 

49 

61 

59 

" 

43 

62 

56 

63 

64 

66 

66 

70 

69 

66 

63 

57 

•  8 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

69 

72 

76 

78 

81 

75 

81 

68 

71 

64 

77 

73 

69 

74 

77 

69 

64 

78 

82 

83 

81 

78 

80 

86 

91 

91 

90 

86 

89 

80 

77 

•  6 

MIN 

43 

43 

48 

57 

55 

94 

40 

47 

53 

'* 

** 

46 

46 

60 

66 

63 

67 

69 

64 

59 

53 

•  7 

TOCCOA 

MAX 

70 

75 

72 

62 

99 

78 

79 

68 

69 

99 

66 

73 

70 

86 

73 

78 

89 

86 

80 

78 

74 

84 

86 

80 

72 

66 

76 

76 

74 

72 

•  9 

MIN 

39 

40 

46 

46 

43 

47 

46 

43 

47 

47 

38 

54 

48 

•  6 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

72 

78 

79 

83 

82 

83 

79 

71 

70 

79 

75 

72 

7* 

77 

79 

68 

78 

82 

83 

79 

79 

84 

87 

90 

90 

91 

87 

84 

84 

87 

80 

•  1 

43 

44 

50 

58 

57 

66 

64 

44 

52 

60 

96 

49 

46 

45 

98 

'* 

48 

54 

62 

62 

64 

61 

63 

66 

69 

69 

60 

56 

•  3 

WARRENTON 

MAX 

67 

73 

77 

71 

60 

80 

73 

70 

69 

71 

70 

70 

72 

76 

69 

69 

77 

83 

84 

82 

76 

75 

85 

91 

90 

80 

77 

83 

82 

81 

76 

•  0 

MIN 

41 

41 

49 

48 

45 

58 

90 

34 

43 

49 

49 

40 

41 

45 

51 

49 

49 

51 

43 

61 

65 

59 

59 

65 

63 

57 

50 

■  7 

WASHINGTON 

MAX 

67 

68 

75 

77 

92 

68 

78 

6* 

68 

64 

86 

66 

67 

73 

74 

57 

67 

76 

83 

83 

81 

79 

72 

89 

85 

74 

71 

81 

80 

79 

72 

•  7 

MIN 

44 

45 

*' 

50 

44 

44 

*' 

'* 

41 

*' 

39 

61 

52 

48 

•  9 

WAVCROSS 

MAX 

74 

78 

81 

81 

79 

80 

77 

71 

67 

80 

76 

71 

76 

78 

78 

66 

77 

83 

89 

83 

79 

81 

88 

93 

93 

90 

89 

87 

86 

87 

80 

■  3 

MIN 

46 

44 

52 

59 

56 

62 

56 

43 

47 

60 

98 

47 

45 

46 

96 

54 

55 

48 

55 

54 

60 

60 

44 

63 

66 

65 

65 

70 

67 

62 

59 

•  5 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

68 

75 

80 

74 

66 

80 

78 

7* 

69 

79 

71 

70 

73 

77 

73 

66 

76 

83 

82 

82 

80 

79 

86 

89 

89 

83 

84 

86 

81 

82 

77 

.7 

MIN 

46 

46 

52 

49 

47 

59 

54 

38 

45 

49 

92 

42 

42 

44 

92 

91 

53 

46 

57 

57 

56 

53 

45 

56 

64 

58 

62 

64 

63 

62 

52 

•  1 

WEST  POINT 

MAX 

72 

78 

73 

79 

72 

82 

79 

71 

69 

76 

71 

71 

79 

79 

69 

72 

80 

89 

89 

79 

77 

79 

86 

89 

86 

89 

81 

81 

78 

82 

77 

•  9 

MIN 

37 

38 

45 

56 

48 

60 

46 

33 

44 

54 

49 

38 

37 

46 

99 

51 

43 

44 

55 

90 

56 

57 

44 

71 

62 

58 

67 

6« 

67 

56 

91 

•  1 

WINDER  1  SSE 

MAX 

67 

75 

74 

70 

49 

79 

77 

66 

62 

60 

64 

67 

72 

72 

69 

71 

78 

83 

84 

81 

79 

73 

85 

88 

87 

75 

72 

78 

79 

76 

73 

.7 

MIN 

40 

37 

47 

48 

47 

42 

46 

31 

41 

49 

43 

35 

35 

43 

51 

48 

45 

44 

53 

50 

50 

52 

39 

57 

62 

58 

55 

57 

59 

53 

46 

.8 

rmtmfcm  matmm  fello«lB«  •tatlea  lates. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


April  1958 


Day  of  month 


ataaoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'3  s  P 

H  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

64 

52 

62 

.02 
74 

.11 
188 

.00 
123 

.38 
126 

.10 
85 

• 

49 

* 

143 

.29 
79 

.18 
74 

.23 
62 

.18 
42 

.11 
62 

.00 
121 

.18 
57 

.23 
50 

.28 
37 

.12 
44 

.21 
42 

.19 

59 

.03 
81 

.43 

50 

.27 
68 

.09 
39 

.22 
117 

.01 
83 

.06 
31 

.16 
43 

B4.S3 
2207 

ATHEMS  COL  Or  AGRI 

EVAP 
WIND 

.14 
47 

.28 

56 

.09 
14 

.31 
84 

.23 
102 

150 

.18 
194 

.19 

30 

.18 
37 

.02 
94 

.18 
94 

.27 
93 

.27 
30 

.19 
28 

70 

175 

.26 
42 

.29 
28 

.27 
10 

.36 
70 

.27 
80 

.33 
102 

.32 
68 

.31 
73 

.28 
68 

.21 
59 

.10 
65 

.06 
27 

.09 

65 

.15 
23 

86.48 
2078 

EXPERIHENT 

EVAP 
WIND 

.14 
75 

.12 
18 

.28 
60 

.27 
37 

.00 
162 

.18 

25 

.32 
258 

.20 
90 

.15 
SO 

.00 
100 

.12 

65 

.27 
88 

.21 
47 

.19 
10 

.15 

75 

.03 
113 

.12 
40 

.23 
27 

.24 
30 

.25 
30 

.23 
50 

.18 
50 

.34 
120 

.34 
140 

.33 
85 

.18 
48 

.21 
77 

.IS 
65 

.18 
93 

.13 
S2 

5.74 
2180 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 
WIND 
UAX 
HIM 

EVAP 
WIND 

.14 
34 

.13 
13 

.18 
12 

.16 
32 

.16 
24 

.10 
45 

.20 
41 

.25 
53 

.16 
17 

.09 
32 

.15 
26 

.18 
14 

.21 
17 

.21 
21 

32 

.16 
82 

.10 
27 

.19 
24 

.23 
16 

.31 
19 

.14 
18 

.17 
30 

.26 
42 

.25 
26 

.25 
30 

.07 
9 

.16 
14 

.17 
29 

.15 
16 

.12 
8 

BS.22 
803 

ROUE  WB  AIRPORT 

.09 
53 

.17 
26 

.19 
36 

.12 
46 

.08 
128 

.04 
113 

.40 
145 

.11 
85 

.16 
26 

.04 
106 

.08 
66 

.19 

65 

.23 
47 

.20 
2C 

.04 
53 

.03 
57 

.26 
72 

.22 
20 

.20 
19 

.14 
23 

.12 
40 

.11 
31 

.36 
102 

.25 
47 

.15 
49 

.02 
16 

.15 
59 

.05 
55 

.01 
16 

.19 
37 

4.40 
1658 

TIJTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.16 
39 

.13 
8 

.21 
16 

.22 

53 

.10 
19 

.01 
74 

.30 
58 

.29 
60 

.15 
21 

.00 
43 

.11 
45 

.22 
45 

.18 
28 

.19 
12 

.19 
42 

.13 
113 

.08 
38 

.22 
27 

.21 
10 

.25 
24 

.24 

33 

.12 

50 

.26 
63 

.26 
51 

.26 
53 

.25 
26 

.23 
33 

.20 
40 

.19 
27 

.13 
25 

5.49 
1176 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Stat  Ion 
And 

Day  of  month 

0^ 

• 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

70 

76 

80 

77 

82 

71 

78 

79 

79 

61 

72 

75 

77 

79 

79 

68 

60 

78 

85 

87 

87 

79 

SO 

89 

94 

9S 

97 

94 

92 

82 

80 

1 

KIN 

51 

52 

53 

58 

60 

60 

57 

53 

S3 

57 

59 

53 

53 

54 

58 

S6 

52 

52 

54 

61 

61 

63 

58 

58 

67 

70 

70 

73 

69 

66 

58 

7 

6  INCHES 

HAX 

66 

67 

68 

67 

68 

67 

70 

69 

64 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

63 

66 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

74 

77 

77 

77 

77 

75 

69 

8 

UIN 

61 

61 

61 

63 

64 

64 

64 

64 

61 

63 

62 

62 

62 

64 

63 

59 

61 

61 

65 

68 

67 

64 

68 

70 

70 

71 

73 

71 

70 

64 

7 

Soil  Type:  Tlfton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  ^rass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Uodel  1100.     6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  dizection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

1 
1 

9 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

SO- 99 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

12 

11.3 

35++ 

WNW 

22 

77 

86 

55 

60 

3 

3 

6 

1 

1 

0 

14 

6.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

12 

11.7 

S2++ 

NW 

22 

76 

82 

53 

54 

4 

5 

4 

3 

1 

0 

17 

52 

6.5 

ADGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

8.1 

33++ 

WSW 

22 

81 

89 

S4 

61 

2 

4 

4 

3 

0 

1 

14 

6.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

87 

50 

55 

S 

2 

3 

1 

2 

0 

13 

6.2 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

11.3 

42 

SW 

15 

75 

86 

45 

50 

4 

4 

2 

2 

1 

0 

13 

58 

6.2 

ROME  WB  AIRPORT 

89 

SI 

58 

3 

4 

8 

1 

0 

1 

17 

6.7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SSE 

9 

10.2 

32 

SW 

22 

82 

86 

56 

66 

2 

1 

4 

4 

2 

0 

13 

66 

S.7 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

5 

2 

0 

0 

2 

11 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


\  l««brj  I        Atl«t.  Bolton     N  ^  •       ^/        »       I    /  ^ 


Bt(b  Tov*r, 


Bock  mils,  Al 


( 


V  o 


\  ^  y 

I  BarBlioTw — s  Crlffin  


WEST  { 


I       L«  Grango   GreeovlXle  2  1  Q 


H-lltOD  4  1  Tl>o„.too  2  SI 

•    I  •  ^CENTRAI>; 

ICoftt  Rock  I        -Q-  ^ 

VD-| —   j^Talbotton/ 

*  ^^ColuMbua  VB  Alrpoi 


-o- 

Covlagt 


■y  \ 


-A  I  "t- 

j.c».on  D..  CENTRA 
-o  . 


.    o-  , 

lloiitlcallo  2  Nff 
-—\  '\  


O 


Buenk  Vista  1   3V  \ 

^  f?     ^       Vt-  / 


HoKardW  Mill  I 
ODouIsootHI*  3  « 


NTRAL.f^ 

I  Tlftoo  Sxp  Station  \- 
I  7-^  Alapah.  bp  i 

I      v  -o-  ■ 

Itrl.  2  lai        °    L        I  ' 


J  Mou 


l*aaa  CAA  AP,  f! 


■oodraff  Du.  ria 

I 

Cbattakooob**  1  I,  fl 


I  BalDbrld<«  | 


-o-  I 

Cairo  2  nw 


Thoaaajili* 

I 


Taldoata  4  n   '  ^ 


STATION  LeeEMD 


O  •     O    Prrcip/tothn  of^y 

(D  Pr^clpifatiof,  tterog* 

O-         -O-  Prtcipitotlofi  af>a  Ttmptntutr 
-<J>-  ^fclp/retlon,  Tfmp^rvturt  and  £ropanjtlon 

Typt  0/  geg»       O  Non-recorrilng, 
#  RtCOrding,  9 

Ooubit  circle  coinbinenont  intHceft  the  orcllabiHty  of 
mart  a^fa/ttd  mtttoro logical  ttete 


--' — • — U  I         VI  ^,  • 

t,  n..  r  .J   '•■■'"I  /  I 

■oDtlolIo  2  »,  ri«.  —  — J  _         /  ' 

\  i 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.  Hourly  precipitation  cjata  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
APRIL  1958 


Clevslaad  6  NC,  Tedn. 

I  -o- 


Aadrewa  3  I,  M,  c. 


^  — ^  'l  vonuBU(B  1  nAtean.  |   


Co«e«tK  Sxp  StB.  N.  C. 

_A      Highlands  2 

Y  -O- 


GEORGIA 


ri«t  Top  ^  Be^ 

<Tth  1  ff    StKDler  I 

HooDtootl*  Croelt^ 
4/ 


'-0- 


STATUTC  MILES 


7STR  MERIDIAK  TIHE  ZONE 


'c'i!f?Jr.NORTH  -^oprsfi  o  ; 


Oalcway,   3.  C. 


60° 

IBaaoD  College,  3,  C, 


-j^       jt%(f --Hfr-ount-  1  J     Clermont  3»S|^    C«rDeevUle  4  HE       HirKell  6  E 

Calhoun  F*ll», 


V 


Boae  WB  AP 

\     """-"^  j|  oi 

I  CarterBTllle  3 

•  •bom  8  SW  ^ 

c»*«spg8_  4  saw  -'.  |p   ^ 

i  •    ~  Taylora»lK„  .       ,„„(unoca  ,        .  ,   -  ■» 

 \  -Q-  Cedar  tow  I  \         ^  tj^  "'Pder  1  SsF^^    ^  AtbePB  WB  AP-  ^"■■ItoD  Bridge  \ 

•    •M..B„„V*t^^^\  Jr<^.or„„..i,  ^,  ^  NORTHEAST' " 

I  Ibbry  !        Atl«iit«  Bolton     N  /  1.       •       >./        3  /  "  *% 

\^  ^-^.^-^/O       I  ^         /  ..t..n.».leAB.(,„,n.t„n^  U—.V 


^    ling  1  (C  yayevllli 
''vL  /  Coaaerce  1  HE 

■etta  1  Iffl.^  ^ 
Ro'ada  I 


jougiasTille  ^Atlanta  ¥B  AP  / 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approzlnately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  58  - 


STATION  INDEX 


QT  M  TT/^M 

1     INDEX  Na 

KAJum  z 

1  DRAINAGE  t  1 

u 

3 

LONGmiDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVUt 

1 

s 

U 
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GEORGE  Ma  OOwDV 

AOAINSVlCLS 

Aoei.  2  t 

COOK 

31  08 

KAOlO  STATION  NAAS 

MONTGOMERY 

32  11 

8A 

8A 

BA 

BRCWTON-PARKER  COLLEGE 

alapama  cip  station 

OlJl 

BERR lEN 

1* 

B3  13 

293 

7A 

7A 

01 

00i>0MGRTV 

ALLATOOMA  OAM  2 

ALMA  CAA  airport 

a  AC  UN 

31  33 

CIVIL  AEROi  ADM. 

ALPMAfiETT*  1  NM 

fULTON 

34  05 

6P 

8P 

ELI   E.  CRIMES 

AMCRICuS  •  CnG 

025} 

84  10 

476 

6» 

7A 

H 

AMERICUS  CIP  STA  NRSV 

APPLINO 

COLUMBIA 

33  33 

MRS  ANNIE  CRAMFORO 

ASMDUM 

TURNER 

31  42 

6P 

«P 

CITY  OF  ASWURN 

0*30 

10 

63  23 

700 

6P 

BA 

M 

ATMCNft  COb  Of  AGRI 

CLARKE 

10 

COLLEGE  EIP  STATION 

ATNENS  06  AIBPOAT 

ATKINSON  1  H 

BRANTLEY 

31  1) 

MRS*    CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

f ULTON 

33  49 

7A 

HENRY  T.  BARNCTT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

04M 

84  25 

B77 

MID 

MID 

C  HJ 

AU&USTA  HB  AIRPORT 

81 

143 

R ICMMONO 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

BAtNBRIOOE 

OECATUR 

30  55 

SIDNEY  R<  MULLEN 

BALL  6ROUN0 

CHEROKEE 

34  30 

7A 

MRS*  ESTELLE  OROGAN 

BCAVERDALE 

074« 

12 

84  51 

724 

BA 

MRS*  Ha   Ea  MARMACK 

BELLVlLLE 

0787 

32  09 

81 

HENRY  C*  HEARN 

6LACKBEAB0  ISLAND 

MC  INTOSM 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

3*  51 

GEORGIA  MTN  ElP  STA 

BLAKELV 

EARLY 

31  23 

7P 

7P 

DR>  J.  G.  STANOIFEft 

B  LUE  R 1 0G£ 

1024 

84  19 

1760 

«P 

bP 

H 

P>  Qa  CARRUTH 

BLUE  RIOGC  RESVR  OAH 

1029 

84  IT 

1560 

BRASSTOKN  BALO 

TO>sS 

34  92 

TVA-147 

BROOKLET   I  M 

BULLOCH 

32  3) 

«P 

«P 

Wa   Ca  CROMLEY 

PRUNSW lev 

1340 

81  90 

14 

5P 

9P 

M 

BRUNSMKK   CAA  AP 

13*5 

81 

C  H 

CIViL  AERO>  ADM< 

BUCNA  ViSTA  1  SM 

GA(  FORESTRY  COMM 

BURTON  OAM 

RABUN 

34  4  7 

GlfY  w,  HUCKER 

BUTLER 

TAYLOR 

33  33 

7A 

THOMAS  F*  MATHEWS 

SUTLER  CREEK 

1433 

14 

81  56 

118 

BA 

EOW IN  Sa  EPSTEIN*  JR 

463 

GRAOV 

J*  0*  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

NH  GA>  EXP*  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL 

31  I* 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEhART 

LIBERTY 

31  53 

7P 

7P 

POST  EN01NEER5 

15B9 

CHEROKEE 

84  39 

894 

7A 

C 

CARLTON  BAtO&E 

1«01 

ELBERT 

34  04 

82  59 

450 

CaRNESvILLE  ^  NE 

CARROLLTON 

CARROLL 

33  36 

CITY  OF  CARROLL TON 

CARTERS 

MURRAY 

34  36 

BA 

RALPH  M,  MES5ER 

CARTERSV I LLE 

1665 

64  4B 

735 

9P 

5P 

M 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE  3  SM 

1670 

GRANVEL  P>  TATUH 

CAVE  SPGS  4  SSH 

CEDARTOWN 

POLK 

34  01 

RALPH  H,  AYERS 

CMATSWORTM    I  0 

34  46 

TA 

WILLIAM  L>  ELROO 

CHICKAMAuGA  PARK 

1«06 

WALKER 

IB 

B5  16 

789 

9P 

UaSa  DEPT   INTER lOR 

CMOESTOE 

l«7 

34   4  6 

83  54 

1900 

TVA-970 

CLERMONT   1  SM 

HALL 

34  27 

JIMMY  C.  OUILLI AN 

CLEVELAND 

"Hire 

8A 

MARY  La  SUTTON 

COL OU ITT 

215) 

31  10 

84  44 

155 

9P 

5P 

H 

CITY  OF  COLQUITT 

COLU*«uS 

MUSCOCEE 

32  28 

84 

231 

ARTHUR  La  SMITH 

COLUMeuS  w8  AIRPORT 

MUSCOGEE 

UaSa  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE    1  N£ 

JACKSON 

34  13 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 
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33  05 

7P 

C.   Ra  SMITH 
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2238 

83  53 
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C 
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84  03 

1900 
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34  31 
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COVINGTON 
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33  36 

6P 

8A 

JACK   La  CHAPMAN 

2408 

84  08 

1300 

8A 

JOSEPH  Ri  OAVlS 

cutmbert 

RANDOLPH 

FIRE  DEPARTMENT 

OAHL ONEGA 

LUHPK IN 

34  92 

JOE  Wa  HOOOWARO 

DALLAS 

PAULDING 

33  55 

4P 

7A 

KENNETH  HAWtONO 

24g3 

8*  97 

720 

9A 

9A 

H 

JOHN  Sa  ANDREWS 

DANVILLE 

£ARL  Ta  SMITH 

DAM&ONVILLE 

DAMSON 

M  25 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

34  46 

BA 

TVA-633 

2716 

81  51 

80 

BA 

Ra   Ca  THOMPSON 
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JOHN   R.  RUSS 
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CARL  j>  Patterson 
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COFFEE 
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* 
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BA 
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BA 
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7A 
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89  15 
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9P 
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BA 

6P 
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TA 
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SUMTER 

32  09 

84  22 
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9P 
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BA 
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7*30 

690 

lA 

RISING  FAWN 

DADE 
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6P 
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SAPELO  ISLAND 
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82  19 

255 

TA 
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SA 
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CHATTOOGA 

780 

8A 

JAMES  Ra  BURGESS 

SURRENCY 

84  76 
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9P 

9P 

UNION  B-c  Paper  CORP 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

32  96 

82  20 
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5P 

5P 

C>  H.  MC  MILLAN 

SWEET  GUM 

850* 

FANNIN 

34  98 

84  19 

1800 

C 

TVA-129 

CITY  WTR  ♦  LT  DEPT 

TAL60TT0N 

B595 

700 

6P 

BA 

TALLAPOOSA  3  NNW 

89*7 

1000 

BP 

BA 

MRS*  MAUD  Mi  HAGOOD 

TAYLORSVILLE 

8800 

BARTOW 

J*  05 

8*  59 

710 

DR.  W.  Ka  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

9?  58 

84  1* 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  3  S 

8861 

UPSON 

669 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVlLLE 

8866 
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6P 

THQHASVILLE  WB  CITY 

8871 
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MIO 

BA 

UaSa   WEATHER  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

8709 

TIFT 

31  28 

89  31 
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8A 

8A 
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TITUS 

8732 

TOWNS 

3*  57 

83  38 

21B0 

TVA-974 
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STEPHENS 

1049 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

8806 

6A 

c 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

3*  52 

89  02 

880 

7A 

TVA-392 

VALOOSTA  4  NW 

897* 

LOWNDES 

90  92 

83  20 

369 

6P 

C  M 

GEORGE  B.  COOK 

HALESKA 

9077 

CHEROKEE 

9*  19 

84  33 

1100 

7A 

MRSa  MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

33  2* 

82  40 

500 

BA 

L*  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

39  ** 

82  44 

A30 

9P 

6A 

JOSEPH  C.  RHODES 

MATKINSVILLE  ARS 

0169 

OCONEE 

99  92 

83  26 

750 

c 

AGR  RESEARCH  SVC 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

31  19 

82  22 

140 

6P 

JOHN  Ja  TOnOLA 

WAYNESBORO  2  NE 

919* 

BURKE 

39  07 

81  59 

370 

9P 

.P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

0291 

THOUP 

92  52 

65  11 

97S 

6? 

>A 

J.   SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

BARROW 

99  98 

89  49 

960 

9P 

TA 

C  H 

CECIL  H.  GfllDER 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

84  99 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

94  06 

84  31 

902 

BA 

H.   Ga  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

34  56 

83  91 

1920 

BA 

TVA-I46 
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BEPKRBSCB  NOTES 


Additional  Inforiutlon  regarding  tbe  cliaate  of  Georgia  aiay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI laatologlat  at  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,  or 
to  any  leather  Bureau  Office  near  you. 

riguree  and  letters  follovlag  the  station  naae,  such  as  12  S3W,   indicate  distance  in  alles  and  direction  fron  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Hoothly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  aissing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  "CllBatological  Data"  Table  and  on  tbe  aaps,   becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Daleas  otherwise  indicated,  dlaenslonal  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "P,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are 
the  auaa  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  froa  6S*P. 

Evaporation  is  seasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Kind"  Table.     Max  and  Hln  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  tbe  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Saaples  tor  obtaining  measurements  are  taken  froa 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cliutological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  tbe  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  euajner  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication, 

-     Ho  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-M-  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   tlae  distribution  unknown. 

0  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AB  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

y  One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   leas  than  10  days  record  Is  misaing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  froa  recording  gage.     (These  anounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  aaount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.8.T. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  cbanges  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C,   for  35  cents.     Similar  inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual   issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.    Reaittance  and  corrsspoodence  regarding  subacriptiona  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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Volume  LXII   No.  5 


ASHEVILLE:  1958 


GEORGIA  -  MAY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     96°  on  the  31st  at  Camp  Stewart  and  on  the  28th 

at  Eastman  1  W 

Lowest  Temperature:     31°  on  the  8th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     8,33  inches  at  Neel  Gap 
Least  Total  Precipitation:     0.75  inch  at  Warrenton 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.93  inches  on  the  20th  at  Valdosta  4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
MAY  1958 
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peralure 
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° 
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ki 
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al 
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Total 

NORTHWEST 

iLLATOONA  0AM  2 

AM 

BO.i 

57.3 

68.9 

89 

25  + 

39 

7 

35 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1.26 

6 

.0 

0 

3 

:ALH0UN  EXP  STATION 

82,6 

55.7 

69.2 

90 

31  + 

40 

8+ 

26 

3 

0 

0 

0 

3.38 

1.75 

6 

.  0 

Q 

■ 

1 

84t  1 

57.3 

70.7 

91 

25 

39 

8 

24 

8 

0 

0 

0 

3.73 

1.41 

6 

.0 

0 

■ 

2 

:eoartown 

lALLAS 

83.5 

56.1 

69.8 

90 

31 

38 

8 

20 

1 

0 

0 

0 

4.  2£ 

1.20 

12 

.  0 

0 

4 

^ 

lALTON 

AH 

81.1 

56.8 

69.0 

91 

26 

39 

8 

36 

2 

c 

c 

c 

3.26 

1  .40 

17 

.0 

0 

; 

I 

afayette 

81.2 

55.7 

68.5 

90 

31 

37 

8 

32 

1 

0 

0 

0 

1.76 

.51 

.0 

0 

6 

1 

0 

'OME 

85.2 

56.6 

70.9 

.  0 

93 

31  + 

39 

8 

24 

9 

0 

0 

0 

1.99 

1.76 

.69 

20+ 

.0 

0 

! 

: 

0 

lOME  WB  AIRPORT 

R 

82.8 

55.4 

69.1 

_ 

.  1 

92 

31 

38 

8 

36 

5 

0 

0 

0 

1.97 

2.10 

1.08 

5 

•  0 

" 

DIVISION 

69.5 

.0 

2.88 

- 

.86 

.0 

NORTH  CENTRAL 

iLPHARETTA  1  NW 

82. 6M 

57.  OM 

69. 8M 

88 

28 

11 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.69 

6 

•  0 

0 

4 

2 

0 

80.6 

59.3 

70.0 

•  5 

88 

28 

41 

7 

21 

0 

0 

0 

0 

3.42 

.07 

.94 

6 

.  0 

0 

6 

4 

0 

,THENS  COL  OF  AGRI 

82.2 

56.9 

69.6 

90 

28 

39 

8+ 

23 

1 

0 

0 

0 

3.42 

.81 

.0 

0 

3 

5 

0 

iTMENS  KB  AIRPORT 

81.6 

58.5 

70.1 

- 

.3 

90 

28 

40 

7 

29 

1 

0 

0 

0 

3.94 

.11 

1.11 

12 

.0 

0 

5 

5 

1 

.TLANTA  WB  AIRPORT 

R 

80.6 

60.7 

70.7 

.7 

89 

28 

41 

7 

29 

0 

0 

0 

0 

4.11 

.29 

2.58 

11 

.0 

0 

1 

1 

1LAIRSVIU.E  EXP  STA 

AM 

77.4 

48.3 

62.9 

- 

.9 

87 

24 

31 

8 

97 

0 

0 

1 

0 

4.52 

.47 

1.10 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

1  lie    D  T rv^c 

78.5 

51.2 

64.9 

87 

23 

35 

8+ 

79 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1.12 

6 

•  0 

0 

7 

2 

1 

OMMERCE   1  NE 

82.3 

53.8 

68.1 

91 

28 

36 

8 

25 

1 

0 

0 

0 
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AM 

77.8 

55.6 

56.  7 

.6 

87 

24 

39 

8 

45 

0 

0 

0 

0 

3.42 

•  58 

1.10 

6 

.  0 

0 

8 

2 

1 

lAINESVILLE 

82.1 

38.3 

70.2 

2.2 

90 

23+ 

41 

7 

23 

2 

0 

0 

0 

2.62 

- 

1.20 

.93 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

ELEN 

AM 

78. 3M 

54. 2M 

66. 3M 

87 

24 

38 

7 

46 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

ASPER   1  NNW 

79.3 

55.4 

67.4 

87 

28 

36 

7 

49 

0 

0 

0 

0 

3.24 

1.20 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

INDER   1  SSE 

81.6 

57.1 

69.4 

89 

28 

41 

7 

24 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.73 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

68.2 

- 

.6 

3.38 

_ 

.23 

■  0 

NORTHEAST 

ARLTON  BRIDGE 

AM 

83.4 

53.9 

68.7 

_ 

.6 

91 

29+ 

35 

8 

27 

4 

0 

0 

0 

1.82 

1.69 

.60 

6 

•  0 

0 

6 

1 

0 

LAYTON   1  N 

77.3 

53.8 

65.6 

1.  1 

88 

23 

40 

8 

48 

0 

0 

0 

0 

5.  04 

.71 

1.28 

2 

•  0 

0 

10 

6 

2 

ORNELIA 

78.7 

55.7 

67.2 

.2 

87 

16+ 

40 

7 

28 

0 

0 

0 

0 

6.14 

1.27 

1.50 

26 

■  0 

0 

Q 

5 

2 

lARTWELL 

83.5 

58.9 

71.2 

1.0 

91 

16 

42 

8 

18 

3 

0 

0 

0 

3.63 

.  50 

1.26 

13 

.0 

0 

7 

3 

1 

OCCOA 

82.1 

58.1 

70.1 

.8 

90 

25  + 

43 

8 

18 

2 

0 

0 

0 

3.15 

- 

.82 

1.34 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

ASHINGTON 

82.5 

58. OM 

70, 3M 

_ 

1.0 

91 

16 

41 

8+ 

22 

3 

0 

0 

0 

.91 

2.06 

.58 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

68.9 

.3 

3.28 

- 

.29 

•  0 

WEST  CENTRAL 

UENA  VISTA   1  SW 

84.9 

61.5 

73.2 

93 

30 

42 

7 

14 

6 

0 

0 

0 

1.65 

.61 

20 

.  0 

0 

4 

2 

0 

ARROLLTON 

81.9 

55.3 

68.6 

88 

31  + 

40 

8 

26 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1.16 

28 

.  0 

0 

5 

2 

1 

OLUMBUS  UB  AIRPORT 

R 

84.5 

60.2 

72.4 

.4 

93 

31 

40 

8 

19 

6 

0 

0 

0 

2.12 

.96 
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5 

.0 

0 

6 

2 

0 

XPERIMENT 

AM 

81.7 

60.1 

70.9 

89 

30+ 

40 

8 

24 

0 

0 

0 

0 

2.41 

1.01 

1 2 

.0 

0 

5 

2 

1 

iRE£NVILLE  2  W 

83. 7M 

59.  OM 

71. 4M 

90 

30+ 

40 

8 

26 

3 

0 

0 

0 

2.07 

.92 

27 

.0 

0 

3 

3 

0 

RIFFIN 

82.7 

60.7 

71.7 

.6 

91 

28 

42 

7 

18 

3 

0 

0 

0 

2.28 

- 

.68 

.91 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

A  GRANGE 

84.5 

58.5 

71.5 

92 

30+ 

41 

8 

19 

8 

0 

0 

0 

1.26 

.68 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

ARSHALLV ILLE 

84.9 

60.5 

72.7 

93 

31 

43 

8 

11 

7 

0 

0 

0 

2.81 

1.00 

6 

•  0 

0 

5 

2 

1 

EWNAN 

83.7 

59.1 

71.4 

.8 

90 

28+ 

41 

8 

19 

2 

0 

0 

0 

1.66 

_ 

1.78 

.50 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

ALBOTTON 

82.0 

58.7 

70.4 

90 

30 

43 

8 

19 

1 

0 

0 

0 

3.21 

1.22 

28 

.0 

0 

4 

4 

1 

ALLAPOOSA  2  NNM 

81.6 

51.6 

66.6 

- 

.8 

90 

31 

32 

8 

43 

1 

0 

1 

0 

1.65 

- 

1.95 

.75 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

HOMASTON  2  S 

85.0 

57.1 

71.1 

92 

26 

39 

8 

16 

8 

0 

0 

0 

4.15 

1.62 

28 

.0 

0 

6 

2 

2 

EST  POINT 

84.3 

59.1 

71.7 

.3 

92 

31  + 

40 

8 

13 

5 

0 

0 

0 

1.67 

2.09 

.55 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

71.0 

- 

.4 

2.27 

- 

1.09 

.0 

CENTRAL 

ILEY 

AM 

84.7 

60.5 

72.6 

93 

30 

42 

8 

25 

6 

0 

0 

0 

2.79 

2.06 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

OV I NGTON 

81.3 

58.2 

69.8 

.9 

90 

28 

39 

8 

26 

I 

0 

0 

0 

2.27 

.99 

.57 

5 

.0 

0 

6 

3 

0 

lUBLIN 

86.3 

62.2 

74.3 

1.0 

95 

29 

43 

7 

13 

8 

0 

0 

0 

2.31 

1.22 

1.33 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

'ASTMAN  1  W 

85.0 

62.3 

73.7 

_ 

.9 

96 

28 

46 

8+ 

13 

7 

0 

0 

0 

2.63 

_ 

.63 

1.11 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

ORSYTH  1  S 

82.9 

58.1 

70.6 

91 

28 

41 

8 

23 

2 

0 

0 

0 

2.61 

.84 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

ORT  VALLEY  3  E 

84.7 

60.2 

72.5 

- 

.2 

93 

30 

44 

8 

15 

7 

0 

0 

0 

2.32 

- 

1.04 

.87 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

REENSBORO 

83.3 

59.9 

71.6 

.9 

90 

28  + 

41 

8+ 

21 

2 

0 

0 

0 

2.72 

1.13 

.79 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

lAWK  I NSV I  LLE 

85.4 

60.4 

72.9 

,5 

92 

30+ 

43 

8 

13 

6 

0 

0 

0 

2.41 

.91 

1.47 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

RWINTON  4  WNW 

84.6 

61.1 

72.9 

92 

30 

44 

7 

16 

6 

0 

0 

0 

1.49 

.45 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

lACON  WB  AIRPORT 

R 

85.3 

62.2 

73.8 

.2 

93 

28 

43 

8 

16 

8 

0 

0 

0 

1.88 

- 

1.34 

.69 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

ILLEOGEVILLE 

AM 

82.7 

57.2 

70.0 

2.0 

91 

31 

41 

8 

32 

4 

0 

0 

0 

1.09 

2.52 

.68 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

lONTICELLO  2  NW 

82.3 

54.4 

68.4 

90 

28 

38 

8 

26 

1 

0 

0 

0 

2.46 

.94 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

ANOERSVILLE 

83.5 

60.5 

72.0 

90 

29+ 

42 

8 

14 

2 

0 

0 

0 

1.46 

.84 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

71.9 

.5 

2.19 

1.25 

.0 

EAST  CENTRAL 

PfH-ING 

M 

93 

17 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

UGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

83.6 

59.0 

71.3 

.  2 

92 

17 

42 

8 

19 

4 

0 

0 

0 

1.02 

2.26 

.46 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

UGUSTA 

84.4 

61.1 

72.8 

95 

29 

44 

8 

17 

3 

0 

0 

0 

1.58 

.78 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROOKLET   1  W 

84.5 

62.5 

73.6 

•  5 

92 

5 

44 

7 

11 

4 

0 

0 

0 

4.50 

1.28 

1.53 

21 

.0 

0 

4 

4 

2 

OUISVILLE 

85.7 

60.0 

72.9 

.2 

95 

29 

41 

8 

16 

7 

0 

0 

0 

1.10 

2.38 

.60 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

ETTER 

85.8 

62.4 

74.1 

94 

29 

43 

8 

9 

5 

0 

0 

0 

2.70 

1.07 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

IDVILLE  EXP  STA 

84.3 

60.7 

72.5 

92 

28 

41 

8 

16 

4 

0 

0 

0 

1.49 

.74 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

ILLEN 

85.4 

61.9 

73.7 

.  1 

94 

29 

42 

8 

11 

3 

0 

0 

0 

4.19 

.65 

1.85 

11 

.0 

0 

5 

3 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 
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o2 

—  0 

1     90-  or  1 
1     Atjove  1 

^  J 

6  > 
.  "i 

NEWINSTON   2  SSW 

60.4 

72,9 

93 

29 

42 

8 

10 

6 

0 

0 

0 

3, 

15 

.90 

13 

,0 

0 

7 

3 

0 

SMAINSBURO 

83«^M 

62.0 

73. 7M 

92 

29+ 

45 

8 

10 

5 

0 

0 

0 

2  • 

73 

1  .82 

20 

,  0 

0 

4 

1 

WARRENTON 

83.8 

59.8 

71.8 

.2 

91 

29+ 

41 

8 

20 

8 

0 

0 

0 

75 

-  2.35 

.25 

21  + 

•  0 

0 

4 

0 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

S4.6 

60.3 

72.5 

43 

e 

13 

3 

0 

0 

0 

1, 

98 

.61 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

72.9 

-     .  3 

2. 

29 

-  .95 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

AMERICUS  ENE 

S't.aM 

62. OM 

73. 4M 

.0 

93 

28 

44 

8 

11 

7 

0 

0 

0 

2. 

04 

-  1.39 

.85 

20 

,0 

0 

3 

2 

0 

BAINBRIOGE 

86.3 

61.6 

74.0 

"•  .8 

94 

29 

42 

8 

5 

8 

4, 

81 

1.21 

2.42 

20 

,  0 

0 

7 

2 

2 

BLAKELY 

85.2 

61.5 

73.4 

-  ,a 

93 

31 

44 

8 

7 

6 

0 

0 

0 

3. 

83 

-  .09 

1.52 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

CAIRO  2  NNW 

8'>.2 

62.7 

73.6 

91 

29 

46 

8 

6 

4 

6. 

10 

1.41 

20 

.0 

0 

9 

4 

CAMI LLA 

87. 3M 

62.  9M 

75. IM 

43 

8 

5 

13 

Q 

3, 

30 

2.31 

.0 

0 

1 

COLQUITT 

87.1 

63.0 

75.1 

95 

30 

45 

8 

4 

11 

0 

0 

0 

3, 

00 

1,90 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

CUTHBERT 

86  .6 

62.5 

74.  6 

95 

31  + 

46 

8 

7 

8 

0 

0 

0 

2  . 

13 

.  86 

19 

5 

1 

FORT  6AINES 

8S.e 

61.7 

73.8 

.0 

95 

31 

42 

B 

11 

10 

0 

0 

0 

2. 

05 

-  1.64 

.80 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

H066ARDS  MILL 

LUMPKIN  2  NE  AM 

83.9 

61.1 

72.5 

93 

31 

43 

8 

17 

5 

0 

Q 

0 

1. 

11 

.62 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOR&AN 

85.4 

60.6 

73.0 

93 

30 

41 

8 

10 

7 

0 

0 

0 

1. 

85 

1.20 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

PLAINS  SW  6A  EXP  STA 

84.7 

72.7 

93 

28 

42 

6 

1 2 

5 

0 

0 

0 

6 1 

.73 

12 

4 

1 

Q 

THOMASVILLE 

85.3 

61.3 

73.3 

-  1.0 

92 

31  + 

42 

8 

3 

7 

0 

0 

0 

3. 

65 

-  .05 

1.59 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

85.0 

64.0 

74.5 

.3 

30+ 

48 

a 

5 

a 

0 

0 

0 

4. 

21 

.59 

1.76 

,0 

0 

2 

2 

DIVISION 

73.8 

-  .7 

3. 

06 

-  .63 

,0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

83.5 

59.7 

71.6 

-  2.2 

42 

9+ 

16 

2 

0 

0 

0 

5. 

30 

2.10 

2,14 

,0 

0 

5 

2 

ASHBURN 

84.6 

62.1 

73.4 

92 

30+ 

44 

8 

11 

4 

0 

0 

0 

4. 

18 

1,76 

20 

,0 

0 

7 

3 

CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE  AM 

83.2 

59.9 

71.6 

91 

30 

40 

8 

11 

2 

6. 

46 

2,02 

2 1 

,0 

0 

7 

5 

FITZGERALD 

85.4 

63.3 

74.4 

.4 

93 

28 

48 

7 

7 

5 

0 

0 

0 

5. 

14 

1.98 

2,00 

20 

,0 

0 

5 

4 

2 

HOMERVILLE 

M 

91 

31 

0 

0 

0 

,0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

84.5 

60.5 

72.5 

92 

30 

41 

8 

13 

5 

0 

0 

0 

3. 

76 

.16 

1,92 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

84.6 

62. IM 

73. 4M 

-  1.9 

92 

31 

45 

8 

7 

4 

0 

0 

0 

4. 

38 

1.37 

,95 

19 

.0 

0 

7 

5 

0 

86. 5M 

59. 8M 

73. 2M 

94 

29 

43 

8 

7 

9 

0 

Q 

0 

5. 

53 

3,34 

20 

.0 

0 

4 

4 

1 

QUITMAN 

84, 4M 

60. 2M 

72. 3M 

-  2.7 

90 

29+ 

40 

8 

11 

2 

0 

0 

0 

6. 

74 

3.40 

2,00 

20 

.0 

0 

5 

4 

3 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

84.0 

61.1 

72.6 

-  1.4 

92 

29 

43 

8 

10 

3 

0 

0 

0 

4. 

17 

•  92 

2.17 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

VALOOSTA  *  NW 

84.4 

61.2 

72.8 

91 

41 

8 

8 

2 

0 

0 

0 

7. 

04 

3.93 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

72.8 

-  1.5 

5. 

27 

2.03 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

83.2 

60.5 

71.9 

93 

29 

0 

0 

0 

3 , 

1.56 

20 

.  0 

0 

5 

1 

BLACKBEARO   ISLAND  AM 

SO. a 

61.6 

71.2 

90 

30 

45 

8 

15 

1 

0 

0 

0 

1. 

92 

.75 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRUNSWICK 

83.2 

64.5 

73.9 

-  1.6 

93 

29 

49 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

1. 

91 

-  1.48 

1,00 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

79.4 

65.6 

72.5 

89 

29 

48 

8 

14 

0 

0 

0 

0 

1 . 

70 

,79 

5 

.  0 

0 

3 

1 

0 

CAMP  STEWART 

84.3 

62.9 

73.6 

96 

31 

44 

a 

9 

5 

0 

0 

0 

2. 

37 

1,08 

11 

.0 

0 

4 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

83.4 

60.5 

72.0 

93 

29 

42 

8 

7 

2 

0 

0 

0 

2. 

71 

,92 

\  I 

.0 

0 

5 

3 

0 

FOLKSTON  9  SW 

85.9 

62.0 

74.0 

94 

29 

46 

8 

2 

5 

2. 

69 

.87 

20 

.0 

0 

7 

0 

GLENNV I  LLE 

83.7 

63.1 

73.4 

-  .5 

46 

8 

9 

1 

0 

0 

0 

3. 

37 

.38 

"  .64 

.0 

0 

2 

2 

JESUP  8  S 

85.1 

59.9 

72.5 

93 

29 

39 

a 

5 

4 

0 

0 

0 

3. 

06 

1.23 

11 

,0 

0 

6 

2 

NAHUNTA 

84. IM 

60  .SM 

72. 2M 

93 

29 

41 

8 

6 

4 

0 

0 

0 

1. 

96 

1.09 

20 

,0 

0 

4 

1 

1 

SAPELO  ISLAND 

79.5 

65.8 

72.7 

89 

29 

48 

8 

6 

0 

0 

0 

0 

1, 

60 

.82 

20 

,0 

0 

3 

1 

0 

83.3 

59.7 

71.6 

.4 

93 

29 

41 

8 

1  1 

1 

0 

0 

0 

3. 

90 

-  .19 

1.03 

11 

,0 

0 

4 

4 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

82.2 

62>5 

72.4 

-  .5 

92 

29 

44 

a 

14 

1 

0 

0 

0 

4. 

19 

1.28 

1.74 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH 

79.7 

67.3 

73,5 

85 

29  + 

49 

8 

6 

0 

0 

0 

0 

1. 

37 

.44 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

SURRENCY 

84.6 

61,7 

73,2 

92 

29 

42 

8 

8 

2 

0 

0 

0 

2. 

91 

1.41 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

WAYCROSS 

84.5 

61.8 

73.2 

-  1.6 

93 

29 

44 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

4. 

06 

.68 

,96 

20 

,0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

72.7 

-  1.3 

2. 

73 

-  .40 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEOR&I* 


•3 

Day  of  month 

Station 

0 

'] 

 r 

 1 

 1 

1  1  1  

 1  r 

(-• 

1 

2  3 

4 

1 

6 

1 

1 

9 

10 

1 

11 

1 

12 

13  1  14  1  15 

16  17 

1  1 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

1 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

3BEVILLE 

3*73 

•  M 

•  07 

^••4 

•20 

•  49 

aAIRSVILLE 

2*37 

1*29 

•28 

•  08 

•  4» 

•  14 

•  U 

►eu  2  £ 

•  21 

•  10 

•  70 

•  82 

1.81 

•02 

•  13 

2«7S 

•  20 

•  22 

*«f 

2.09 

■  02 

•02 

■  01 

_APAHA  EXP  STATION 

2.14 

1*10 

•  90 

■02  .14 

2.8« 

•  04 

•02 

T 

T 

•02 

.LATOOMA  QAM  2 

2.67 

1.26 

•  09 

•  27 

.53 

•  51 

•  01 

.MA  CAA  AIRPORT 

T 

.43 

•  52 

■  04 

•  so 

1*56 

•05 

T 

T 

■  88 

bPHARETTA   1  NW 

•  32 

.06 

^ERICt-'S  *t  ENE 

•  36 

' 

.83 

.85 

T 

T 

41 lOCH 

4  M 

17  T 

01 

80 

37 

01 

10 

1  16 

■  6 

■  32 

•06 

>PLlNb 

*10 

•  28 

.77 

aHBURN 

•  55 

•  48 

.10 

.75 

1.70 

•  28 

•  26 

02 

• 

*sf 

'»t 

•  01 

•  85 

'0* 

•  21 

•  26 

.02 

.09 

.62 

MENS  NB  AIRPOftT 

.61 

.01 

.63 

•  01 

T 

1^  11 

T 

.64 

T 

.04 

T 

KINSUM    1  H 

2«ao 

!20 

.40 

•  30 

1*70 

•  20 

rLANTA  BOLTON 

2.00 

.0) 

.37 

•  07 

•  3« 

.21 

•  05 

•  41 

•  02 

•  01 

•  34 

.29 

'fl 

2*58 

.29 

•  36 

T 

IGUSTA    MR   ilBPOBT  B 

l'o2 

.12 

T 

T 

T 

JbU&T A 

1  be 

12 

78 

.00 

•  05 

.54 

UNBRIOOE 

•  23 

T 

■  42 

•04  •lO 

2*42 

.10 

•  03 

1^03 

•  06 

•  36 

^LL  OKUUND 

3  a  89 

•  28 

1*61 

•  29 

.06 

•  27 

.97 

•  04 

•  29 

•  04 

.04 

V  E  R  DA  L  E 

•  50 

T 

.ACKBtARO  ISLAND 

•  OS 

•  27 

•  34 

•  43 

•  75 

•  08 

' 

•  23 

■  62 

-ARELY 

3*83 

•  16 

■  04 

•  84 

1*»2 

•  13 

•  66 

•  41 

T 

.07 

UE  RIDGE 

3.V2 

.38 

1*12 

•  49 

•  34 

T 

.32 

.92 

•  05 

•  20 

T 

•  01 

.05 

•  08 

■man"***^ 

03 

lalO 

•  07 

.26 

.41 

.68 

•  29 

•  02 

.12 

2**1 
• 

*65  T 

* 

'in 

•  19 

•  25 

•  25 

•  16 

•  03 

* 

* 

* 

1.64 

.12 

.02 

lOOKLET   1  H 

T 

1.43 

•  66 

1^53 

!o2 

.84 

■  02 

T 

tUNSHICK 

T 

1.00 

•  17 

.02 

•  58 

•  09 

•  05 

1  *I« 

.01 

•  01 

•  46 

•  33 

•  02 

•  08 

JEN 

■ 

•  60 

•  04 

•  22 

•  61 

•  04 

•  14 

.30 

.66 

>TLER  CREEK 

.84 

•  33 

•  12 

■  29 

•  12 

T 

URO  2  NNM 

6*10 

1^28 

•  58 

.30 

•  03 

1^26 

1.41 

•  10 

•  40 

.05 

.36 

•  02 

■  31 

ii'lLLA  STATION 

^*  in 

.10 

•  10 

•  30 

.25 

•  60 

.40 

•  38 

2^31 

•  06 

■  15 

MP  STbMART 

2  37 

1  08 

•  05 

•  10 

■  56 

NTON 

2*02 

T 

1.03 

•  23 

.17 

•  45 

•  09 

•  02 

•  03 

KLTON  BRIDGE 

1*82 

•08  ^09 

.13 

.60 

•  25 

•  02 

•  14 

•  03 

•  24 

.07 

•  17 

BBofLTQN^  * 

•  J7 

.03 

*^ 

•  36 

.09 

•  17 

•  08 

*  >H 

'q& 

* 

RTERS 

3  90 

1  83 

78 

* 

50 

.18 

18 

RTERSVILLE 

3.73 

1.41 

■  07 

.38 

1.09 

•  60 

■  16 

RTERSVILLE  3  SK 

3.17 

1.01 

■  12 

•  25 

■  98 

•  81 

.06 

•  IS 

•  05 

■  04 

1  .02 

.75 

•  25 

*  5Q 

iJCKAMAUtaA  PARK 

2  89 

09 

2S 

1  08 

05 

06 

* 

07 

MESTOE 

4*03 

•  36 

•  58 

■  89 

.20 

•  14 

.40 

■  64 

■  06 

•  23 

.53 

AYTON   1  N 

.17  1 

•  28 

UIO 

.20 

■  15 

■  60 

•  70 

•  10 

.50 

•  04 

.20 

CVELAND 

•  15  T 

1^32 

•  60 

•  04 

•  11 

•  41 

■  46 

90 

.6 

LUMeus  MB  AIRPORT  R 

2.12 

T 

•  66 

!o3 

1 62 

•  43 

•  10 

•  27 

.01 

mntku^  1  Nc 

.17 

• 

.97 

- 

- 

- 

.31 

•  27 

.27 

2.91 

J 

•  61 

1.45 

•  22 

•  30 

.25 

•  08 

5  i* 

15 

•  30 

58 

75 

1 

VINGTON 

2«27 

ill 

•  25 

•  01 

•  53 

.54 

•  23 

•  14 

MMINb    1  N 

.17 

1.00 

.38 

•  25 

.32 

■  03 

•  10 

•  03 

.17 

■  10 

•  20 

•  08 

•  03 

*  \? 

•  ^* 

THBERT 

2»13 

• 

• 

• 

• 

•  35 

_ 

• 

•  02 

•  07 

khLONE&A 

3  *2 
* 

12 

04 

1  10 

61 

03 

05 

29 

19 

04 

•  31 

■  00 

LLAS 

RECORD 

HISSING 

LTON 

3.26 

.03 

•  01 

•  75 

*11 

.34 

■  OS 

•  03 

•  30 

1*40 

•  24 

NVl CLE 

*I? 

*f  a 

•  64 

•  36 

.22 

.44 

HSON 

1*81 

•  11 

■  13 

■  01 

1«52 

•  03 

.01 

H&ONV I LLE 

22 

■  07 

•  01 

09 

06 

* 

06 

08 

AL  POST  OFFICE 

4«96 

•  12 

1.07 

l!l6 

■  02 

•  28 

.37 

■  39 

■  OS 

•  36 

.89 

.07 

■  10 

.08 

CTORTOHN   1  WSW 

3«57 

•  06 

1.67 

.04 

•  37 

1^02 

•  37 

■  04 

MALSONV ILLE   3  H 

.  18 

^  'at 

3^12 

1 

•  10 

*ni 

■  60 

■  06 

•  03 

UGLAS  2  NNE 

*QD 

UGLASV ILLL 

2  82 

53 

•  05 

51 

80 

83 

10 

VER 

2.63 

■  10 

.79 

.06 

.85 

•  23 

.56 

•  04 

BLIN 

2*31 

.50 

U33 

■  IS 

•  33 

STMAN   1  W 

•  20 

.0*. 

.  0 

1  96 

.  S 

59 

T 

IBRY 

3*34 

•  Oi 

1^07 

•  04 

til 

.98 

•  38 

•  16 

•  40 

•05 

PERlMtNT 

2.41 

•  3& 

•  03 

•  18 

•  06 

T 

1.01 

.20 

•  54 

•  03 

•01 

.1 RMOUNT 

2»75 

1^69 

'ai 

1*62 

03 

h»bl 

•  lb 

.22 

■  04 

.35 

.21 

EMING  EXP  STATION 

2*71 

.06 

T 

•  23 

.58 

!92 

.12 

•  06 

.66 

■  08 

iLXSTON  3  SSW 

3.83 

.35 

.10 

■10  ■IS 

.45 

•  45 

•  70 

1.10 

.43 

CKSTON  SH 

2.69 

.10 

.  14 

■  32 

• 

•  10 

.22 

*SYTm   1  S 

2.61 

.47 

.09 

•  40 

.84 

•  28 

• 

_ 

* 

IRT  GAINES 

2.05 

80 

70 

•  15 

«T  VALLEY  3  E 

2.32 

•  27 

.27 

.87 

•03 

•  72 

T 

•  16 

AMLLIN 

•  64 

1.00 

•  13 

lINESVI  LLE 

2.62 

6S0N 

•  81 

.10 

•  10 

.03 

•  40 

•  18 

ENNV ILLE 

3.37 

•  0 

1  64 

j2 

•  36 

T 

lAT  ROCK 

2.28 

.11 

•  93 

•  18 

.42 

.23 

•  08 

•  33 

tEENSBORO 

2*72 

.16 

•  OS 

•  13 

.75 

.34 

•  79 

•  49 

•  01 

EENV I LLE  2  M 

•  92 

2.28 

3*63 

.  30 

1  25 

30 

•  23 

lRThIlL  6  E 

3*43 

T 

.85  .01 

l29 

!56 

!26 

T 

•  41 

•  47 

.10 

•  24 

•  01 

1WK.INSVILLE 

2.41 

T 

.28 

•  20 

•  19  T 

1.47 

T 

•  17 

•  05 

•  OS 

MP  TOWN  IbAP 

S.81 

.24  aO^ 

•  02 

3*23 

•25  .06 

.76 

•  52 

.37 

.72 

.10 

30 

■GGARUS  MILL 

RECORD 

HISSING 

MERV I LLE 

.04 

•  12 

tMINTUN   H  HNH 

1.49 

•  20 

•  15 

•  22 

•  40 

•  45 

■  07 

tSPER  1  *MM 

3.24 

1.20 

•  35 

.35 

•  55 

.45 

•  34 

^SUP  a  S 

3.06 

.10 

1.23 

•  02 

•02 

.07 

.21 

•  02 

•  OS 

■  26 

•  13 

MESBOitO 

2.4« 

T 

•  45 

.23 

l^ll 

T 

•  47 

•  20 

ILIETTE 

2«4« 

•  88 

T 

.21 

•  04 

.71 

•  56 

•  06 

T 

MSINGTOM 

2*»1 

•  4« 

•  70 

•  34 

T 

.12 

.50 

•  10 

•  07 

•  22 

N6ST0W 

1«>« 

•  60 

•  27 

.04 

.44 

.20 

9—  tofemic*  KotM  Pollovloc  Station  lodvs 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


CONTINUED 


otQuOu 

Total 

Day  of  month 

\  1 

2  1 

3 

4   1   5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

1 

20  1 

21 

22 

1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

LAFAverre 

•oi 

•  51 

•  09 

•  35 

•  ll 

,iB 

J 

•  03 

LA  GRANGE 

•  02 

•  fr6 

.04 

•  10 

•  46 

•  04 

LEXINGTON 

T 

•  20 

•  26 

■  14 

•  05 

•  21 

•  24 

.35 

LINCOLNTON 

2.09 

•  12 

■  31 

.02 

•  02 

•  05 

•  07 

•  58 

LITTLE  HIGHTOWER 

•  56 

■  76 

.36 

•  22 

.39 

.90 

•  10 

1^25 

•  10 

LOUISVILLE 

1*10 

■  50 

■  08 

•  49 

*03 

T 

il3 

T 

.60 

•16  *03 

J  T 

T 

1*92 

•  70 

T 

T 

T 

* 

T  .04 

LUMPKIN  2  NE 

•  02 

•  06 

•  34 

•  62 

■  03 

04 

MACON  Wa  AIRPORT  R 

i«aa 

■  18 

•  18 

T 

T 

•  55 

•  02 

•  69 

•  09 

•  13 

•  04 

MARSHALLVILLE 

■  02 

1.00 

.60 

•  42 

•  36 

■  19 

MAYSVILLE 

2  a  40 

•  24 

•  42 

.08 

•  03 

•  02 

T 

•  77 

T 

•  02 

•  24 

•  55 

•  12 

2*70 

•  05 

•  43 

•  05 

T 

•  93 

•  12 

T 

T 

.09 

1.07 

HIOVlLLE 

la&O 

•  43 

•  81 

•  26 

MIDVILLE  EXP  STA 

•  25 

.  10 

•  02 

•  06 

•  74 

•  V. 

MILLEOGEVILLE 

1*00 

.02 

•  06 

T 

•  04 

.20 

.05 

•  02 

.56 

•  12 

HILLEN 

**»19 

•  12 

1 .  63 

.05 

1  00 

1*02 

MILLHAVEN  8  E 

2*96 

* 

1.77 

.02 

.26 

* 

* 

MONROE 

3.  89 

•  36 

•  76 

•  25 

1*30 

.65 

•  24 

.  33 

MONTEZUMA  1  NE 

2i78 

•  36 

•  09 

T 

•  95 

MONTICELLO  2  NW 

2*46 

.23 

•  02 

•  06 

•  25 

•  06 

.46 

■  02 

.94 

•  24 

•  16 

* 

MORGAN 

1*85 

•  08 

•  01 

•  01 

1*20 

.51 

•  04 

MOULTRIE  2  ESE 

4*36 

•  14 

•  63 

•  43 

•  01 

.95 

•  90 

•  70 

.02 

•  60 

MOUNT  VERNON  3  MNM 

2t&3 

•  09 

•07  •OB 

1*56 

•  11 

16 

NAHUNTA 

1.96 

•  06 

■  38 

•  11 

•  16 

NASHVILLE 

5«53 

•  09 

•  74 

•  70 

•  02 

•  5« 

3*34 

NEEL  GAP 

6*33 

60 

* 

02 

* 

02 

* 

■  88 

X.56 

■  09 

•  17 

•  29 

•  50 

2«52 

•  10 

•  44 

* 

•  06 

•  70 

•  90 

•  87 

.14 

•  24 

*  11 

•  04 

NEWNAN 

1*65 

•  17 

■  50 

•  05 

•  17 

.  17 

•02 

•  08 

•  04 

•  11 

•  34 

NOOMTOOTLA  CREEK 

3.93 

•  11 

1^25 

•  65 

•  32 

•  60 

•  40 

•  35 

•  25 

NORCROSS  <>  N 

•  02 

•  74 

•  12 

.21 

.75 

•  29 

■  22 

•  20 

PATTERSON 

•  52 

.16 

•  11 

•  85 

•  55 

•  20 

•  1* 

PL A  INS  SW  GA  EXP  STA 

^1  * 

•  21 

.73 

•  03 

.46 

•  16 

PRESTON 

.46 

T 

T 

QUITMAN 

•  08 

■  66 

1^67 

•  02 

2.00 

1»70 

•  02 

•  03 

•  12 

•  02 

RESACA 

2«56 

T 

•  65 

•  24 

.22 

•  30 

.62 

•  51 

T 

•Oi 

RINGGOLD 

2*70 

•  24 

■  96 

■  60 

•  40 

T 

.05 

.40 

T 

•  05 

T 

RISING  FAMN 

T 

T 

■  80 

•  20 

•  31 

T 

•  06 

•  20 

•  61 

T 

•  06 

•  02 

•  21 

ROME 

1*99 

T 

■  69 

•  08 

T 

T 

■  15 

•  23 

■  15 

•  69 

T 

T 

ROME  MB  AIRPORT  R 

1*97 

T 

1«08 

■  42 

•  03 

T 

•  05 

T 

•  06 

•  06 

•  20 

•  05 

T 

T 

SANOERSVILLE 

•  02 

•  06 

•10  .04 

■  20 

.05 

•  02 

.84 

.12 

SAPELO  ISLAND 

•  01 

•  03 

•  33 

•  04 

•  26 

•  06 

.  82 

•  09 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

3*90 

.02 

.93 

•  91 

T 

1^03 

.03 

•  86 

■  01 

•  05 

•  06 

SAVANNAH  WB  AP  R 

4.19 

T 

T 

•  86 

U74 

T 

•  07 

1*20 

•  03 

T 

•  12 

•  04 

•  13 

SAVANNAH  BEACH 

1»37 

•  02 

•  44 

•  20 

*  31 

•  03 

■  00 

■  05 

•  21 

•  02 

SPARTA  2  NNW 

»94 

•  09 

•  07 

•  14 

■  35 

.29 

STANLEY  GAP 

■  04 

•  01 

•  64 

•  61 

•  23 

•  22 

•  20 

•  38 

1^05 

•  59 

•  20 

•  07 

■  01 

STILLMORE 

1 'd? 

•  45 

•  32 

T 

•  49 

■  41 

T 

T, 

SUCHES 

3.93 

•  63 

■  95 

•  3S 

•  12 

•  13 

•  97 

•  06 

•  50 

■  10 

SUHMERV I LLE 

2.57 

■  63 

•  37 

•  36 

•  06 

•  65 

■  24 

.26 

SURRENCY 

•  01 

1^03 

•  21 

1^41 

T 

.02 

■  23 

SWAINSBORO 

•  26 

•  02 

•  21 

•  05 

•  05 

ua2 

•  23 

SHEET  GUM 

^*06 

•  03 

•  50 

■  05 

.67 

.72 

•  02 

•  23 

•  17 

•  52 

•  35 

•  22 

•  56 

TALBOTTON 

3.21 

•  64 

•  65 

•  70 

1*22 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1.65 

•  Ifi 

.75 

.01 

•  02 

•  12 

•  04 

•  50 

•  03 

TAYLORSVILLE 

l^OO 

•  07 

.77 

•  71 

THOMASTON  2  S 

'••15 

•  35 

1*37 

•  20 

•  27 

■  34 

1^62 

T 

1.27 

.31 

T 

1^59 

•  39 

T 

T 

•  09 

THOMASVILLE  WB  CITY 

4.21 

T 

■  02 

1  ■  55 

•  06 

•  23  T 

1^76 

•  31 

•  07 

T 

•  10 

T 

•  02 

.09 

TIFTON  fcXP  STATION 

*.17 

•  33 

.63 

•30  •lO 

2^17 

•  64 

TITUS 

3.97 

■  50 

•  01 

U05 

•  36 

•  22 

•  02 

•  50 

.83 

•  16 

•  03 

•  02 

•  15 

•  10 

TOCCOA 

3*15 

•  02 

•  19 

1^34 

•  46 

•  10 

T 

.71 

•  12 

•  19 

5.40 

.04 

1  •  36 

•  68 

■  46 

•  03 

•  12 

•  31 

2^04 

•  34 

•  04 

•  05 

TUNNEL  HILL 

3.01 

1  •CO 

•  02 

•  57 

•  24 

■  41 

•  04 

•  61 

•  03 

•  06 

•  01 

VALOOSTA  4  NU 

7.04 

•  17 

.53 

1.26 

.31 

3*93 

•  41 

•  15 

•  02 

.15 

.09 

MALESXA 

2.97 

T 

1^66 

•  12 

T 

T 

.46 

.50 

T 

•  19 

T 

WARRENTON 

.75 

T 

•  15 

•  25 

•  25 

•  10 

•  91 

•  07 

•  05 

•  03 

•  11 

•  03 

•  58 

■  04 

T 

WAYCROSS 

4.06 

.17 

.82 

.32  .46 

•  96 

•  57 

T 

T 

•  27 

•  15 

■  32 

T 

WAYNESBORO  2  NE 

1.96 

.09 

•  24 

•  12 

•  04 

•  61 

•  37 

■  51 

BEST  POINT 

1.67 

•  03 

.52 

.07 

•  46 

•  02 

.55 

WINDER  1  SSE 

2.51 

.36 

■  45 

•  27 

.73 

•  20 

•  15 

•  35 

WOODBURY 

3.9B 

T 

■  98 

T 

•  34 

•  62 

•  64 

1.40 

WOODSTOCK 

2.55 

.69 

.46 

•  30 

•  70 

•  38 

YOUNG  HARRIS 

9.47 

■  11 

•  02 

■  02 

1*00 

•  67 

•  23 

•  10 

•  56 

1^63 

•  02 

•  01 

•  28 

•  47 

•  15 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 



Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

i 

■  L 

2\ 

1 

2G  1 

27 

20  j 

1 

30  j 

31 

AILET 

MAX 

S8 

89 

88 

BS 

68 

80 

62 

61 

79 

76 

79 

64 

61 

64 

68 

89 

68 

91 

82 

86 

69 

69 

90 

90 

01 

93 

90 

64 

7 

MIN 

59 

66 

63 

64 

62 

62 

48 

42 

46 

58 

60 

60 

61 

91 

53 

59 

59 

60 

63 

c' 

02 

61 

63 

62 

62 

64 

68 

60 

70 

60 

5 

ALAPAMA   EXP  STATION 

MAX 

8fi 

68 

67 

85 

65 

83 

80 

64 

79 

64 

62 

79 

72 

60 

80 

89 

87 

86 

66 

79 

78 

82 

69 

64 

87 

67 

89 

68 

87 

92 

90 

83 

9 

MIN 

62 

62 

60 

63 

62 

63 

60 

42 

42 

52 

59 

61 

58 

54 

49 

53 

54 

55 

58 

62 

67 

63 

66 

63 

67 

65 

65 

67 

68 

65 

68 

99 

7 

ALBANY 

MAX 

86 

86 

79 

66 

69 

66 

90 

60 

89 

65 

86 

80 

90 

89 

92 

92 

03 

94 

99 

03 

86 

4 

MIN 

6« 

67 

64 

65 

63 

56 

49 

43 

55 

59 

63 

67 

64 

56 

52 

59 

36 

62 

67 

65 

68 

65 

70 

64 

70 

67 

68 

70 

73 

61 

70 

62 

8 

ALLATOONA  QAM  2 

MAX 

89 

79 

70 

76 

82 

85 

86 

89 

67 

66 

60 

67 

62 

87 

60 

9 

MIN 

5* 

62 

67 

60 

61 

59 

39 

41 

50 

55 

61 

34 

55 

59 

55 

59 

55 

62 

69 

61 

52 

54 

57 

62 

63 

62 

64 

63 

58 

54 

53 

97 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

87 

62 

88 

86 

84 

76 

79 

82 

84 

81 

86 

87 

66 

88 

87 

93 

87 

69 

83 

2 

MIN 

60 

64 

61 

64 

62 

55 

49 

42 

53 

57 

59 

58 

60 

55 

50 

52 

36 

62 

63 

66 

67 

63 

66 

64 

67 

67 

64 

64 

67 

70 

69 

60 

5 

ALPHARETTA    1  Ntl 

MAX 

82 

77 

83 

81 

63 

89 

87 

83 

76 

75 

82 

64 

67 

87 

67 

67 

61 

86 

84 

87 

66 

82 

6 

MIN 

60 

57 

58 

59 

64 

38 

53 

54 

58 

58 

52 

60 

60 

59 

63 

60 

53 

51 

56 

61 

59 

60 

62 

60 

56 

52 

55 

57 

0 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 

90 

88 

68 

70 

66 

82 

86 

81 

80 

80 

86 

90 

80 

83 

80 

80 

82 

66 

84 

87 

87 

90 

88 

93 

92 

92 

64 

6 

MIN 

64 

66 

66 

65 

63 

52 

45 

44 

55 

60 

64 

62 

62 

60 

96 

59 

60 

62 

65 

64 

63 

63 

68 

65 

69 

67 

65 

69 

69 

66 

62 

0 

APPLING 

MAX 

79 

00 

93 

66 

80 

73 

85 

67 

89 

90 

86 

87 

67 

90 

88 

88 

66 

MIN 

46 

43 

49 

56 

57 

52 

63 

60 

62 

31 

59 

66 

62 

61 

64 

61 

61 

66 

59 

ASHBUDN 

MAX 

99 

89 

68 

85 

79 

68 

79 

66 

82 

63 

76 

81 

81 

85 

66 

67 

67 

80 

80 

82 

64 

61 

88 

87 

88 

89 

92 

91 

92 

01 

64 

6 

MIN 

61 

63 

64 

64 

63 

53 

45 

55 

60 

62 

61 

64 

59 

54 

60 

61 

62 

65 

61 

67 

65 

69 

64 

69 

68 

68 

68 

71 

64 

70 

62 

1 

ATHENS 

MAX 

61 

83 

83 

81 

78 

79 

60 

73 

76 

80 

76 

77 

77 

60 

64 

87 

86 

79 

76 

72 

63 

64 

87 

89 

64 

89 

81 

66 

64 

64 

69 

60 

6 

MIN 

60 

63 

63 

62 

65 

54 

41 

42 

53 

54 

62 

59 

59 

54 

56 

60 

64 

60 

65 

63 

56 

56 

63 

63 

62 

61 

63 

66 

61 

59 

65 

99 

3 

ATHENS  COL  OP  A6RI 

MAX 

82 

60 

74 

60 

81 

79 

61 

69 

89 

87 

84 

76 

74 

63 

66 

68 

87 

86 

87 

66 

90 

87 

86 

86 

82 

2 

MIN 

ia 

62 

61 

59 

62 

54 

39 

39 

50 

52 

57 

56 

59 

91 

53 

57 

60 

69 

60 

61 

56 

55 

61 

61 

60 

60 

60 

63 

59 

59 

62 

96 

9 

ATHENS  MB  AIRPORT 

MAX 

81 

83 

82 

85 

80 

71 

99 

73 

79 

82 

77 

78 

76 

63 

85 

88 

88 

61 

78 

73 

84 

85 

86 

87 

89 

86 

84 

90 

86 

87 

85 

61 

6 

MIN 

59 

64 

62 

62 

64 

43 

40 

42 

52 

54 

61 

58 

61 

54 

57 

60 

62 

60 

63 

62 

57 

56 

63 

63 

63 

60 

61 

66 

60 

62 

63 

58 

5 

ATLANTA   KB  AIRPORT 

MAX 

60 

84 

81 

84 

79 

64 

62 

73 

79 

77 

76 

76 

63 

80 

84 

86 

66 

78 

79 

73 

63 

89 

87 

69 

85 

86 

78 

69 

85 

87 

87 

80 

6 

HIN 

61 

63 

64 

63 

63 

44 

41 

46 

53 

57 

62 

98 

63 

60 

60 

65 

66 

63 

63 

62 

63 

60 

67 

67 

64 

63 

64 

65 

62 

61 

69 

60 

7 

AUSUSTA   KB  AIRPORT 

MAX 

8** 

84 

83 

89 

86 

80 

96 

79 

64 

66 

74 

62 

81 

82 

89 

91 

92 

60 

71 

86 

89 

87 

69 

84 

67 

89 

91 

90 

67 

68 

83 

6 

MIN 

66 

68 

60 

62 

66 

52 

46 

42 

51 

55 

61 

59 

55 

49 

49 

59 

60 

36 

65 

64 

61 

67 

63 

60 

68 

65 

67 

66 

64 

61 

62 

59 

0 

AU&USTA 

MAX 

86 

84 

86 

87 

86 

76 

64 

77 

83 

80 

83 

93 

91 

82 

71 

86 

87 

87 

89 

85 

87 

85 

87 

95 

89 

84 

4 

MIN 

65 

67 

63 

65 

67 

59 

45 

44 

32 

57 

63 

59 

63 

53 

53 

39 

62 

60 

66 

64 

63 

59 

65 

62 

68 

64 

61 

68 

67 

66 

65 

61 

1 

MINBRIDGE 

MAX 

00 

90 

89 

88 

85 

77 

75 

82 

68 

65 

86 

61 

89 

63 

85 

82 

86 

87 

86 

78 

89 

90 

92 

92 

86 

3 

MIN 

63 

66 

66 

62 

62 

59 

50 

42 

49 

53 

61 

66 

58 

55 

57 

57 

56 

60 

67 

64 

70 

66 

66 

66 

69 

66 

66 

69 

70 

63 

65 

61 

6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

70 

81 

82 

62 

63 

89 

62 

79 

82 

64 

64 

75 

61 

62 

80 

64 

65 

87 

79 

85 

90 

80 

6 

MIN 

64 

61 

60 

62 

68 

64 

50 

45 

50 

61 

63 

61 

60 

62 

52 

34 

59 

58 

67 

66 

65 

69 

67 

66 

68 

69 

63 

60 

67 

69 

69 

61 

6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

71 

75 

70 

74 

82 

85 

79 

76 

74 

79 

61 

87 

84 

61 

77 

4 

HIN 

52 

56 

60 

52 

56 

52 

33 

31 

42 

44 

51 

52 

49 

44 

45 

46 

49 

51 

55 

57 

40 

39 

43 

49 

64 

51 

53 

55 

46 

41 

49 

48 

3 

BLAICELY 

MAX 

86 

88 

85 

86 

86 

77 

71 

81 

85 

84 

66 

80 

84 

82 

87 

86 

77 

82 

63 

65 

63 

85 

88 

90 

91 

91 

91 

92 

85 

2 

MIN 

63 

63 

62 

62 

62 

56 

48 

44 

51 

56 

63 

62 

60 

57 

53 

57 

59 

60 

66 

65 

67 

66 

69 

64 

68 

66 

66 

71 

72 

62 

66 

61 

5 

BLUE  RIObE 

MAX 

72 

73 

80 

60 

66 

49 

64 

70 

74 

76 

80 

84 

83 

89 

77 

77 

80 

81 

87 

85 

64 

83 

64 

89 

80 

82 

78 

5 

MIN 

48 

40 

65 

55 

36 

44 

35 

35 

48 

49 

48 

52 

55 

49 

48 

34 

55 

57 

57 

58 

42 

41 

46 

66 

67 

55 

67 

57 

52 

42 

63 

51 

2 

BROOKLET  1  H 

MAX 

87 

88 

80 

88 

92 

69 

72 

75 

86 

90 

69 

67 

90 

86 

84 

76 

60 

85 

80 

85 

82 

83 

83 

68 

90 

64 

5 

MIN 

65 

66 

62 

63 

67 

67 

44 

46 

55 

59 

63 

61 

63 

57 

56 

60 

61 

61 

67 

65 

66 

63 

66 

66 

69 

68 

63 

65 

69 

67 

67 

62 

5 

BRUNSWICK 

MAX 

83 

61 

61 

64 

68 

66 

78 

78 

80 

76 

79 

80 

81 

61 

80 

77 

64 

83 

84  ■ 

66 

86 

89 

87 

89 

93 

83 

2 

MIN 

68 

63 

65 

65 

70 

66 

54 

49 

57 

60 

65 

62 

63 

62 

56 

59 

62 

65 

68 

69 

67 

66 

69 

70 

70 

67 

66 

65 

68 

71 

70 

64 

6 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

80 

81 

81 

84 

82 

62 

62 

71 

76 

75 

60 

75 

81 

79 

81 

60 

76 

79 

60 

62 

82 

81 

89 

76 

83 

69 

81 

7« 

4 

MIN 

60 

66 

70 

70 

70 

59 

54 

48 

49 

65 

65 

64 

64 

67 

57 

59 

65 

64 

71 

71 

68 

66 

71 

72 

68 

66 

71 

64 

70 

74 

74 

65 

6 

BUCNA  VISTA  1  SW 

MAX 

85 

87 

85 

86 

85 

82 

69 

76 

84 

81 

64 

64 

82 

82 

90 

81 

80 

83 

85 

66 

86 

67 

90 

60 

64 

9 

HIN 

63 

66 

63 

63 

61 

54 

42 

44 

55 

59 

63 

60 

62 

60 

58 

61 

63 

62 

64 

64 

63 

65 

69 

65 

62 

66 

65 

67 

67 

61 

69 

61 

5 

CAIRO  2  NNIf 

MAX 

87 

87 

85 

63 

67 

65 

79 

81 

63 

84 

81 

85 

64 

2 

MIN 

64 

69 

64 

65 

63 

65 

49 

45 

52 

56 

61 

63 

59 

59 

55 

59 

56 

61 

67 

67 

67 

67 

70 

68 

69 

67 

66 

70 

69 

66 

67 

62 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

75 

84 

83 

84 

83 

80 

60 

70 

78 

79 

82 

66 

84 

78 

78 

84 

85 

00 

89 

82 

6 

MIN 

56 

60 

65 

58 

59 

30 

40 

40 

52 

35 

57 

55 

36 

55 

38 

58 

58 

59 

58 

60 

30 

50 

59 

58 

59 

60 

37 

60 

56 

60 

60 

55 

7 

CAMILLA 

MAX 

00 

90 

88 

90 

00 

80 

73 

82 

86 

66 

62 

89 

90 

01 

67 

86 

89 

86 

88 

87 

86 

91 

90 

93 

93 

94 

87 

3 

MIN 

64 

69 

65 

65 

65 

58 

50 

43 

53 

62 

60 

64 

56 

53 

95 

57 

56 

57 

64 

69 

70 

68 

69 

65 

70 

70 

73 

72 

75 

66 

62 

9 

CAMP  STEWART 

MAX 

85 

84 

85 

87 

91 

85 

66 

80 

66 

67 

75 

62 

79 

80 

69 

90 

68 

84 

64 

79 

62 

84 

63 

86 

83 

86 

84 

89 

90 

91 

06 

84 

3 

HIN 

65 

64 

62 

62 

67 

65 

52 

44 

55 

59 

64 

64 

65 

57 

91 

57 

61 

60 

66 

67 

68 

62 

66 

75 

70 

68 

66 

62 

68 

68 

69 

62 

9 

CARLTON  BRIOOE 

MAX 

78 

62 

80 

84 

86 

63 

79 

64 

75 

87 

63 

78 

82 

80 

83 

87 

00 

91 

65 

62 

73 

85 

88 

90 

66 

69 

89 

65 

91 

63 

4 

HIN 

58 

61 

58 

54 

54 

61 

42 

35 

45 

47 

55 

58 

53 

54 

46 

51 

56 

54 

63 

62 

65 

49 

54 

66 

66 

66 

66 

60 

54 

63 

66 

53 

9 

CARROCLTON 

HAX 

81 

86 

83 

84 

81 

74 

66 

74 

79 

76 

79 

77 

84 

62 

67 

87 

79 

76 

74 

82 

66 

86 

86 

87 

66 

84 

61 

9 

MIN 

57 

63 

65 

58 

61 

46 

41 

40 

47 

51 

59 

56 

56 

55 

50 

55 

57 

56 

62 

61 

56 

51 

51 

59 

67 

60 

57 

61 

56 

48 

60 

59 

•  3 

CARTERSVILLE 

MAX 

70 

86 

85 

85 

60 

61 

62 

71 

80 

79 

80 

80 

86 

00 

90 

90 

76 

80 

65 

87 

89 

90 

01 

90 

88 

69 

69 

64 

1 

MIH 

61 

65 

67 

63 

62 

50 

40 

39 

49 

54 

61 

54 

56 

52 

55 

38 

62 

64 

66 

62 

50 

52 

56 

69 

66 

62 

62 

63 

57 

50 

60 

57 

■  3 

CEDARTOWN 

MAX 

70 

86 

85 

86 

69 

69 

66 

72 

60 

76 

60 

60 

69 

63 

66 

89 

86 

60 

79 

78 

83 

86 

88 

89 

88 

67 

62 

63 

9 

MIN 

59 

64 

64 

60 

58 

48 

41 

36 

49 

91 

60 

57 

55 

S3 

54 

59 

60 

59 

64 

62 

48 

53 

66 

61 

61 

60 

57 

63 

56 

48 

60 

56 

1 

CLAYTON   1  N 

HAX 

72 

73 

76 

80 

77 

70 

56 

72 

67 

78 

70 

73 

60 

60 

65 

84 

69 

75 

70 

79 

79 

68 

82 

80 

63 

77 

3 

HIN 

55 

58 

62 

55 

59 

52 

41 

40 

49 

50 

55 

54 

33 

46 

51 

54 

38 

56 

56 

58 

46 

47 

51 

59 

60 

56 

61 

69 

66 

62 

67 

53 

8 

COLOUITT 

MAX 

90 

90 

90 

91 

87 

64 

74 

63 

67 

66 

66 

83 

66 

84 

90 

01 

90 

85 

81 

69 

67 

82 

62 

93 

87 

•  1 

HIN 

65 

66 

65 

64 

63 

59 

49 

45 

51 

53 

63 

65 

61 

60 

94 

56 

59 

63 

67 

67 

69 

67 

71 

71 

67 

67 

67 

74 

73 

64 

67 

63 

■  0 

COLUMBUS  wa  AIRPORT 

HAX 

70 

76 

84 

66 

68 

91 

91 

88 

90 

93 

84 

•  5 

MIN 

62 

65 

66 

61 

64 

51 

46 

40 

52 

55 

63 

61 

62 

61 

52 

56 

37 

58 

67 

65 

64 

66 

67 

62 

66 

65 

67 

65 

67 

66 

67 

60 

2 

COMMERCE  1  NE 

HAX 

80 

62 

83 

84 

81 

76 

60 

79 

79 

81 

80 

80 

88 

88 

83 

79 

75 

85 

66 

89 

62 

3 

58 

62 

66 

53 

61 

51 

42 

36 

51 

48 

58 

56 

51 

45 

48 

53 

55 

53 

60 

62 

53 

48 

54 

59 

54 

54 

58 

58 

50 

54 

94 

53 

|8 

COROELE 

MAX 

MIN 

C08MELIA 

HAX 

75 

79 

76 

80 

78 

72 

69 

72 

73 

75 

72 

78 

76 

76 

67 

67 

86 

80 

79 

72 

61 

82 

64 

62 

80 

62 

76 

64 

84 

82 

82 

78 

■  7 

HIN 

58 

63 

63 

54 

61 

51 

40 

41 

53 

53 

55 

55 

56 

49 

52 

55 

57 

62 

61 

60 

61 

60 

53 

60 

64 

57 

63 

61 

53 

59 

61 

95 

■  7 

COVINCTON 

HAX 

81 

82 

81 

84 

77 

74 

60 

74 

60 

7» 

77 

76 

79 

60 

64 

87 

86 

79 

75 

73 

63 

83 

67 

66 

67 

67 

61 

90 

67 

80 

80 

61 

■  3 

HIN 

60 

62 

61 

61 

63 

50 

42 

39 

50 

94 

62 

58 

60 

55 

53 

58 

62 

59 

64 

62 

59 

64 

63 

61 

61 

62 

61 

64 

60 

60 

69 

58 

■  2 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1958 


Day    Of  Month 


OAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DOUGLAS  2  NNE 

DUBLIN 

EASTMAN   1  W 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING   EXP  STATION 

FOLKSTON  S  SW 

FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GREENSBORO 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HELEN 

HOGGARDS  MILL 
HOMERVILLE 
tRMINTON  <.  WNW 
JASPER  1  NNW 
JESUP  8  S 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN   2  NE 
MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALLVtLLE 
METTER 

MIOVILLE   EXP  STA 

HILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MONTICELLO  2  NN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


76     76  87 

57     62  65 


86     89  86 

60     62  60 


86     89  87 

66     62  64 


87  87  85 
59     67  6* 


80  83 
61     65  63 


90  89 
65     68  64 


84     83  81 

64  61 


89  87 
65     62  62 


85     85  82 

60     62  60 


87     87  85 

62     63  65 


87  90  87 
64  64 


79  81  83 
59     64  63 


87  85  85 
65     67  62 


85  87  87 
61     64  63 


80  81 
58     64  62 


88  89  86 
64     66  62 


87     86  84 

63     63  54 


78  82 

58  60 


86  88 
64  64 


87  85 
64  62 


73  80 
61  61 


85  87 
60  65 


87  94 

65  62 


8S  89 
63  66 


81  85 
62  64 


88  90 
64  68 


85  87 
63  65 


87  86 
65  66 


85  84 

61  61 


86  86 

68  67 


85  85 

61  61 


86  88 

61  63 


SS  84 

64  65 


82  84 

63  65 


88  87 

66  65 


89  88 

61  67 


85  84 

60  62 


85  86 
64  62 


87  84 

62  62 


88  82 

60  63 


87  88 
64     6  8 


85  81 

63  65 


85  84 

62  60 


84  79 

62  64 


85  81 
60  64 


87  83 
57  64 


78  83 
56  59 


86  78 

63  56 


81     81  62 


90  87 

64  65 


80  72 

59  50 


82  76 
61  50 


88  BS 

65  60 


90  89 

63  66 


63     59  62 


84  75 

66  51 


84  81 

63  56 


a«  S« 

67  65 


87     87  83 


89  83 

63  61 


71  79 

48  46 


61     9)  72 

40     39  49 


97  99  70 

40  39  54 

82  69 

49  40  48 

64  78  86 

43  47  60 

63  77  84 

46  46  62 

68  64  75 

42  40  52 

67  80  87 

48  50  57 


75  76 

52  42 

83  80  85 

54  46  54 

62  76  80 

43  41  42 

72  76 

48  42 

66  80  85 
46  44  53 

57  75 

41  44 

67  78  85 
50  46  56 


75  89 


41      41  51 


79 
40  55 


75 
43  54 


74  80 

42  56 


70  85 
43  54 


55  70 

39  53 


59  77 
44  46 


76  80 
53  39 


65  70 

40  37 


67  75 
43  41 


61  78 

46  41 


84  62 

49  41 


69  79 

46  43 


74  77 
48  43 


6*  75 

48  41 


71  77 
47  42 


84  85  82 
58     64  63 


73     76  79 

52     56  56 


79     74  al 

55     60  49 


85  82  7« 
63     64  64 


84     81  75 

61     63  60 


80     60  79 

58     62  58 


84     80  78 

60     63  61 


66  86  80 
56     63  61 


83  80  87 
50  62 


83  82  78 
58     62  60 


81     77  79 

57     60  57 


86  78  7a 
60     63  64 


85     78  79 

56     62  60 


80  81 
54     60  60 


80     80  79 

59  63 


83  85  78 
60     60  51 


70  78  77 
49     50  58 


80  79 

62  60 


76  76 

59  56 


89  77 

61  56 


80  80 
56  55 


82  79 
60  59 


78  82 

61  58 


87 
60 


85  77 
59  59 


82  81 

64  62 


84  7a 

63  59 


83  80 
62  59 


8*  79 

65  60 


ai  ai 

62  59 


77     80  79 

54     52  53 


82  83  83 
60     54  55 


71     77  79 

59     55  56 


84  89 

65     51  58 


81  82  87 
60     62  64 


79  62 

60     57  56 


82  80  86 
64      58  54 


82  77 
62  54 


78     60  86 

58     57  55 


82  81 
60     55  53 


82     81  87 

63     58  52 


82  82 

56     53  56 


79     81  85 

65     57  52 


89  83 

60     57  56 


83  82  85 
60  58 


SO  82 
60  52 


84  83  87 
54  57 


60  80  79 
51     SO  53 


83  82  78 
62     54  60 


84     80  83 

55     58  53 


80  86 
54  48 


83  66 

52 


86     85  86 

57     61  52 


76  82 

63  53 

83  83  81 

66  59  55 

83  89  87 

64  59  53 

82  81  89 

63  59  53 

82  ai 

65  57  53 

82  81 

64  53  50 

7a  S2  83 

60  53  48 

32  82  88 

65  56  52 

81  81  85 


65     84  84 

57      57  60 


87  89 

57     58  61 


85     88  87 

55     56  57 


91    89  aa 

59     56  66 


89     89  87 

54     62  61 


89  87 
61  62 


66  65 

57  56 


90     90  87 

55     56  60 


90     90  85 

57     56  60 


91     89  89 

57     56  57 


90  89  81 
60  61 


88  86  65 
59     61  59 


89  90 
63  61 


68  89  81 
63     63  51 


91  69  87 
61  61 


87  79 

66     65  55 


76  73 

52      50  46 


90     91  87 

60  62 


ao  78 

63  62 


85  77 
56     6  0 


87  61 

63  65 


82  82 

52  70 


81  75 
54  61 


83  80 
61  63 


81  77 

53  59 


82  76 

62  66 


76  70 
64  61 


75  74 

64  53 


74  76 
63  61 


83  75 
66  66 


60  70 

65  62 


76  71 

64  61 


62  75 

64  52 


90  90 
56  57 


84  81 
54     57  58 


64     90  91 

59     62  64 


85  77 
58  58 


90  88  89 
50     52  59 


88     69  78 

52     58  63 


89     91  84 

59     59  60 


91  93 
57     60  57 


66     90  89 

54     55  56 


69  88 

59     59  60 


91  92 
61     62  60 


90     88  86 

59     59  58 


92  90 
60     61  61 


81  80 
65  53 


78  74 
60  60 


86  74 

63  61 


76  77 

63  60 


82  76 
61  68 


ao  82 
63  61 


78  73 
64  62 


80  72 
55  64 


86  76 

62  63 


as  71 

63  64 


75  75 
66  63 


79  77 

65  63 


83  79 

67  64 


81  76 

65  64 


a«  79 

57  61 


79  70 

58  61 


87     85  89 

65     59  64 


81     83  87 


as  90 

55  59 


84  83 

64  65 


82  86 

65  66 


87  89 

59  54 


92  90 

63  61 


86  82 

56  61 


86  89 

67  64 


87  8« 

68  63 


85  89 
65  61 


87  84 

57  57 


86  86 

59  56 


90    91  92 

69     67  67 


83  82 

64     57  53 


91  87 

65  62 


87  85 
55  67 


94    91     99  99 

71     71     63  69 


78     85     81  82 

61     57     53  62 


S4  87 
69  64 


82  87 
69  70 


86  86 

63  60 


85  88 

69  53 


86  87 

65  62 


90  88 

56  63 


82  87 

67  56 


87  87 
64  62 


88  87 
65  64 


86  87 

57  54 


90  89 

52  62 


82  87 

51  56 


88  89 

65  65 


87  88 
69  68 


85  88 
70  55 


90  90 
69  54 


86  90 

55  65 


84  85 

69  67 


67  85 

63  62 


86  87 

64  64 


68  87 
65  53 


86  85 

59  57 


82  36 

55  65 


90  89 

61  62 


87  89 

67  64 


89  87 

67  58 


88  89 

65  66 


89  91 

68  56 


89  80 

56  49 


86  91 

67  69 


89  89 

63  59 


92  91 
71  65 


93  92 

57  57 


94  68 
67  67 


92  94 

71  60 


92  93 

57  62 


87  85 

57  58 


91  66 

69  70 


86  87 
64  65 


89  90 
64  61 


86  86 

60  56 


92  92 
58  64 


85  81 
51  49 


93  90 

69  66 


91  92 
67  65 


93  92 

68  70 


90 

71 


69 
65 


90 

68 


86 
61 


91 

67  67 


871  93 

69 

91 


83  88 
69  67 


63  a« 
69  64 


88  86 

59  63 


86  87 

55  67 


64 


87 
62 


62 


82  85 
54  46 


88  92 
62  49 


95  90 

65  65 


91  92 

68  51 


92  90 

63  62 


92  92 

66  67 


90  91 
65  61 


94  93 

69  68 


91  as 

66  66 


81  •2 
55,  55«7 


90;  64.5 
5ei5 


90  90 

65  65 


94  89 

70  65 


57  8« 

58  54 


91 

66 

SS 

65 

87 


folloBlDg  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Montli 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MORGAN 

MAX 

87 

84 

87 

87 

84 

63 

71 

78 

83 

82 

84 

84 

86 

84 

89 

86 

90 

82 

83 

83 

83 

89 

80 

~69 

90 

~0l 

9» 

85 

— 

MIN 

62 

64 

63 

61 

61 

54 

49 

41 

51 

54 

62 

62 

61 

58 

50 

53 

54 

60 

66 

65 

67 

64 

69 

64 

69 

65 

64 

66 

71 

61 

67 

60 

■  6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

S9 

87 

S« 

S« 

85 

79 

71 

60 

89 

82 

83 

81 

60 

80 

67 

86 

89 

86 

81 

80 

82 

89 

64 

86 

85 

80 

88 

90 

91 

91 

92 

84 

•  6 

MIN 

63 

68 

62 

69 

63 

58 

49 

45 

54 

56 

61 

64 

60 

56 

57 

59 

67 

65 

64 

57 

65 

69 

67 

67 

66 

66 

68 

69 

64 

68 

62 

•  1 

NAHUNTA 

MAX 

69 

89 

85 

89 

89 

81 

73 

80 

86 

79 

76 

79 

85 

89 

87 

84 

82 

77 

84 

89 

92 

87 

82 

86 

88 

00 

03 

84 

»1 

MIN 

65 

62 

60 

61 

66 

65 

54 

41 

49 

57 

55 

58 

48 

48 

54 

59 

61 

69 

57 

63 

67 

69 

69 

65 

53 

59 

67 

68 

60 

•  3 

NASHVILLE 

MAX 

«0 

90 

89 

88 

85 

72 

80 

69 

87 

82 

79 

81 

82 

87 

90 

87 

87 

83 

84 

87 

89 

89 

67 

90 

90 

92 

94 

91 

01 

86 

,5 

MIN 

62 

66 

61 

63 

62 

50 

43 

50 

56 

59 

54 

51 

54 

90 

52 

65 

50 

63 

63 

64 

68 

65 

68 

64 

65 

66 

67 

69 

67 

99 

•  8 

NEWINGTON  2  SSN 

MAX 

84 

85 

67 

90 

90 

86 

73 

77 

88 

69 

88 

84 

63 

80 

88 

91 

90 

89 

S3 

78 

S3 

64 

82 

89 

82 

86 

89 

81 

93 

88 

89 

85 

(4 

MIN 

67 

65 

61 

59 

67 

66 

4« 

42 

52 

55 

52 

99 

63 

54 

50 

56 

57 

54 

56 

64 

66 

69 

63 

61 

70 

66 

62 

64 

67 

65 

63 

60 

•  4 

NEWNAN 

MAX 

86 

87 

84 

85 

82 

76 

67 

7* 

81 

SO 

81 

78 

84 

82 

86 

89 

89 

64 

78 

79 

84 

89 

90 

68 

87 

89 

89 

90 

89 

89 

89 

63 

,7 

MIN 

60 

65 

63 

62 

61 

48 

42 

41 

57 

56 

60 

58 

61 

60 

52 

59 

61 

60 

64 

61 

60 

56 

63 

63 

63 

62 

69 

63 

61 

55 

67 

59 

■  1 

PLAINS   SN  &A  EXP  STA 

MAX 

86 

88 

85 

89 

86 

79 

70 

78 

89 

80 

85 

80 

82 

81 

85 

69 

89 

84 

78 

78 

83 

86 

83 

87 

87 

69 

90 

03 

91 

02 

91 

84 

,7 

MIN 

62 

65 

61 

64 

61 

52 

46 

42 

54 

59 

59 

59 

62 

58 

54 

58 

56 

60 

55 

64 

65 

52 

58 

63 

68 

66 

66 

66 

68 

60 

68 

60 

i7 

OUITMAN 

MAX 

87 

89 

89 

83 

87 

83 

82 

71 

79 

85 

84 

61 

77 

84 

86 

64 

66 

87 

73 

78 

89 

86 

89 

88 

86 

88 

90 

90 

69 

88 

84 

i4 

MIN 

59 

65 

59 

64 

62 

65 

49 

40 

48 

52 

59 

64 

56 

67 

50 

53 

54 

62 

67 

67 

70 

68 

71 

65 

63 

66 

67 

62 

61 

60 

•  2 

ROME 

MAX 

79 

87 

90 

8« 

S3 

75 

67 

72 

80 

80 

82 

83 

88 

86 

88 

91 

91 

88 

61 

81 

86 

88 

91 

93 

92 

89 

89 

91 

89 

91 

93 

85 

,2 

MIN 

60 

64 

66 

61 

60 

47 

41 

39 

50 

57 

62 

56 

55 

54 

54 

59 

60 

51 

54 

62 

48 

62 

55 

50 

60 

61 

67 

62 

57 

47 

63 

66 

•  5 

ROME   KB  AIRPORT 

MAX 

78 

85 

84 

84 

81 

61 

63 

72 

78 

79 

82 

82 

86 

64 

68 

90 

86 

62 

78 

80 

84 

86 

90 

91 

80 

86 

S3 

91 

84 

69 

92 

82 

i6 

MIN 

60 

63 

64 

60 

60 

42 

41 

38 

52 

57 

60 

96 

56 

55 

53 

57 

50 

61 

63 

54 

47 

61 

54 

58 

60 

60 

66 

62 

50 

47 

61 

55 

14 

SANOERSVILLE 

MAX 

84 

84 

85 

BT 

84 

79 

67 

76 

83 

83 

77 

80 

81 

60 

86 

89 

89 

69 

80 

71 

84 

85 

87 

86 

85 

86 

89 

90 

90 

87 

89 

63 

i5 

MIH 

63 

66 

62 

65 

66 

58 

46 

42 

51 

57 

57 

60 

63 

51 

51 

60 

52 

58 

66 

64 

63 

59 

66 

50 

69 

64 

62 

69 

67 

66 

66 

60 

5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

80 

79 

79 

80 

84 

81 

79 

70 

78 

76 

74 

82 

79 

74 

78 

81 

80 

60 

79 

75 

60 

79 

79 

81 

80 

65 

82 

84 

89 

81 

82 

79 

5 

MIN 

68 

66 

68 

66 

71 

56 

54 

48 

56 

63 

66 

65 

64 

65 

57 

58 

63 

73 

70 

71 

71 

64 

70 

70 

73 

68 

68 

64 

69 

73 

71 

69 

■  8 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

84 

82 

83 

86 

86 

85 

68 

77 

84 

84 

79 

83 

82 

80 

85 

88 

8/ 

83 

82 

77 

62 

84 

S3 

86 

80 

85 

69 

87 

03 

86 

89 

63 

3 

MIN 

63 

61 

57 

57 

65 

63 

51 

41 

52 

59 

62 

62 

61 

51 

47 

53 

57 

56 

52 

65 

58 

58 

63 

65 

69 

66 

52 

57 

67 

66 

65 

59 

7 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

84 

82 

83 

86 

86 

63 

58 

77 

84 

84 

77 

62 

78 

79 

85 

89 

87 

83 

83 

73 

81 

83 

82 

84 

80 

85 

81 

86 

92 

84 

84 

82 

2 

MIN 

66 

65 

64 

60 

68 

58 

52 

44 

58 

52 

63 

62 

53 

57 

54 

56 

61 

61 

58 

65 

57 

61 

65 

68 

66 

67 

66 

62 

68 

70 

69 

62 

5 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

80 

80 

80 

81 

84 

79 

75 

71 

76 

76 

74 

61 

78 

76 

60 

84 

SO 

80 

81 

76 

79 

60 

80 

80 

79 

85 

85 

81 

85 

81 

83 

79 

7 

MIN 

68 

68 

69 

68 

75 

69 

53 

49 

60 

67 

67 

65 

68 

57 

58 

62 

66 

73 

69 

71 

69 

66 

71 

73 

73 

70 

68 

67 

71 

73 

73 

67 

3 

SURRENCY 

MAX 

88 

86 

86 

89 

86 

85 

74 

78 

66 

85 

82 

74 

81 

80 

86 

89 

89 

86 

62 

76 

62 

85 

S3 

68 

89 

S7 

86 

89 

92 

90 

37 

84 

6 

MIN 

64 

64 

61 

63 

56 

57 

50 

42 

54 

58 

61 

59 

62 

55 

50 

55 

58 

59 

53 

66 

68 

62 

56 

65 

69 

68 

65 

64 

68 

71 

69 

51 

7 

SNAINSBORO 

MAX 

86 

87 

88 

86 

87 

64 

65 

85 

85 

80 

81 

82 

81 

88 

91 

90 

69 

86 

77 

64 

86 

85 

87 

87 

87 

92 

92 

91 

87 

85 

4 

MIN 

65 

65 

62 

66 

57 

54 

47 

45 

53 

60 

60 

63 

65 

53 

54 

60 

52 

60 

59 

64 

56 

51 

56 

53 

55 

66 

64 

69 

70 

70 

67 

52 

0 

TALBOTTON 

MAX 

83 

84 

84 

84 

79 

76 

67 

70 

82 

73 

75 

74 

79 

61 

65 

88 

87 

87 

76 

71 

63 

82 

83 

86 

86 

66 

86 

86 

89 

90 

89 

82 

0 

MIN 

62 

64 

64 

60 

60 

51 

44 

43 

55 

53 

60 

59 

60 

59 

50 

58 

58 

56 

62 

62 

61 

65 

65 

50 

62 

53 

60 

65 

64 

56 

68 

58 

7 

TALLAPOOSA   2  NNH 

MAX 

80 

80 

84 

84 

80 

70 

66 

74 

79 

77 

76 

78 

82 

84 

86 

86 

85 

61 

82 

80 

80 

87 

67 

87 

87 

67 

64 

88 

79 

79 

90 

81 

6 

MIN 

57 

60 

63 

60 

57 

44 

39 

32 

45 

47 

56 

54 

52 

49 

45 

51 

51 

59 

61 

47 

52 

47 

52 

54 

52 

62 

55 

56 

62 

41 

55 

51 

6 

THOMASTON  2  S 

MAX 

86 

87 

85 

86 

82 

79 

68 

77 

82 

81 

85 

81 

88 

85 

66 

90 

90 

88 

77 

74 

86 

88 

89 

89 

81 

92 

90 

91 

90 

91 

91 

85 

0 

MIN 

60 

61 

60 

52 

57 

57 

43 

39 

48 

52 

65 

59 

61 

55 

48 

54 

55 

54 

65 

63 

62 

61 

63 

69 

50 

62 

50 

59 

64 

67 

65 

57 

1 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

89 

87 

84 

64 

84 

60 

81 

65 

62 

62 

76 

89 

62 

85 

89 

66 

84 

79 

75 

66 

85 

82 

85 

69 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

65 

3 

MIN 

65 

57 

62 

62 

62 

59 

50 

42 

49 

53 

53 

60 

57 

57 

52 

55 

56 

61 

66 

66 

70 

67 

69 

69 

59 

57 

53 

70 

70 

65 

65 

61 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

90 

91 

68 

86 

84 

78 

71 

79 

86 

82 

62 

76 

82 

80 

85 

69 

60 

87 

74 

80 

83 

66 

83 

86 

87 

90 

93 

90 

93 

93 

92 

66 

0 

MIN 

66 

69 

65 

68 

55 

55 

50 

48 

57 

58 

63 

54 

50 

61 

57 

60 

61 

63 

56 

67 

71 

68 

70 

68 

70 

68 

58 

72 

71 

68 

68 

64 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

84 

88 

67 

85 

84 

85 

80 

69 

79 

85 

82 

82 

71 

81 

81 

65 

67 

88 

85 

75 

86 

63 

85 

61 

88 

67 

88 

89 

92 

91 

91 

84 

0 

MIN 

61 

66 

63 

64 

60 

55 

47 

43 

52 

56 

59 

62 

60 

55 

50 

56 

58 

60 

66 

63 

67 

63 

68 

63 

59 

55 

67 

68 

68 

52 

69 

61 

1 

TOCCOA 

MAX 

80 

80 

61 

85 

81 

77 

63 

79 

75 

81 

79 

80 

82 

81 

88 

90 

89 

S3 

60 

75 

86 

65 

90 

67 

89 

66 

62 

89 

86 

85 

83 

82 

1 

MIN 

56 

63 

63 

57 

63 

57 

44 

43 

54 

54 

53 

57 

59 

52 

59 

62 

50 

64 

61 

62 

56 

55 

59 

61 

65 

60 

64 

64 

59 

57 

59 

58 

1 

VALDOSTA  1,  NN 

MAX 

88 

87 

66 

87 

84 

62 

71 

79 

84 

62 

62 

77 

83 

61 

84 

88 

87 

S5 

61 

79 

63 

85 

84 

66 

86 

88 

68 

89 

90 

86 

91 

84 

4 

MIN 

61 

61 

60 

55 

53 

53 

52 

41 

49 

54 

59 

64 

56 

56 

51 

53 

54 

68 

55 

67 

57 

67 

64 

56 

70 

65 

64 

69 

69 

67 

67 

61 

2 

WARRENTON 

MAX 

85 

82 

83 

65 

63 

81 

61 

75 

82 

89 

77 

80 

80 

82 

87 

90 

91 

88 

81 

70 

84 

82 

91 

90 

87 

91 

86 

91 

91 

67 

90 

63 

8 

MIN 

62 

66 

67 

63 

65 

61 

42 

41 

55 

57 

61 

60 

62 

52 

50 

57 

50 

64 

62 

58 

58 

54 

61 

55 

52 

60 

66 

63 

64 

66 

59 

6 

WASHINGTON 

MAX 

82 

81 

82 

83 

81 

78 

60 

74 

61 

84 

79 

79 

79 

82 

86 

91 

90 

86 

79 

70 

84 

65 

86 

86 

86 

86 

89 

90 

88 

87 

87 

62 

5 

MIN 

59 

62 

64 

62 

57 

41 

41 

53 

54 

56 

51 

54 

50 

55 

61 

52 

64 

65 

62 

58 

54 

63 

59 

60 

59 

60 

64 

63 

63 

63 

581 

0 

WAYCROSS 

MAX 

88 

86 

86 

88 

87 

85 

73 

60 

69 

85 

80 

77 

78 

81 

89 

89 

88 

85 

79 

77 

S3 

85 

83 

87 

86 

86 

88 

87 

93 

89 

90 

84 1 

5 

MIN 

66 

64 

62 

62 

62 

64 

53 

44 

52 

5a 

64 

60 

58 

55 

51 

54 

55 

62 

56 

57 

69 

55 

69 

66 

69 

65 

64 

62 

66 

69 

71 

61i 

8 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

85 

86 

85 

86 

85 

83 

70 

75 

83 

85 

82 

81 

80 

61 

67 

89 

91 

89 

82 

76 

65 

65 

87 

88 

88 

86 

85 

90 

90 

89 

88 

84i 

6 

MIN 

65 

67 

61 

63 

66 

59 

46 

43 

52 

56 

64 

58 

64 

53 

52 

50 

61 

68 

55 

54 

54 

58 

64 

69 

57 

54 

59 

65 

56 

64 

53 

60  ■ 

3 

WEST  POINT 

MAX 

85 

85 

85 

85 

81 

77 

70 

78 

81 

80 

83 

80 

84 

83 

87 

90 

86 

85 

75 

73 

85 

68 

89 

87 

89 

91 

85 

92 

89 

92 

92 

84i 

3 

MIN 

61 

65 

66 

62 

63 

52 

45 

40 

52 

58 

61 

60 

59 

59 

51 

57 

56 

57 

66 

53 

65 

56 

64 

60 

61 

64 

63 

64 

64 

51 

66 

59  • 

1 

WINDER  I  SSE 

MAX 

79 

83 

82 

84 

82 

76 

59 

73 

78 

80 

78 

79 

78 

80 

84 

88 

87 

66 

77 

74 

64 

64 

68 

86 

65 

86 

83 

69 

86 

66 

86 

81< 

6 

MIN 

59 

64 

61 

58 

63 

56 

41 

42 

49 

50 

49 

50 

61 

52 

62 

60 

51 

54 

52 

62 

58 

56 

50 

61 

50 

60 

61 

61 

58 

57 

61 

57i 

1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
HAY  1958 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ^ 
(2  < 

ALXJITOONA  DAM 

EVAP 

.  12 

.  09 

.  21 

.  19 

.  15 

.  25 

.  37 

WIND 

31 

41 

30 

39 

20 

28 

93 

67 

33 

35 

34 

38 

18 

36 

37 

27 

24 

49 

29 

48 

22 

33 

32 

22 

39 

31 

38 

42 

52 

55 

31 

1174 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.  21 

.  07 

.  15 

.  09 

30 

23 

40 

20 

30 

30 

19 

28 

20 

37 

23 

35 

23 

7  22 

WIND 

14 

9 

34 

35 

* 

il8 

241 

33 

41 

22 

42 

15 

51 

25 

45 

31 

22 

11 

18 

18 

15 

15 

16 

15 

27 

18 

34 

45 

23 

28 

29 

1090 

EXPERIBENT 

EVAP 

.18 

.19 

.23 

.22 

.26 

.20 

.16 

.24 

.24 

.26 

.24 

.17 

.26 

.28 

.31 

.17 

.35 

.21 

.01 

.06 

.23 

.30 

.28 

.36 

.24 

.34 

.14 

.31 

.26 

.39 

B7.33 

WIND 

18 

32 

53 

32 

75 

80 

178 

80 

40 

42 

60 

43 

12 

43 

27 

20 

15 

50 

25 

33 

10 

7 

25 

25 

48 

17 

55 

45 

50 

45 

45 

1330 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.09 

.09 

.19 

.19 

.23 

.35 

.07 

.11 

.08 

.08 

.09 

.15 

.16 

.28 

.19 

.24 

.20 

« 

.  23 

.22 

.24 

.21 

.25 

.24 

.21 

.25 

.20 

.28 

.32 

B5.62 

WIND 

* 

20 

18 

28 

22 

20 

79 

41 

17 

7 

11 

16 

12 

19 

8 

11 

6 

7 

17 

16 

30 

22 

5 

5 

9 

13 

32 

23 

33 

33 

B  599 

T I ETON  EXP  STATION 

EVAP 

.16 

.19 

.23 

.21 

.18 

.23 

.29 

.23 

.24 

.25 

.22 

.14 

.08 

.14 

.24 

.23 

.21 

.28 

.22 

.08 

.08 

.12 

.20 

.07 

.16 

.21 

.24 

.25 

.25 

.28 

.17 

6.08 

WIND 

6 

10 

25 

25 

25 

53 

98 

36 

24 

20 

19 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  oi  month 

1 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

91 

94 

97 

95 

89 

93 

90 

78 

91 

96 

95 

88 

75 

82 

87 

94 

95 

98 

93 

78 

80 

84 

89 

80 

90 

94 

100 

100 

100 

105 

101 

91  .0 

HIN 

67 

72 

71 

72 

71 

74 

65 

60 

65 

69 

70 

69 

66 

64 

63 

65 

69 

71 

73 

69 

70 

69 

72 

69 

70 

74 

75 

77 

77 

78 

78 

70.1 

6  INCHES 

MAX 

77 

78 

79 

78 

77 

77 

77 

73 

74 

74 

76 

77 

72 

75 

77 

78 

78 

79 

78 

75 

76 

77 

79 

77 

78 

80 

82 

82 

82 

S3 

81 

77.6 

UIN 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

71 

68 

70 

69 

71 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

72 

73 

71 

72 

73 

75 

73 

75 

74 

76 

78 

77 

78 

78 

72.6 

Soil  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,   Model  1100.     6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,   Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

1  * 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Dale  oi 
fastest  mile 

l:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

i 

60-I0- 

.10-49 

.50-99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

S 

14 

8.1 

27++ 

NW 

7+ 

84 

90 

56 

65 

5 

3 

0 

4 

1 

0 

13 

6.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

SE 

12 

7.9 

29 

NW 

11 

79 

86 

54 

59 

3 

1 

5 

0 

0 

1 

10 

61 

6,5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

12 

5.9 

30++ 

SW 

6 

88 

90 

52 

62 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

7.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

87 

51 

54 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

8 

6.7 

MACON  WB  AIRPORT 

SE 

10 

9.1 

26 

NW 

7 

79 

87 

49 

52 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

10 

61 

6.8 

ROME  WB  AIRPORT 

91 

52 

64 

5 

5 

2 

0 

1 

0 

13 

6  2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SSE 

11 

8.2 

27 

SW 

6 

90 

91 

57 

71 

4 

3 

2 

1 

2 

0 

12 

65 

7  0 

TBOMASVILLE  WB  CITY 

4 

5 

3 

0 

2 

0 

14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Isollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  b« 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MAY  1958 


ClevelKDd  6  HK,  Tei 

-o 


B»r  Dm.  Tgnn.  ^  O  

^    ChlckftMU"  P»rk  ^1  Beaverdale      (  q 


I      KeDslagtoo<    Tunnel  Hill 

»o  /  o     ■  — 

Blslng  rawn  -3.- 


Woodruff  Daa,  Pla. 
Chattaboochee 


'  ■•  "••  .^^p™.  rZ.  r  ^  J   j  *°  I  /  I 

SMTO/v  ceeeMO  nontic.uo  a  3.  fi..   .  J  '  , 


I  -o- 

O    #     9    Prfc/p/fof/on  on/y  I 

<D  Precipltotiot},  storage  I  ^ 

-<>■•-■<»■  Precipitation  ortd  Temperature  uiaoot  6  WW.  Fla 

-(J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


Type  of  gage       O    Non- recording; 
•  Recording,       9   ArfA  f>'/>'s 

Double  circle  combinations  Indicate  tite  avoilobllity  of 
more  detailed  meteorologtca I  data 


-O- 

Jasper  3  SB,  Fla, 


-o 

□B  Beach,  Fla 


@ 


Jacksonville  IB  AP,  Pla. 


Gleo  St.  Mary  nurseries,  Fla. 


■RPC,  ChBltanoonn  Ten 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


will  be 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

B 

i 

g 

— ?- 

0010 

MILCOX 

32  00 

81  18 

240 

Ta 

GEORGE  M*  DOWDY 

ADAIRSVlLLE 

BARTOW 

HUGH  S<  MARTIN 

AOCL  2  E 

00»3 

COOK 

31  06 

RADIO  STATION  WAAG 

AILEV 

00«0 

MONTGOMERY 

BREMTOM-PARUR  COLLEGE 

alapaha  £xp  station 

0131 

BERRIEN 

TA 

7A 

H 

ROY  E.  MOLLAMO 

ALBANY 

QIMO 

DOUGHERTY 

31  35 

6*  10 

210 

TP 

ALLATOONA  DAM  2 

oiai 

BAR TOM 

CORPS  OF  EWtlNCERS 

ALMA  CAA  AlftPONT 

0211 

BACON 

CIVIL  AERO*  ADM* 

ALPKARETTA  1  NN 

0219 

FULTON 

ELl  E.  GRIMES 

AMCRICU&  ^  CNE 

02^3 

SUMTER 

32  06 

6P 

7A 

H 

Blanche  s,  rhtne 

AMERICUS  EXP  tTA  MtST 

0 2 »«  SUMTER 

32  OA 

84  16 

450 

U  OF  GA  EXP  STA  nRSV 

ANTIOCH 

02M 

UNION 

TVA-750 

APPL1N6 

0310 

COLUMBIA 

MRS  ANNIE  CRAWFORD 

A&NSURN 

0*06 

TURNER 

CITY  OF  ASHBURN 

ATHENS 

0*30 

CLARKE 

6P 

6A 

H 

PROF.  E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  kQRi 

0*32 

CLARKE 

33  55 

63  21 

065 

COLLEGE  bXP  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*3» 

CLARKE 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

ATKINSON  I  H 

0**1 

BRANTLEY 

MRS*  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0*** 

FULTON 

33  *9 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0*31 

FULTON 

MID 

MIO 

C  HV 

U*$>  WEATHER  BUREAU 

AUMJSTA  MB  AlitPORT 

0*V3 

RICKHONO 

33  22 

61  56 

143 

MID 

MIO 

U>S>  WEATHER  BUREAU 

AUGU&TA 

OiOO 

RICHMOND 

NEWSPAPER  PKTG  CORP 

BAINBRIDGE 

0501 

DECATUR 

30  53 

SIDNEY  R*  MULLEN 

8ALL  &ROUW 

CriEROCEE 

5*  20 

84  23 

1100 

MRS*  ESTELLE  GROGAN 

8CAVEROALE 

07*6 

MNITFIELD 

3*  55 

0*  51 

72* 

8A 

MRS*  H.  E>  WAKMACK 

SELLVlLLE 

07«T 

EVANS 

32  09 

01  50 

185 

HENRY  C.  HEAHN 

aLACKBEAflU  ISLAND 

09*6 

HC  INTOSH 

31  29 

01  13 

10 

U*S*FISH  *  WLDF  SVC 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

3*  51 

03  56 

GEORGIA  MTn  EXP  STA 

BLAKELY 

09T9 

EARLY 

31  23 

84  56 

300 

DR*  J.  G.  STANOIFER 

BLUE  fllOCE 

102* 

FANNIN 

3«  52 

1760 

6P 

6P 

H 

P*  8*  CARRUTH 

BLUE  RIOOE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

3*  53 

1560 

5A 

IVA-110 

BOWMAN 

ELbERT 

3*  12 

83  02 

760 

MRS*  GMENOULYN  BROMN 

BRASSTOMN  BALO 

1170 

TOMNS 

3*  52 

63  *9 

*760 

TVA-1*7 

BROOKLET  1  M 

1266 

81  *1 

190 

M*  C<  CROMLEY 

BRUNSMICK 

13M 

GLYNN 

31  06 

81  30 

14 

5P 

5P 

H 

BENJAMIN  E*  JAMES 

BRUNSMICK  CAA  AP 

13*3 

GLYNN 

31  00 

61  23 

1* 

MID 

MIU 

C  M 

CIVIL  AERO.  ADM. 

6UENA  VISTA  I  Sh 

1372 

MARION 

32  19 

8*  32 

670 

GA.  FONtSTKY  COHM 

BURTON  0AM 

1*13 

RABUN 

3*  *T 

03  33 

1770 

GUY  H*  RUCKEH 

BUTLER 

TAYLOR 

32  33 

6*  1* 

625 

THOMAS  ft  HATHEHS 

BUTLEft  CREEK. 

1*33 

RICHMOND 

33  22 

81  56 

118 

BA 

EDWiN  S*  EPSTEINi  JR 

CAIRO  2  HUM 

1*63 

GRADY 

6P 

6P 

J*  0*  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

3*  29 

8*  58 

650 

NH  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

130O 

MITCHELL 

84  13 

173 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEMART 

13** 

LIBERTY 

31  52 

81  37 

92 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

138^ 

CHEROKEE 

3*  1* 

0*  29 

68* 

7A 

C 

C*  B*  TEASLEY 

CARLTON  BKIOOE 

1601 

ELBERT 

62  59 

*50 

8A 

J*  0*  MOORE 

CARNESVILLE  *  NE 

1619 

3*  23 

710 

JOHN  W*  CARROLL 

CARROLLTUN 

16*0 

CARROLL 

33  36 

05  05 

CITY  OF  CARROLLTOM 

CARTERS 

I6i7 

MURRAY 

3*  36 

04  *2 

695 

RALPH  H.  MESSER 

CARTERSVJLLE 

1663 

BARTON 

3*  09 

0*  *6 

735 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CARTENSVILLE 

CARTEMSVILLE  3  SM 

1670 

BARTOM 

04  50 

685 

7A 

GRANVEL  P*  TATUM 

CAVE  SPGS  «  SSm 

171* 

POLK 

3*  03 

85  21 

MILLIAM  W.  BARNET 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

3*  01 

05  15 

783 

RALPH  H.  AYERS 

CNATSMORTm  1  M 

1S36 

MURRAY 

3*  *6 

MILLIAM  L*  ELROO 

CM1CIWMAU6A  PARK 

1906 

MALKER 

3*  55 

65  16 

789 

5P 

U.S*  DEPT  INTERIOR 

CMOESTOE 

1927 

UNION 

3*  *6 

63  54 

1900 

OA 

TVA-570 

CLAYTON  t  N 

1962 

3*  53 

JARMELL  H.  BREMER 

CLERMONT  3  SN 

199a 

HALL 

3*  27 

63  *S 

1100 

JIMMY  C  OUlLLlAN 

CLEVELAND 

2006 

MHITE 

3*  36 

63  *6 

1570 

MART  L.  SUTTON 

COL Qui TT 

2153 

MILLER 

5P 

5P 

M 

CITY  OF  COLUU ITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32  26 

8*  50 

231 

7A 

ARTHUR  L*   SMI TH 

COLUMttUS  MB  AIRPORT 

2166 

MUSCO(i£E 

U.S.  MEATHER  &UREAU 

COMMERCE  1  NE 

2  leg 

3*  13 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

2198 

33  05 

0*  27 

C.  R*  SMITH 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

C 

C.  W.  ELLINGTON*  JR 

COOPER  OAP 

22*6 

LUMPKIN 

3*  30 

6*  03 

1900 

M.  LUTHER  GAODIS 

COROELE 

2266 

CRISP 

RADIO  STATION  WMJM 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

BILLY  C.  MA&SEV 

COVING TON 

231(1 

NtHTON 

JACK  L*  CHAPMAN 

CUWINO  1  N 

2*06 

FORSYTH 

3*  13 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVIU.E  2  ■ 

2*29 

FLOYD 

3*  27 

05  06 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2*50 

RANDOLPH 

461 

FIRE  DEPARTMENT 

OAHLONE&A 

2*75 

LUMPKIN 

JOE  W.  HOOUWARD 

DALLAS 

2*05 

PAULDING 

KtJ«NtTH  nAHMONU 

DALTON 

2*93 

MHITFIELD 

9A 

9A 

H 

JOHN   S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

tmiggs 

32  36 

83  15 

450 

EARL  T.  SMITH 

DAMSON 

2570 

TERRELL 

S.  W.  KENNEY 

DAMSONVILLE 

2570 

DAMSON 

PEARL  P.  CHAMSERS 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

TVA-633 

DOCTOATOWN  1  mSM 

2716 

MAYNE 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2726 

WORTH 

31  *2 

S3  53 

260 

JOHN  R.  HU&S 

OONALSONVILLE  3  M 

2736 

SEMINOLE 

CARL  J*  PATTERSON 

DOUOLAS  2  WE 

COFFEE 

WARREN  GRANTHAM 

DOUOLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

LEOWA  B*  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

BA 

WARREN  M*  MYANT 

DUBLIN 

2S39 

LAUMENS 

32  33 

62  5* 

244 

6P 

7A 

JAMES  H*  DANIEL 

DUBLIN  2 

26** 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  M 

2966 

DODGE 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

DAN  M.  HAMMACK 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

7A 

SHELBYN  C.  GUNTER 

ELLIJAV 

3115 

GILMER 

34  *2 

0*  29 

1300 

SA 

A.  D.  DOVER 

EMBRY 

91*7 

PAULDING 

33  52 

84  59 

MISS  JANETTE  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

8*  17 

925 

U  OF  GA.  EXP  STA 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

3*  26 

84  *2 

735 

OYMPLE  0*  WARMACK 

FAR60 

3312 j CLINCH 

30  *1 

62  34 

115 

C 

ST  REGIS  Paper  co 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

3*  07 

84  19 

1090 

C 

SAMUEL  R*  HARMON 

FIT26ERALD 

33S6 

BEN  HIU. 

31  *3 

83  15 

371 

SP 

»P 

CITY  FIRE  OEPT 

FLAT  TOP 

3*0* 

FANNIN 

3*  51 

6*  30 

SA 

TVA-109 

FLEMING  ERP  STATION 

3*09 

LiBtHTY 

31  53 

61  2* 

4P 

*P 

C  H 

SOIL  CONS.  SERVICE 

FOCXSTON  3  SSM 

3*«0 

CHARLTON 

30  *B 

82  02 

20 

lOA 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKS TON  a  SM 

3465 

CHARLTON 

30  *4 

62  06 

120 

5P 

5P 

OKEFEMOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

31  3« 

85  03 

»P 

7A 

MRS.  MAYHE  R.  HAYES 

FORT  VALLEY  3  E 

35** 

PEACH 

32  34 

83  51 

490 

MIO 

»A 

OLIVER  I.  SNAPP 

FRANKLIN 

3367 

HEARD 

33  17 

85  06 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

**  19 

63  50 

1254 

8P 

8A 

SAM  S.  HAHBEN 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

33  14 

82  36 

SANFORD  N.  BRADOY 

GLENNVIL1.E 

375* 

TATTNALL 

31  56 

81  55 

175 

TP 

TP 

M.  C*  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

32  36 

85  05 

*50 

T* 

GA*    POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3699 

GKEENt 

33  3* 

63  11 

620 

5P 

8A 

MRS.  LILLIE  OlRl&TIE 

I  1-ALTAMAHAi  2-ATLANTtCi  S-CHATTAMOOCMEC p  4-COOSA,  »-€TOUAH|  6-FLIKT|  7-MIIttSSEE| 
1»-ST.  *MRY|     Ifr-SUWANEEt     1 7-TALLAPOOSA |  IB-TEMNESSEE 


GEORCU 
HAT  IfSB 


STATION 

COUNTY 

.AGE  1 

U 

5 

LONGITUDE 

o 
< 

1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

ei 

a 

li 

!i 

special] 

3915 

Hcftl WETHCR 

8 

•4  *> 

.T«T£  FURtSTRY  S*C 

3934 

9 

84  16 

XACE  D.  HE&TBMOOKi 

*033 

3 

84  5ft 

.Jt    SPMlNGS  FAMM 

HARALSON 

*070 

COWETA 

6 

33  14 

8*  34 

84< 

mm:!.    RUTH    T*  GAttLt 

HARTWELL 

*133 

HART 

14 

3*  21 

82  56 

789 

5P 

:»AMUfcL   A.  VENNbR 

HARTMELL  6  E 

*138 

14 

82  50 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAHK INSVI LLE 

*170 

9 

8*  28 

R*  A.  MC  LEHDON 

HA2LEHURST 

*20* 

1 

82  39 

c 

WOOOROM  W*  BROWN 

HELEN 

*230 

MHlTE 

3 

34  *2 

83  44 

1490 

BA 

JOHN  F.  GREEN 

HEMP TOWN  GAP 

*2*3 

UNION 

7 

34  52 

8*  06 

2100 

TVA-131 

HIAMASSEE 

*279 

7 

83  46 

7A 

HOGGARDS  MILL 

* 

84  27 

MID 

EMORY  UNl   FLO  STA 

HOMERVILLE 

16 

82  45 

5P 

CITY  OF  HOMERVILLE 

IRMINTON  *  MNH 

MILKIMSON 

10 

32  50 

83  14 

521 

8P 

LONNIE  V>  PACE 

JACKSON  DAM 

*623 

BUTTS 

0 

33  19 

83  51 

*20 

GA.  POMtR  COMPANY 

JASPER  1  NNH 

*6*8 

5 

84  27 

6F 

7A 

C  H 

JESUP 

1 

81  53 

CITY  OF  JESi'P 

johntown* 

81  53 

5P 

5P 

BRUNS  Pulp  •  PPR  CO 

jonesboro 

DAMSON 

9 

34  31 

8*  17 

1390 

C 

MISS  MAMIE  L  FAUSETT 

*  00 

CLAYTON 

• 

33  31 

8*  21 

910 

E*  J.  SaiHTt  SR. 

*72S 

0 

83  *S 

7A 

MRS  JESSIE  W.  SMITH 

KENSINGTON 

18 

85  22 

7A 

KINGSTON 

8*  96 

8A 

SUSAN  MCD*  HARGIS 

LAFAYETTE 

MALKER 

34  *2 

810 

6P 

7A 

C  H 

CHARLES  W.  GWYN 

LA  GRANGE 

*9* 

TROUP 

33  02 

05  02 

740 

8A 

C  H 

PAUL  B*  SMITH 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

1* 

83  07 

C 

SIDNEY  E(  STEVENS 

LIME  BRANCH 

89  1ft 

c 

LINCOLN TON 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOMNS 

34  56 

2200 

8A 

rvA-19S 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

* 

33  00 

82  2* 

337 

OP 

6P 

C  M 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

5386 

« 

82  41 

8A 

BA 

H 

LUMPKIN  2  NE 

8*  47 

BA 

8A 

C  H 

MACON  WB  AIRPORT 

83  39 

MIO 

Hlo 

C  HJ 

MARSHALLVILLE 

MACON 

6 

32  27 

83  56 

186 

5P 

5P 

CTY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  3* 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

METTER 

3811 

CANOlER 

11 

82  0* 

5P 

5P 

H 

MIDVILLE 

8A 

MIOVILLE  EXP  STA 

82  12 

6P 

ftp 

MlULEOCEVILLE 

BALDHIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNL 

MILL EN 

5082 

JENKINS 

32  *8 

81  56 

191 

5P 

WALLACE  V.  EDfcNFIELD 

5896 

SCREVEN 

1* 

81  30 

7* 

MONROE 

10 

83  *3 

RADIO  STATION  MMRE 

MONTEZUMA  1  NE 

8*  01 

8A 

MONTICELLO  2  NW 

JASPER 

9 

33  10 

83  41 

530 

8P 

7A 

C.  LEROV  TILLMAN 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

* 

31  32 

8*  36 

263 

5P 

CALHOUN  PUU  MAS  CAMP 

MOULTRIE  2  ESE 

6067 

COLOUITT 

16 

83  45 

6P 

6P 

H 

MOUNT  VERNON  3  WNM 

10 

82  38 

7A 

13 

81  59 

9P 

NASHVILLE 

BERRIEN 

16 

31  13 

83  15 

2*0 

5P 

5P 

GA*  FORESTRY  com. 

NEEL  GAP 

6  266 

UNION 

7 

3*  ** 

83  55 

3300 

TVA-135 

NEWInGTON  2  SSM 

6323 

SCREVEN 

11 

81  30 

6P 

6P 

H 

6335 

8*  *0 

6P 

7A 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

8*  37 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

FANNIN 

7 

34  42 

2050 

8A 

TVA-112 

NORCROSS  *  N 

6*07 

GMINNET 

■* 

3*  00 

8*  12 

1025 

0A 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

13 

82  08 

PEARSON 

ATKINSON 

13 

82  51 

c 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

6 

8*  22 

5P 

5P 

CRESTON 

WEBSTER 

32  0* 

0*  32 

*00 

0A 

BILLY  A.  UICK 

OUIIHAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  *  7 

83  35 

150 

5P 

5P 

CMERSUN  W.  BROWNE 

7*30 

GORDON 

12 

8*  57 

7A 

R INGGOLD 

18 

85  07 

BA 

RISING  FAWN 

18 

85  32 

7A 

ROME 

FLOYD 

34  15 

610 

6P 

WILLIAM  M.TOWbRSiIII 

ROME  8  SM 

7603 

FLOYD 

* 

34  10 

85  16 

700 

c 

J.M.  MONTGOMERY ■  JR. 

7610 

12 

85  10 

MIO 

MID 

MID 

C  HJ 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Infomiatlon  regarding  the  climate  of  Georgia  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CllmatologlBt  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  nane,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  end  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  xiaits  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are 
the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "V .   S,   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-I9SS. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Bntrles  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
Include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Rind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
All    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  la  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 
VAR    This  entry  In  lime  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table, 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J     "Supplemental  Data"  Table, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Dociiments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.   C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  annual   issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   Indicated  above,   price  15  cents. 

General  weather  conditions  in  the  D.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  yONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  UONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington  25,  D.  C. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suonary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 
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CUMATOLOGICAL  DATA. 

GEORGIA 


JUNE  1958 
Volume  LXII  No.  6 


ASHKVILLE:  1958 


GEORGIA  -  JUNE  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     103°  on  the  13th  at  Louisville 
Lowest  Temperature:     42°  on  the  28th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     10.13  inches  at  Douglas  2  NNE 

Least  Total  Precipitation:     0.78  inch  at  Fairmount  and  Waleska 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.11  inches  on  the  20th  at  Milledgeville 

and  on  the  21st  at  Douglas  2  NNE 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JUNE  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
MinimuiT) 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

if 

• 
1 

Lowest 

1 

No  ol  Day 

s 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

s 

a 
S 

1 

0 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Doyi 

8, 

Max 

Min 

e 

1 

0 

Max  Depth 
on  Gfouitd 

• 

& 

2 

0 

e 

3 

8 
S 

Of  More 

1 

5  t 

8  > 

s  > 

5  > 

NORTHWEST 

ALLATOONA  DAM  2 

AM 

87t3 

64.5 

75.9 

101 

14 

54 

28 

0 

10 

0 

0 

0 

1.67 

.79 

1« 

.0 

0 

1 

e 

CALHOUN  EXP  STATION 

62.2 

75.9 

09 

13 

55 

30+ 

0 

16 

0 

0 

0 

1.  62 

.60 

15 

.  0 

1 

CARTERSVILLE 

90.2 

65.2 

77.7 

100 

14+ 

55 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

1.34 

.62 

15 

•  0 

0 

4 

1 

0 

CECARTOWN 

89«2 

64.4 

76.8 

100 

13 

54 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

4.73 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

DALLAS 

AM 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DALTON 

AM 

8ei9 

63.6 

76.3 

08 

15+ 

54 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

1.50 

,60 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAFAYETTE 

87  •  2 

62.9 

75.1 

98 

14 

28 

0 

8 

0 

0 

0 

2.50 

1.3» 

16 

0 

4 

1 

ROME 

91.2 

64.2 

77.7 

.1 

100 

13 

53 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.95 

1.13 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

88.5 

63.6 

76.1 

-  1.3 

99 

13 

54 

24 

0 

12 

0 

0 

0 

2.23 

-  1.84 

,75 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

76  .4 

2.22 

~"  1.66 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  NW 

87  •  7 

62.3 

75.0 

97 

28 

0 

1 1 

Q 

Q 

Q 

22 

.0 

4 

2 

1 

ATHENS 

86.7 

66.8 

76.8 

-  .6 

96 

13 

59 

23 

0 

10 

0 

0 

0 

.03 

-  3.08 

.37 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

90. 3M 

64. 5M 

77. 4M 

98 

13  + 

57 

29+ 

0 

16 

Q 

0 

0 

1.34 

,36 

22 

.  0 

0 

3 

1 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

88.6 

65.5 

77.1 

-  1.6 

00 

14+ 

56 

23 

0 

14 

0 

0 

0 

.87 

-  2,97 

,22 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

R 

87.0 

67.0 

77.0 

-  .7 

96 

13 

60 

23 

0 

10 

0 

0 

0 

4.09 

,07 

2,00 

15 

.0 

0 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

70.5 

92 

15  + 

28 

6 

3 

0 

0 

0 

1.57 

—  2,30 

.38 

27+ 

.  0 

0 

Q 

0 

BLUE  RIDGE 

86lo 

72.0 

94 

14+ 

47 

2  8+ 

3 

4 

0 

0 

0 

1.57 

.55 

26 

•  0 

0 

4 

1 

0 

COMMERCE   1  NE 

89.6 

61.1 

75.4 

98 

14  + 

51 

30+ 

0 

16 

0 

0 

0 

1 .  92 

.  89 

2 

.0 

Q 

2 

Q 

DAHLONEGA 

AM 

84.9 

61.9 

73.4 

-  1,2 

94 

14 

52 

28 

0 

5 

0 

0 

0 

1.90 

-  1,91 

,73 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

GAINESVILLE 

88.9 

64.8 

76.9 

1.  3 

97 

13  + 

58 

28+ 

0 

14 

Q 

0 

1.69 

-  2,34 

.97 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

HELEN 

AM 

84.3 

61.1 

72.7 

96 

15 

50 

28 

0 

Q 

Q 

Q 

.70 

27 

.  0 

Q 

6 

1 

Q 

JASPER  1  NNW 

86.3 

61.7 

74.1 

97 

13 

52 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

1I07 

,46 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

WINDER   1  SSE 

89.8 

63.4 

76.6 

99 

13 

55 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

2.33 

1,33 

27 

.0 

0 

2 

I 

Lfi  V 1  b  1  UN 

75.0 

-  1,1 

1.89 

-  2.04 

•  0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AH) 

90.4 

62.3 

76.4 

-  .9 

1 00 

14 

52 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.96 

22 

.0 

0 

2 

0 

CLAYTON  1  N 

83.1 

39.6 

71.4 

-  .6 

92 

13 

51 

28+ 

0 

3 

0 

0 

0 

2.40 

-  2.74 

,84 

26 

,0 

0 

5 

2 

0 

CORNELIA 

85.2 

61.8 

73.5 

-  1.1 

94 

15  + 

52 

26 

0 

Q 

Q 

Q 

1.21 

-  3.26 

,7S 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

HARTWELL 

92.0 

65.6 

78.8 

.8 

100 

14+ 

56 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

2.57 

-  .81 

1.60 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

TOCCOA 

68.6 

64.3 

76.6 

,3 

96 

14+ 

55 

28 

0 

13 

0 

0 

0 

2.33 

-  1,87 

1.33 

2 

.0 

0 

5 

1 

1 

WASHINGTON 

90.1 

65.7 

77.9 

-  ,9 

14  + 

38 

30  + 

0 

19 

0 

0 

0 

2.87 

-  .79 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

75.8 

_  1 . 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 

89  .  9M 

69  .  3M 

79. 6M 

97 

13+ 

5  9 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

6.03 

2.15 

20 

.0 

0 

14 

1 

1 

CARROLLTON 

87,9 

63.6 

75.9 

97 

13 

55 

29+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.96 

1.97 

20 

•  0 

0 

4 

3 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

89.  S 

68.9 

79.2 

,2 

98 

13+ 

61 

30+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.96 

1.01 

2.01 

16 

.0 

0 

8 

2 

2 

EXPERIMENT 

AM 

87.8 

67.2 

77.5 

95 

15  + 

59 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

2.87 

1.27 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

GREENVILLE  2  W 

90. 3M 

65. 9M 

78.  IM 

97 

13 

59 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

3.81 

1  .05 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

GR IFF  1 N 

68.8 

76.3 

*  ^ 

98 

13 

23 

0 

14 

0 

0 

0 

.78 

28 

.0 

5 

1 

Q 

LA  GRANGE 

89.2 

66)5 

77.9 

97 

13 

55 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

3)79 

.90 

9 

.0 

0 

8 

4 

0 

MARSHALLVILLE 

90.1 

67.7 

78.9 

96 

12  + 

56 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

8.21 

1.64 

3 

.0 

0 

10 

6 

5 

NEWNAN 

89.9 

65.6 

77.8 

,  1 

99 

13 

58 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

4.60 

.62 

2.11 

22 

.0 

0 

6 

4 

1 

TAl  RnTTnw 
1  MWDVJ  1  1  yjn 

66.2 

M 

58 

30+ 

0 

Q 

Q 

Q 

5.39 

1.35 

18 

.0 

0 

9 

5 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

87.3 

73.6 

~  1,2 

96 

13 

28 

0 

10 

0 

0 

0 

3.00 

26 

.  c 

Q 

6 

5 

3 

THOMASTON  2  S 

90.1 

65)1 

77.6 

97 

12  + 

52 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

4.40 

.84 

20 

.0 

0 

0 

4 

0 

WEST  POINT 

89.5 

67.3 

78.4 

-  ,2 

31 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

4.66 

1.07 

1,12 

20+ 

•  0 

0 

7 

4 

3 

U  1  V  i  d  i  UN 

77.7 

4.  65 

.90 

.0 

CENTRAL 

AILEY 

AM 

79.7 

101 

13 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

3.71 

1.41 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

COVINGTON 

86.8 

65)2 

77.0 

-  1,2 

99 

13 

56 

29+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.20 

-  1.58 

.85 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

DUBLIN 

25 

8 

EASTMAN   1  W 

91.1 

69.2 

60.2 

-  1,2 

98 

12 

59 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

2.78 

-  .85 

.86 

.0 

0 

2 

0 

FORSYTH  1  S 

60.5 

66.5 

78.0 

98 

14  + 

58 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

3.64 

1.10 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 

89.6 

67.4 

78.5 

—  1,1 

99 

2 

5  8 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

3,03 

.0 

0 

GREENSBORO 

89.4 

67.1 

78.3 

-     ■  1 

98 

13 

60 

30+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.69 

-  ,64 

1,13 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

HAWK  I NSV I LLE 

90. 9M 

68. 4M 

79. 7M 

-  .6 

99 

14+ 

56 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

7.88 

3,74 

2,80 

16 

.0 

0 

11 

5 

3 

IRWINTON  <>  WNW 

90.2 

67. 7M 

79. OM 

100 

13 

59 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

2.95 

,62 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

MMLUN    Wo    Mi  KrUK  1 

90.6 

69.5 

80.1 

-       ,  Q 

100 

12 

60 

28 

0 

1  g 

0 

Q 

Q 

4.76 

1,01 

2,06 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

MILLEDGEVILLE 

AM 

88. 6M 

66. IM 

77. 5M 

-  1.8 

57 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

7.09 

3.82 

4,11 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

MONTICELLO  2  NW 

89. 2M 

63. 7M 

76. 5M 

101 

14 

52 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

2.60 

,95 

20 

•  0 

0 

6 

2 

0 

SANDERSVILLE 

89.3 

66.1 

78.7 

58 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

5.43 

2,  10 

15 

.0 

0 

7 

5 

2 

D I V I S I  ON 

76.6 

-  1.0 

4.41 

.73 

•  0 

EAST  CENTRAL 

APPLING 

88. 6M 

64. OM 

76.  3M 

52 

30 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.65 

2 

,0 

0 

5 

1 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

90.0 

67.1 

78.6 

-  .6 

100 

13 

57 

30+ 

0 

17 

0 

0 

0 

2.88 

-  .86 

,63 

26 

,0 

0 

7 

2 

0 

AUGUSTA 

90.6 

67.5 

79.1 

100 

13 

59 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2.08 

,71 

26 

,0 

0 

6 

2 

0 

BROOKLET   1  W 

88.2 

68.4 

78.3 

-  1,9 

96 

13 

60 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

4.63 

.30 

1,68 

18 

,0 

0 

0 

3 

1 

LOUISVILLE 

92.0 

67.4 

79.7 

-  .5 

103 

13 

56 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

3.38 

•  04 

1.43 

19 

,0 

0 

5 

2 

2 

METTER 

91.0 

68.8 

79.9 

96 

14+ 

61 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

5,73 

1.87 

18 

,0 

0 

6 

3 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

66.9 

67.3 

78.1 

97 

14  + 

53 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

7,25 

2.22 

16 

,0 

0 

6 

4 

3 

MILLEN 

90.5 

68.2 

79.4 

-  1.4 

97 

13+ 

56 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

8.60 

4.26 

3.74 

2 

,0 

0 

7 

5 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JUNE  1958 


Temperature 


Precipitation 


Station 

01  B 

2  1 
>  1 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

0 

Q 

Lowest 

5 
0 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  i3ay 

Snow.  Sleet 

No 

oi  Days 

Days 

Max 

Min 

Date 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

50  or  More 

0 

—  0 

tt> 
& 
0 

0 

si 

si 

NEWINGTON  2  SSW 

90,6 

67.6 

79.1 

99 

14 

56 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

5. 

08 

1.80 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

SWAINSBORO 

90.1 

69.1 

79.6 

98 

14+ 

61 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

5. 

48 

1.48 

7 

,0 

0 

9 

4 

2 

WARRENTON 

88.3 

•"  1.0 

96 

13 

60 

29+ 

0 

13 

0 

0 

0 

6  i 

28 

2.91 

1,90 

27 

,  0 

0 

7 

4 

WAYNESBORO  2  NE 

90.2 

66.6 

78.4 

100 

14 

57 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

3. 

84 

1.27 

15 

,0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

76.7 

-  1.4 

4. 

76 

.99 

,0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

91.1 

70.3 

60.7 

-  .9 

100 

12 

59 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

7i 

69 

3.70 

1.94 

21 

,0 

0 

11 

5 

3 

AMERICUS  4  ENE 

90.1 

—  .2 

1 00 

12 

68 

28 

0 

16 

Q 

0 

0 

6 1 

92 

2.65 

1,45 

1 

,  0 

0 

10 

5 

4 

BAINBRIDGE 

91.6 

69.3 

80.5 

-  .2 

99 

12 

60 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

6. 

79 

4.26 

2,23 

26 

,0 

0 

12 

6 

4 

BLAKELY 

89.8 

""  .6 

98 

12 

60 

30 

Q 

1 5 

Q 

0 

Q 

4 

74 

1,14 

23 

,  0 

0 

1 1 

3 

1 

CAIRO  2  NNW 

90.4 

70.0 

80.2 

93 

12 

63 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

33 

2.53 

1.55 

23 

•  0 

0 

9 

6 

3 

CAMILLA 

92.4 

70.5 

81.5 

100 

13 

64 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

7 

17 

1.98 

16 

.0 

0 

11 

4 

2 

COLQUITT 

92.8 

70.4 

61.6 

100 

3 

63 

30 

6 

29 

2.46 

23 

.0 

0 

12 

3 

1 

CUTHBERT 

90.8 

70.5 

80.7 

99 

13+ 

51 

30+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4 

12 

1,22 

1 

,0 

0 

9 

3 

1 

FORT  GAINES 

90.8 

69.3 

80.  1 

.2 

100 

12 

58 

2  8 

0 

21 

0 

0 

0 

3 

27 

-  1.10 

1,06 

16 

,0 

0 

8 

2 

^ 

HOGGAROS  MILL 

LUMPKIN  2  NE 

AM 

89.7 

68.5 

79.1 

97 

13 

62 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

8 

05 

2.96 

20 

,0 

0 

7 

5 

3 

MORGAN 

90.1 

68.0 

79.1 

98 

13 

59 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

5 

80 

2,16 

15 

,0 

0 

10 

4 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

90.2 

68.6 

79.4 

101 

12 

58 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

3 

14 

1,16 

15 

,0 

0 

6 

2 

1 

THOMASVILLE 

89.9 

~  .3 

98 

2 

60 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

8 

64 

4.16 

2,15 

24 

,  0 

0 

12 

6 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

90.3 

71,2 

80.8 

1.1 

98 

12 

65 

30+ 

0 

18 

0 

0 

0 

6 

77 

1.92 

2,56 

24 

,0 

0 

11 

4 

2 

OIVI SION 

80.2 

—  .4 

6 

34 

2.01 

,  0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

89.6 

.9 

13 

30 

Q 

Q 

Q 

2.93 

2 

ASHBURN 

90.3 

69)7 

8o!l 

98 

12 

59 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

4 

•  47 

,94 

1 

,0 

0 

8 

5 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

90. 5M 

69. 9M 

80. 2M 

97 

13  + 

59 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

•  79 

1,55 

15 

,0 

0 

9 

3 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

AM 

89.6 

68.7 

79.2 

97 

14 

58 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

10 

13 

4.11 

21 

,0 

0 

12 

6 

3 

F ITZQERALO 

91.7 

70.3 

61.0 

.2 

99 

12 

59 

30 

Q 

22 

0 

Q 

Q 

3 

•  44 

.06 

,74 

21 

•  0 

0 

8 

3 

0 

HOMERVILLE 

91.3 

69.4 

60.4 

100 

13 

61 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

6 

1 26 

1,96 

19 

,  0 

0 

11 

3 

2 

LUMBER  CITY 

AM 

90.2 

67.3 

78.8 

99 

14 

54 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

•  26 

-  ,38 

1,26 

3 

,0 

0 

9 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

88.9 

68.8 

78.9 

-  2.0 

97 

12 

57 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

6 

•  95 

2.86 

1,40 

23 

,0 

0 

10 

7 

1 

NASHVILLE 

91.0 

67.0 

79.0 

98 

13  + 

55 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

•  12 

2,66 

23 

,0 

0 

13 

5 

2 

QUITMAN 

89.7 

68.6 

79.2 

-  1.4 

96 

13 

60 

6 

Q 

Q 

9 

•  83 

4,90 

3,31 

21 

,0 

0 

13 

7 

3 

TIFTON  EXP  STATION 

AM 

89.5 

68.6 

79.1 

-  .8 

96 

13 

57 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

8 

.82 

4,84 

2,37 

23 

,0 

0 

10 

6 

3 

VALDOSTA  4  NW 

89.6 

69.4 

79.5 

96 

12 

60 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

7 

.45 

1,43 

16 

.0 

0 

12 

7 

3 

DIVISION 

79.5 

-     .  8 

6 

.80 

2.53 

,0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

89.4 

67.2 

78.3 

97 

12 

53 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

.57 

1,27 

7 

,0 

0 

9 

4 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

AM 

99 

60 

0 

12 

0 

0 

0 

2 

.90 

1,06 

20 

,  0 

1 

BRUNSWICK 

89.2 

70.8 

80.0 

-  1.0 

97 

12 

64 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

8 

.49 

3.40 

2,91 

23 

,0 

0 

9 

4 

3 

BRUNSWICK  CAA  AP 

87.0 

72.5 

79.8 

96 

14 

64 

6 

9 

.52 

3.14 

24 

,0 

0 

9 

5 

4 

CAMP  STEWART 

90.2 

66.9 

79.6 

96 

14+ 

59 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

4 

.48 

1.17 

7 

,  0 

0 

9 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

88.6 

68.1 

76.4 

97 

13 

56 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

7 

.56 

2.74 

7 

,0 

0 

12 

4 

2 

FOLKSTON  9  SW 

90. 4M 

69. 2M 

79. 8M 

98 

12 

61 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

5 

.96 

1.39 

7 

,0 

0 

12 

4 

2 

GLENNVILLE 

89.2 

69.5 

79.4 

-  .6 

96 

13+ 

59 

30 

15 

5 

.41 

.77 

l.'O 

7 

,0 

0 

7 

5 

2 

JESUP  8  S 

90.1 

68.0 

79.1 

97 

13+ 

57 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

7 

.72 

3.56 

7 

,0 

0 

9 

5 

2 

NAHUNTA 

89. OM 

67. 5M 

76. 3M 

96 

12 

57 

6 

0 

0 

0 

0 

8 

.87 

3.40 

8 

,0 

0 

10 

6 

2 

SAPELO  ISLAND 

87  .OM 

72. 4M 

79. 7M 

97 

14 

65 

0 

10 

0 

0 

0 

4 

.54 

1.68 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

88.4 

67.6 

78.1 

-  .5 

96 

14 

55 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

6 

.03 

•  11 

1.65 

2 

.0 

0 

11 

4 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

88.6 

69.1 

78.9 

-  .1 

97 

14+ 

59 

3P 

0 

15 

0 

0 

0 

5 

.56 

•  39 

1.62 

2 

.0 

0 

9 

3 

3 

SAVANNAH  BEACH 

86. 2M 

73.  7M 

SOtOM 

97 

14 

67 

6 

0 

7 

0 

0 

0 

1 

.88 

.62 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

SURRENCY 

89.7 

66.6 

79.2 

96 

12 

57 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

.02 

1.16 

21 

.0 

0 

12 

5 

1 

WAYCROSS 

90.5 

69.0 

79.8 

-  .8 

97 

12 

60 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

.35 

3.53 

2.44 

3 

.0 

0 

10 

5 

3 

DIVISION 

79.2 

-  .8 

6 

.12 

1.12 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Totai 

Day  of  month 

'  1 

2 

3 

5  1 

6 

7  1 

*  1 

9 

10  1 

..  1 

"  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16  j 

17  1 

18 

19  j 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1  29  j  30 

2«0* 

•  23 

1*73 

•  11 

•  19 

2<*7 

.97 

•  04 

.29 

•  .TO 

•  07 

.03 

•  49 

•  26 

•  20 

•  99 

04 

' 

'Si 

* 

*o* 

2  71 

.03 

.88 

•  34 

.38 

•  08 

.04 

•  41 

1.41 

•  71 

.28 

•  04 

•  02 

• 

•  12 

•  28 

•  29 

•  80 

•  61 

1.10 

•  1) 

•  28 

•  30 

1>28 

•  TT 

•aT 

•  10 

X 

•  22 

.86 

* 

.22 

1^21 

1^94 

•  24 

•  08 

•  28 

l.«7 

.07 

.TO 

'o» 

•  11 

.01 

1^27 

'  * 

.83 

f 

1.49 

.08 

•  02 

•  37 

•  08 

•  93 

1.40 

.T4 

•  U 

.24 

1.02 

•  09 

T 

•  >2 

.39 

1.10 

T 

•  T> 

•  19 

•  12 

X 

T 

X 

•  38 

2  52 

.38 

•  89 

•  72 

i.ai 

•  89 

.90 

•  10 

.  10 

.09 

•  41 

.94 

19  *40 

.29 

09 

* 

■ 

*T4 

.98 

.03 

.09 

.09 

.09 

•  12 

•  29 

.37 

•  02 

•  22 

•  09 

.98 

.44 

■  01 

•  01 

T 

• 

•  07 

•  02 

*ii 

•  11 

.01 

.40 

JO 

* 

'*« 

1.39 

1*00 

*ll 

* 

■  20 

•  91 

T 

T 

•01  2^00 

T 

•  89 

.38 

T 

.70 

•  10 

.18 

* 

T 

T 

•  34 

•  09 

T 

•  19 

.39 

•  40 

.07 

•  01 

.81 

T 

2  08 

T 

•  90 

T 

•  10 

.09 

e!7o 

.31 

•  14 

.22 

1^19 

1.43 

*4T 

_ 

• 

•  97 

2.23 

1  *»i 

i<a« 

.03 

•  11 

•  69 

.13 

*^ 

.33 

•  43 

.04 

.03 

.81 

.20 

•  09 

•  02 

.03 

•  02 

1^06 

•  29 

.18 

•  88 

•  40 

X 

.84 

T 

1  >7 

■  08 

•  38 

*!7t 

•  18 

.16 

•  07 

* 

• 

•  28 

•  07 

1>97 

•  40 

•  OA 

.32 

*17 

*0T 

*9S 

•  34 

T 

.12 

•  19 

.08 

•  12 

.19 

•  41 

.39 

T 

•  16 

T 

T 

T 

X 

•  10 

•  8* 

2  Iff 

•  87 

•  09 

•  46 

T 

T 

.47 

T 

.08 

•  99 

•  11 

.08 

•  03 

.47  .19 

•  04 

•  03 

1*20 

*40 

*97 

2*91 

2*18 

•  39 

T 

T 

•  32 

.17 

T 

T 

■  01 

U21 

.90 

1.82 

1^79 

1^14 

.22 

7 

.81 

•  •03 

•  38 

•  07 

.17  .39 

.45 

*>6 

■  30 

.41 

2.19 

•  24 

■  U 

■  18 

•  18 

.44 

•  38 

♦  1* 

1.80 

3.7t 

•  32 

.14 

T 

. 

* 

*ft? 

*  J? 

7.33 

.07 

•  09 

T 

•  09 

•  84 

.27 

.82 

1.  07 

.08 

*03 

1*38 

1*99 

*  11 

•  10 

.10  .60 

■  48 

.14 

7.17 

•  02 

.21 

1.98 

■  29 

■  48 

.39 

•  20 

•  42 

■  04 

•  88 

1^30 

•  08 

.18 

•  88 

T 

.22 

1.17 

•  10 

T 

' 

* 

•  82 

~ 

•  48 

.89 

.08 

2ll9 

.10 

* 

.77 

*09 

*31 

i.»e 

•  60 

•  11 

•  02 

•  30 

loo 

01 

•  ^ 

.90 

•  23 

•  29 

•  32 

.11 

X 

•  • 

•  09 

•  48 

.09 

1^97 

1.08 

1.18 

•  02 

* 

•  13 

. - 

1.3* 

•  82 

09 

* 

* 

^_ 

.11 

*?■ 

1.27 

•  70 

1 40 

•  IT 

•  09 

•  73 

•  14 

.14 

2.28 

l.U 

1.31 

T 

•ad 

•  38 

•u 

•  U 

3  0* 

•  46 

* 

' 

.79 

l.kt 

.49 

* 

•  14 

04 

* 

Is 

• 

2.40 

.04 

•  80 

•  28 

.09 

•  lA 

•  04 

.02 

.39 

..4 

>.19 

•  19 

•  09 

•  11 

i.n 

T 

.07 

•  TO 

•  88 

•  .2a 

•  49 

•  27 

.28 

•11  .18 

•  96 

.69 

•  30 

•  42 

2^44 

.20 

•  1* 

•.1} 

•  12 

•  72 

•  81 

•  92 

•  93 

•  20 

•  82 

•  .«• 

•  32 

T 

■  18 

•18  2>01 

T 

1«37 

.08 

•  48 

.07 

•  09 

•  11 

1.92 

•  89 

•  01 

•  03 

•  22 

•  78 

l84 

1^84 

•  70 

•  >2 

•  74 

.87 

•  88 

.8* 

.M 

*.79 

•  66 

•  09 

.10 

•97  1.99 

•  24 

■  04 

.20 

•  32 

.18 

.11 

.01 

1.21 

•  07 

2.20 

•  07 

•  90 

.  28 

04 

* 

•  28 

* 

'  88 

2.00 

•  20 

•  07 

.09 

•  87 

l!  20 

.08 

1>79 

•  29 

.07 

•  99 

■  78 

*.  12 

1.22 

•  19 

T 

•29  ^40 

•  26 

•  04 

.11 

•  09 

.16 

•  05 

•  03 

T 

•  98 

.T4 

T 

1.90 

•  21 

OA 

30 

•  06 

.27 

.38 

•  78 

1.90 

•  49 

•  17 

•  04 

7.19 

.27 

•  18 

.12 

2i>4 

•  48 

•  U 

2^02 

•  88 

•  30 

•  11 

.81 

9.80 

■  •60 

•  18 

•  01 

•  43 

•  80 

•  08 

•  09 

1.48 

1.17 

•  01 

•  18 

1.89 

•  34 

•  41 

•  02 

•  23 

1.77 

.22 

•  08 

*48 

4.80 

•  02 

07 

T 

•  08 

•  02 

•  08 

*49 

•  40 

1.48 

*U 

88 

9.02 

.89 

T 

•  16 

.10 

T 

T 

1^10 

■  20 

.29 

•  69 

•  39 

T 

2^oa 

•  87 

.18 

10.19 

.08 

•  70 

•  98 

T 

•  20 

•  16 

•  82 

■  02 

.05 

•  29 

1^33 

4.11 

.06 

•  28 

1^19 

•  88 

•  It 

•  M 

7.12 

•  20 

2^70 

3.70 

.07 

•  06 

1^32 

■ 

* 

• 

* 

MISSING 

2.T8 

.31 

T 

•  03 

T  •lO 

•  19 

•  22 

.91 

•  20 

•  08 

.22 

•  88 

2.41 

.89 

•  10 

.88 

•  T8 

1.97 

.84 

.13 

•  00 

•  24 

• 

9.«0 

•  92 

•  99 

1^79 

1.42 

•  82 

2.87 

.02 

•  08 

•  19 

•  04 

•  12 

•  44 

.07 

.47 

•  7» 

.30 

•  18 

•  38 

3.44 

.27 

T 

.01  til 

•  24 

•  08 

•  03 

•  02 

.74 

.09 

.88 

•  18 

•  10 

•*r 

T 

2.04 

.80 

•  lA 

•  90 

7.9* 

.4* 

•  02 

• 

- 

•  19 

•  99 

•  29 

02 

.27 

*80 
* 

.42 

.11 

•  M 

•  48 

'  ^ 

6.73 

•  98 

*20 

•  10 

•  30 

•  80 

•  44 

•  88 

.09 

.18 

•  10 

1.88 

•  78 

•  18 

.44 

8.98 

•  38 

.09 

1.39 

•  04 

•  08 

•  19 

•  48 

.18 

•  82 

.88 

.38 

•  18 

1.82 

•  17 

.IT 

3.^4 

•  18 

.18 

•0> 

.18 

•  17 

•  17 

•  81 

.13 

1.10 

•  88 

3.27 

T 

.48 

.92 

1^08 

't? 

*  „ 

7.24 

•  04 

1.33 

*»• 

•  88 

•  94 

. - 

X 

•  32 

02 

1,97 

_ 

1  *• 

4.49 

* 

•  88 

1,86 

1.01 

•  97 

.09 

•  09 

T 

•  09 

.18 

•  14 

3.08 

.20 

•  32 

.90 

1^00 

•  89 

T 

X 

.18 

T 

•  18 

9.41 

•  88 

T  .03 

•  08 

1.10 

9.48 

1.27 

•  78 

•  82 

2.8« 

•  13 

.74 

3.81 

1.09 

T 

.27 

.9* 

•  80 

T 

lloo 

•  00 

•  88 

2.12 

T 

•  03 

.21 

•  18 

»»» 

.03 

•  18 

•  88 

•  78 

2.9T 

•  30 

.29 

•  7r 

>.18 

•  48 

T 

•  •5 

1 

_ 

7.88 

.29 

10 

1  42 

•  IT 

I.88 

1^09 

•  8T 

*3l 

•  U 

•  86 

*8T 

2.48 

•  32 

•  38 

T 

•01 

•  27 

.39 

•  38 

•  T8 

2.19 

•  01 

•  20 

•  21 

1.9> 

•  30 

•  30 

•  88 

.18 

.81 

RECOOO 

MISSING 

.09 

8.28 

•  24 

T 

.98 

•11  (87 

.08 

T 

1^98 

•  48 

•  20 

I.*? 

.41 

.28 

.U 

2.98 

.82 

.10 

.20 

•  08 

•  98 

•  >* 

.0» 

■n 

•  81 

.U 

1.97 

•  22 

.17 

.48 

7.72 

3.58 

•  10 

•  28 

•  48 

1.28 

•  02 

.07 

•  94 

•  84 

•  1« 

.U 

.81 

•  88 

9.47 

.70 

1^81 

tit 

•  91 

l.U 

9.88 

.0* 

.21 

.08 

T 

T 

T  ^22 

.12 

!••• 

•  23 

•  18 

•  T8 

un 

2.27 

.98 

•  U 

•  89 

•  89 

•  M 

2.31 

•  94 

•  82 

•  14 

•  M 

ABBEVILLE 
AOAIftSVlLtE 
ADEL  2  E 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANV 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPOAT 
ALPHARETTA  1  NH 
AMERICns  *  CNE 

ANTIOCH 
APPLING 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

ATHENS  MB  AIRPORT 
ATKINSON   1  M 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  «B  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACK.BEARO  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EKP  5TA 

BLAKELY 

BLUE  RIOGE 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOKN  BALO 
BROOKLET   1  W 
BRUNSMICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA   1  SH 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNV 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  4  NE 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  S« 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH  1  H 

CHICKAHAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQU I TT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
CONCORD 

CO«0£LE  MATER  WORKS 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUHMING    1  N 
CURRYVILLE  2  ■ 
CUTHBERT 

DAHL0NE6A 

DALLAS 

OALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

OAWSONVlLLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTOftTOWN   1  HSH 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS  2  NNE 

DOU&LASVlLLE 
DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  1  N 
ELBERTON 

ELL  I  JAY 
EM6RY 

EXPERIMENT 
FA  I  MOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOCKSTON  >  S&H 
FOUlSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
•IBSON 

GLEfMVlLLE 
GOAT  ROCK 
GREENSaOAO 
GREENVILLE  2  « 
GRIFFIN 

HARTWELL 
MARTWELL  6  E 
HAWKINSVILLE 
HELEN 

HEMPTOWN  GAP 

HIAWASSEE 
HOMARDS  MILL 
MOMtRvlLLE 
IRWINTON  «  WNW 
JASPER  1  WW 

JESUF  S  S 
JONESBOMO 
JUL  I ETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
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DAILY  PRECIPITATION 


dlQuOD 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  6 

^  1 

8  1 

9 

10  1  11  { 

12 

13  1  14  I  15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

LAFAYCTTE 

3«50 

•02 

•  09 

•  04 

1.99 

•  17 

•  04 

■  35 

•  14 

LA  6ftAN«£ 

•  60 

T 

•  44 

•  53 

•  60 

.19 

.77 

.04 

•  15 

LEXIMTON 

•  40 

•  17 

T 

•  10 

(25 

.55 

LIHCOLMTOM 

1*24 

•OS 

•  20 

•  03 

.23 

.27 

■  01 

LITTLE  HMHTOHER 

•  IT 

•  05 

.06 

•  40 

•  07 

.40 

•  30 

LOUISVILLE 

.!• 

•  03 

•  03 

1*10 

la43 

•  11 

•  43 

•09 

LUHUK  cm 

♦  2* 

T 

1^26 

•  14 

T  T 

•  09 

•  01 

.96 

.14 

.07 

•  25 

•  6T 

T 

(33 

•  24 

T 

(02 

•  00 

•  15 

LUMPKIN  2  HE 

•  •09 

1^01 

•  04 

2^90 

■  04 

.50 

2.06 

•  01 

(44 

•  13 

•  56 

HACOH  H9  AIRPORT  R 

».?« 

T 

•  M 

T 

•  01 

•  14 

•06  2*06 

•  87 

T 

•  50 

•  23 

•  01 

.06 

.13 

■  04 

.03 

T 

MARSMAL1.V  1 LLE 

1«B4 

i«9a 

1*12 

.10 

1.25 

•  10 

•  36 

•  26 

•  50 

1.20 

•  03 

HAYSVILLE 

•  01 

•  15 

•  11 

•  03 

t 

.14 

•  61 

NETTER 

•  *T1 

•  14 

T 

•  97 

T 

•  08 

•  16 

•  41 

1.67 

•  44 

•  09 

1.14 

.30 

T 

T 

•  06 

MIOVILLE 

5.2< 

•  20 

•  74 

1*40 

•  11 

i40 

•  05 

•  82 

.60 

.26 

(IS 

MIDVILLE  EXP  STA 

?•» 

.22 

•  42 

•  05 

1*47 

•  10 

T 

•  09 

•  04 

2*23 

•  09 

1^09 

•  06 

•  96 

.02 

■  35 

MILLED6CVILLE 

•  30 

.47 

T 

•  29 

•  02 

•  09 

4.11 

•  69 

.19 

.72 

.02 

.09 

MILLEM 

3*74 

1«45 

1*80 

lOO 

•  95 

•  13 

•  63 

•  24 

HILLtiAVEN  S  E 

.71 

•  14 

•  38 

•  00 

•  38 

•  67 

•  20 

.41 

*24 

HOMROE 

•  66 

.31 

.50 

(41 

MOMTEZUMA  1  NE 

1^00 

•  10 

•  07 

ilO 

•  32 

•  16 

•  61 

•  02 

•  66 

•  32 

.33 

.54 

■  63 

ttOMTICELLO  2  NH 

T 

•21 

•  95 

■  38 

•  16 

.63 

.39 

MOR«AN 

T 

•  11 

•  13 

2*16 

.90 

•  93 

•  30 

•  90 

.13 

•  44 

.20 

MOULTRIE  a  ESE 

.01 

•e» 

•  04 

•  30 

•  TO 

•  15 

•  09 

•  61 

•  61 

.14 

.96 

•  01 

1.40 

•  74 

•  60 

•  05 

MOUNT  VERMDM  }  WNW 

>•*• 

.•2 

T 

•  T7 

•  37 

•  21 

T 

.47 

•  28 

•  02 

.20 

•  28 

.13 

.20 

•  00 

•  32 

•  11 

T 

NAHUNTA 

•  ••7 

.01 

•  13 

•  45 

3^40 

•  16 

•  04 

•  B6 

.U 

■  34 

1.68 

(04 

.80 

•  55 

•  04 

NASHVILLE 

•  »1 

•  10 

•  20 

•  02 

T 

•  06 

T 

•  14 

•  04 

•  04 

.19 

1^41 

•  10 

•  83 

•  22 

2.44 

.01 

•  40 

•  13 

(07 

NEEL  6AP 

1«92 

•  1* 

•  52 

•  10 

•  24 

.02 

•  24 

.34 

NEMIN6T0M  2  SSH 

•  14 

•  04 

1*80 

•  10 

•  17 

•  17 

•  05 

(63 

.40 

■  16 

.24 

1.09 

NCVNAN 

•  04 

i42 

•  02 

•  13 

•  44 

2.11 

•  60 

.64 

NOONTOOTLA  CREEK 

l.M 

•  M 

.44 

•  40 

.35 

NORCROSS  4  N 

T 

•  OS 

•  37 

•  19 

1*05 

.07 

•  59 

PATTERSON 

•  93 

1^07 

•  19 

•  79 

•  02 

1*41 

(94 

.06 

•  70 

.06 

■  17 

PLAINS  SH  AA  EXP  STA 

214 

•  34 

•  13 

•  OS 

•03  1^16 

•  06 

•  11 

•  12 

•  70 

•  14 

.00 

•  13 

(03 

PRESTON 

2.2I 

1^30 

T 

T 

•  96 

T 

•  44 

1*81 

•  26 

T 

•  36 

T 

.09 

QUITMAN 

•  ••> 

•  37 

1^4T 

•  05 

•  51 

•  01 

.34  .06 

•  59 

i09 

1^33 

•  14 

•  14 

3^31 

T 

•  79 

•  61 

•  01 

.36 

.10 

RESACA 

•  OS 

T 

T 

•  22 

•  38 

•  10 

T 

•  23 

RlN««OLf> 

•  AS 

lilB 

•  24 

•  39 

•  20 

RISING  FAMN 

2«21 

l«ft2 

•  19 

1*33 

•  05 

T 

•  07 

•  05 

•  10 

ROME 

2il« 

T 

•  07 

T 

T 

1*13 

T 

•  02 

•  02 

•  44 

•  24 

ROME  WB  AIRPORT  R 

2i23 

•  03 

•  U 

•  OS 

•  34 

•  79 

T 

•  05 

•  11 

•  07 

•  97 

•  01 

SANOERSVILLE 

•  59 

•  49 

2^10 

1*00 

•  22 

•  69 

•  10 

SAPELO  ISLAND 

•  OB 

•  01 

•  01 

•  09 

•  22 

l^frs 

1^21 

•  62 

•  44 

•20 

•  03 

SAVANNAH  US  OA  PL  MRDEN 

•  01 

!••• 

•  02 

•  00 

1.27 

•  00 

T 

•  13 

•  04 

•  59 

.17 

•  18 

•  03 

.40 

•  32 

•  55 

•  02 

•  17 

•  30 

T 

SAVANNAH  WB  AP  R 

9iM 

1*«2 

•  20 

l^ST 

T 

•  06 

•  27 

•  32 

T 

•  20 

•  10 

1^04 

T 

T 

•  34 

•  03 

SAVANNAH  BCACH 

1.6a 

•  02 

•  01 

•  16 

•  03 

•  42 

•  36 

•  04 

.30 

•  22 

.14 

.04 

SPARTA  2  HNH 

•  10 

•  05 

1.10 

.32 

•  96 

.10 

•  20 

1*07 

STAMLEV  6AP 

•  90 

•  37 

•  06 

.11 

.03 

.09 

.34 

.  38 

STILLMORE 

2*6] 

T 

T 

•  41 

•  36 

•  41 

•  49 

•  32 

•  39 

T 

•  11 

T 

T 

.20 

SUCHES 

I'.il 

*i2 

•  06 

kl7 

•  48 

.12 

•  20 

SUtMERVILLE 

l.H 

•  Oft 

1^11 

•  45 

•  94 

•  32 

.04 

•  42 

SURREMCY 

•  •03 

•  07 

•  10 

•  39 

•  49 

.03  .02 

•  14 

•  41 

•  10 

1(16 

.41 

•  03 

•  29 

.64 

•  03 

SVAIN&SOaO 

•  07 

•  44 

•  10 

•  04 

la4S 

il4 

.90 

.49 

•  11 

•  40 

•  06 

•  06 

1(22 

.  06 

SHEET  6UH 

1  5( 

•  50 

•  13 

•  51 

•  03 

.04 

•  18 

.11 

TALBOTTON 

•  57 

•  97 

•  40 

1*35 

•  07 

•  IB 

.62 

.73 

•  U 

•  19 

TAU_AP00tA  2  MNH 

7.30 

lift 

1.40 

lalS 

•  80 

.60 

3^0€ 

TATLOBSVILLE 

.07  .44 

.09 

.30 

•  34 

THOMASTON  2  S 

40 

•  20 

•  91 

.20 

•  23 

.08 

•  75 

.06 

•  05 

•  B4 

•  51 

•  44 

•  43 

THOMASVI LLE 

•  I*. 

•  02 

•  44 

•  03 

•  11 

•  34 

•  01 

•02  •OT 

1.05 

•  08 

■  54 

.40 

•  30 

•  52 

1^50 

•  79 

2^19 

•  44 

THOMASVILLE  HB  CITT 

♦  .77 

.02 

•  10 

T 

•  17 

•  35 

•00  ^02 

1.00 

•  02 

•  51 

.36 

•  19 

•  31 

.77 

•  03 

2*54 

•  28 

TIPTON  EXP  STATION 

e.ez 

•  29 

•  11 

•  34 

.51 

•  04 

U34 

2.28 

•  08 

2*37 

•  74 

.28 

•  91 

•  01 

TIT1S 

1.00 

•  3« 

•  04 

•  14 

•  43 

•  37 

•  01 

.27 

.01 

•  34 

TOCCOA 

2  33 

.!• 

1^33 

•  29 

•  03 

■  26 

•  02 

•  18 

•  06 

TRAY  MOUNTAIN 

l.>« 

•  24 

•  11 

•  39 

•  16 

•  20 

■  04 

.09 

.06 

•  01 

TUNNEL  HILL 

!•*• 

•  30 

.02 

•  22 

•  12 

•  52 

VALOOSTa  4  NM 

1.23 

•  10 

•39     T  .28 

1.43 

•  68 

•  14 

1.00 

•  24 

•  00 

.70 

•  53 

.09 

•  92 

•  09 

•  06 

WALE SKA 

•  71 

•  00 

T 

•  11 

.19 

.10 

•  34 

HARRENTOM 

••2a 

1*01 

1*10 

1^40 

.35 

.05 

.17 

.10 

1^90 

HASHIMTON 

2^a7 

•  40 

T 

•  37 

T 

•  06 

T 

T 

T 

•  19 

■  49 

1.20 

MAYCAOSS 

••It 

.09 

2^44 

T 

•  41 

.02 

T 

•  44 

T 

•  03 

1.28 

■  13 

.02 

.42 

1*56 

T 

•  34 

•  53 

VAVNCSBoee  2  he 

>••« 

.31 

•  41 

T 

T 

T 

•  07 

i«aT 

•  40 

•  06 

.46 

.44 

.08 

•  34 

VEST  POIHT 

*••• 

•  3» 

T 

•  91 

•  27 

1*U 

1.12 

.02 

1^02 

.22 

•  03 

HINDCR  1  SSE 

2^33 

•  10 

•  25 

•  05 

•  60 

1^>I 

MOOeuRT 

9.90 

•  M 

T 

•  03 

•  49 

•  64 

2(26 

•  42 

.54 

•  23 

T 

T 

•  34 

tfOODSTOCR 

T 

•  63 

•  29 

1.60 

1^67 

ro«N«  rttsftis 

2^M 

•  45 

•  14 

•  54 

.01 

•  41 

•  02 

•  05 

•  70 

See  Befereoce  Notes  Pollowlog  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


S««»onol        1B57  -  1958  GEORGIA 


Station 

July 

Octobor 

Januftiy 

Fobrudry 

April 

May 

June 



ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
AOEL  2  E 
AILEV 

ALAPAH*  EXP  STATION 

- 

- 

- 

0 

ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPMARETTA   1  NN 
AHERICUS  4  ENE 

T 
T 

T 
T 

•  t 

T 
><2 

T 

•  9 

T 

APPLING 
ASH6URN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A&RI 
ATHENS  MB  AIRPORT 

T 

T 
•  1 

T 

2.0 
2t0 
ItD 

3.2 

T 

2.0 

i.a 

3.2 

ATII.1NS0N    1  H 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  KB  AIRPORT 
AUGUSTA  VB  AIRPORT 
AUGUSTA 

T 

T 
T 
T 

2.7 
1.) 

T 
T 

2.7 
1.* 

T 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

T 

T 

T 
T 

2.i 
.3 

T 

2.9 
0 

.3 

BLAKELY 
BLUE  RIOGE 
BOWMAN 

BROOKLET   1  H 
BRUNSWICK 

T 

T 
,3 

,  I 

.9 

1.9 

2,0 

.9 

4.9 
1.9 

BRUNSWICK  CAA  AP 
6UENA  VISTA   1  SW 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

T 

1.9 

•  B 
1.9 

1.9 

.• 

1.9 

CALHOUN   EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

T 

T 
T 

3.9 
2.0 
3.0 

T 

3.9 
2.0 
3.0 

CARNESVILLE  <>  NE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

T 
T 

.4 

1.3 

1.7 

CEOARTOWN 
CHAT&WORTH   1  W 
CLAYTON    1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 

T 
T 

.6 

T 

T 

2.8 
4.0 

2.0 

3. A 

*.S 

2.0 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE   1  NE 
CONCORD 

COROELE  WATER  WORKS 

- 

- 

T 
T 

T 
T 

T 
A.O 

T 

S 
T 
4.0 

CORNELIA 
COV INGTON 
CUHMING   1  N 
CURRYVILLE   2  W 
CUTHBERT 

T 

T 
T 

T 

•  .0 

2.0 
.7 

T 
T 

6.0 

2.0 
,7 

DAHLONEGA 

DAL  TON 

DANVILLE 

DAWSON 

T 

T 

T 
T 

T 
.9 

T 

T 
.9 

DAWSONVILLE 
DOCTORTOWN    I  WSW 
DONALSONV I LLE   3  W 
DOUGLAS   2  NNE 
DOUGLASVILLE 

- 

T 
- 

T 
T 

1.9 

T 

T 

1.9 

0 

DOVER 
DUBL IN 
EASTMAN    1  W 
ELBERTON 
ELLIJAY 

T 

T 

1.2 
■  9 

T 

1.2 
■  9 

EMBRY 

EXPER I MENT 

FAl RMOUNT 

FITZGERALD 

FLEMING  tXP  STATION 

T 

T 
T 
T 
T 

.6 

T 

.* 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON   9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 

T 

T 

T 

T 

9 

T 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
1  GIBSON 

GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

T 

T 

T 

4.9 

T 

A.9 

GREENSBORO 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 
1  HARTWELL 
'    HARTWELL   6  E 

T 

.3 

T 

.9 
7.0 

T 

.• 

7.0 

See  Reference  Rotee  rollowlog  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


CONTINUED  Seasonol         1957  -  1958  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HAWKINSVILLE 
HELEN 

M^f^AOn^  Mill 

MOMERVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

T 

- 
3.0 

- 

0 
3.0 

0 

JASPER   I  NNM 
JESUP  8  S 
J0NES60R0 
JULIETTE 
KINGSTON 

T 

Si3 
3.0 

T 
3>0 

9.3 
3.0 

1.0 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEX  1 NG  TON 
LINCOLNTON 
LOUISVILLE 

T 

T 
T 

T 

•  9 

•  9 

■  9 

LUMBER  CITY 
LUMPKIN   2  NE 
MACON  W8  AIRPORT 
MARSHALLVILLE 
MAYSVILLE 

T 

T 

9,0 

0 
T 
0 
9.0 

METTER 
MIOVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 

HILLEDGEVILLE 

MILLEN 

T 

T 
.9 

T 
.9 
1.0 

T 

MILLMAVEN   6  E 
MONROE 

MONTEZUMA   I  NE 
HONTICELLO   2  NN 
MORGAN 

T 
T 

; 

T 

•  3 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON   3  MNW 
N AHUNTA 
NASHVILLE 
NEWINGTON  2  SSW 

T 

laS 
2iO 

l.» 

1  .S 
2.0 

NEWNAN 

NORCROSS  4  N 

KA  1  1 tKdUN 

PLAINS   &W   GA   EXP  STA 
PRESTON 

T 

1>9 

T 

T 

1.9 
2.9 

T 
0 

QUITMAN 
RESACA 

ROME  WB  AIRPORT 
SANOERSVILLE 

T 

T 
T 

T 

2>9 
3.7 

T 

2.9 

3.0 
3.7 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 
SAVANNAH   WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA  2  NNW 

.8 

1.0 

.8 

1.0 
1 .0 

0 
0 

STILLMORE 

SUMMERVILLE 

SURRENCY 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

T 

- 
- 

T 

- 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
T  HOM A  S  T  ON  2  S 
THOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2.S 

2.0 
2.0 

TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

VALDOSTA  4  NW 

HALESKA 

WARRENTON 

T 

T 

1.1 
2.9 

T 

1.1 
2.t 

WASHI NGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 

T 

3  .0 
2.0 

WOODBURY 
WOODSTOCK 

•  4 

1.4 

T 

1.1 

See  Reference  Hotes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day 

01  Monlh 

e 
« 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

91 

90 

91 

90 

91 

90 

•1 

S« 

91 

69 

•4 

93 

101 

96 

99 

91 

69 

SS 

89 

90 

S9 

92 

88 

90 

93 

94 

94 

41 

44 

44 

MIN 

66 

64 

65 

66 

69 

69 

70 

70 

71 

66 

69 

70 

74 

74 

71 

72 

70 

70 

70 

68 

67 

61 

66 

61 

44! 

4 

ALAPAtIA  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

92 

90 

86 

64 

91 

9> 

91 

91 

91 

94 

94 

99 

91 

86 

69 

SB 

77 

89 

91 

92 

92 

60 

49 

91 

49 

90 

49 

44 

69 

MIN 

66 

65 

65 

67 

61 

61 

66 

66 

67 

66 

69 

69 

70 

74 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

69 

72 

70 

68 

67 

70 

72 

54 

44 

2 

AL6ANV 

MAX 

93 

99 

91 

69 

87 

94 

09 

91 

94 

91 

99 

100 

94 

94 

92 

90 

84 

81 

85 

92 

91 

90 

85 

91 

99 

49 

44 

44 

44 

44 

MIN 

70 

77 

66 

69 

65 

66 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

76 

74 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

59 

70 

3 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

84 

91 

89 

S2 

79 

69 

92 

69 

SS 

92 

94 

99 

99 

101 

99 

79 

89 

78 

87 

81 

69 

91 

81 

64 

67 

90 

44 

41 

44 

49 

MIN 

68 

66 

65 

69 

63 

65 

61 

65 

69 

65 

69 

64 

69 

70 

66 

69 

62 

61 

65 

66 

67 

64 

61 

60 

44 

5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

91 

84 

84 

99 

96 

91 

9) 

92 

90 

07 

M 

92 

44 

91 

86 

83 

89 

91 

93 

96 

77 

90 

91 

91 

44 

44 

S4 

47 

49 

MIN 

66 

65 

64 

66 

60 

61 

60 

69 

68 

67 

70 

66 

72 

73 

73 

73 

71 

68 

70 

69 

67 

72 

70 

70 

71 

55 

67 

2 

ALPMARETTA  I  NW 

MAX 

90 

89 

S2 

SO 

87 

96 

89 

84 

91 

92 

99 

99 

97 

97 

91 

65 

79 

86 

89 

90 

91 

86 

82 

85 

89 

44 

SO 

44 

69 

44 

47 

MIN 

65 

63 

62 

66 

60 

63 

62 

63 

69 

63 

60 

63 

64 

70 

66 

68 

64 

59 

62 

68 

65 

65 

56 

55 

59 

66 

51 

54 

42 

3 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 

sa 

99 

90 

64 

64 

•6 

«» 

9t 

99 

94 

94 

100 

99 

94 

90 

69 

S3 

90 

69 

69 

92 

66 

S4 

91 

94 

47 

49 

44 

42 

44 

90 

1 

MIN 

6h 

71 

66 

70 

64 

67 

66 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

41 

72 

71 

42 

49 

4 

APPl-INS 

MAX 

SI 

89 

89 

81 

84 

«a 

91 

91 

67 

90 

89 

92 

94 

93 

76 

64 

94 

67 

41 

S< 

49 

MIN 

61 

65 

64 

66 

64 

»9 

70 

71 

69 

97 

59 

71 

66 

66 

60 

61 

72 

52 

44 

0 

ASHBURN 

MAX 

93 

93 

92 

92 

SA 

«3 

•9 

91 

94 

94 

•4 

94 

94 

91 

44 

90 

62 

84 

87 

90 

92 

90 

89 

90 

93 

90 

84 

44 

44 

67 

90 

3 

MIN 

69 

69 

69 

70 

69 

63 

71 

6S 

71 

72 

71 

72 

71 

75 

75 

72 

75 

72 

72 

72 

70 

73 

70 

70 

7j 

73 

72 

43 

59 

49 

7 

ATHENS 

MAX 

86 

89 

80 

7« 

86 

93 

83 

60 

SI 

90 

92 

94 

94 

99 

90 

87 

80 

69 

87 

90 

92 

64 

80 

69 

90 

89 

44 

62 

45 

89 

44 

7 

MIN 

68 

69 

67 

67 

64 

67 

69 

69 

67 

67 

64 

69 

70 

75 

73 

71 

69 

62 

67 

71 

69 

70 

59 

61 

7 1 

70 

61 

44 

8 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

88 

92 

68 

7( 

89 

96 

79 

91 

92 

99 

94 

94 

97 

91 

91 

69 

92 

90 

94 

94 

89 

S3 

64 

9i 

92 

SS 

67 

41 

69 

90 

3 

MIN 

64 

64 

65 

66 

&2 

65 

66 

68 

67 

64 

65 

66 

69 

69 

67 

66 

59 

62 

69 

68 

67 

57 

63 

64 

5 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

88 

91 

76 

77 

87 

97 

78 

SI 

•1 

91 

94 

94 

9* 

99 

49 

01 

77 

99 

69 

93 

99 

82 

62 

84 

92 

91 

ST 

65 

41 

6S 

44 

5 

MIN 

66 

65 

67 

66 

63 

66 

67 

64 

67 

67 

44 

46 

49 

74 

71 

71 

64 

61 

66 

70 

66 

63 

56 

59 

6  ■ 

7C 

65 

61 

62 

65 

9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

60 

SO 

SS 

99 

S4 

82 

91 

92 

99 

99 

94 

96 

87 

66 

73 

68 

82 

87 

90 

80 

81 

64 

8( 

88 

81 

63 

44 

69 

07 

MIN 

68 

70 

66 

67 

63 

69 

66 

63 

70 

70 

66 

70 

73 

70 

70 

65 

62 

68 

70 

72 

60 

71 

69 

67 

0 

AU6USTA  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

64 

S2 

S7 

99 

80 

sa 

91 

99 

99 

99 

100 

99 

94 

94 

79 

93 

93 

94 

95 

64 

79 

90 

94 

99 

S4 

87 

44 

89 

90 

0 

MIN 

63 

66 

67 

69 

57 

66 

69 

69 

69 

66 

6S 

72 

71 

77 

73 

72 

67 

62 

66 

72 

70 

64 

62 

65 

65 

73 

71 

63 

5{ 

57 

67 

1 

AUGUSTA 

MAX 

87 

91 

S3 

81 

SS 

97 

S6 

87 

91 

94 

94 

9t 

100 

9« 

99 

95 

84 

92 

91 

99 

99 

69 

79 

91 

92 

91 

87 

64 

44 

49 

90 

4 

MIN 

6S 

66 

67 

66 

59 

64 

66 

67 

69 

69 

49 

71 

73 

76 

74 

73 

71 

62 

66 

71 

70 

64 

42 

45 

67 

47 

71 

43 

41 

40 

47 

9 

BAINBRIOGE 

MAX 

91 

95 

93 

90 

SS 

99 

97 

9« 

94 

99 

91 

94 

99 

90 

90 

94 

80 

82 

93 

99 

92 

44 

92 

•9 

92 

90 

44 

•9 

44 

91 

4 

MIN 

68 

67 

70 

69 

64 

62 

71 

70 

70 

69 

66 

n 

70 

75 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

75 

73 

69 

66 

72 

70 

44 

44 

60 

49 

3 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

84 

84 

89 

89 

62 

82 

91 

90 

S9 

87 

SS 

90 

99 

93 

99 

94 

99 

69 

91 

67 

92 

90 

92 

89 

61 

44 

89 

64 

44 

45 

64 

7 

MIN 

63 

64 

60 

69 

64 

60 

68 

65 

64 

60 

70 

69 

72 

72 

74 

70 

72 

66 

70 

66 

67 

75 

68 

66 

66 

60 

71 

64 

69 

67 

67 

8 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

84 

67 

64 

62 

S3 

89 

68 

S3 

62 

89 

39 

S9 

91 

92 

92 

84 

81 

82 

84 

82 

66 

88 

80 

81 

64 

47 

82 

77 

42 

83 

64 

8 

MIN 

60 

57 

54 

60 

61 

58 

57 

56 

60 

54 

52 

58 

57 

61 

65 

65 

56 

46 

49 

57 

56 

64 

57 

46 

50 

60 

56 

42 

5] 

46 

54 

1 

BLAKELY 

MAX 

92 

94 

90 

66 

84 

93 

99 

M 

m 

94 

99 

94 

94 

92 

91 

89 

86 

82 

84 

89 

91 

88 

64 

89 

91 

87 

85 

85 

49 

44 

49 

4 

MIN 

68 

69 

69 

79 

71 

65 

66 

60 

68 

69 

47 

73 

70 

75 

74 

72 

75 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

67 

66 

72 

72 

61 

42 

60 

49 

6 

BLUE  RI06E 

MAX 

69 

87 

89 

M 

89 

69 

S7 

SI 

S9 

S* 

ST 

94 

91 

94 

SS 

60 

61 

66 

88 

89 

90 

82 

61 

89 

67 

78 

76 

61 

44 

47 

44 

0 

MiN 

63 

60 

59 

61 

59 

59 

56 

59 

62 

58 

57 

62 

60 

66 

65 

60 

60 

61 

57 

58 

60 

63 

60 

48 

52 

55 

47 

47 

51 

51 

57 

9 

BROOKLET  I  M 

MAX 

8« 

90 

90 

80 

SI 

90 

99 

88 

90 

91 

90 

99 

94 

99 

94 

91 

87 

85 

63 

68 

90 

84 

44 

89 

90 

49 

44 

41 

41 

69 

44 

2 

MIN 

6& 

68 

67 

69 

62 

63 

69 

69 

69 

67 

69 

6f 

73 

75 

76 

72 

47 

65 

71 

72 

71 

72 

63 

67 

69 

70 

72 

67 

43 

60 

44 

4 

BRUNSWICK 

MAX 

U 

90 

86 

89 

S3 

92 

94 

M 

M 

99 

91 

91 

99 

94 

91 

94 

93 

89 

SS 

90 

92 

92 

SI 

89 

44 

90 

4T 

17 

85 

49 

2 

70 

70 

70 

71 

71 

^2 

73 

75 

72 

75 

72 

70 

73 

72 

71 

49 

70 

73 

72 

74 

70 

44 

47 

70 

■  8 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

84 

86 

85 

60 

79 

se 

90 

67 

as 

84 

88 

93 

91 

96 

91 

94 

90 

89 

67 

87 

69 

92 

S4 

84 

SS 

67 

47 

41 

42 

42 

47 

■  0 

69 

72 

72 

72 

65 

64 

71 

71 

73 

73 

74 

74 

77 

77 

76 

75 

75 

75 

70 

75 

75 

72 

69 

72 

74 

76 

74 

70 

73 

44 

72 

■  5 

BtlENA  VISTA  1  SW 

MAX 

92 

94 

93 

68 

68 

94 

94 

83 

92 

92 

91 

97 

97 

96 

67 

64 

88 

65 

87 

84 

90 

67 

87 

91 

91 

91 

SI 

44 

44 

89 

»9 

MIN 

68 

68 

67 

70 

64 

65 

66 

69 

7{ 

69 

69 

71 

72 

7b 

71 

67 

67 

73 

81 

80 

60 

65 

65 

67 

67 

72 

59 

63 

69 

69 

>3 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

91 

93 

91 

SS 

86 

92 

94 

94 

92 

91 

99 

91 

94 

92 

90 

91 

92 

86 

S3 

90 

93 

92 

67 

9C 

91 

44 

87 

89 

44 

67 

90 

i4 

68 

69 

66 

69 

66 

63 

71 

69 

70 

68 

68 

7( 

72 

75 

76 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

69 

70 

73 

47 

44 

44 

74 

•0 

CALHOUN  exP  STATION 

MAX 

91 

88 

89 

69 

90 

89 

92 

S« 

92 

92 

93 

99 

9< 

96 

90 

86 

84 

90 

64 

90 

92 

84 

S4 

sa 

93 

44 

64 

49 

90 

90 

49 

■  4 

65 

6 1 

70 

65 

63 

62 

62 

65 

65 

65 

62 

55 

6< 

64 

58 

55 

56 

55 

62 

•  2 

CAMILLA 

MAX 

9S 

99 

93 

92 

99 

92 

94 

99 

94 

94 

9< 

100 

96 

92 

92 

90 

88 

86 

90 

93 

92 

69 

90 

99 

94 

60 

64 

44 

90 

92 

i4 

68 

70 

66 

69 

71 

75 

75 

73 

76 

79 

72 

72 

66 

69 

69 

73 

71 

69 

70 

65 

72 

72 

49 

70 

71 

70 

•  5 

CAMP  STEWART 

MAX 

87 

91 

68 

8> 

84 

99 

95 

9S 

91 

92 

94 

98 

97 

96 

93 

94 

84 

89 

S9 

93 

95 

92 

76 

88 

92 

92 

69 

65 

44 

90 

■  2 

MIN 

63 

67 

66 

70 

61 

62 

68 

68 

6£ 

67 

70 

71 

73 

75 

74 

73 

72 

67 

74 

72 

70 

71 

69 

68 

71 

71 

74 

44 

44 

59 

64 

•  9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

SO 

90 

93 

78 

80 

87 

n 

S( 

92 

92 

96 

9( 

IOC 

99 

91 

92 

92 

99 

93 

93 

94 

62 

89 

SI 

94 

92 

88 

90 

90 

■  4 

n 

75 

68 

45 

64 

64 

70 

64 

69 

54 

54 

55 

61 

60 

52 

53 

59 

42 

■  3 

CARROLL  TON 

MAX 

91 

91 

S3 

88 

92 

90 

87 

91 

91 

93 

94 

91 

9< 

93 

84 

81 

88 

49 

87 

68 

42 

62 

65 

69  S9 

60 

41 

ai 

47 

>9 

MIN 

64 

60 

70 

71 

69 

63 

62 

68 

68 

67 

62 

57 

6« 

71 

62 

55 

59 

57 

43 

>8 

CARTERSVILLE 

MAX 

92 

«C 

SS 

82 

9! 

90 

89 

91 

94 

04 

97 

100 

10< 

97 

87 

87 

69 

84 

91 

92 

69 

85 

B« 

93 

91 

64 

87 

67 

90 

■  2 

MIN 

05 

66 

69 

70 

70 

65 

61 

65 

70 

67 

64 

62 

56 

64 

72 

62 

55 

60 

61 

65 

•  2 

CeOARTOWN 

MAX 

92 

91 

61 

69 

89 

9< 

90 

81 

9i 

94 

93 

96 

100 

9< 

91 

SS 

77 

68 

85 

90 

91 

91 

64 

84 

90  44 

62 

64 

89 

to 

•  2 

I 

64 

44 

69 

69 

64 

62 

63 

69 

69 

69 

63 

58 

59  71 

62 

54 

54 

57 

44 

>4 

'CLAYTON  1  N 

MAX 

ec 

SO 

7! 

76 

62 

SS 

73 

78 

89 

87 

89 

90 

92 

91 

S4 

84 

78 

84 

64 

69 

69 

76 

79 

88 

69  76 

81 

40 

42 

41 

41 

•  1 

6C 

61 

61 

6C 

60 

6C 

6C 

99 

61 

41 

65 

44 

63 

62 

54 

53 

63 

61 

60 

58 

51 

56  44 

60 

51 

54 

59 

99 

■  6 

cot OU ITT 

MAX 

94 

9< 

10< 

91 

St 

9! 

96 

»9 

99 

99 

99 

99  98 

94 

92 

92 

93 

82 

81 

91 

95 

99 

92 

99 

95  91 

89 

67 

47 

69 

92 

•  8 

71 

72 

7] 

7{ 

6C 

70 

71 

76 

75 

73 

75 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

69 

66 

73 

73 

65 

49 

41 

70 

|4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

91 

SE 

at 

94 

92 

« 

92 

99 

98 

98 

92 

90 

84 

77 

89 

S3 

90 

91 

S3 

84 

68 

91     64  44 

85 

47 

44 

49 

■  5 

HIN 

«j 

66 

68 

61 

61 

70 

71 

7£ 

72 

73 

68 

64 

73 

75 

73 

74 

71 

63 

65  74 

67 

41 

43 

41 

44 

•  9 

COMMERCE  1  NE 

MAX 

9C 

B9 

82 

7t 

81 

9! 

91 

84 

94 

92 

9i 

99 

98 

9< 

97 

89 

S3 

91 

90 

93 

99 

84 

64 

67 

92  90 

67 

44 

49 

47 

49 

■  4 

Mlh 

62 

61 

61 

61 

60 

61 

68 

69 

54 

97 

70 

60 

69 

59 

51 

53     43  64 

54 

51 

51 

41 

•  1 

COftOELE  WATER  WORKS 

MAX 

94 

91 

9C 

SI 

94 

94 

91 

93 

94 

94 

97 

97 

•9 

92 

89 

SS 

64 

ST 

90 

64 

44 

64 

92 

93  92 

67 

49 

44 

47 

90 

•  5 

69 

66 

7( 

6C 

72 

72 

7; 

72 

71 

77 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

69 

66  74 

71 

48  44 

59 

49 

•  9 

CORNELIA 

MAX 

84 

SS  82 

84 

90 

•* 

77 

61 

68 

87 

92 

91 

94 

94 

64 

79 

87 

S3 

87 

67 

84 

62 

44 

68  44 

62 

62 

61 

42 

41 

•  2 

MIN 

64 

61 

66 

63 

62 

64 

60 

66|  61 

60 

61 

64 

68 

69 

67 

62 

55 

54 

67 

61 

65 

55 

59 

56  71 

63 

52 

99  53 

41 

■  6 

COVINGTON 

MAX 

91 

93 

84 

80 

80 

99 

86 

63 

94 

93 

99 

97 

99 

97 

93 

87 

81 

00 

88 

89 

92 

S3 

81 

84 

91     49  41 

61 

89 

44 

44 

>6 

MIN 

65 

64 

65 

66 

60 

65 

67 

64 

66 

66 

66 

te 

69 

73 

70 

70 

67 

62 

65 

71 

69 

64 

56 

59 

61  70 

48 

60 

58  59 

45 

•  2 

S«»  r«t«r«iic*  notaa  followlBC  Statton  Iim1«s. 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

1 

2  1 

Day 

Oi  Month 

Average 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUTHBERT 

MAX 

91 

93 

90 

SB 

88 

93 

94 

93 

92 

93 

96 

99 

99 

96 

90 

69 

85 

88 

87 

91 

92 

89 

87 

90 

94 

89 

89 

as 

86 

87 

90 

8 

MIN 

67 

72 

69 

70 

65 

70 

68 

70 

73 

71 

69 

73 

74 

80 

74 

73 

76 

72 

76 

75 

73 

73 

72 

66 

56 

73 

72 

61 

64 

61 

70 

5 

DAHLONEGA 

MAX 

ei 

67 

87 

77 

78 

69 

91 

80 

79 

88 

68 

89 

92 

94 

93 

86 

64 

79 

87 

81 

86 

90 

81 

81 

65 

87 

84 

83 

81 

81 

84 

9 

MIN 

61 

63 

64 

64 

63 

64 

62 

62 

63 

59 

64 

65 

68 

74 

69 

64 

58 

62 

63 

66 

53 

5  7 

64 

63 

52 

57 

56 

61 

9 

DALLAS 

MAX 

MIN 

OALTON 

MAX 

91 

91 

88 

89 

85 

90 

9t 

91 

85 

93 

92 

92 

94 

98 

96 

85 

85 

85 

69 

85 

90 

92 

83 

86 

89 

92 

81 

81 

89 

68 

88 

9 

MIN 

66 

65 

63 

65 

63 

6  7 

63 

65 

69 

63 

64 

63 

67 

68 

75 

68 

63 

60 

60 

67 

67 

67 

61 

66 

50 

70 

59 

55 

54 

57 

63 

S 

DOUGLAS   2  MNE 

MAX 

91 

91 

93 

8« 

84 

84 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

9» 

97 

93 

85 

90 

89 

60 

66 

91 

91 

91 

80 

88 

92 

90 

87 

85 

89 

89 

s 

MIN 

66 

66 

66 

66 

63 

64 

66 

66 

67 

66 

72 

68 

74 

76 

76 

73 

74 

72 

72 

70 

63 

71 

72 

71 

7C 

70 

74 

65 

62 

58 

68 

i7 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

EASTMAN  1  W 

MAX 

97 

92 

89 

86 

S3 

94 

99 

90 

93 

94 

94 

98 

9« 

96 

93 

88 

66 

87 

86 

94 

92 

93 

88 

93 

94 

91 

92 

89 

86 

86 

91 

I 

MIN 

61 

69 

66 

70 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

76 

72 

71 

67 

67 

80 

66 

68 

72 

70 

5{ 

63 

60 

69 

2 

EXPERIMENT 

MAX 

89 

92 

93 

84 

83 

87 

93 

87 

87 

91 

92 

93 

99 

93 

91 

66 

67 

77 

88 

89 

89 

91 

60 

60 

86 

90 

88 

81 

84 

84 

87 

i8 

MIN 

68 

66 

67 

69 

61 

66 

65 

64 

69 

68 

68 

69 

74 

75 

76 

71 

67 

62 

70 

68 

59 

61 

62 

72 

68 

6C 

61 

6j 

67 

•  2 

FITZGERALD 

MAX 

91 

94 

91 

69 

as 

94 

96 

94 

99 

95 

99 

99 

9( 

95 

91 

91 

89 

85 

90 

93 

95 

93 

87 

90 

95 

90 

90 

87 

87 

86 

91 

,7 

MIN 

69 

66 

67 

70 

63 

65 

67 

^' 

73 

76 

73 

73 

74 

70 

70 

64 

63 

59 

70 

•  3 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

86 

92 

87 

81 

82 

90 

93 

87 

8C 

90 

91 

93 

97 

94 

93 

90 

92 

86 

87 

90 

93 

90 

83 

86 

89 

9C 

65 

ai 

82 

84 

88 

■  6 

MIN 

61 

69 

59 

65 

69 

70 

73 

73 

74 

66 

62 

56 

68 

•  1 

FOCKSTON  9  5H 

MAX 

90 

91 

89 

84 

84 

90 

94 

94 

92 

94 

9« 

98 

97 

99 

93 

66 

93 

93 

84 

87 

93 

62 

88 

94 

89 

86 

87 

86 

88 

90 

■  4 

MIN 

65 

67 

66 

67 

63 

6 1 

68 

67 

67 

66 

72 

70 

72 

73 

76 

72 

74 

70 

69 

68 

65 

66 

69 

■  2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

92 

94 

66 

81 

87 

96 

89 

a6 

93 

94 

99 

98 

98 

98 

90 

90 

66 

91 

88 

69 

93 

65 

79 

88 

91 

8( 

89 

84 

85 

85 

69 

,9 

MIN 

67 

66 

67 

69 

60 

66 

66 

66 

66 

6£ 

71 

74 

75 

70 

57 

64 

68 

69 

61 

61 

69 

6] 

9( 

58 

66 

•  5 

FORT  GAINES 

MAX 

93 

95 

90 

87 

90 

94 

9< 

92 

92 

93 

96 

100 

97 

93 

92 

90 

87 

82 

86 

91 

92 

90 

88 

90 

92 

67 

86 

87 

8' 

90 

90 

•  8 

MIN 

68 

70 

70 

69 

66 

67 

66 

69 

70 

68 

72 

75 

73 

72 

74 

73 

72 

64 

64 

72 

58 

62 

69 

•  3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

94 

99 

89 

82 

86 

96 

94 

87 

92 

93 

94 

97 

97 

96 

91 

69 

76 

88 

89 

91 

94 

86 

80 

89 

91 

86 

86 

83 

84 

84 

89 

•  6 

MIN 

67 

66 

65 

67 

62 

67 

67 

68 

68 

67 

6S 

75 

74 

73 

65 

67 

72 

72 

66 

66 

64 

71 

63 

56 

6  j 

60 

67 

•  4 

SAtNESVILLE 

MAX 

92 

90 

78 

78 

87 

93 

64 

82 

91 

9} 

97 

97 

96 

89 

87 

61 

91 

90 

92 

93 

85 

86 

8( 

95  88 

87 

a- 

88 

89 

88 

•  9 

MIN 

65 

62 

68 

63 

6S 

74 

69 

65 

62 

64 

62 

60 

64 

•  8 

6LENNVILLE 

MAX 

89 

90 

89 

84 

91 

94 

a< 

91 

93 

93 

96 

9« 

9i 

89 

91 

89 

83 

86 

92 

93 

91 

78 

6S 

90 

90 

87 

8! 

8! 

87 

89 

•  2 

MIN 

69 

73 

73 

72 

71 

71 

59 

69 

•  5 

GREENSBORO 

MAX 

as 

91 

66 

77 

8e 

94 

88 

6C 

9! 

93 

94 

97 

98 

97 

93 

89 

88 

89 

90 

90 

93 

82 

8£ 

93 

90 

86 

89 

86 

87 

89 

■  4 

MIN 

66 

67 

67 

68 

68 

6S 

72 

72 

71 

69 

71 

62 

72 

60 

60 

60 

67 

•  1 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

92 

94 

86 

86 

89 

91 

94 

89 

9( 

91 

92 

96 

97 

96 

95 

95 

60 

92 

87 

88 

90 

86 

90 

66 

89 

8! 

86 

90 

■  3 

MIN 

66 

66 

66 

69 

68 

66 

64 

66 

66 

62 

66 

67 

66 

70 

76 

73 

64 

70 

62 

56 

64 

59 

61 

65 

•  9 

GRIFFIN 

MAX 

92 

94 

85 

63 

89 

9< 

86 

se 

92 

99 

97 

M 

97 

90 

68 

60 

90 

85 

90 

91 

82 

81 

87 

91  88 

83 

84 

84 

8S 

a* 

•a 

MIN 

68 

69 

67 

69 

62 

7( 

70 

69 

^* 

70 

71 

68 

62 

70 

69 

60 

62 

67 

72 

68 

62 

62 

61 

67 

.7 

HARTUELL 

MAX 

92 

90 

77 

60 

89 

it 

93 

as 

99 

94 

95 

W 

10« 

100 

97 

94 

89 

95 

95 

97 

99 

94 

86 

90 

97 

94 

8! 

86 

90 

90 

92 

•  0 

MIN 

66 

63 

67 

66 

65 

67 

66 

64 

67 

65 

65 

6{ 

69 

73 

78 

70 

66 

60 

64 

70 

66 

65 

58 

62 

6C 

69 

59 

60 

69 

65 

.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 

89 

94 

90 

64 

86 

96 

90 

90 

94 

94 

99 

9i 

99 

99 

91 

90 

85 

90 

87 

91 

94 

91 

84 

92 

90  90 

92 

86 

85 

90 

•  9 

MIN 

69 

69 

67 

71 

62 

6^ 

67 

6G 

7< 

7  1 

70 

7C 

71 

71 

73 

73 

69 

68 

69 

72 

72 

74 

69 

64 

66 

70 

64 

58 

62 

66 

•  4 

HELEN 

MAX 

62 

69 

87 

78 

76 

86 

90 

78 

7f 

69 

89 

8( 

91 

93 

98 

66 

82 

80 

83 

83 

80 

89 

78 

79 

84 

86 

ai 

81 

82 

83 

84 

t3 

MIN 

64 

60 

61 

62 

63 

63 

63 

62 

67 

60 

6, 

64 

65 

69 

70 

64 

64 

56 

61 

62 

65 

66 

65 

64 

50 

56 

54 

61 

•  1 

HOG&AROS  MILL 

MAX 

MIN 

HOMERVILLE 

MAX 

91 

92 

90 

86 

8S 

•  3 

93 

91 

91 

93 

93 

9( 

100 

96 

91 

92 

93 

90 

86 

92 

94 

93 

80 

92 

93 

89 

90 

87 

89 

66 

91 

•  3 

MIN 

68 

67 

61 

67 

67 

67 

70 

72 

74 

^' 

70 

70 

70 

71 

6S 

68  64 

69 

•  4 

IRWINTON  U  WNW 

MAX 

92 

94 

69 

85 

85 

88 

91 

89 

9! 

94 

93 

9( 

100 

95 

91 

90 

82 

90 

67 

91 

93 

88 

80 

89 

93 

90 

as 

88 

89  88 

90 

>2 

MIN 

66 

67 

65 

67 

61 

6C 

67 

66 

6f 

6C 

68 

7: 

73 

76 

74 

71 

67 

65 

70 

72 

62 

65 

71 

64 

63 

62 

59 

67 

.7 

JASPER   1  NNW 

MAX 

69 

87 

84 

80 

86 

»: 

82 

9< 

91 

93 

9: 

97 

94 

78 

62 

81 

88 

85 

86 

91 

S3 

84 

66 

89  81 

80 

89 

85 

8« 

86 

•  3 

MI^ 

65 

61 

61 

65 

64 

61 

62 

6( 

60 

6( 

62 

68 

68 

62 

59 

60 

68 

62 

64 

56 

56  o6 

58 

53 

56  55 

61 

.7 

jEsup  e  s 

MAX 

88 

91 

ae 

83 

84 

V 

97 

90 

93 

94 

91 

97 

97 

93 

93 

91 

89 

86 

83 

93 

94 

93 

83 

88 

92 

91 

ac 

8! 

84 

86 

90 

.1 

MIN 

63 

64 

65 

60 

57 

6£ 

64 

6! 

70 

6( 

71 

73 

75 

74 

74 

69 

69 

70 

70  70 

66 

63 

58 

68 

•  0 

LAFAYETTE 

MAX 

89 

82 

86 

83 

88 

91 

87 

84 

8( 

9C 

90 

93 

99 

98 

83 

83 

83 

88 

84 

89 

90 

90 

84 

86 

89 

79 

ei 

84 

87 

87 

87 

•  2 

MIN 

64 

63 

63 

62 

6C 

67 

6( 

66 

61 

66 

6€ 

70 

62 

62 

64 

62 

68 

67 

66 

62 

58 

69 

58 

53 

55 

62 

•  9 

LA  GRANGE 

MAX 

91 

93 

ee 

87 

89 

93 

90 

9! 

92 

93 

9( 

97 

93 

93 

87 

83 

87 

87 

86 

91 

84 

80 

67 

91 

91 

83 

89 

89 

87 

89 

■  2 

MIN 

68 

68 

66 

62 

64 

68 

67 

66 

61 

70 

76 

73 

69 

65 

63 

69 

72 

71 

69 

64 

60 

63 

73 

61 

55 

58 

58 

66 

•  5 

LOUISVILLE 

MAX 

9* 

95 

94 

SO 

89 

97 

94 

89 

9! 

97 

98 

10 : 

103 

100 

95 

92 

86 

91 

91 

91 

95 

68 

78 

69 

94 

92 

87 

88 

88 

89 

92 

■  0 

MIN 

67 

66 

69 

69 

6' 

69 

6f 

68 

68 

6! 

74 

70 

71 

70 

65 

70 

70 

70 

61 

66 

67 

70 

64 

61 

58 

67 

•  4 

LUMBER  CITY 

MAX 

91 

92 

90 

69 

85 

89 

92 

93 

91 

94 

93 

9! 

96 

99 

96 

91 

90 

76 

86 

86 

91 

93 

91 

7( 

9C 

99 

8E 

8( 

86 

87 

90 

•  2 

MIN 

60 

60 

60 

67 

61 

63 

67 

67 

67 

73 

73 

70 

^* 

68 

70 

58  64 

67 

•  3 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

93 

94 

93 

66 

92 

90 

91 

93 

»1 

92 

9: 

97 

96 

93 

96 

86 

78 

88 

86 

90 

91 

93 

85 

88 

92 

a« 

»< 

83 

81 

89 

.7 

MIN 

68 

70 

67 

69 

64 

6< 

63 

66 

6; 

68 

7; 

70 

72 

70 

73 

72 

70 

55 

72 

65 

64 

66 

•  5 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

9< 

91 

34 

8S 

59 

92 

as 

94 

94 

96 

10( 

9« 

93 

90 

90 

76 

90 

87 

91 

94 

88 

80 

91 

94 

90 

86 

87 

89 

88 

90 

•  6 

MIN 

69 

69 

6t 

7C 

64 

7( 

6S 

70 

7] 

72 

71 

74 

76 

71 

73 

67 

68 

73 

72 

73 

72 

66 

68 

67 

73 

66 

60 

62 

61 

69 

•  5 

MARSHA LLV I LLE 

MAX 

93 

96 

9< 

91 

89 

»4 

94 

90 

9( 

90 

93 

»e 

93 

93 

90 

88 

89 

66 

87 

90 

92 

88 

85 

89 

91 

90 

89 

89 

84 

85 

90 

.1 

MIN 

68 

70 

63 

69 

62 

67 

67 

6'i 

6( 

69 

67 

7( 

75 

75 

73 

71 

66 

68 

72 

71 

70 

70 

65 

66 

63 

71 

56 

61 

59 

67 

■  7 

METTER 

MAX 

89 

92 

90 

81 

84 

9: 

94 

91 

94 

94 

93 

?! 

98 

98 

96 

92 

90 

89 

89 

90 

94 

91 

90 

89 

92 

91 

87 

87 

86 

87 

91 

■  0 

MIN 

66 

66 

66 

69 

64 

6i 

6£ 

70 

6< 

6£ 

71 

73 

76 

78 

72 

66 

66 

72 

67 

62 

66 

70 

71 

68 

64 

61 

68 

■  6 

MIOVILLE  EXP  STA 

MA) 

90 

93 

88 

79 

85 

91 

89 

90 

9( 

92 

93 

9( 

97 

97 

94 

89 

83 

88 

67 

89 

92 

87 

76 

67 

a« 

91 

86 

85 

89 

86 

86 

■  9 

MIN 

6* 

66 

6{ 

6C 

6] 

64 

69 

6f 

61 

70 

7] 

73 

75 

69 

72 

69 

66 

7 1 

71 

66 

52 

66 

65 

67 

56 

61 

53 

67 

i3 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

89 

90 

94 

84 

78 

^'^ 

94 

B8 

87 

98 

99 

93 

90 

91 

63 

90 

87 

88 

93 

65 

84 

86 

91 

91 

89 

85 

36 

88 

•  6 

MIN 

66 

67 

65 

66 

61 

62 

63 

67 

68 

71 

75 

78 

72 

68 

64 

65 

68 

69 

70 

61 

62 

62 

66 

71 

62 

56 

57 

66 

■  1 

MILLEN 

MA« 

90 

92 

89 

85 

85 

93 

90 

aa 

93 

91 

97 

96 

97 

96 

96 

91 

90 

90 

89 

86 

91 

90 

68 

89 

93 

91 

as 

9i 

89 

84 

90 

9 

MIN 

64 

65 

67 

69 

69 

64 

72 

68 

68 

68 

69 

69 

73 

76 

72 

72 

70 

66 

72 

72 

70 

73 

62 

66 

69 

71 

74 

66 

62 

56 

68 

•  2 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

91 

92 

83 

60 

88 

94 

90 

84 

92 

92 

94 

97 

97 

101 

91 

89 

62 

90 

87 

87 

89 

92 

84 

66 

86 

90 

84 

86 

87 

89 

2 

MIN 

62 

64 

63 

68 

55 

61 

60 

65 

62 

62 

60 

63 

65 

72 

77 

71 

67 

61 

61 

71 

71 

68 

70 

60 

69 

67 

97 

93 

52 

S3 

i7 

-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

01 

E 
c 
> 

< 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORGAN 

MAX 

91 

93 

90 

89 

87 

94 

94 

91 

92 

91 

99 

9T 

94 

99 

91 

88 

86 

83 

88 

90 

91 

91 

S3 

44 

92 

44 

49 

44 

47 

84 

90 

1 

MIN 

67 

67 

68 

69 

64 

62 

66 

69 

69 

67 

67 

67 

67 

76 

72 

72 

73 

69 

72 

72 

67 

72 

72 

65 

64 

72 

71 

41 

42 

59 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

SO 

93 

90 

87 

91 

90 

92 

88 

91 

90 

92 

97 

91 

90 

42 

90 

91 

83 

78 

87 

92 

90 

43 

90 

93 

49 

44 

89 

44 

49 

84 

9 

MIN 

68 

68 

68 

68 

63 

67 

69 

67 

69 

70 

69 

68 

71 

73 

71 

76 

73 

70 

69 

71 

72 

72 

69 

71 

67 

71 

71 

63 

42 

57 

44i 

g 

NAHUNTA 

MAX 

91 

90 

84 

89 

91 

93 

94 

94 

99 

92 

90 

88 

89 

90 

78 

88 

93 

90 

44 

84 

49 

47 

49 

0 

MIN 

64 

64 

66 

39 

57 

66 

69 

68 

70 

72 

73 

72 

69 

73 

69 

70 

71 

70 

72 

68 

63 

61 

47 

5 

NASHVILLE 

MAX 

91 

94 

90 

87 

84 

92 

94 

93 

94 

94 

94 

98 

94 

99 

91 

90 

90 

83 

84 

91 

93 

90 

43 

90 

93 

90 

49 

89 

44 

49 

91 

0 

MIN 

66 

63 

67 

66 

60 

61 

69 

65 

67 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

68 

64 

71 

67 

71 

67 

69 

67 

67 

47 

69 

40 

99 

47 

0 

NEWINGTON  2  SSW 

MAX 

SB 

92 

87 

83 

89 

94 

93 

90 

94 

91 

96 

94 

98 

99 

97 

91 

87 

88 

90 

92 

94 

49 

*T 

89 

92 

91 

44 

49 

44 

87 

90 

6 

MIN 

61 

67 

63 

69 

38 

62 

70 

68 

68 

66 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

69 

66 

69 

72 

71 

72 

43 

69 

67 

71 

74 

67 

60 

56 

47 

NEMNAN 

MAX 

92 

94 

90 

S3 

90 

96 

91 

87 

94 

99 

99 

97 

99 

98 

92 

88 

82 

90 

88 

94 

91 

84 

83 

84 

92 

90 

42 

81 

44 

49 

49 

9 

MIN 

66 

66 

63 

69 

62 

65 

64 

65 

67 

66 

69 

67 

70 

70 

72 

70 

65 

62 

66 

68 

71 

67 

40 

59 

66 

72 

64 

38 

59 

62 

PLAINS  SH  SA  EXP 

ST  A 

MAX 

92 

94 

89 

86 

B« 

•6 

99 

9> 

94 

93 

99 

101 

97 

99 

91 

87 

82 

87 

84 

90 

92 

84 

48 

89 

91 

47 

44 

84 

44 

84 

90 

2 

MIN 

68 

70 

68 

69 

62 

66 

62 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

76 

72 

72 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

67 

63 

72 

71 

58 

62 

60 

68 

5 

QUITMAN 

MAX 

90 

91 

92 

90 

86 

S3 

90 

92 

92 

90 

90 

91 

94 

91 

92 

91 

89 

92 

89 

84 

89 

91 

91 

90 

89 

92 

44 

49 

49 

87 

49 

7 

MIN 

63 

66 

67 

67 

63 

60 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

79 

73 

74 

72 

72 

69 

70 

72 

69 

72 

72 

71 

69 

72 

71 

64 

64 

61 

ROME 

MAX 

94 

91 

92 

87 

92 

96 

93 

90 

95 

94 

94 

97 

loe 

94 

91 

87 

84 

91 

83 

92 

90 

88 

85 

84 

91 

90 

44 

49 

90 

92 

91 

2 

MIN 

63 

66 

69 

67 

62 

67 

61 

67 

68 

64 

64 

64 

67 

70 

71 

70 

65 

63 

64 

47 

68 

66 

63 

57 

59 

71 

42 

53 

55 

54 

44 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

17 

87 

84 

89 

94 

89 

ST 

92 

91 

93 

94 

99 

97 

81 

86 

81 

89 

80 

90 

91 

82 

83 

87 

91 

42 

82 

47 

89 

90 

88 

5 

MIN 

63 

63 

65 

63 

61 

66 

62 

67 

67 

63 

63 

64 

67 

71 

72 

69 

62 

61 

64 

66 

67 

66 

62 

54 

58 

69 

62 

56 

55 

57 

63 

SANDERSVILLE 

MAX 

89 

93 

86 

eo 

87 

93 

90 

87 

91 

91 

91 

94 

97 

94 

»1 

91 

87 

89 

87 

89 

93 

93 

42 

88 

90 

49 

47 

84 

44 

89 

89 

3 

MIN 

67 

69 

64 

69 

60 

67 

67 

59 

70 

70 

72 

70 

73 

75 

70 

73 

71 

67 

72 

71 

70 

72 

63 

65 

65 

73 

73 

63 

64 

58 

64 

1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

82 

89 

84 

82 

78 

88 

90 

89 

84 

84 

ta 

92 

90 

97 

99 

93 

92 

90 

84 

91 

92 

82 

83 

83 

89 

44 

84 

81 

82 

87 

0 

MIN 

68 

70 

70 

73 

65 

69 

71 

70 

70 

72 

80 

74 

74 

75 

77 

74 

76 

74 

71 

73 

73 

70 

73 

73 

73 

77 

70 

73 

73 

72 

4 

SAVANNAH  USDA  PL 

GARDEN 

MAX 

87 

90 

86 

84 

83 

90 

91 

87 

90 

89 

92 

99 

99 

96 

00 

92 

90 

84 

87 

90 

93 

90 

74 

86 

88 

90 

49 

89 

89 

85 

SS 

4 

MIN 

60 

64 

65 

69 

57 

39 

68 

69 

66 

63 

69 

70 

73 

73 

77 

72 

72 

67 

71 

72 

71 

73 

66 

68 

71 

72 

71 

70 

59 

55 

67 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

87 

90 

86 

79 

81 

92 

92 

SS 

90 

90 

93 

97 

97 

97 

94 

93 

ei 

87 

88 

92 

94 

92 

76 

84 

89 

91 

44 

44 

89 

83 

88 

4 

MIN 

65 

69 

67 

67 

61 

63 

69 

69 

70 

69 

72 

72 

74 

75 

72 

73 

66 

67 

71 

74 

72 

70 

49 

69 

70 

73 

74 

69 

63 

59 

69 

1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

83 

83 

83 

80 

79 

S6 

84 

SS 

89 

84 

87 

90 

91 

97 

99 

93 

86 

89 

84 

92 

88 

91 

80 

89 

86 

89 

84 

82 

82 

84 

2 

MIN 

73 

73 

79 

71 

69 

67 

74 

79 

73 

75 

74 

73 

77 

77 

79 

73 

76 

70 

71 

74 

74 

74 

69 

71 

77 

76 

73 

73 

71 

73 

7 

SURRENCY 

MAX 

89 

90 

89 

89 

84 

91 

92 

90 

92 

99 

92 

94 

99 

94 

90 

91 

90 

87 

87 

91 

94 

92 

78 

89 

90 

49 

89 

89 

84 

84 

89 

7 

MIN 

60 

67 

63 

69 

61 

62 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

72 

74 

74 

73 

74 

69 

71 

72 

69 

73 

72 

69 

71 

70 

74 

67 

63 

57 

44 

4 

SMAINSBORO 

MAX 

88 

94 

88 

80 

S4 

93 

92 

89 

94 

•4 

94 

94 

98 

98 

92 

90 

86 

90 

88 

90 

94 

90 

84 

90 

93 

90 

44 

44 

84 

86 

90 

1 

MIN 

69 

70 

68 

69 

62 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

71 

76 

73 

73 

69 

66 

72 

73 

72 

71 

62 

65 

70 

71 

74 

66 

61 

63 

69 

1 

TALBOTTON 

MAX 

MIN 

67 

68 

65 

68 

61 

66 

64 

64 

67 

68 

67 

70 

71 

74 

72 

71 

65 

66 

71 

71 

71 

69 

64 

60 

60 

62 

70 

58 

58 

58 

66 

2 

TALLAPOOSA  2  NNU 

MAX 

90 

91 

86 

84 

88 

94 

90 

88 

89 

90 

91 

94 

94 

99 

89 

87 

80 

88 

82 

88 

90 

83 

81 

84 

87 

83 

40 

81 

44 

44 

87 

1 

MIN 

58 

58 

60 

67 

36 

56 

56 

64 

57 

64 

58 

60 

61 

66 

67 

68 

63 

61 

38 

66 

65 

65 

60 

52 

55 

69 

50 

49 

32 

52 

99 

8 

THONASTON  2  S 

MAX 

92 

96 

90 

88 

»9 

94 

94 

89 

91 

92 

94 

97 

97 

94 

91 

88 

83 

89 

84 

84 

91 

91 

80 

84 

91 

91 

44 

47 

92 

84 

90 

1 

MIN 

60 

65 

66 

68 

59 

68 

65 

64 

66 

68 

63 

66 

65 

75 

70 

72 

64 

54 

68 

71 

69 

68 

63 

59 

60 

71 

49 

39 

32 

56 

69 

1 

THOMASVILLE 

MAX 

92 

96 

91 

87 

85 

91 

92 

92 

91 

89 

99 

99 

91 

99 

92 

90 

92 

84 

42 

90 

92 

91 

42 

90 

92  48 

47 

49 

47 

84 

89 

i9 

MIN 

66 

66 

68 

68 

63 

61 

73 

66 

69 

68 

68 

67 

71 

74 

76 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

66 

74 

73 

47 

43 

40 

49 

>2 

THOMASVILLE  KB  C 

ITT 

MAX 

9* 

94 

91 

87 

89 

99 

92 

93 

93 

94 

99 

98 

99 

92 

90 

89 

92 

84 

82 

88 

93 

91 

41 

90 

93 

48 

44 

47 

44 

87 

90 

»1 

MIN 

69 

71 

70 

69 

66 

65 

74 

70 

72 

72 

71 

72 

79 

74 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

75 

73 

68 

44 

49 

71 

■  2 

TTFTON  EXP  STAT  I 

M 

MAX 

91 

90 

92 

91 

18 

89 

92 

94 

99 

•4 

91 

94 

94 

99 

•4 

87 

90 

84 

78 

83 

90 

90 

89 

84 

89  90 

87 

84 

44 

87 

89 

■  9 

MIN 

67 

67 

67 

69 

60 

62 

69 

67 

68 

70 

68 

64 

70 

76 

74 

74 

70 

71 

69 

74 

71 

69 

66  72 

72 

62 

61 

57 

68 

■  4 

TOCCOA 

MAX 

87 

90 

Sf 

78 

87 

99 

89 

U 

M 

91 

92 

•2 

94 

•4 

n 

87 

82 

90 

87 

93 

92 

89 

84 

84 

92  89 

44 

89 

44 

48 

68 

|6 

MIN 

69 

63 

66 

66 

66 

68 

64 

62 

67 

67 

6« 

64 

67 

74 

74 

68 

65 

60 

61 

68 

66 

66 

56 

57 

58  67 

64 

33 

60 

58 

44 

■  9 

VALDOSTA  «  NH 

MAX 

90 

93 

90 

87 

84 

90 

9t 

92 

12 

92 

»1 

94 

94 

92 

90 

90 

91 

87 

84 

88 

92 

87 

82 

90 

90  87 

49 

84 

48 

87 

49 

■  4 

MIN 

66 

66 

67 

67 

67 

60 

69 

67 

69 

68 

69 

6a 

70 

78 

75 

72 

74 

71 

71 

74 

69 

75 

72 

70 

69  72 

73 

64 

64 

61 

69 

■  4 

KARftENTON 

MAX 

83 

90 

80 

81 

89 

91 

U 

S9 

92 

93 

94 

94 

98 

97 

S« 

90 

tl 

88 

89 

90 

92 

44 

73 

87 

94 

9C 

49 

49 

49 

87 

44 

i3 

63 

66 

65 

68 

60 

65 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

70 

73 

71 

70 

69 

64 

67 

78 

70 

68 

60 

63 

67  71 

70 

67 

60 

61 

67 

■  3 

WASHINSTON 

MAX 

90 

»S 

78 

8« 

»4 

»1 

82 

94 

99 

94 

97 

98 

98 

95 

93 

89 

91 

92 

94 

99 

91 

79 

90 

94 

99 

44 

84 

44 

87 

00 

•  1 

MIN 

63 

64 

64 

63 

60 

61 

67 

65 

64 

68 

69 

70 

71 

74 

77 

70 

69 

61 

60 

71 

69 

48 

60 

42 

42  72 

71 

39 

56 

58 

69 

.7 

KAYCROSS 

MAX 

91 

92 

90 

89 

84 

92 

93 

93 

99 

99 

91 

97 

99 

94 

90 

92 

91 

84 

84 

90 

94 

90 

47 

90 

91  90 

89 

84 

47  44 

90 

•  9 

MIN 

66 

65 

67 

69 

61 

62 

70 

66 

69 

69 

71 

69 

72 

74 

74 

72 

74 

71 

70 

73 

69 

63 

71 

71 

70  70 

74 

49 

44 

60 

69 

>0 

MAYNESBOM  2  NE 

MAX 

86 

91 

89 

81 

M 

94 

91 

88 

94 

99 

94 

99 

99 

100 

97 

91 

90 

48 

88 

91 

93 

88 

73 

87 

91  91 

87 

87  44 

87 

90 

•  2 

MIN 

63 

66 

66 

67 

57 

65 

67 

68 

69 

69 

65 

70 

68 

70 

44 

71 

70 

66 

70 

70 

70 

72 

61 

62 

66  72 

73 

64 

60 

58 

44 

■  4 

WBST  POINT 

MAX 

93 

96 

90 

89 

89 

96 

92 

89 

91 

90 

98 

94 

99 

99 

90 

88 

81 

90 

88 

90 

91 

84 

84 

88 

91  4< 

49 

84 

49 

49 

49 

•  9 

MIN 

69 

69 

67 

79 

63 

69 

65 

70 

68 

67 

67 

67 

70 

77 

72 

70 

67 

63 

70 

74 

73 

70 

67 

60 

65     74  70 

56 

31 

58 

67 

•  3 

tllHOER  1  SSE 

MAX 

91 

92 

90 

78 

89 

99 

93 

84 

93 

94 

99 

97 

99 

98 

94 

88 

84 

91 

89 

91 

93 

84 

43 

84 

91  47 

C4 

44 

44 

44 

49 

>8 

MIN 

66 

63 

64 

67 

63 

64 

67 

62 

63 

64 

61 

63 

64 

70 

73 

65 

63 

61 

62 

70 

66 

61 

38 

56 

38     49  44 

60 

59 

94 

41 

•  4 

-  85  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1957  -  1958 


GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Nornal 
July -June 

AILEY 

102 

25 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

1 

107 

196 

468 

653 

623 

306 

62 

16 

0 

2444 

0 

0 

g 

86 

176 

596 

570 

240 

46 

7 

AU.AT0ONA  0AM  2 

0 

0 

28 

247 

380 

670 

866 

656 

639 

183 

33 

0 

3793 

AU4A  CAA  AIRPORT 

0 

0 

3 

116 

208 

468 

648 

567 

300 

68 

14 

0 

2401 

A1.PHARETTA  1  NW 

0 

0 

36 

238 

376 

630 

349 

814 

531 

173 

11 

0 

3666 

AMERICUS  4  ENE 

0 

0 

21 

114 

232 

453 

676 

611 

306 

72 

11 

0 

2496 

APPL I NG 

2  01 

779 

674 

446 

ASHBURN 

0 

0 

0 

32 

161 

377 

608 

575 

246 

48 

11 

0 

2056 

ATHENS 

0 

0 

31 

197 

321 

567 

786 

725 

478 

168 

21 

0 

3283 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0 

0 

33 

192 

337 

579 

783 

744 

491 

188 

23 

0 

3370 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0 

0 

<tO 

2  00 

344 

599 

829 

768 

515 

169 

29 

0 

3483 

2600 

ATI  AMTA    wn  ATDPORT 

207 

801 

766 

466 

128 

29 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

19 

168 

284 

628 

741 

668 

414 

109 

19 

0 

2940 

2407 

AUGUSTA 

0 

0 

18 

119 

226 

473 

672 

626 

375 

93 

17 

0 

2618 

BAINBRIDGE 

0 

0 

0 

89 

148 

392 

578 

544 

223 

40 

5 

0 

2019 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

0 

74 

164 

463 

660 

606 

340 

86 

15 

0 

2406 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

Q 

§ 

51 

400 

573 

822 

1061 

1046 

692 

344 

97 

BLAKELY 

0 

0 

8 

99 

203 

419 

622 

583 

256 

61 

7 

0 

2248 

BLUE  RIDGE 

0 

0 

31 

3  04 

430 

686 

913 

928 

600 

220 

79 

3 

4193 

BROOKLET  1  W 

0 

0 

4 

100 

179 

431 

636 

657 

299 

42 

11 

0 

2269 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

57 

104 

364 

556 

507 

231 

37 

1 

0 

1847 

BRUNSWICK   CAA  AP 

0 

0 

0 

72 

142 

402 

594 

542 

288 

63 

14 

BUENA   VISTA   1  SW 

0 

0 

0 

120 

227 

444 

666 

660 

343 

57 

14 

0 

2520 

CAIRO   2  NNM 

0 

0 

0 

38 

124 

364 

668 

641 

207 

41 

6 

0 

1939 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

1* 

2  38 

392 

642 

862 

836 

491 

183 

26 

0 

3684 

CAMILLA 

0 

0 

0 

87 

189 

661 

567 

226 

46 

6 

0 

CAMP  STEWART 

0 

1 

87 

172 

415 

586 

540 

274 

57 

CARLTON  BRIDGE 

0 

0 

3(> 

254 

411 

659 

901 

794 

556 

203 

27 

0 

>S39 

CARROLLTON 

0 

0 

3i 

226 

369 

597 

821 

762 

497 

140 

26 

0 

3485 

CARTERSVILLE 

0 

0 

20 

197 

343 

582 

796 

773 

484 

125 

24 

0 

3344 

CEOARTOWN 

0 

0 

31 

236 

368 

603 

830 

786 

605 

149 

20 

0 

3526 

CLAYTON    I  N 

3 13 

643 

690 

846 

506 

232 

46 

Q 

4066 

COLQUITT 

0 

0 

136 

140 

354 

542 

628 

188 

22 

4 

0 

COLUMBUS  W8  AIRPORT 

0 

0 

17 

132 

260 

504 

715 

670 

363 

88 

19 

0 

2768 

2396 

COMMERCE  1  NE 

0 

0 

30 

249 

406 

646 

886 

7S2 

196 

26 

0 

COROELE  WATER  WORKS 

0 

0 

0 

319 

66 

0 

CORNELIA 

0 

0 

48 

277 

408 

644 

864 

815 

566 

217 

28 

0 

3867 

COVINGTON 

0 

0 

34 

198 

333 

657 

600 

741 

483 

146 

26 

0 

3317 

CUTHBERT 

0 

0 

16 

93 

189 

409 

607 

692 

260 

42 

7 

0 

2204 

DAHLONEGA 

0 

0 

36 

287 

438 

707 

922 

889 

590 

238 

45 

0 

4132 

DALLAS 

624 

637 

766 

166 

DALTON 

21 

248 

403 

648 

862 

871 

628 

169 

36 

3766 

DOUGLAS  2  NNE 

0 

0 

68 

11 

0 

DUBLIN 

0 

0 

17 

180 

423 

628 

576 

239 

77 

13 

0 

EASTMAN   1  W 

0 

0 

191 

404 

634 

603 

284 

66 

13 

0 

EXPERIMENT 

0 

0 

30 

195 

297 

639 

606 

746 

446 

139 

24 

0 

3222 

F IT2GERALD 

694 

571 

239 

36 

7 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

1 

111 

194 

434 

616 

546 

288 

66 

7 

0 

2262 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

70 

100 

346 

539 

475 

166 

26 

2 

0 

1744 

FORSYTH   1  S 

0 

0 

30 

161 

287 

514 

737 

687 

416 

120 

23 

0 

2975 

FORT  GAINES 

0 

0 

11 

95 

193 

395 

607 

579 

260 

51 

11 

0 

2202 

FORT  VALLEY  3  £ 

0 

137 

716 

629 

356 

03 

16 

2737 

GAINESVILLE 

0 

0 

33 

226 

362 

630 

835 

773 

606 

162 

23 

0 

3352 

GLENNVILLE 

0 

0 

2 

98 

180 

411 

602 

555 

277 

47 

9 

0 

2181 

GREENSBORO 

0 

0 

29 

152 

286 

630 

749 

676 

436 

109 

21 

0 

2M7 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

36 

163 

280 

616 

760 

714 

423 

91 

26 

0 

3009 

GR I FF I N 

752 

694 

420 

102 

18 

HARTWELL 

0 

0 

32 

182 

326 

663 

772 

701 

466 

132 

'B 

0 

3192 

HAWKINSVILLE 

0 

0 

12 

103 

216 

454 

643 

610 

308 

73 

13 

0 

2431 

HELEN 

0 

0 

3* 

299 

462 

709 

940 

910 

690 

239 

46 

0 

4228 

HOGGAROS  MILL 

0 

0 

6 

104 

187 

464 

653 

587 

262 

55 

0 

0 

2302 

HOME^^V  I  LLE 

137 

670 

488 

IRWINTON  t,  WNW 

373 

73 

16 

0 

JASPER  1  NNW 

s 

0 

31 

263 

42  3 

703 

904 

896 

572 

187 

49 

0 

4047 

JESUP  8  S 

0 

0 

0 

86 

165 

432 

606 

556 

283 

60 

5 

0 

2182 

LAFAYETTE 

0 

0 

19 

262 

416 

629 

865 

e«2 

664 

171 

32 

0 

37«« 

LA  GRANGE 

759 

700 

401 

93 

19 

LOUISVILLE 

0 

0 

20 

160 

238 

483 

690 

605 

369 

79 

It 

0 

2660 

LUMBER  CITY 

0 

0 

9 

132 

271 

538 

690 

327 

84 

13 

0 

LUMPKIN  2  NE 

0 

0 

8 

136 

274 

509 

720 

656 

334 

75 

17 

0 

2728 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

22 

129 

246 

460 

689 

621 

346 

61 

It 

0 

2*09 

2049 

MARSHALLV I LLE 

664 

622 

323 

70 

11 

0 

METTER 

0 

0 

< 

96 

193 

435 

629 

671 

293 

49 

9 

0 

2289 

MIOVILLE  EXP  STA 

0 

0 

16 

122 

217 

477 

702 

626 

383 

61 

16 

0 

2*3« 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

22 

191 

336 

574 

800 

726 

4«9 

152 

32 

0 

3302 

MILLEN 

0 

0 

8 

104 

197 

432 

645 

570 

328 

60 

11 

0 

2352 

MONTICELLO  2  NW 

° 

32 

877 

766 

493 

1*1 

26 

3751 

MORGAN 

204 

414 

614 

598 

251 

39 

10 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

6 

104 

149 

361 

663 

648 

224 

45 

7 

0 

2047 

NAHUNTA 

0 

0 

0 

96 

146 

447 

547 

520 

248 

38 

6 

0 

2047 

NASHVILLE 

0 

0 

3 

89 

150 

378 

597 

550 

215 

37 

7 

s 

2026 

NEWINGTON   2  SSW 

0 

2428 

NEWNAN 

0 

0 

30 

183 

310 

632 

781 

730 

437 

101 

19 

0 

3123 

PLAINS  SW   GA  EXP  STA 

0 

0 

18 

123 

230 

443 

669 

621 

308 

72 

12 

0 

2486 

QUITMAN 

0 

0 

0 

93 

166 

231 

56 

11 

0 

ROME 

0 

0 

21 

338 

682 

788 

768 

462 

114 

24 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

0 

0 

19 

239 

410 

660 

860 

834 

620 

164 

36 

0 

3742 

3138 

SANOERSVILLE 

0 

0 

21 

129 

254 

617 

385 

14 

0 

SAPELO  ISLAND 

0 

0 

0 

63 

114 

422 

603 

629 

286 

66 

6 

0 

2069 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

0 

0 

2 

122 

229 

446 

669 

603 

366 

75 

11 

0 

2512 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

0 

3 

107 

209 

442 

644 

564 

333 

73 

14 

0 

2409 

1808 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

133 

380 

684 

546 

300 

66 

6 

0 

SURRENCY 

0 

0 

1 

102 

170 

413 

621 

647 

271 

48 

8 

0 

2181 

SWAINSBORO 

0 

0 

10 

107 

420 

638 

608 

307 

59 

10 

0 

See  Reference  Notes 
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Station 


Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonol        1957  -  1950 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December. 

Januftry 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 

Ju ly "June 

TAL60TT0N 

26 

321 

744 

667 

369 

1 18 

19 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

0 

0 

Si 

276 

332 

611 

822 

775 

3  26 

170 

43 

0 

3632 

TMOMASTON   2  S 

0 

0 

121 

257 

302 

705 

637 

370 

105 

16 

0 

2759 

THOMASV  I  LLE 

^ 

^ 

at 

4  Oft 

587 

557 

226 

^ 

THOHASVILLE  WB  CITY 

132 

337 

570 

535 

199 

1928 

1  479 

TIFTON  EXP  STATION 

0 

0 

a 

lie 

ise 

»67 

665 

630 

297 

76 

10 

0 

2467 

TOCCOA 

0 

0 

-jt 

212 

330 

362 

810 

729 

491 

153 

18 

0 

3361 

VALDOSTA  *  NW 

0 

0 

0 

»<• 

i«a 

3»e 

594 

537 

214 

41 

8 

0 

2034 

HARRENTON 

0 

0 

2i 

162 

27e 

32<> 

730 

663 

414 

110 

20 

0 

2936 

WASH1N6T0N 

0 

0 

26 

218 

336 

610 

826 

692 

303 

166 

22 

0 

3419 

WAVCROSS 

0 

0 

0 

go 

140 

402 

386 

538 

238 

4) 

5 

0 

2034 

WAVNESBORO  2  NE 

0 

0 

22 

137 

233 

*77 

734 

637 

375 

74 

13 

0 

2704 

WEST  POINT 

0 

0 

23 

131 

277 

307 

726 

669 

380 

88 

13 

0 

2834 

WINDER  1  SSE 

c 

e 

3( 

211 

608 

808 

753 

511 

156 

24 

0 

Sa«  Eefereace  HotM  Tollovlnc  Station  'index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JUNE  1956 


Day  of  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

H  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.33 

.22 

.22 

.31 

.16 

.21 

.25 

.34 

.14 

.30 

.29 

.28 

.22 

.41 

.21 

.37 

.27 

.10 

.20 

.10 

.17 

.25 

.18 

.22 

.28 

.15 

.21 

.34 

.25 

.27 

7.25 

WIND 

51 

34 

29 

96 

50 

21 

37 

96 

31 

34 

32 

40 

42 

30 

51 

38 

4  2 

25 

31 

18 

34 

39 

51 

26 

40 

30 

18 

51 

41 

39 

1197 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.29 

.21 

.24 

.15 

.18 

.31 

.23 

.23 

.20 

.23 

.29 

.28 

.31 

.20 

.20 

.26 

.27 

.31 

.39 

.08 

.27 

.36 

.40 

.20 

.35 

.36 

.29 

B7.88 

WIND 

25 

42 

34 

47 

18 

39 

42 

28 

23 

28 

47 

31 

27 

56 

106 

73 

33 

44 

32 

84 

33 

50 

18 

36 

24 

59 

53 

37 

27 

22 

1218 

EXPERIUENT 

EVAP 

.29 

.35 

.36 

.23 

.24 

.33 

.26 

.16 

.24 

.40 

.37 

.39 

.35 

.35 

.11 

.28 

.07 

.32 

.02 

.24 

.32 

.17 

.14 

.28 

.34 

.24 

.33 

.25 

.31 

B8.01 

WIND 

53 

60 

60 

55 

47 

35 

53 

57 

30 

65 

75 

60 

60 

78 

147 

88 

65 

37 

23 

62 

58 

82 

31 

18 

50 

52 

51 

56 

17 

15 

1640 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.23 

.19 

.24 

.25 

.25 

.21 

.23 

.31 

.27 

.28 

.25 

.28 

.25 

.29 

.20 

.07 

.20 

.12 

.07 

.14 

.24 

.19 

.21 

.15 

.21 

.25 

.15 

.19 

.22 

.29 

6.43 

WIND 

36 

60 

28 

15 

14 

27 

19 

20 

27 

7 

7 

16 

20 

25 

12 

16 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Day  of  month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

HAX 

101 

103 

103 

103 

99 

97 

103 

107 

106 

108 

109 

108 

109 

108 

103 

88 

92 

88 

80 

83 

90 

92 

91 

85 

91 

91 

88 

88 

86 

90 

96 

3 

lilN 

76 

78 

74 

75 

75 

75 

74 

79 

78 

82 

81 

81 

83 

83 

81 

76 

78 

77 

74 

74 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

76 

74 

72 

69 

76 

4 

6  INCHES 

HAX 

82 

84 

85 

86 

84 

83 

84 

86 

86 

88 

88 

88 

88 

89 

87 

84 

86 

84 

81 

81 

83 

84 

84 

82 

86 

87 

85 

85 

84 

84 

84 

9 

HIM 

77 

78 

78 

78 

78 

77 

79 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

80 

80 

80 

78 

78 

77 

77 

79 

78 

79 

79 

80 

79 

78 

77 

79 

2 

Soil  Type:  Tlfton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  ^ass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Model  1100.     6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  directioQ 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mils 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

l:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

13 

9.3 

24++ 

NTf 

15 

85 

89 

52 

58 

4 

7 

3 

0 

0 

0 

14 

5.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

W 

14 

9.4 

35 

WMW 

20 

83 

87 

56 

60 

4 

1 

3 

2 

0 

1 

11 

64 

5.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

14 

6.7 

28++ 

SW 

26 

87 

90 

56 

65 

4 

3 

5 

2 

0 

0 

14 

6.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.7 

35++ 

WNW 

15 

88 

58 

63 

2 

4 

6 

0 

1 

1 

14 

6.1 

MACON  WB  AIRPORT 

wsw 

13 

8.8 

36 

SW 

15 

85 

88 

55 

61 

4 

6 

3 

3 

0 

1 

17 

63 

6.0 

ROME  WB  AIRPORT 

82^ 

85 

51 

56(i 

1 

5 

3 

0 

0 

11 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WSW 

14 

7.7 

33 

NE 

7 

90 

90 

58 

75 

4 

2 

6 

0 

3 

0 

15 

68 

6.1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 

5 

7 

2 

1 

1 

17 

li    Based  on  incomplete  data. 

See  Reference  Kotes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Tern 

pera 

ure 

Precipitation 

Station 

No  o 

Days 

Snow.  Sleel 

No  of  Doyft 

K  E 

1 

M 

M 

III 

D 

« 

ll 
<  2 

2  S 

$  s 

<  3 

0 

i 

From  Lc 
Term  ^^ 

s 

X 
CP 
X 

1 

J 

1 

t 
1 

s ; 
«l 

o  * 

ki 

o  * 

2 
B 

III 

i 

1 

Max  Dei 
on  Grour 

» 

1 

0 

o 

o 

8^ 

—  o 

FEBRUARY  1958 
HOMERVILLE 

61.3 

34.3 

47.8 

61 

27 

17 

18 

'•88 

0 

16 

0 

0 

3.0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

rSBRDAST  19SS 
HOURVIUf 

.38 

D.30 

.39 

1.43 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

< 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1958 
BOMERVILLE 

IIAX 
HIN 

68 
46 

55 
30 

51 
27 

57 
26 

69 
24 

68 
43 

66 
37 

60 
35 

58 
32 

56 
29 

54 

35 

56 
30 

53 
25 

56 
23 

59 
36 

50 
29 

46 
19 

42 
17 

46 
23 

52 
29 

63 
24 

68 
27 

72 
35 

74 

SO 

78 
64 

80 
60 

81 

61 

78 
58 

61.3 
34.3 

Dally  Precipitation  Table: 
Dawsonvllle 


Table  2: 


Dawsonvllle 


CORRECTIONS 
MONTH:     NOVEMBER  1957 


ANNUAL:  1957 


MONTH:     JANUARY  1958 


Monthly  total  should  be  V  11.96. 


Precipitation  amount  for  November  should 
be  E  8.49;  annual  precipitation  should  be 
E  55.67. 


Climatological  Data  Table: 
Commerce 


Daily  Precipitation  Table: 
Commerce 


Climatological  Data  Table: 

East  Central  Division 


Climatological  Data  Table: 
Nashville 

Climatological  Data  Table: 
Swalnsboro 


Climatological  Data  Table: 
West  Point 


Daily  Temperatures  Table: 
Swalnsboro 


Evaporation  and  Wind  Table: 
Rome  WB  Airport 


MONTH:     MARCH  1958 


No.  of  days  with  precipitation  .50  or  more 
should  be  3. 


Precipitation  on  the  21st  should  be  .75; 
and  on  the  29th,  zero. 


Average  temperature  should  be  53.1,  depar- 
ture from  long-term  average  -  4.6, 


Average  temperature  should  be  58. OM. 


Average  maximum  temperature  should  be 
65. 6H;  average  minimum  temperature,  44. OM; 
average  temperature,  54. 8M;  number  of  days 
with  precipitation  .10  or  more  should  be  11. 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -  1.31. 

Average  maximum  temperature  should  be 
65.6;  average  minimum  temperature  should 
be  44.0. 


Wind  movement  on  31st  should  be  40;  monthly 
total  1698.     Evaporation  on  31st  should  be 
.05;  monthly  total  2.78. 


See  relerence  notes  followino  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1958 


Cl**«laad  3  KNB,  Tcnn. 

■o- 


H«l^^  Bar  Teoo^. 


GEORGIA 


O     •     O    Prtcipitotlor  only 
<D  PncipitQtiofi,  ttorog* 

O-  -•-  -O  PnelpJtotion  oftd  Tunptraturr  u^oot  6  vtn ,  ri* 

f^rwelpltothn,  Tempttvtvrt  oftd  fvoperof/or 

Type  of  gogt       O    Non-rtconiing . 
•  ffeceratng.      4   flbW  /yP** 
CkN/ft*  c'C*  combifotions  indicaft  the  ovoilab/Hty  of 
mere  detailed  metecnlo^ol  data 

 I  


*111«,    M.  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JUNE  1958 


Headland,  Ala.  J 
Columbia,  Al« 


j  Tlfto»  E«.  station    ^Y"—  ^  ^  1  '  o\  

I  — -'fjlapalia  Eip  station       a  I  >  Patterson 


-o-  / 

Moultrie  %  BSB 


^  HashTllle  \ 
A«l  <s 


T 


Woodruff  Du,  PlR 

I 

Ch«ttahooch««  1 

STATION  LEGEND 


-  Thouevlllc 

1 


Valdoata  4  BW  /  M 

.:<>:/  ( 


I         PoLkatOD  3  33W 

J   <, 


a  CU  AP,  Fla.  ^  I 

@    ir  /   

J..l~-  -Li»— L  ^^N,  J  ^V*„[  .ol..o,.S. 

Mt.  Pleaaaat,  FU.  I  —   rar«<.  a  i  a 

STATIO,,   LCGE^O  HontlcUoJ^S,  ^  «          3  ^  \ 

}  ) 


-o- 


O  #     9  Preclpifoflon  only 

<D  Precipitation,  storage 

O  -O-  Precipitation  and  Temperature  i^anont  6  WKW,  Pl» 

-<J>-  "(^  Preelpitotion,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage       O   Non- recording, 
•  Recording,      O  fitoM  ^p*5 
CtouA*  combinations  Indicate  the  availability  at 

more  detailed  meteorohg^col  data 


\        SATanna^  Beach 
-O-      '  Fle»ing  K«P  Bt»tloo  V- 

^  \  Caap  Stewart     n  ^ 

\SOUT)h£;aST 

Doctortown  1  ISW       -  »''"» 

Blackbeard  lelaad 
'        ^     Sapelo  Island 


-o 

Jesup  8  S 


WaycrosH 


BoBervllle  ■ 


Rabunta  '  y 

.jO;    ^      '  Brunavick  —z' 
Atklnaon  1.1  -9-.® 

— Bruosvlck  CAA  AP 


^1 


Jasper  3  SB,  Pla. 


ParnftDdlDa  Maoh,  ria. 


JackaooTlIle  WB  AP,  Fla. 


Glen  St.  Ilarr  lurMrlea,  Pla 


Revised  IRPC,   ChattanoogB .  Tenn 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


GCOMOIA 


STATION 

□C  NO. 

COUNTY 

U 

% 

Q 

LATITUDE 

LONGITDDE 

VATION 

OBSQIVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

g 
Q 

a 

s 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t| 

u 

3 

LONGITUDE 

m 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

! 
E 

i 

ES 

^  1 

Rf 
§B 

ELEVJ 

B 

SPECIAL 

MIO 

wiLcex 

9 

la  M 

U  M 

Mt 

c 

U8BGC  M  *  MHDT 

GREENVILLE  2  « 

MEmweTMCR 

U  82 

•4  41 

U8 

*•] 

STATfc  FORESTRY  svC 

AMU>SVlLi.e 

OARTW 

U 

k*  U 

#4  M 

T18 

•A 

c 

GRIPPIH 

•4  l« 

••0 

"1 

NOMACC  Di  VEBTBMOkS 

0«9> 

COOK 

M 

91  08 

u  a4 

24B 

■  AMO  •TATIBM  MAAA 

HAMILTON  *  H 

•4  •• 

•48 

C 

BLUE  SPRINGS  PAMt 

MOMTGOHERr  It 

32  U 

•X  >4 

•A 

BA 

8RC«T8a>-#AauR  COU.iU 

HARALSON 

4070 

COMfTA 

33  14 

•4  14 

•48 

Hftti   Rk/TH  r.  •ASLC 

ALAPMi*  ttP  STATION 

eisi 

•ERSICN  |l6 

>1  21 

u  u 

2M 

TA 

u 

ROY  HOLLAND 

HARTVELL 

4139 

HART 

1*  11 

•2  M 

TM 

SAMUEL  A.  VERHia 

01*0 

DOUMCRTV 

91  M 

M  18 

21« 

TP 

TA 

PRANK  It  OitTOM 

HARTVELL  0  E 

4116 

HART 

14 

82  90 

•BO 

COAPS  Of  ENtlHCERS 

Oltl 

SARTOM 

34  18 

•4  44 

9T9 

6A 

«A 

8A 

C  M 

COWS  OF  CN6iN£CR8 

HAMKINSVlUE 

4176 

PULASKI 

32  17 

•1  28 

241 

0211 

11 

31  93 

82  91 

2M 

MIO 

HID 

CIVIL  A£H>>  ADM* 

iHAILEHUaST 

*20* 

JtfF  DAVIS 

31  98 

82  >• 

219 

c 

MOOOAOM  M*  BROMN 

ALPHAAETTA  1  N« 

0214 

FULTOM 

94  09 

•4  U 

1100 

•P 

•P 

ELI  GRIHE6 

HELEN 

*230 

MHITE 

U>  42 

•1  44 

1490 

•* 

JOHN  Fi  GREER 

AMCfilCVS  *  CME 

0253 

SUMTER 

32  86 

■4  10 

47* 

TA 

BLAHCM£  S.  iMTItt 

Ihemptomn  gap 

*>*3 

UNION 

94  62 

•4  06 

21M 

TVA-111 

02fta 

SUMTER 

32  06 

•4  l« 

4«0 

C 

U  OF  6A  £<P  STA  NRST 

HlAMASSEE 

4219 

TOMNS 

3*  97 

81  4« 

1910 

TVA-Ul 

34  99 

•4  01 

19T0 

TA 

HOGGARDS  MILL 

4368 

BAKER 

31  U 

•4  27 

112 

»A  lA 

COLUMBIA 

14 

31  92 

62  18 

240 

•P 

•P 

MRI  AMIIE  CRAMFOao 

HOHERVILLE 

**29 

CLINCH 

!• 

11  82 

U  49 

1^0 

CITT  OF  HOMCRVILLC 

ASHBUffN 

16 

31  42 

83  30 

410 

•F 

8P 

CITY  OP  ASWUBM 

IRMINTON  *  VNM 

4594 

HILKINSON 

IB 

32  98 

•1  14 

921 

6P 

8P 

LOMIIE  Vi  PACE 

ATnCnS 

0410 

CLARICE 

14 

33  58 

M  21 

700 

tP 

•A 

PROP.         fc.  SELL 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

31  IS 

•  1  11 

420 

c 

•A*  POHER  company 

ATmENS  col  of  Aflfll 

0412 

CLARKE 

10 

33  59 

81  21 

681 

8P 

COLLEW  EIP  STATION 

JASPER  1  NNM 

*«*6 

PICKENS 

34  29 

•4  2V 

14«9 

7A 

C  H 

HOMARO  Li  DILBECK 

ATHENS  MB  AlftPORT 

10 

33  97 

81  10 

798 

MIO 

MID 

C  HJ 

U(Sa   MSATN£R  BURGAU 

jesup 

4671 IhAYNE 

31  IT 

81  99 

100 

c 

CITY  OP  JESUP 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  92 

HRSt  CATHLAC£N  SMITH 

JESUP  6  S 

MAYNE 

1|   11  29 

81  51 

too 

5P 

BRUNS  PULP  *  RPR  CO 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

33  *9 

785 

HENRY  T.  BABNETT 

JOMNTOMN 

*«8e 

DAMSON 

9,    34  31 

•4  17 

1190 

MISS  MAMIE  L  FAUSETT 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

64  29 

975 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U*S>   MCATHER  euREAU 

J0NES80R0 

CLAYTON 

6     33  31 

•4  21 

910 

8A 

e*  Ji  SttlNT*  SRi 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

04»S 

RICHMOND 

1* 

33  22 

61  98 

149 

C  HJ 

JULIETTE 

4726 

MONMOE 

9 '    33  07 

81  48 

3T9 

TA 

MRS  JUSU  H(  SMITH 

RICHMOND 

1* 

33  28 

61  58 

6P 

KENSINGTON 

*ao2 

MALKER 

16 :    34  47 

•9  21 

•90 

TA 

BAINBR lOOE 

DECATUR 

6     30  59 

120 

9P 

6A 

C  H 

KINGSTON 

8*  96 

730 

SUtAN  HCO*  HARGIS 

BALL  CROUNO 

CHEROKEE 

34  20 

6*  29 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  ftROOAN 

LAFAYETTE 

*941 

MALKER 

3*  42 

85  1* 

810 

6P 

TA 

C  H 

CHARLES  H*  GMVN 

BEAVERDALE 

0T46 

MHITFICLD 

12 

34  95 

B4  91 

724 

■A 

MRS*  tU  e>  MARMACK 

LA  GRANGE 

49*9 

TROUP 

33  92 

89  02 

7*0 

BP 

8A 

C  H 

PAUL  a*  SMITH 

0  787 

32  09 

81  58 

189 

c 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

81  07 

T20 

8A 

c 

SIDNEY  Ki  STEVENS 

BLACKBCARD  ISLAND 

HC  INTOSH 

31  29 

61  13 

10 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

•  9  16 

090 

c 

COBPS  OP  ENGINEERS 

BLAIRSVILLE  EIP  STA 

UNION 

34  51 

•A 

8A 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

82  26 

90« 

•A 

JANES  Hi  BLACKMELi. 

BLAKELY 

EARLY 

31  29 

8*  96 

300 

DR>  J*  G*  STANOIFER 

LITTLE  HIOMTOMER 

5242 

TOHNS 

9*  56 

81  99 

33*8 

TVA-111 

BLUE  RIOCE 

1024 

FANNIN 

94  92 

84  19 

1760 

•P 

6P 

J] 

P*  a*  CAHRlftH 

LOUISVILLE 

5914 

JEFFERSON 

33  #0 

•2  24 

317 

6P 

•P 

C  H 

NESBIT  BAKER 

BLUE  RI06C  RESVR  DAM 

102B 

FANNIN 

3*  53 

84  IT 

1960 

9A 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

•  2  41 

190 

•A 

■A 

H 

Ma  ALEX  JEmiGAN 

ELBERT 

14 

34  12 

•A 

LUMPKIN  2  NE 

84  47 

495 

8A 

6A 

C  H 

AA«  FOSESTRY  COHMt 

BRASSTOHN  BALD 

TOMNS 

34  92 

•A 

MACON  M8  AIRPORT 

89  39 

396 

MIO 

HID 

C  HJ 

U*S*   HEATHER  BUREAU 

BROOKLET  1  N 

BULLOCH 

11 

32  23 

190 

M.  C«  CRQHLEY 

MARSHALLVILLE 

5550 

MACON 

32  27 

83  96 

186 

5P 

5P 

CTY  OF  MARSHALLVILLE 

BRUNSNICK 

13*0 

GLYNN 

31  08 

61  30 

14 

OA 

eA 

BENJAMIN  E.  JAMES 

MAVSVILLE 

JACKSON 

10 

3*  15 

83  34 

930 

EARL  L*  SAILERS 

13*5 

GLYNN 

31  0« 

61  23 

14 

CIVIL  A£RO>  AOH* 

NETTER 

CANDLER 

11 

82  0* 

130 

H 

CITY  OF  METTER 

BUENA  VISTA  1  SH 

MARION 

32  19 

NIOVIU.E 

BURKE 

11 

83  14 

186 

BURTON  DAM 

RABUN 

1*  1    3*  47 

MIDVILLE  EXP  STA 

eURRE 

11 

360 

6P 

6P 

SE  *A  BRAN04  EXP  STA 

BUTLER 

TAYLOR 

32  33 

THOMAS  F.  MATHEmS 

MILLEDGEVILLE 

5674 

BALDHIN 

10 

33  05 

81  13 

320 

TA 

H*  LOUIS  HOtttE 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

61  56 

118 

eA 

EDHIN  S.  EPSTEIN)  JR 

MiLLEN 

9682 

JENKINS 

11 

32  48 

81  54 

191 

9P 

9P 

«ALLA£E  Vi  EOEMFIELD 

1463 

ORAOV 

8*  13 

269 

MiLLHAVEN  8  E 

SCREVEN 

14 

61  30 

100 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

^6 

690 

MONROE 

HALTON 

10 

1300 

MITCHELL 

31  14 

8*  IS 

175 

5P 

M0NTE2UMA  1  NE 

MACON 

84  01 

379 

8A 

CAMP  "^T EM ART 

15*4 

LIBERTY 

11 

31  52 

61  37 

92 

7P 

H 

POST  ENGINEERS 

MONTtCELLO  2  N« 

5989 

JASPER 

33  10 

69  41 

990 

6P 

TA 

C*  LEROT  TILLMAN 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

84  29 

604 

7A 

C 

C*  B.  TEASLEV 

6038 

CALHOUN 

31  32 

6*  16 

263 

9P 

9P 

CALHOUN  PUB  HKS  CAPIP 

CARLTON  BRI06E 

IftOl 

ELBERT 

82  59 

480 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

83  49 

340 

H 

1B19 

FRANKLIN 

83  12 

710 

JOHN  Mt  CARWOt  L 

MOUNT  VERNON  3  MNH 

HHCELER 

10 

199 

L*  Gi  RETNOLOS 

16*0 

CARROLL 

17 

33  36 

990 

8P 

6A 

C  H 

CITY  OF  CARfKtLLTON 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

11 

69 

9P 

9P 

JAMCS  A*  ROU 

CARTERS 

1697 

MURRAY 

12 

>*  36 

84  42 

695 

6A 

RALPH  Ml  ME&SER 

NASHVILLE 

6337 

BERRIEN 

16 

31  13 

5P 

5P 

OA.  FORESTRY  COMM. 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

8*  *< 

719 

5P 

9P 

CITY  OF  CAHTERSVILLE 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

81  99 

3300 

TVA-199 

CARTCRSVlLLE  9  SM 

1670 

BARTOM 

84  50 

669 

GP<ANVcL  P«  TATUM 

NEWINOTON  2  SSM 

SCREVEN 

11 

•  1  90 

161 

6P 

6P 

H 

MRS  MM  V  LANCASTER 

1715 

POLK 

89  21 

C 

MILLIAM  N*  BARMET 

NEMNAN 

COHETA 

84  49 

990 

6P 

7A 

JANE  S  0  •  HARD  I N  t  JJI 

1732 

POLK 

3*  01 

85  19 

789 

6P 

RALPH  Ka  AYERS 

NEMTON  exp  STA  H0S5Y  PD 

BAKER 

182 

C 

ENORY  UNl  Flo  STA 

CMATSHORTH  1  M 

1*56 

MURRAY 

12 

3*  *6 

8*  *7 

600 

7A 

C 

MIU-lAM  L*  ELROD 

noontootla  creek 

4399 

FANNIN 

3*  *2 

2090 

BA 

TVA-112 

CHICKAMAUGA  PARK 

MALKER 

18 

34  95 

89  16 

789 

9P 

U*S>  DEPT  INTERIOR 

MORCROSS  *  N 

6*07 

GMINNET 

3*  00 

64  12 

1629 

8A 

MRSi  Ml  H.  DEMPSCT 

1927 

UNION 

3*  *8 

83  5* 

1900 

PATTERSON 

6636 

PIERCE 

13 

82  06 

109 

SA 

1082 

1* 

3*  33 

83  2* 

2190 

6P 

M 

PEARSON 

66T9 

ATKINSON 

•  2  91 

209 

c 

CLERMMT  3  SM 

1908 

HALL 

3*  27 

83  48 

1100 

PLAINS  SM  OA  EXP  STA 

7067 

SUMTER 

64  22 

900 

CLEVELAND 

2006 

MMITE 

3*  36 

U70 

MART  Li  SUTTON 

PRESTON 

T201 

MEBSTER 

32  0* 

8A 

BILLY  A*  DICK 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

84  44 

195 

9P 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  *7 

83  39 

190 

9P 

9P 

EMERSON  H.  BROHNE 

COLUMBUS 

2161  'HUSCOGeE 

32  26 

8*  99 

211 

7A 

RESACA 

7*30 

GORDON 

12 

64  97 

690 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

6*  56 

385 

HID 

C  HJ 

RINGGOLD 

7*60 

CATOOSA 

18 

85  07 

620 

COMMERCE  1  NE 

2180 

JACKSON 

10 

34  13 

83  26 

740 

RISING  FAWN 

7499 

18 

89  12 

830 

TA 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  05 

84  27 

629 

TP 

C*  R.  SMITH 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  19 

69  10 

410 

6P 

8A 

HILLIAH  HiTOMERS*lll 

COOL I DOE 

2238 

THOMAS 

31  01 

83  52 

290 

c 

C*  W*  ELLJNGTONt  JR 

ROME  6  &M 

FLOYD 

34  10 

•9  16 

700 

c 

J.M*  MONTGOMERY!  JAt 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

3*  38 

84  03 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  infornatlon  regarding  the  cllnate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlat  at  Agricultural  Engineering  Building,  Unlyeraity  of  Georgia,  Athens.  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  S3W,   indicate  distance  in  Biles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  vill  be  carried  only  in  the  June  and  Deeeaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  Bisalog  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllaatological  Data"  Table  and  on  the  ups,  becane  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement   In  miles      Monthly  degree  day  totals  are 
the  SUBS  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'7. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Max  and  Kin  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extreoea  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full   time  stations   (those  shown  In  the  Station  Index  as  "V.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  token  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  nay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Teaperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  sumaer  aonths  soae  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tlae. 

Snow  on  ground  in  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

Mo  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Teaperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  aay  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  ot  a  building, 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   tising  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,   have  be«n  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Obeervatloo  time  is  1:00  a.m..  E.S.T.    of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  coluan  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  C.  H,  and  J  in  the  "Special"  coluan  under  the  heading  "Observation  Tine  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly  T>recipltatlon  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table      Oaission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  throtigh  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
say  be  found  In  the  latest  annual   issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   indicated  above,   price  IS  cents. 

General  weather  conditions  in  the  V.   3.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLT  WEATHER  REVIEW  and  the  HONTHLT  CLIHATOLOGICAL  DATA.   NATIONAL  SUMMARY,   either  of  which  aay  be 
obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.    Washington  25,  D.  C. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  aade  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  JULY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  30+  at  6  stations 

Lowest  Temperature:     49°  on  the  1st  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     24,13  inches  at  Neel  Gap 

Least  Total  Precipitation:     1.90  inches  at  Savannah  Beach 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.18  inches  on  the  8th  at  Clayton  1  N 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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.7 

94 

30+ 

65 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

8.85 

4.44 

2.20 

20 

.0 

0 

12 

6 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

8'>.6 

61.8 

73.2 

.6 

90 

29+ 

49 

1 

0 

2 

Q 

Q 

Q 

7.31 

1.88 

2.13 

9 

.0 

0 

15 

2 

2 

BLUE  RIDGE 

85.9 

63.9 

74,9 

92 

27 

54 

2+ 

0 

10.35 

3,43 

8 

.0 

0 

15 

7 

2 

COMMERCE   1  NE 

DAHLONEGA 

AM 

Bi.'t 

65.9 

75.7 

- 

'•^ 

92 

29 

67 

1 

0 

7 

12.33 

6.28 

2.01 

9 

.0 

0 

13 

9 

6 

GAINESVILLE 

88.^ 

68.4 

78.4 

.6 

94 

30+ 

62 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

12.89 

7.86 

2.87 

6 

.0 

0 

12 

7 

6 

HELEN 

AH 

84.1 

65.2 

74.7 

91 

29 

57 

2+ 

0 

2 

0 

0 

0 

13.28 

2.50 

8 

.0 

0 

16 

10 

5 

JASPER   1  NNW 

86.1 

65.9 

76.0 

92 

20 

55 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

10.79 

2.28 

9 

.0 

0 

14 

9 

3 

WINDER  1  SSE 

88.8 

57.1 

76.0 

94 

28+ 

58 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

4.98 

1.23 

11 

.0 

0 

10 

6 

1 

DIVISION 

77.0 

_ 

1.2 

9.11 

4.13 

.0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AH 

90.8 

65.7 

78.3 

1.3 

97 

30 

54 

0 

21 

0 

4.57 

•  42 

1.19 

26 

.0 

0 

10 

3 

2 

CLAYTON   1  N 

83.5 

63.9 

73.7 

- 

•  8 

98 

20 

56 

1 

0 

6 

^ 

0 

12.76 

6.46 

5.18 

8 

.0 

0 

11 

7 

3 

CORNELIA 

85.3 

64.  9 

75.  1 

1.9 

92 

19 

55 

0 

5 

0 

0 

0 

12.58 

6.95 

3.25 

14 

.0 

0 

14 

6 

3 

HARTWELL 

91.6 

68.6 

80.1 

.  3 

98 

28 

61 

0 

23 

0 

0 

0 

8.64 

3.87 

2.40 

14 

.0 

0 

11 

7 

3 

TOCCOA 

68.3 

67.5 

77.9 

.  9 

95 

19 

59 

0 

14 

0 

0 

0 

8.02 

2.18 

1.80 

8 

.0 

0 

16 

6 

1 

WASHINGTON 

89.6 

69.1 

79.4 

_ 

1.2 

95 

30+ 

59 

1 

0 

17 

10.38 
* 

5.38 

3.07 

7 

.0 

0 

13 

4 

3 

0 1 V I S I ON 

77.4 

1.0 

9.49 

4.29 

.  0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA   1  SW 

89. '.M 

69.  9M 

79. 7M 

95 

30 

64 

0 

17 

0 

0 

0 

9.17 

4.65 

20 

.0 

0 

15 

3 

1 

CARROLLTON 

88.0 

67.5 

77.8 

95 

29 

66 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

12.06 

4.80 

21 

.  0 

0 

14 

9 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

90.6 

70.6 

80.6 

.  3 

96 

30 

59 

0 

20 

0 

0 

0 

5.77 

*■  .16 

1  .60 

12 

.0 

0 

11 

4 

1 

EXPERIMENT 

AH 

88.3 

68.9 

76.6 

95 

29 

60 

0 

10 

0 

0 

0 

7.37 

1.52 

15 

.0 

0 

11 

6 

3 

GREENVILLE  2  W 

M 

61 

0 

0 

0 

9.74 

2.04 

6 

.0 

0 

11 

7 

4 

GRIFFIN 

88.9 

69.8 

79.4 

.0 

95 

28+ 

62 

0 

1 3 

^ 

7.09 

1.74 

1.18 

29 

.0 

0 

10 

6 

4 

LA  GRANGE 

89.0 

68.9 

79.0 

95 

30+ 

58 

0 

J: 

8.02 

3.06 

9 

.0 

0 

12 

3 

2 

MARSHALLVILLE 

90.5 

68.5 

79.5 

100 

28 

58 

\ 

0 

22 

J; 

10.86 

2.95 

20 

.0 

0 

15 

6 

3 

NEWNAN 

89.4 

68.7 

79.1 

- 

.4 

95 

29+ 

60 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

6.70 

1.55 

2.10 

15 

.  0 

0 

12 

4 

1 

TALBOTTON 

68.1 

M 

57 

1 

0 

0 

0 

5.25 

1.30 

9 

.0 

0 

12 

2 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

87.5 

64.4 

76.0 

- 

1.2 

94 

28 

53 

0 

10 

0 

0 

8.98 

3.93 

5.06 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

THOMASTON  2  S 

89.6 

67.1 

78.4 

95 

30+ 

56 

0 

16 

0 

0 

0 

7.59 

2.00 

20 

.0 

0 

10 

6 

3 

WEST  POINT 

89.7 

69.9 

79.8 

,  5 

97 

19 

58 

J 

0 

16 

^ 

^ 

^ 

11.41 

5.94 

2.29 

14 

.0 

0 

13 

6 

4 

DIVISION 

78.9 

1.0 

8.46 

2.69 

.  0 

CENTRAL 

A  I  LEY 

AH 

91.8 

69.3 

SO. 6 

97 

31  + 

56 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

5.25 

1.31 

5 

*  ^ 

Q 

^ 

COVINGTON 

88.5 

68.7 

78.6 

- 

1.6 

94 

30+ 

59 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

5.50 

1.09 

1.26 

25 

.  0 

12 

5 

DUBLIN 

93.0 

70.5 

81.8 

•  2 

98 

29+ 

66 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

6.39 

1.02 

1 .  00 

17* 

.0 

0 

15 

5 

2 

EASTMAN   I  W 

91.0 

70.  9M 

61.0M 

1.6 

98 

31  + 

65 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

6.78 

.98 

1.43 

.0 

0 

9 

5 

3 

FORSYTH  1  S 

89.6 

69.3 

79.5 

95 

30+ 

64 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

3.78 

.81 

11 

.0 

0 

8 

3 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

90.6 

69.3 

80.0 

.7 

97 

30+ 

58 

1 

0 

20 

Q 

Q 

Q 

8.47 

3.38 

3.60 

20 

.0 

0 

11 

4 

3 

GREENSBORO 

90.6 

70.3 

80.5 

•  4 

96 

30+ 

60 

1 

0 

19 

5.78 

.74 

1.48 

31 

.0 

0 

12 

4 

1 

HAWKINSVILLE 

92. OM 

71. 2K 

81. 6M 

.2 

97 

29 

0 

7.71 

1.83 

1.70 

6 

.0 

0 

1 1 

2 

IRWINTON  <.  WNW 

90. 3M 

68. 8M 

79. 6M 

96 

30 

58 

1 

0 

6.51 

1,83 

8 

.  0 

0 

9 

3 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

92.1 

71.5 

81.8 

•  6 

99 

30 

61 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

8.  24 

2.90 

1  .  44 

10 

.  0 

0 

14 

7 

3 

MILLEOGEVILLE 

AM 

89.7 

68.5 

79.1 

1.9 

95 

31* 

57 

1 

0 

16 

0 

Q 

7.69 

2.29 

2  .  89 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

MONTICELLO  2  NW 

SANDERSVILLE 

90*9 

70.5 

80.7 

98 

29 

62 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

7.49 

2.27 

9 

.  0 

0 

10 

5 

3 

DIVISION 

80.4 

.  7 

6.  55 

1.26 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPL ING 

90.5 

68.5 

79.5 

98 

30+ 

53 

0 

18 

0 

0 

0 

5.21 

1.40 

9 

.0 

0 

7 

5 

2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

91.5 

71.2 

81.4 

.4 

97 

28 

67 

0 

25 

0 

0 

0 

8.40 

3.19 

2.41 

13 

.0 

0 

11 

7 

2 

AUGUSTA 

92.4 

70.9 

81.7 

100 

29+ 

60 

0 

25 

0 

0 

0 

8.36 

1.70 

13 

.0 

0 

15 

5 

3 

BROOKLET   1  W 

90.8 

70.5 

80.7 

•  8 

100 

30 

63 

0 

21 

0 

0 

0 

4.78 

-  .49 

1.55 

4 

.0 

0 

9 

3 

1 

LOUISVILLE 

92.3 

69.2 

80.8 

1.1 

99 

30 

59 

0 

26 

0 

0 

0 

7.07 

2.80 

2.22 

6 

.0 

0 

11 

i 

2 

METTER 

92.4 

71.5 

82.0 

98 

30+ 

63 

0 

26 

0 

0 

0 

7.44 

1.76 

5 

.0 

0 

11 

5 

3 

MIDVILLE  EXP  STA 

90.0 

71.0 

80.5 

98 

30 

58 

0 

16 

0 

0 

0 

7.19 

1.70 

6 

.0 

0 

13 

5 

2 

MILLEN 

92.2 

70.3 

81.3 

1.0 

98 

30+ 

59 

0 

26 

0 

0 

0 

4.57 

-  ,05 

1.60 

27 

.0 

0 

10 

4 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatu  r 


Station 

2  § 
i  { 

2  1 

<  s 

1 
< 

1 

From  Long 
Term  Means 

_§ 

X 

(5 

a 

1 

1 
o 

No  of  Days 

_ 

.  »  i 
1  J  1 

a  e  § 
o  it 

U 

4) 
O 

Snow,  Sleel 

No  of  Days 

5 

Max  Deprh 
on  Ground 

5 

s 

o 

I 
o 

8 

5  t 

hi 

S  J 

hi 

5  * 
bl 

NEWINGTON  2  SSW 

71,3 

81.4 

98 

30+ 

59 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

8.20 

1.51 

4 

.0 

0 

11 

5 

5 

SWAINSBORO 

91.7 

71,8 

81.8 

100 

29 

6 1 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5.90 

1.72 

6 

•  0 

WARRENTON 

89.5 

69.7 

79,6 

•  8 

95 

30+ 

61 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

5.05 

■  58 

1.12 

10 

.0 

0 

12 

3 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

90.8 

69.6 

80.2 

98 

30+ 

58 

1 

° 

22 

0 

0 

0 

4.24 

1.10 

.0 

0 

12 

2 

1 

DIVISION 

80.9 

- 

.7 

6.37 

1.63 

.0 

SOUTHWEST 

A  1  Q  A  hiV 

91.3 

71.2 

81.3 

97 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

5.30 

—  ,26 

,82 

9+ 

,0 

11 

6 

0 

AMERICUS  <t  ENE 

90.9 

70.2 

80.6 

- 

.4 

98 

30 

62 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

9.65 

3.91 

4,60 

20 

.0 

0 

13 

4 

2 

BAINBRIOGE 

92.2 

70.3 

81.3 

- 

98 

29+ 

63 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

7,70 

.98 

2,00 

30 

.0 

11 

5 

2 

BLAKELY 

90,2 

69.9 

80.1 

- 

1.1 

94 

29+ 

61 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

8,35 

1.29 

1.70 

9 

.0 

0 

11 

7 

2 

CAIRO  2  NNW 

91.1 

70.5 

80.8 

96 

29 

63 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

7.88 

1.19 

2.36 

30 

,  0 

0 

g 

3 

CAM I LL A 

92  6 

71.7 

82  .  2 

96 

30+ 

66 

Q 

30 

0 

0 

0 

4.35 

1.01 

3 1 

,  0 

0 

10 

3 

COLQUITT 

93.1 

70.9 

82.0 

97 

30  + 

66 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

3,61 

1.56 

10 

,0 

0 

7 

2 

1 

CUTHBERT 

91.1 

71.0 

81.1 

30+ 

22 

0 

0 

0 

5,67 

•  0 

1 5 

3 

0 

FORT  SAINES 

91.7 

70.2 

81,0 

- 

•  2 

96 

31+ 

57 

I 

0 

25 

0 

0 

0 

5.32 

-  1.35 

1.24 

9 

.0 

0 

11 

4 

2 

H0G6ARDS  MILL 

LUMPKIN  2  NE  AM 

89.2 

69.0 

79,1 

94 

31  + 

61 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

9.67 

1,76 

11  + 

.0 

0 

12 

7 

3 

MORQAN 

90.2 

69.3 

79.8 

95 

30 

60 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5.07 

,92 

11 

.0 

0 

14 

4 

0 

PLAINS  SW  6A  EXP  STA 

90.2 

69.2 

79.7 

97 

30 

61 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5.44 

1,12 

10 

.  0 

0 

1 3 

^ 

2 

THOMASVILLE 

90.5 

69.5 

ao.o 

.9 

95 

29 

64 

0 

24 

0 

0 

0 

7,34 

.47 

2,76 

31 

.0 

0 

9 

6 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1.5 

68 

24 

0 

0 

0 

1.62 

.0 

0 

11 

5 

3 

DIVISION 

80.8 

- 

,8 

6,80 

.50 

,0 

SOUTH  CENTRAL 

AUAr  APIA    t  Ar*    o  1  A  1  1  Al*t 

1.6 

95 

59 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

4 

2 

ASHBURN 

91.2 

70.8 

81.0 

97 

22 

62 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

4,86 

1.30 

24 

,  0 

0 

1 0 

3 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

91. SM 

71. IM 

81,  5M 

100 

22  + 

61 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

4.28 

1.07 

24 

.0 

0 

1 

r\Alli^lAC'7MMC  AM 

71.0 

62 

25 

0 

0 

0 

2  0 

.  0 

0 

^  3 

5 

FITZGERALD 

92.5 

71.2 

81.9 

- 

.1 

97 

30+ 

62 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

8.17 

2.76 

1.00 

20 

.0 

0 

14 

9 

1 

HOMERVILLE 

92.6 

70,6 

81,6 

97 

29 

64 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

5.26 

1.51 

3 

.0 

0 

12 

4 

1 

LUMBER  CITY  AM 

91.9 

69,7 

80.8 

98 

30 

57 

Q 

27 

0 

0 

0 

.99 

3.28 

20 

.0 

0 

7 

5 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE 

92.6 

57.'. 

80.0 

97 

29 

59 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

5.01 

1.94 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

QUITMAN 

90.8 

69. 

80,1 

- 

1.4 

96 

30 

64 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

5.90 

-  .58 

1.37 

18 

.0 

0 

12 

7 

1 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

90.2 

69.8 

80.0 

1.1 

95 

30 

60 

0 

20 

0 

0 

0 

6.90 

.56 

1.59 

15 

,0 

0 

13 

6 

1 

VALDOSTA  NW 

70.0 

'80.7 

30+ 

53 

Q 

27 

0 

0 

0 

2.97 

1.12 

,0 

0 

S 

1 

1 

DIVISION 

80,7 

- 

.9 

5.74 

-  .44 

.0 

SOUTHEAST 

Al  MA  AtDPflDT 

91.5 

70.2 

80,9 

96 

30+ 

61 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

4.32 

1,33 

2 

,0 

0 

10 

2 

1 

BLACKBEARO   ISLAND  AM 

90.0 

70,1 

80,1 

97 

20 

65 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

5.08 

1,89 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

BRUNSWICK 

91.3 

73.2 

82.3 

- 

.  1 

97 

29 

68 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.78 

-  3.78 

2.00 

4 

,0 

0 

4 

4 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

89.0 

75,6 

82,3 

94 

20 

71 

24+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.71 

1.09 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

CAMP  STEWART 

92.2 

71,5 

81,9 

99 

29 

65 

1 

0 

27 

0 

0 

Q 

9.44 

2,20 

4 

0 

61 

22 

0 

0 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

92.6 

70,5 

81,6 

96 

31  + 

56 

14+ 

0 

5,22 

1.12 

3 

,0 

0 

11 

4 

1 

GLENNVItJ-E 

91.2 

71,7 

81.5 

.3 

96 

30 

63 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6.80 

•  1 1 

1.93 

3 

.0 

0 

10 

6 

1 

JESUP  8  S 

92.6 

69,7 

81.2 

98 

29 

61 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

7,79 

2.15 

27 

0 

NAHUNTA 

92. 8M 

70, 3M 

81. 6M 

97 

30+ 

64 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

4.05 

.75 

2 

.0 

0 

11 

2 

0 

SAPELO  ISLAND 

88. 8M 

7<t.5M 

81. 7M 

95 

31  + 

70 

14+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2,59 

.89 

3 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

90.6 

70.1 

80.4 

.1 

97 

29 

60 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

7.65 

.45 

3.26 

13 

,0 

0 

8 

4 

4 

SAVANNAH  WB  AP  R 

91.3 

72.5 

81.9 

.7 

99 

30  + 

64 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

6.52 

-  .57 

1.31 

12 

.0 

0 

9 

5 

3 

SAVANNAH  BEACH 

88. AM 

76. IM 

82. 3M 

93 

31  + 

71 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

1.90 

.80 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

SURRENCY 

93.1 

70.5 

81.8 

100 

29 

52 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

3.09 

.86 

13 

•  0 

0 

8 

2 

0 

WAYCROSS 

92.6 

71.3 

82,0 

.  1 

97 

30+ 

52 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

7,27 

,23 

1.77 

4 

.0 

0 

11 

5 

2 

DIVISION 

81.5 

•  0 

5,45 

-  1,33 

,0 

Piecipilation 


See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

JULY  1958 


Station 

TotoJ 

Day  of  mooth 

1 

1 

1 

3 

* 

1 

5 

 L 

6 

t 

8 

 L 

9 

10  1 

1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

 L 

17 

1 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

 L 

23 

1 

24 

25 

 L 

26 

■  L 

27 

28 

,  L 

29 

 L 

30 

31 

ABBEVILLE 

3 

63 

•  60 

.07 

•  18 

•  55 

•  70 

.13 

6 

i9 

"  J. 

■ 

.42 

.  12 

.08 

.40 

•  4! 

1*15 

•  15 

tie 

■  37 

AOEL  2  E 

7 

88 

45 

'46 

*  16 

•  73 

1 .03 

AILEV 

29 

•  03 

■  23 

.96 

•  68 

ALAPAMA  EXP  STATION 

5 

1ft 

.61 

•  20 

1.20 

■  06 

■  09 

•  36 

•  6ft 

•  26 

■  70 

ALBANY 

•?? 

'tn 

.  13 

.08 

•  79 

•  02 

•  34 

•  04 

■  01 

•  2( 

.61 

•  13 

.01 

ALLATOONA  0AM  2 

88 

*75 

*__ 

*20 

* 

• 

.10 

.09 

•  26 

•  05 

*?t 

•  24 

.3( 

•  69 

•  51 

•  06 

.07 

.  13 

ALMA  CAA  AIRPORT 

32 

* 

J 

" 

■  15 

.22 

•  03 

•  06 

ALPHARETTA  I  NH 

10 

02 

» 13 

1.39 

55 

28 

1  '41 

61 

*30 

*00 

*  14 

*4' 

•  15 

•  20 

•  7C 

.18 

AMERICUS  tut 

6ft 

T 

T 

T 

T 

T 

•  42 

•  30 

1.15 

•  01 

.07 

•61 

.10 

T 

T 

.13 

•  20 

^.50 

T 

.05 

•  23 

•  33 

T 

.22 

.37 

•  06 

ANTIOCH 

.07 

■  09 

04 

1*32 

.  16 

•  02 

■  08 

•  3t 

•  05 

■  29 

.03 

.08 

•  50 

•  80 

•  07 

•  77- 

1*40 

1.2ft 

*04 

• 

•  18 

ASH8URN 

86 

1*14 

•  IS 

•09 

•  55 

■  20 

.20 

1*30 

ATHENS 

66 

•  09 

•  05 

•  07 

' 

.12 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

* 

•  OS 

•  12 

•  29 

1.89 

llft6 

.66 

•  06 

.21 

•  04 

.80 

•  33 

■  16 

•  55 

ATHENS  Xe  AIRPORT 

13 

20 

07 

* 

•  00 

21 

* 

.04 

.0 

•  3( 

•  10 

■  63 

•  03 

ATKINSON   1  M 

0 

*.» 

] 

•  65 

70 

1  *90 

20 

*ao 

•  80 

ATLANTA  BOLTON 

8i 

fcO 

* 

.  13 

•  46 

.70 

•  84 

ATLANTA  M8  AIRPORT  R 

a< 

8ft 

04 

.77 

•  04 

!2S 

1*70 

*04 

*05 

55 

1*43 

*12 

*04 

.J. 

*20 

•  03 

*65 

•  04 

.10 

•  18 

AUGUSTA  MB  AIRPORT  R 

e< 

40 

T 

.33 

•  11 

.75 

.06 

•  58 

•  09 

.38 

T 

T 

2.41 

.52 

T 

•  96 

•  08 

T 

■  71 

■  14 

1.28 

AUGUSTA 

Oi 

36 

32 

18 

42 

24 

.29 

•  10 

•  05 

7 

70 

* 

'f  ft 

•  27 

•  48 

•  18 

■  11 

•  13 

■62 

•  00 

•  07 

BALL  GROUND 

9t 

09 

*03 

•4 

2*05 

1  4« 

*  in 
■  18 

1  21 

•  02 

•06 

■  52 

•  03 

.24 

BEAVEftOALE 

9« 

10 

•  19 

.03 

1)44 

2*02 

*62 

!o8 

*Oft 

•  14 

*36 

*43 

.  4 

*  1  0 
* 

•  6 

•  37 

•  22 

•  38 

BLACK.BEAftD  ISLAND 

Si 

08 

1^62 

.06 

.89 

T 

.05 

•  45 

•  07 

.90 

•  04 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

7 

31 

•  06 

•  07 

40 

* 

2  13 

37 

.07 

12 

.34 
*  - 

•  20 

1  •OS 

•  22 

•  21 

.41 

6* 

35 

T 

•  SO 

1,70 

*19 

'oft 

*04 

*60 

'n2 

BLUE  RJDGE 

10 

35 

* 

•  15 

* 

•  03 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

.19 

■  12 

•  17 

T 

!»5 

2.72 

lai 

•  17 

!69 

1 62 

•  02 

04 

*06 

*56 

'l' 

*08 

*76 

16 

•  0 

•  ^ 

BOWMAN 

7 

42 

T 

.05 

•  23 

1^42 

1.70 

1^40 

•  20 

•  37 

.02 

.10 

■  34 

T 

T 

!lO 

•  27 

T 

.22 

BRASSTOHN  BALD 

7 

12 

.05 

.10 

■  11 

65 

2.20 

.36 

26 

* 

.25 
* 

•  37 

40 

.02 

•  05 

•  64 

•  12 

•  67 

•  30 

BROOl^LET   1  W 

4.78 

T 

•  03 

•  Oft 

1.55 

•  17 

•  30 

T 

■  19 

•  22 

.06 

.62 

.08 

BRUNSWICK 

3 

78 

•  51 

f 

BRUNSWICK  CAA  AP 

2 

71 

•  18 

1 .09 

X 

T 

■  25 

•J. 

*63 

*05 

BUENA  VISTA  1  SW 

9 

17 

•  02 

T 

.16 

■  25 

•  01 

.01 

■  06 

.67 

.10 

T 

.30 

.33 

•  04 

■  10 

■  82 

..65 

.31 

■  19 

•  11 

.24 

.36 

BUTLER 

7 

08 

.20 

90 

20 

* 

*- 

*  _ 

•  63 

20 

•  45 

Sutler  creek 

10 

31 

_ 

*54 

- 

1  14 

* 

38 

* 

70 

* 

'02 

•  ' 

.50 

*  !  A 
* 

1.  15 

CAIRO  2  NNM 

7 

88 

06 

!o9 

1  13 

08 

78 

'oa 

*86 

04 

'if 

•  51 

CALHOUN  EXP  STATION 

8 

ft2 

•  17 

•  32 

CAMILLA 

*t 

3ft 

.10 

.45 

.36 

.1ft 

.45 

•  02 

.78 

.32 

■  12 

.06 

.33 

l^Ol 

CAMP  STEMART 

0 

44 

15 

2 

12 

•  22 

7 

23 

• 

* 

f  T 

* 

■  05 

'at 

•  17 

.02 

•  04 

CARLTON  BRIDGE 

*Q7 

*  1  1 

•  25 

■  15 

CAftNESVlLLE  ^  NE 

7 

25 

2*28 

*  13 

•  85 

•  75 

*70 

*07 

*  37 

*34 

!  12 

*06 

*2l 

*65 

*72 

CARROLLTON 

12 

06 

■  16 

•  09 

•  55 

.51 

1.06 

.42 

•  02 

.58 

.46 

■  76 

•  10 

4.80 

■  37 

•  90 

•  61 

•  67 

CARTERS 

7 

60 

* 

44 

2  00 

* 

00 

•  1 1 

•  72 

■  13 

•  67 

■  31 

6 

77 

•  09 

•  38 

2,55 

1.83 

■  24 

•  03 

.28 

*, - 

■  68 

03 

06 

* 

CARTERSVlLLE  3  SW 

7 

33 

.65 

02 

•  12 

3«  75 

■  45 

•  02 

•  03 

.07 

Isi 

.01 

.  06 

■  07 

•  10 

.73 

*  53 

*07 

*02 

12 

C6DART0WN 

0 

&0 

•  20 

)<59 

CMATSWORTH  1  W 

10 

75 

•  96 

.43 

2.20 

.70 

.19 

L.83 

.30 

T 

L.20 

£•02 

.53 

•  09 

■  20 

•  06 

CHICKAMAUGA  PARK 

7 

Oft 

■  28 

•  37 

.30 

■  39 

.05 

.06 

.  19 

05 

•  73 

■  03 

3.73 

■  45 

•  22 

8 

56 

•  08 

•  10 

.18 

•  86 

2.04 

.40 

.17 

.  19 

•  18 

.46 

■  06 

•  13 

•  93 

.16 

•  07 

1^70 

•  60 

•  05 

CLAYTON   1  N 

12 

76 

.70 

•  08 

.07 

5.16 

■  83 

.20 

•  59 

.90 

•  10 

•  22 

CLEVELAND 

15 

93 

.15 

•  50 

.04 

1.48 

■  39 

.  38 

.17 

•  25 

•  42 

*  14 

■  09 

Z^38 

•  82 

I  *9C 

•  38 

COLQUITT 

3 

81 

.20 

1.56 

.16 

•  42 

.94 

•  32 

.21 

COLUMBUS 

6 

06 

32 

41 

58 

.72 

12 

U70 

10 

* 

35 

80 

96 

77 

.13 

■  32 

.27 

'ao 

•  16 

.05 

1  60 

•  79 

•  07 

T 

•  10 

*30 

06 

' .  J 

COMMERCE    i  NE 

RECORD 

MISSING 

CONCORD 

9 

34 

T 

1*32 

04 

.40 

.26 

•  77 

1  .49 

.00 

■  10 

•  90 

.16 

•  16 

1^96 

T 

61 

33 

04 

COROELE  WATER  WORKS 

U 

28 

•  01 

•  04 

.03 

.11 

•  02 

.24 

■  08 

I 

•  71 

.05 

•  01 

■  04 

•  06 

•  52 

•  47 

1.07 

•  02 

.04 

.01 

.73 

CORNELIA 

12 

56 

• 

2* 

07 

20 

* 

T 

3.25 

*  „ 

■  42 

•  16 

•  45 

COV I NGTON 

30 

•  38 

05 

* 

'  1 1 
* 

•  21 

• 

■  17 

la 

*0] 

I  *26 

46 

CUMMlNG   1  N 

8 

28 

'48 

1*09 

1*0? 

*  14 

*  m 
* 

Z.67 

•  05 
* 

■  42 

CURRYVILLE  2  W 

7 

70 

■  18 

!  15 

•  49 

2^40 

1*00 

1.75 

■  16 

*51 

*2( 

•  15 

CUTM8ERT 

5 

67 

•  06 

•  39 

.20 

.17 

.82 

■  20 

■  19 

.92 

.29 

•  13 

.02 

•  06 

•  05 

■  04 

•  13 

■  27 

■  02 

•  20 

•  76 

•  08 

•  05 

.34 

•  24 

.02 

OAHLONEGA 

12 

33 

59 

66 

82 

2 

1 

16 

10 

.03 

1.57 

■  07 

09 

■  06 

16 

62 

85 

OA L TON 

8 

2B 

02 

25 

• 

* 

* 

1  21 

1 

.15 

1.95 

T 

* 

16 

* 

27 

■  05 

52 

* 

44 

•  15 

07 

* 

DANVILLE 

7 

41 

*09 

*90 

l*5fl 

•  60 

.21 

1.12 

•  4' 

2.4! 

DAWSON 

6 

32 

•  36 

■  IB 

•  28 

.13 

1.10 

.16 

.06 

.02 

1.18 

1*22 

•  29 

.49 

■  35 

•  02 

.01 

•  04 

■  31 

•  12 

DAWSONVILLE 

10 

60 

0 

32 

.21  2.31 

•  04 

04 

06 

•  05 

1.  24 

.24 

•  2( 

•  60 

DIAL  POST  OFFICE 

11 

04 

• 

* 

■  ■ 

.07 

1.17 

* 

•  65 

•  63 

''*oi 

■  58 

DOCTORTOWN  1  WSW 

10 

63 

.06 

•  22 

01 

.05 

.11 

4  00 

'48 

15 

* 

1.57 

.52 

'43 

1  •  0£ 

•  06 

•  07 

•  17 

DONALSONVILLE  3  W 

5 

46 

T 

.01 

T 

14 

01 

1  40 

.63 

•  03 

.46 

.20 

■  29 

•  02 

•  02 

T 

■  14 

.02 

•  04 

•  4f 

•  01 

■  06 

T 

•  01 

•  46 

DOUGLAS  2  NNE 

6 

23 

•  06 

■  30 

•  92 

.28 

.65 

T 

.23 

T 

•  20 

•  10 

•  15 

•  33 

1.60 

T 

.20 

.43 

•  60 

DOUGLASVILLE 

8 

64 

13 

18 

.70 

.17 

15 

*  14 

3^30 

T 

.14 

.57 

.05 

7 

91 

•  31 

■ 

• 

•  12 

.83 

■  79 

■  10 

.15 

■  33 

DUBLIN 

6 

39 

*68 

10 

.05 

.32 

75 

*  10 

1  loo 

.10 

•  63 

.29 

j2 

EASTMAN  1  W 

6 

78 

•  02 

1.25 

•  40 

■  75 

ELBERTON 

6 

80 

.61 

.05 

1.51 

1.40 

.28 

.32 

■  12 

.16 

•  11 

•  16 

l!76 

•  32 

ELLIJAV 

10 

91 

U92 

10 

•  30 

16 

94 

8 

46 

•  18 

•  20 

.29 

* 

•  12 

^•02 

.51 

EXPERIMENT 

7 

37 

■  50 

T 

131 

*03 

70 

T 

■  36 

1*52 

'05 

■  01 

•  13 

T 

.19 

% 

1  .35 

■  27 

FAIRMOUNT 

10 

27 

T 

I^98 

•  55 

■  32 

*  76 

FITZGERALD 

8 

17 

T 

.47 

•  88 

.2f 

T 

.02 

.38 

I73 

.83 

.08 

•  56 

.18 

.21 

.03 

•  60 

I.OO 

•  65 

■  22 

•  03 

.79 

.02 

T 

FLAT  TOP 

17 

34 

1^18  2^20 

•  56 

.26 

■  40 

•  34 

.17 

FLEMING  EXP  STATION 

8 

95 

* 

•  55 

lo 

*  1  f 

■  01 

•  08 

2.57 

.01 

* 

■  , 

.43 

* 

•  22 

•  22 

.07 

FOLKSTON  3  SSW 

5 

75 

.37 

'  1  • 

1.15 

_ 

'  ?- 

•  10 

■  48 

1^43 

FOLKSTON  9  SW 

5 

22 

* 

•  39 

1^12 

*  96 

*04 

*0( 

•  2C 

.30 

•  03 

■  70 

•  /t 

•  10 

•  24 

■  14 

FORSYTH  1  S 

3 

78 

•  09 

•  33 

•  48 

•  60 

.55 

■  81 

.07 

.18 

T 

T 

•  11 

T 

■  43 

•  08 

•  05 

FORT  GAINES 

5 

i32 

•  09 

.06 

'Iq 

*  w 

.24 

30 
'  1  n 

67 

.32 

1.04 

•  15 

FORT  VALLEY  3  E 

8>47 

*»* 

1.00 

01 

3^60 

T 

•  19 

'  15 

.0] 

43 

FRANKLIN 

S 

■  01 

■  78 

•  40 

*23 

GAINESVILLE 

12 

■  80 

02 

04 

2  87 

11 

2*59 

1*1* 

16 

*47 

.20 

1.61 

*02 

J 

1*4' 

•  76 

GIBSON 

6 

■  55 

•  14 

.20 

•  12 

•  20 

2.64 

■  48 

.07 

.05 

T 

.20 

.45 

•  20 

•  35 

.75 

.70 

T 

GLENNVILLE 

6 

•  80 

•  09 

1.95 

■  54 

69 

•  05 

.23 

44 

.93 

GOAT  ROCK 

6 

•  58 

1.15 

.81 

•  34 

•  01 

■  78 

•  04 

GREENSBORO 

5 

•  78 

■  10 

.26 

•  17 

•  18 

GREENVILLE  2  W 

9 

•  74 

■  70 

1*90 

.75 

GRIFFIN 

7 

•  09 

.34 

1,17 

T 

•  14 

.01 

T 

1.13 

T 

•  61 

T 

T 

.42 

1.12 

•  04 

•  01 

.58 

T 

■  24 

■  03 

1.18 

■  05 

HART WELL 

8 

•  «4 

2.40 

1.50 

HARTWELL  6  C 

S 

•  4fi 

•  09 

* 

.47 

•  19 

.27 

• 

•  69 

.15 

*61 

HAWKINSVILLE 

7.71 

37 

'aq 

'  1  * 

.20 

•  05 

.55 

65 

HELEN 

13 

•  28 

1  01 

2*50 

1^78 

*45 

*  53 

'si 

•  14 

1.56 

*22 

*55 
* 

*  12 

1.77 

•  16 

•  32 

HEMPTOWN  GAP 

10 

•  19 

•  03 

.16 

2^03 

2.74 

•  65 

■  34 

.25 

•  3ft 

.53 

•  35 

•  05 

.79 

•  64 

•  20 

•  04 

.16 

•  02 

MIAWASSEE 

7 

•  96 

•  08 

.62 

2.17 

•  32 

.70 

■  99 

.35 

•  10 

•  83 

1.80 

HOGGARDS  MILL 

RECORD 

MISSING 

.21 

■  85 

HONERVILLE 

ft 

•  26 

•  32 

1.51 

.52 

■  40 

.12 

•  16 

T 

■  15 

T 

.42 

T 

•  IC 

■  30 

IRWINTON  4  WNW 

5 

•  31 

•  45 

.12 

1^83 

.35 

1.70 

•  11 

.20 

■  S9 

•  16 

JASPER  1  NNW 

10 

•  79 

.35 

•  82 

2.28 

.56 

1.00 

.12 

1.64 

•  45 

•  60 

•  87 

•  26 

.62 

.80 

.42 

JESUP  a  S 

7 

•  76 

•  12 

•  30 

1.7» 

•  16 

•  08 

•  01 

•  2ft 

.09 

1^06 

•  64 

•  10 

•  01 

.10 

•  04 

•  06 

•  12 

•  32 

2.15 

.IS 

•  02 

■  06 

JONESBORO 

1.77 

•  77 

.56 

.10 

.27 

T 

•  20 

2.00 

.70 

•  3ft 

.99 

1^6C 

•  oa 

.30 

.30 

JULIETTE 

6 

•  82 

•  09 

T 

.27 

•  07 

2.34 

.36 

•  20 

.55 

•  Oft 

.66 

T 

•  46 

■  30 

•  16 

•  27 

.81 

■  ^14 

KENSINGTON 

■  21 

•  OS 

.45 

1.02 

.10 

•  15 

T 

•  33 

.33 

•  05 

T 

•  04 

•  73 

■  15 

.33 

■  40 

.19 

KINGSTON 

«»09 

.05 

•  09 

•  48 

2.04 

•  IB 

T 

•  12 

•  20 

•  57 

.08 

•  15 

•  16 

•  43 

■  80 

.50 

.22 

S»e  R«fer«Dce  IfotM  followlos  Station  lodas 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

LAFAYETTE 

7«0S 

.09 

.02 

.70 

•68  2^09 

.51 

.27 

.54 

•  12 

.04 

.07 

.80 

.13 

.59 

.37 

* 

LA  ORANGE 

8*02 

.07 

.10 

.20 

•43  3^06 

.42 

.03 

.30 

i.ai 

.01 

•  10 

.15 

7 

.71 

.02 

.30 

.20 

.06 

.09 

7 

LEXINGTON 

7.*7 

.29 

•05  3^00 

.50 

.15 

.08 

.52 

.60 

•  05 

.35 

.45 

•  63 

.65 

.09 

LINCOLNTON 

.12 

.02 

.17 

•17  1^77 

1.80 

.53 

.03 

.03 

7 

.74 

•  81 

.06 

•  08 

LITTLE  HIGHTOWER 

7*  BO 

.40 

.67 

U65  •OS 

.50 

1.05 

.50 

.15 

1.16 

.56 

•  27 

LOUISVILLE 

7  07 

02 

.58 

.50 

2.22 

.28  1.51 

.14 

.04 

*24 

.18 

.40 

.05 

.55 

.39 

LUMBER  CITY 

7»4* 

T  T 

1.58 

1.02 

.55 

.05 

T 

.60 

.10 

•  04 

7 

3.28 

■  U 

T 

•  02 

.01 

.02 

•  09 

LUMPKIN  2  NE 

9.«7 

.22 

.05 

1^75 

1.60 

1.75 

.30 

•  99 

•  58 

.79 

.46 

.06 

.63 

.20 

•  24 

•  03 

MACON  W8  AIRPORT  R 

.08 

.27 

.10 

T 

1^16  ^22 

1.44 

.57 

.91 

•  69 

■  75 

T 

.02 

1.35 

.17 

•  06 

.04 

.10 

.18 

•  11 

HARSHALLVlLLE 

.29 

•95  .68 

1.10 

.10 

.03 

1^75 

■  18 

•  43 

.33 

2.96 

•  16 

.41 

.22 

.89 

•  05 

•  38 

MAYSVILLE 

5  15 

T 

.55 

1.02  .12 

.10 

.62 

.03 

.06 

.27 

•  47 

T 

.47 

.67 

.12 

•  75 

T 

METTER 

7.44 

.13  1.32 

.^0 

1.76 

1.13 

.02 

T 

T 

•  19 

•  94 

•  17 

.37 

7 

.60 

•  04 

.08 

•  04 

.26 

MIOVILLE 

5.39 

.85 

.31 

.69 

.03 

1.72 

.26 

.26 

.41 

.26 

•  09 

.11 

■  38 

MIOVILLE  EXP  STA 

.75 

.10 

1.70 

.17 

1.57 

.28 

■  73 

.08 

.25 

•  03 

.87 

■  24 

.17 

•  10 

HILLEDGEVILLE 

7*  AO 

.05 

.01 

.06 

.09  2.89 

.80 

.39 

.03 

•  01 

.11 

.15 

.57 

•  36 

.01 

■  01 

U78 

.38 

MILLEN 

4  67 

18 

.50 

.16 

.72 

.01 

.28 

.51 

.10 

.40 

.01 

•  02 

■  10 

1.60 

MILLHAVEN  8  E 

5.01 

.20 

1.08 

.28 

.55 

.12 

.11 

.34 

.21 

.13 

7 

T 

•  10 

7 

2^20 

.14 

7 

.46 

•  03 

MONROE 

6.02 

.20 

.03 

.13 

.16  .36 

.24 

.29 

.15 

.24 

.70 

.06 

1^56 

•  21 

.37 

■  50 

.64 

•  18 

MONTEZUMA  1  NE 

.25 

.19 

.48 

1.45 

.04 

.10 

.08 

.74 

.34 

.49 

1.60 

•  34 

.09 

2.63 

•  34 

.50 

.10 

1.05 

.05 

MONTICELLO  2  NW 

RECORD 

MORGAN 

d«  7 

.30 

.32 

.25  .81 

•  92 

.21 

.64 

7 

.10 

•  30 

•  90 

.24 

.29 

.30 

.49 

MOULTRIE  2  ESE 

RECORD 

MISSING 

MOUNT  VERNON  3  UNW 

4.44 

1.80 

.40 

.49 

•  36 

.10 

.08 

.02 

.71 

•  10 

T 

T 

.14 

7 

.10 

•  34 

NAHUNTA 

.35 

.22 

.64 

.01 

.25 

•  31 

•  15 

.22 

.28 

•  00 

.25 

.06 

.04 

•  36 

NASHVILLE 

5«01 

.72 

.10 

•  07 

•  12 

.11 

.85 

.08 

.44 

•  10 

.14 

.34 

T 

I  .94 

NEEL  GAP 

24  13 

.66 

•  88 

•  24 

3.76  2.76 

1.60 

1^48 

.16 

.20 

1.36 

.04 

.22 

.04 

2>48 

1^34 

.14 

5.91 

.04 

.76 

.06 

NEWIN6T0N  2  SSW 

.23 

1.51 

1.17 

1.06 

•  16 

.02  .06 

1.30 

1.38 

.38 

.41 

■  20 

.24 

.06 

NEWMAN 

6.70 

.13 

•  23 

.29 

•  61 

.46  .90 

.09 

•  12 

.13 

■  64 

2.10 

.02 

.44 

•  05 

.04 

■  45 

NOONTOOTLA  CREEK 

.45 

.40  2.00 

.58 

1.37 

.18 

1.21 

.84 

i^7; 

.66 

1^57 

.62 

.40 

NOR  CROSS  tt  N 

• 

.16 

•  31 

.40  .29 

.24 

.40 

.16 

1.92 

.23 

1.06 

■  60 

.06 

PATTERSON 

.40 

.62 

.12 

.52 

.47 

1.03 

1^09 

.17 

•  08 

.06 

.02 

2.33 

.16 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

5.44 

.16 

.12 

•  12 

.29  .50 

1.12 

.08 

.23 

.21 

.03 

•  03 

.72 

•  11 

1.01 

•  49 

.03 

.13 

.06 

PRESTON 

9.27 

.41 

T  .99 

1.51 

.43 

.36 

.19 

•  28 

•  34 

.39 

.77 

2.06 

•  34 

T 

.22 

•  31 

.67 

QUITMAN 

.13 

•  86 

•  28 

.68 

7 

.91 

•  57 

•  02 

.41 

1.37 

.32 

.56 

.13 

7 

.01 

.09 

resaca 

5*94 

•12 

.25 

1.05  1^27 

.95 

.33 

•  30 

.07 

.52 

•  01 

.27 

.03 

R| NGOOLO 

6  34 

.15 

.16 

.09 

.96  1.31 

.35 

.10 

.55 

.30 

•  22 

•  36 

.95 

.01 

•  74 

7 

RISING  FAWN 

6.22 

.07 

.04 

T 

1*11  .39 

.18 

.12 

.10 

.15 

.62 

•  20 

.20 

.10 

.01 

7 

.84 

.30 

1.30 

.15 

7 

.34 

7 

ROME 

0*90 

.08 

.09 

.09 

•22  2.27 

.19 

1.05 

T 

.18 

1.06 

7 

T 

.05 

•  28 

.25 

■  64 

.28 

.17 

7 

ROME  W8  AIRPORT  R 

T 

.01 

.21 

.40 

1.97  1^35 

T 

.07 

•  15 

.81 

.01 

.52 

.01 

.02 

.17 

•  66 

•  26 

■  01 

.25 

.12 

•  13 

SANOERSVILLE 

7.49 

.39 

.71 

2.27 

.40 

.16 

1^01 

.85 

1.49 

•  10 

.11 

sapelo  island 

2  59 

89 

.64 

.19 

.03 

.02 

.19 

.57 

.03 

.03 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7.65 

T  .20 

1.11 

1.09 

.31 

.01 

.01 

3.26 

.08 

•  12 

•  03 

.03 

.16 

.01 

T 

1.23 

SAVANNAH   WB    AP  R 

6.52 

.01  .38 

1.22 

.98 

.03 

.04 

T 

1.31 

.22 

.78 

•  13 

T 

1.22 

7 

T 

.20 

7 

SAVANNAH  BEACH 

.80 

.06 

.02 

•  05 

.39 

•  05 

.02 

.40 

.05 

.06 

SPARTA  2  NNW 

• 

.28 

.35 

.49  1.72 

1.42 

.07 

.25 

.14 

•  83 

.15 

.07 

.18 

.34 

STANLEY  GAP 

10  52 

.69 

.50 

.05 

1.36  2.35 

.65 

.22 

.05 

1.01 

•  01 

.09 

.02 

.40 

•  41 

1.19 

■  18 

1.09 

•  23 

■  02 

STILLMORE 

6.57 

T 

.32 

.47 

1.50 

.21 

1.20 

.06 

7 

1.00 

.46 

•  42 

•  50 

•  03 

.41 

SUCHES 

16.07 

.20 

.52 

.23 

1.32  2^13 

.95 

1.06 

•  23 

■  35 

.62 

.15 

2^06 

.98 

■  14 

4.36 

•  40 

•  13 

.09 

.16 

SUMMERVILLE 

8.16 

T 

.20 

•16  2.12 

2.42 

.24 

1.12 

.08 

.22 

•  16 

.76 

■  19 

.18 

•  28 

.03 

SURRENCY 

3.09 

*  * 

.15 

.03 

.03 

.36 

•  09 

.02 

.15 

.07 

•  27 

.07 

•  11 

.01 

SWAIN580R0 

5»90 

•  35 

.10 

.26 

1.72 

•  35 

.05 

.53 

.50 

•  32 

1.34 

.10 

.15 

.13 

SWEET  GUM 

8.63 

.24 

.05 

.11 

•39  2.90 

.53 

.18 

.03 

■  48 

.62 

•  06 

•  08 

.24 

.02 

.03 

1*26 

.24 

.04 

.00 

.21 

talbottqn 

5.25 

.18 

.73 

.15 

.45  1.30 

.32 

■  40 

.21 

•  46 

•  43 

.32 

.26 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1.30 

.17 

5.06 

.27 

.02 

■  80 

.30 

.02 

.02 

•  1( 

•  50 

.10 

.06 

.27 

TAYLORSVILLE 

• 

.21  2.41 

■  20 

•  09 

.40 

.34 

.11 

.36 

TMOMASTON  2  S 

7  59 

.82 

1.44 

.11  .86 

.05 

.09 

.15 

.05 

T 

2.00 

•  23 

•  12 

.63 

1.04 

7 

THOMASVILLE 

7.34 

.01 

.55 

.03 

■  12 

7 

1.09 

.30 

•  30 

.98 

T 

•  31 

T 

.02 

.76 

•  06 

.04 

2^76 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8.64 

.01 

.53 

.03 

.20 

T 

T 

T 

1.17 

.41 

.55 

.02 

1.14 

7 

•  21 

.16 

.31 

3^46 

TIFTON  EXP  STATION 

.32 

.16 

.74 

.97 

.71 

.11 

.25 

1.59 

.05 

.08 

.18 

•  11 

.18 

.58 

.07 

r 

TITUS 

.42 

.16 

1.30  2.40 

.45 

.03 

.33 

.47 

.01 

.17 

•  43 

•  34 

.14 

•  63 

TOCCOA 

8.02 

.05 

.12 

.37 

.26 

1.80  .83 

.15 

.29 

•  23 

■  65 

.87 

.03 

.77 

.11 

•  28 

.32 

.13 

.26 

TRAY  MOUNTAIN 

15.60 

1.00 

1.90 

.52 

2.70  2.34 

.96 

.72 

.68 

■  10 

1,30 

.  10 

.06 

.50 

.34 

2^24 

.26 

.06 

TUNNEL  HILL 

8.49 

.53 

.57 

.30 

.03 

1.59  1.61 

.69 

.08 

■  07 

.57 

•  26 

.03 

.75 

•  86 

.12 

•  23 

.16 

•  05 

VALDOSTA  t,  NW 

2.97 

.02  .19 

1.12 

•  09 

.13 

.OE 

.43 

■  05 

.14 

•  15 

.35 

•  19 

.03 

WALESKA 

9.76 

7 

•  10 

T 

1 .02 

.  05 

.02 

•  08 

T 

.07 

.  35 

•  02 

•  59 

.52 

.3] 

.70 

•  07 

WARRENTON 

5.05 

.18 

.  10 

•  15 

1.10 

1.12 

.  13 

.24 

■  15 

.09 

.30 

•  15 

.40 

.94 

WASHINGTON 

10.38 

2*11 

.17 

•  47 

3.07 

T  2.31 

.27 

.20 

■  03 

.11 

.35 

•  OS 

.11 

.24 

.75 

.14 

WAYCROSS 

7.27 

.19 

1.77 

.16 

•  04 

•  92 

.02 

.23 

.29 

.99 

•  51 

T 

1.02 

.02 

•  0<i 

.06 

.43 

.56 

T 

•  02 

WAYNESBORO  2  NE 

4.24 

.10 

1. 10 

.58 

.35 

.32 

.30 

■  17 

.15 

.07 

.12 

.41 

7 

.20 

.02 

.29 

.06 

WEST  POINT 

11.41 

1.38 

.91 

.03 

2^25 

.10  2.00 

.15 

■  33 

2.29 

.23 

.05 

•  36 

.34 

7 

.80 

.04 

•  13 

WINDER  1  SSE 

4.98 

.04 

.33  .56 

.08 

1.23 

■  15 

.65 

.11 

•  26 

.36 

.06 

.60 

.68 

WOODBURY 

6.41 

.2^ 

.03 

.18 

1.36 

•  10 

.34  .03 

.04 

.34 

.10 

■  02 

.04 

T 

2.02 

7 

T 

.76 

.04 

.77 

WOODSTOCK 

7.46 

.45 

•  22 

.92  1.66 

.70 

.17 

■  06 

.76 

•  50 

•  01 

.37 

•  14 

1^18 

•  06 

•  26 

YOUNG  HARRIS 

7.97 

.02 

T 

.04 

T 

.88  2.15 

.33 

.58 

.15 

.10 

.36 

•  02 

.06 

.01 

1.00 

•  47 

.15 

1.20 

•  46 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

ay 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

It 

02 

95 

94 

93 

07 

94 

93 

93 

02 

03 

96 

94 

94 

05 

04 

07 

01 

6 

MIN 

67 

69 

67 

68 

68 

72 

71 

71 

70 

68 

68 

69 

68 

60 

68 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

69 

3 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

86 

80 

90 

80 

86 

87 

88 

01 

02 

92 

93 

91 

03 

01 

90 

93 

91 

04 

03 

03 

01 

1 

MIN 

59 

64 

70 

63 

62 

67 

67 

70 

71 

68 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

67 

70 

71 

70 

69 

68 

69 

60 

68 

69 

72 

71 

70 

60 

67 

0 

ALBANr 

MAX 

«I 

93 

92 

67 

91 

92 

92 

92 

92 

05 

93 

92 

00 

92 

92 

92 

89 

87 

92 

93 

93 

07 

06 

03 

01 

3 

MIN 

63 

67 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

74 

71 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

71 

2 

ALLATOONA  DAH  2 

MAX 

90 

82 

87 

01 

97 

02 

90 

90 

63 

81 

68 

82 

69 

90 

92 

03 

02 

01 

67 

7 

MIN 

61 

63 

67 

67 

70 

67 

70 

69 

68 

69 

69 

68 

68 

66 

68 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

68 

69 

69 

66 

68 

71 

70 

71 

60 

70 

66 

2 

ALHA  CAA  AIRPORT 

MAX 

92 

60 

91 

93 

94 

04 

93 

93 

93 

94 

95 

93 

01 

90 

91 

93 

96 

96 

04 

01 

5 

MIN 

61 

67 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

71 

70 

72 

60 

66 

66 

66 

68 

69 

73 

71 

72 

70 

72 

69 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

2 

ALPHARETTA  1  NH 

MAX 

89 

90 

89 

66 

90 

66 

85 

86 

84 

65 

85 

89 

91 

80 

92 

69 

86 

6 

MIN 

58 

59 

63 

64 

63 

65 

68 

68 

67 

67 

67 

65 

64 

63 

65 

67 

67 

70 

69 

70 

68 

67 

67 

68 

6b 

67 

68 

70 

70 

65 

70 

66 

3 

AHERUU&  J.  ENE 

MAX 

86 

8B 

01 

86 

86 

92 

92 

94 

95 

03 

95 

91 

90 

90 

02 

66 

02 

90 

93 

96 

07 

98 

02 

00 

9 

MIN 

62 

67 

68 

70 

71 

69 

70 

72 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

73 

66 

73 

71 

71 

70 

60 

72 

71 

73 

73 

73 

71 

70 

2 

APPLIN& 

MAX 

85 

68 

89 

90 

93 

95 

05 

91 

91 

00 

86 

00 

94 

94 

96 

08 

96 

93 

90 

5 

MIN 

53 

6S 

65 

66 

69 

68 

69 

71 

68 

60 

68 

60 

70 

69 

68 

69 

73 

70 

74 

74 

72 

67 

69 

71 

71 

67 

67 

66 

73 

68 

70 

68 

5 

ASHSURN 

MAX 

92 

93 

03 

92 

04 

97 

93 

88 

00 

92 

94 

94 

96 

96 

94 

01 

2 

MIN 

62 

68 

69 

70 

70 

69 

72 

74 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

71 

73 

72 

72 

69 

70 

71 

71 

74 

72 

73 

70 

70 

8 

ATHENS 

MAX 

87 

83 

87 

90 

82 

90 

90 

80 

66 

88 

92 

92 

00 

87 

1 

MIN 

62 

64 

70 

68 

70 

68 

71 

71 

68 

60 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

73 

75 

76 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

74 

71 

73 

70 

4 

ATHENS  COL  OF  ASRI 

MAX 

98 

02 

86 

90 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

03 

02 

90 

80 

87 

86 

89 

90 

94 

93 

94 

94 

00 

1 

M  IN 

59 

62 

66 

64 

70 

70 

70 

70 

65 

66 

66 

67 

68 

68 

67 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

67 

68 

69 

68 

66 

69 

70 

71 

69 

70 

67 

9 

ATHENS  HB  AIRPORT 

MAX 

02 

93 

93 

04 

93 

01 

69 

87 

63 

87 

90 

90 

95 

94 

93 

91 

80 

5 

MIN 

63 

6<> 

70 

66 

70 

68 

70 

67 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

74 

73 

70 

69 

60 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

72 

69 

7 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

MAX 

87 

00 

93 

93 

90 

01 

86 

65 

86 

62 

60 

86 

91 

94 

93 

94 

01 

87 

5 

MIN 

65 

67 

69 

67 

68 

68 

70 

69 

69 

60 

6V 

68 

69 

66 

67 

71 

71 

73 

73 

70 

69 

69 

60 

71 

71 

71 

73 

76 

74 

73 

73 

70 

0 

AU&USTA  MB  AIRPORT 

MAX 

80 

90 

67 

82 

86 

86 

92 

80 

91 

01 

03 

94 

03 

06 

95 

94 

94 

02 

90 

91 

94 

91 

97 

96 

06 

05 

01 

5 

MIN 

57 

66 

68 

71 

71 

69 

72 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

73 

76 

75 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

76 

73 

73 

71 

2 

AUGUSTA 

MAX 

92 

95 

95 

08 

LOO 

100 

93 

92 

93 

90 

93 

94 

91 

loo 

100 

06 

05 

02 

4 

MIN 

60 

68 

68 

71 

70 

70 

73 

71 

60 

70 

71 

60 

70 

69 

60 

70 

66 

73 

76 

76 

72 

71 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

76 

74 

73 

70 

9 

8A1NBRI0GE 

MAX 

01 

04 

93 

05 

03 

94 

93 

02 

69 

93 

06 

96 

97 

98 

04 

86 

92 

2 

MIN 

63 

65 

68 

70 

68 

70 

73 

71 

71 

71 

66 

67 

72 

69 

70 

69 

71 

69 

73 

73 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

72 

76 

73 

72 

70 

3 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

80 

91 

01 

91 

07 

05 

94 

92 

04 

95 

92 

69 

92 

94 

96 

02 

00 

0 

MIN 

67 

68 

66 

66 

69 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

72 

68 

65 

60 

69 

68 

67 

71 

69 

71 

70 

74 

70 

68 

68 

70 

72 

71 

71 

69 

70 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

65 

66 

66 

90 

65 

82 

84 

79 

84 

66 

88 

00 

66 

69 

64 

6 

MIN 

*9 

50 

54 

50 

65 

58 

63 

67 

64 

63 

66 

63 

60 

61 

60 

63 

61 

61 

65 

65 

63 

63 

65 

66 

64 

63 

65 

65 

65 

60 

61 

61 

8 

BLAKELY 

MAX 

92 

91 

91 

01 

04 

91 

90 

69 

01 

89 

86 

91 

92 

94 

93 

93 

00 

2 

MIN 

61 

6* 

66 

68 

68 

69 

71 

70 

60 

70 

70 

60 

70 

70 

71 

71 

74 

69 

73 

74 

71 

70 

69 

72 

69 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

60 

9 

BLUE  RIoeE 

MAX 

90 

90 

00 

89 

90 

91 

85 

0 

MIN 

5* 

5* 

56 

61 

61 

60 

65 

66 

65 

66 

68 

66 

63 

62 

62 

66 

64 

64 

66 

64 

66 

57 

67 

65 

65 

66 

67 

66 

68 

63 

65 

63 

9 

BROOKLET  1  M 

MAX 

89 

91 

92 

02 

94 

100 

92 

90 

6 

MIN 

63 

68 

69 

69 

68 

72 

72 

75 

70 

71 

71 

72 

68 

68 

71 

68 

71 

70 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

73 

73 

72 

70 

70 

5 

BRUNSWICK 

MAX 

90 

86 

85 

B6 

87 

92 

92 

96 

02 

91 

95 

94 

92 

93 

92 

01 

3 

MIN 

68 

71 

72 

70 

73 

76 

76 

76 

75 

75 

7S 

72 

70 

70 

75 

74 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

75 

72 

73 

72 

75 

75 

76 

74 

76 

73 

2 

BRUNSKKK  CAA  AP 

MAX 

89 

90 

80 

93 

90 

92 

89 

90 

93 

92 

93 

60 

0 

MIN 

7* 

72 

73 

71 

77 

79 

79 

79 

79 

80 

79 

74 

74 

72 

77 

75 

74 

72 

75 

75 

76 

76 

76 

71 

76 

75 

77 

77 

77 

76 

77 

75 

6 

BUENA  VISTA  1  SH 

MAX 

86 

89 

81 

88 

92 

02 

03 

69 

84 

01 

92 

04 

90 

85 

86 

90 

91 

80 

4 

MIN 

6* 

66 

66 

60 

70 

71 

71 

72 

74 

69 

69 

67 

65 

66 

68 

69 

79 

78 

80 

68 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

60 

9 

CAIRO  2  NNir 

MAX 

88 

90 

89 

87 

88 

00 

01 

02 

69 

92 

92 

01 

>1 

MIN 

63 

67 

68 

71 

69 

69 

72 

73 

72 

71 

70 

60 

69 

71 

71 

70 

60 

69 

73 

73 

73 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

71 

70 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

92 

80 

92 

07 

00 

7 

MIN 

56 

58 

65 

66 

67 

66 

66 

68 

65 

67 

67 

67 

68 

65 

67 

68 

65 

68 

70 

70 

68 

67 

67 

69 

66 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

66 

8 

CAMILLA 

MAX 

01 

92 

92 

00 

90 

90 

92 

90 

92 

04 

05 

02 

6 

MIN 

66 

67 

72 

70 

72 

71 

72 

74 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

73 

75 

74 

74 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

7 

CAMP  STEMART 

MAX 

00 

89 

94 

82 

83 

91 

92 

92 

95 

05 

06 

95 

93 

92 

02 

2 

MIN 

ti 

69 

71 

71 

70 

73 

74 

74 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

74 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

71 

73 

74 

75 

74 

71 

71 

i5 

CARLTON  BRIOfiE 

MAX 

00 

90 

94 

94 

89 

88 

92 

91 

90 

90 

04 

00 

■  6 

MIN 

s* 

56 

64 

61 

70 

65 

68 

69 

69 

62 

61 

65 

65 

66 

60 

61 

66 

69 

72 

71 

64 

66 

66 

68 

66 

66 

68 

68 

60 

66 

66 

65 

»7 

CAR>0U.TON 

MAX 

66 

66 

90 

91 

91 

92 

92 

68 

■  0 

MIN 

56 

58 

62 

62 

69 

66 

67 

70 

60 

68 

68 

66 

68 

69 

68 

67 

68 

70 

69 

72 

70 

60 

70 

69 

69 

66 

71 

70 

60 

68 

70 

67 

i5 

CARTERSVILLE 

MAX 

92 

92 

87 

86 

92 

•8 

91 

03 

90 

•  2 

MIN 

61 

63 

70 

68 

71 

68 

72 

68 

69 

68 

70 

68 

69 

67 

60 

70 

68 

71 

72 

71 

71 

60 

70 

71 

67 

70 

71 

71 

73 

68 

72 

69 

•  2 

CEOARTOWN 

MAI 

86 

90 

92 

08 

87 

90 

90 

86 

80 

85 

89 

86 

86 

86 

88 

02 

02 

93 

01 

85 

90 

90 

7* 

89 

■  3 

MIN 

58 

58 

64 

66 

66 

67 

71 

69 

69 

60 

69 

67 

69 

66 

60 

70 

66 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

68 

66 

71 

71 

68 

73 

68 

■  2 

CLAYTON   1  N 

MAX 

65 

69 

90 

69 

78 

60 

61 

75 

71 

60 

76 

78 

67 

66 

79 

83 

•  5 

MIN 

5« 

57 

58 

64 

64 

60 

67 

66 

63 

65 

65 

64 

61 

64 

63 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

64 

63 

64 

60 

63 

67 

67 

67 

64 

66 

63 

>9 

COLOUITT 

MAX 

01 

93 

93 

90 

90 

91 

94 

94 

92 

92 

92 

•2 

00 

91 

93 

93 

05 

94 

95 

04 

94 

04 

03 

92 

92 

94 

94 

95 

07 

97 

06 

93 

•  1 

MIN 

71 

73 

70 

74 

74 

73 

71 

70 

71 

69 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

70 

|9 

COLUMBUS  MS  AIRPORT 

MAX 

66 

03 

92 

94 

00 

•  6 

MIN 

59 

61 

66 

69 

72 

70 

72 

73 

71 

70 

69 

60 

71 

70 

71 

71 

74 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

69 

71 

74 

73 

74 

74 

70 

6 

COMMERCE    1  NE 

MAX 
MIN 

COROELE  MATER  MOR>;S 

MAX 

80 

96 

90 

61 

89 

92 

92 

92 

02 

89 

93 

100 

100 

01 

■  8 

MIN 

61 

66 

69 

71 

72 

68 

16 

73 

72 

72 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

70 

74 

71 

71 

70 

72 

74 

75 

73 

73 

71 

71 

•  1 

COOMELIA 

MAX 

87 

89 

90 

00 

80 

82 

■4 

T» 

83 

82 

83 

83 

79 

65 

87 

88 

88 

02 

89 

84 

80 

63 

80 

83 

6S 

87 

01 

66 

90 

88 

85 

•  3 

HIM 

55 

54 

60 

62 

68 

60 

61 

68 

67 

66 

66 

66 

63 

63 

65 

63 

65 

67 

68 

69 

68 

67 

67 

66 

64 

66 

68 

68 

68 

65 

68 

64 

•  9 

C0VIM6TON 

MAX 

88 

91 

88 

83 

87 

90 

91 

69 

85 

83 

86 

86 

63 

66 

86 

90 

91 

93 

02 

93 

69 

86 

67 

84 

88 

89 

89 

04 

02 

94 

90 

86 

•  5 

MIN 

50 

62 

66 

66 

70 

68 

68 

71 

69 

68 

68 

67 

69 

70 

68 

68 

70 

71 

72 

72 

66 

68 

68 

68 

69 

66 

71 

72 

72 

73 

70 

66 

■  7 

Sm  H«f«r*nc«  Not«B  FoUowing  SlaUon  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1958 


Day 

Ol  Month 

Station 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CUTHBERT 

~»0 

90 

tl 

~87 

89 

87 

88  

92 

95 

91 

91 

86 

80 

93 

94 

95 

94 

91 

1 

MIN 

63 

66 

66 

69 

70 

70 

73 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

70 

75 

70 

74 

74 

73 

72 

70 

72 

69 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

71 

0 

0AHL0NE6A 

MAX 

85 

85 

68 

69 

84 

63 

64 

66 

79 

74 

62 

83 

62 

80 

81 

66 

68 

90 

91 

90 

91 

85 

84 

65 

78 

65 

87 

MIN 

57 

58 

62 

65 

68 

62 

65 

68 

66 

67 

67 

65 

63 

64 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

56 

66 

67 

67 

64 

64 

66 

69 

71 

64 

68 

65 

9 

DALLAS 

MAX 

87 

90 

90 

85 

84 

69 

00 

82 

66 

85 

69 

81 

82 

65 

89 

92 

92 

80 

60 

79 

81 

85 

69 

89 

95 

91 

69 

^ 

MIN 

56 

55 

54 

62 

53 

64 

69 

68 

66 

65 

64 

61 

62 

62 

65 

69 

67 

65 

64 

62 

69 

72 

60 

60 

62 

60 

60 

69 

70 

63 

5 

OALTON 

MAX 

90 

91 

93 

94 

92 

87 

90 

90 

76 

76 

87 

89 

85 

84 

66 

66 

90 

92 

94 

65 

MIN 

59 

60 

67 

66 

69 

67 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

71 

67 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

67 

70 

71 

72 

72 

66 

71 

66 

6 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

S6 

80 

90 

87 

79 

85 

68 

91 

92 

92 

02 

91 

90 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

MIN 

62 

67 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

71 

70 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

73 

71 

71 

0 

OUBL IN 

MAX 

91 

93 

90 

61 

87 

69 

94 

94 

91 

94 

69 

91 

90 

92 

91 

93 

97 

93 

95 

96 

94 

95 

94 

92 

96 

96 

96 

97 

97 

95 

MIN 

66 

66 

69 

70 

71 

69 

71 

69 

66 

66 

71 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

70 

72 

72 

76 

72 

74 

71 

74 

70 

5 

EASTMAN    1  M 

MAX 

69 

91 

89 

60 

66 

65 

90 

90 

91 

89 

85 

92 

89 

69 

86 

85 

92 

94 

92 

94 

92 

92 

MIN 

69 

65 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

75 

70 

71 

70 

70 

68 

66 

72 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

75 

70 

73 

75 

70 

76 

70 

9 

EXPER IMENT 

MAX 

65 

86 

67 

86 

83 

65 

88 

89 

86 

86 

87 

87 

65 

84 

88 

87 

90 

92 

93 

93 

91 

92 

88 

67 

64 

68 

66 

93 

95 

92 

93 

66 

MIN 

60 

6A 

66 

65 

66 

66 

70 

72 

69 

69 

66 

67 

70 

70 

66 

68 

70 

72 

71 

71 

66 

69 

70 

69 

71 

68 

72 

74 

71 

72 

71 

66 

9 

F I T26ERALD 

MAX 

69 

02 

90 

60 

87 

92 

94 

95 

94 

92 

92 

91 

01 

89 

91 

92 

94 

94 

96 

93 

95 

94 

95 

91 

90 

95 

95 

96 

97 

97 

96 

MIN 

62 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

75 

71 

73 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

75 

73 

74 

71 

71 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

87 

66 

83 

82 

82 

87 

91 

90 

89 

69 

90 

92 

69 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

91 

93 

94 

91 

92 

92 

91 

92 

HIN 

61 

67 

69 

69 

71 

71 

73 

73 

71 

69 

69 

70 

69 

68 

71 

69 

71 

69 

73 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

69 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

5 

F04.KST0N  9  SN 

MAX 

91 

87 

87 

82 

87 

92 

94 

91 

95 

94 

94 

95 

89 

03 

92 

95 

94 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

92 

93 

95 

96 

90 

95 

96 

96 

92 

HIN 

66 

69 

71 

68 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

66 

70 

69 

66 

70 

70 

69 

69 

73 

73 

72 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

74 

72 

72 

70 

5 

FORSYTH   1  S 

MAX 

86 

88 

89 

82 

87 

90 

91 

90 

85 

84 

86 

84 

66 

85 

88 

93 

94 

93 

94 

92 

90 

04 

90 

66 

90 

90 

92 

99 

95 

95 

94 

89 

MIN 

68 

64 

67 

67 

66 

69 

66 

70 

69 

69 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

72 

73 

72 

72 

71 

69 

3 

FORT  OAINES 

MAX 

90 

95 

95 

85 

90 

93 

95 

93 

92 

90 

90 

88 

67 

91 

89 

93 

95 

91 

93 

90 

90 

90 

90 

91 

88 

92 

96 

96 

95 

95 

96 

91 

7 

MIN 

57 

62 

66 

68 

70 

70 

73 

72 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

72 

70 

72 

69 

74 

75 

72 

71 

70 

68 

72 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

2 

FORT   VALLEY  3  £ 

MAX 

86 

69 

89 

81 

90 

92 

92 

93 

67 

65 

91 

66 

88 

89 

87 

94 

94 

92 

97 

92 

90 

90 

91 

89 

90 

00 

92 

99 

97 

97 

93 

90 

5 

MIN 

58 

65 

66 

68 

70 

70 

66 

71 

69 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

67 

70 

70 

72 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

69 

71 

74 

72 

72 

70 

69 

3 

&A1 NESV ILLE 

MAX 

90 

04 

90 

88 

87 

87 

90 

83 

75 

87 

67 

82 

81 

65 

86 

90 

90 

91 

93 

94 

90 

66 

88 

81 

87 

90 

93 

94 

92 

94 

92 

88 

4 

MIN 

62 

63 

66 

66 

69 

64 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

67 

64 

67 

71 

66 

70 

72 

73 

70 

68 

69 

69 

67 

70 

71 

73 

72 

69 

71 

66 

4 

GLENNV 1 LLE 

MAX 

90 

66 

82 

82 

86 

91 

92 

91 

02 

91 

91 

91 

90 

91 

89 

92 

93 

92 

95 

94 

92 

93 

92 

91 

91 

94 

92 

94 

95 

96 

94 

91 

2 

MIN 

63 

69 

70 

70 

70 

74 

74 

75 

73 

72 

71 

73 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

74 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

71 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

7 

GREENSBORO 

MAX 

68 

92 

92 

89 

60 

02 

92 

03 

85 

84 

67 

89 

69 

86 

88 

91 

95 

94 

95 

92 

92 

91 

00 

64 

69 

92 

90 

96 

96 

96 

91 

90 

5 

HIN 

60 

65 

67 

67 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

68 

66 

71 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

74 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

74 

71 

72 

70 

3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

86 

89 

91 

81 

91 

90 

90 

83 

85 

89 

67 

93 

66 

67 

86 

88 

86 

00 

94 

92 

MIN 

61 

63 

65 

66 

66 

66 

69 

66 

68 

63 

66 

65 

69 

67 

66 

70 

67 

71 

70 

70 

GR IFFl N 

MAX 

66 

69 

68 

65 

05 

89 

90 

85 

84 

65 

67 

65 

85 

88 

86 

91 

92 

93 

93 

91 

60 

66 

87 

62 

88 

90 

02 

99 

93 

92 

91 

86 

9 

MIN 

62 

65 

67 

66 

71 

68 

70 

72 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

67 

70 

71 

73 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

73 

75 

72 

73 

72 

69 

6 

HARTHELL 

MAX 

02 

94 

96 

91 

69 

90 

94 

91 

82 

66 

86 

69 

90 

63 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

91 

90 

89 

86 

90 

93 

93 

98 

96 

97 

97 

91 

MIN 

61 

62 

67 

67 

69 

66 

69 

69 

66 

67 

68 

69 

66 

68 

68 

70 

69 

71 

72 

74 

69 

70 

66 

69 

67 

69 

70 

72 

72 

69 

71 

68 

6 

HANK  I NSV I  LLE 

MAX 

90 

92 

92 

90 

85 

90 

69 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

95 

93 

93 

94 

92 

89 

94 

94 

92 

96 

97 

96 

93 

92 

0 

MIN 

71 

74 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

73 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

72 

74 

71 

71 

2 

HELEN 

MAX 

65 

65 

69 

86 

83 

85 

63 

65 

77 

73 

61 

79 

80 

78 

77 

62 

67 

86 

69 

69 

69 

64 

63 

63 

76 

65 

67 

89 

91 

90 

66 

64 

1 

MIN 

57 

57 

58 

66 

68 

62 

66 

66 

67 

67 

67 

65 

63 

64 

69 

66 

65 

66 

67 

69 

66 

67 

66 

67 

61 

64 

67 

67 

69 

64 

66 

65 

2 

HOGGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

HOMERV I LLE 

MAX 

90 

90 

82 

63 

84 

90 

94 

95 

94 

95 

04 

95 

89 

92 

89 

94 

92 

93 

95 

95 

96 

96 

93 

93 

94 

96 

97 

06 

96 

92 

MIN 

64 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

71 

70 

70 

69 

72 

71 

70 

7 1 

70 

73 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

80 

71 

70 

73 

70 

70 

70 

6 

IRWINTON  <t  HNW 

MAX 

86 

92 

90 

60 

87 

91 

94 

94 

86 

80 

69 

66 

89 

86 

66 

92 

93 

94 

94 

91 

92 

91 

97 

98 

94 

90 

3 

MIN 

58 

65 

68 

67 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

67 

68 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

69 

66 

72 

73 

70 

68 

6 

JASPER    1  NNH 

MAX 

89 

9 1 

91 

90 

85 

83 

86 

64 

75 

62 

62 

83 

61 

61 

85 

68 

69 

90 

69 

92 

85 

84 

64 

78 

84 

89 

90 

90 

69 

91 

69 

66 

1 

MIN 

55 

57 

63 

66 

68 

63 

68 

67 

66 

67 

64 

66 

66 

62 

65 

70 

70 

70 

68 

66 

67 

66 

64 

69 

67 

69 

69 

64 

67 

65 

9 

JESUP   6  S 

MAX 

89 

86 

85 

81 

89 

93 

93 

90 

92 

92 

94 

96 

93 

92 

92 

93 

96 

94 

95 

95 

93 

95 

9* 

99 

96 

95 

95 

92 

HIN 

61 

67 

66 

70 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

68 

71 

70 

67 

72 

70 

68 

73 

72 

72 

71 

70 

66 

69 

68 

72 

72 

72 

71 

70 

69  • 

7 

LAFAYETTE 

89 

92 

93 

89 

85 

«6 

64 

62 

75 

85 

87 

62 

04 

63 

65 

90 

90 

91 

92 

92 

89 

84 

65 

63 

83 

86 

84 

90 

92 

90 

90 

86 

9 

HIN 

56 

59 

64 

67 

70 

67 

71 

66 

68 

66 

69 

70 

66 

63 

69 

71 

67 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

65 

70 

69 

71 

71 

66 

70 

66 

0 

LA  GRANGE 

MAX 

88 

91 

92 

84 

88 

93 

91 

65 

63 

64 

67 

85 

84 

86 

67 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

67 

68 

65 

88 

89 

91 

99 

93 

95 

91 

69 

0 

MIN 

58 

60 

64 

66 

70 

66 

70 

70 

69 

69 

67 

68 

71 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

71 

73 

72 

73 

71 

66  < 

9 

LOU ISV I LLE 

MAX 

90 

02 

60 

86 

66 

86 

93 

90 

91 

63 

90 

92 

92 

01 

90 

94 

94 

96 

96 

97 

95 

95 

93 

91 

91 

95 

94 

06 

07 

99 

96 

02 1 

3 

MIN 

59 

60 

66 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

68 

66 

65 

71 

71 

72 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

70 

69 1 

2 

LUMBER  CITY 

67 

86 

79 

84 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

02 

91 

91 

91 

94 

94 

93 

96 

95 

93 

94 

94 

92 

92 

92 

95 

95 

96 

96 

91 1 

9 

MIN 

57 

66 

66 

70 

69 

69 

70 

72 

75 

71 

67 

70 

69 

68 

69 

69 

71 

70 

72 

70 

72 

70 

71 

69 

72 

73 

73 

71 

70 

69  • 

7 

LUMPKIN   2  NE 

87 

90 

89 

83 

90 

92 

90 

66 

87 

66 

86 

88 

87 

91 

93 

91 

93 

91 

67 

89 

86 

87 

86 

92 

90 

94 

94 

94 

69i 

2 

HIN 

61 

63 

66 

67 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

68 

67 

68 

67 

70 

70 

70 

68 

73 

72 

70 

70 

66 

69 

69 

70 

69 

68 

73 

71 

71 

69  • 

0 

MACON  MB  AIRPORT 

92 

92 

82 

91 

94 

95 

94 

88 

85 

87 

88 

60 

86 

85 

95 

97 

94 

97 

94 

94 

92 

92 

91 

93 

94 

95 

97 

97 

99 

95 

92 1 

1 

HIN 

61 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

73 

71 

71 

70 

7 1 

72 

74 

73 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

77 

73 

76 

73 

71. 

5 

MARSHALL VI LLE 

MAX 

86 

90 

90 

64 

67 

92 

92 

92 

66 

86 

90 

90 

66 

90 

67 

91 

97 

91 

95 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

100 

96 

96 

92 

90 1 

5 

MIN 

56 

65 

66 

69 

69 

66 

69 

71 

66 

69 

68 

67 

66 

69 

68 

69 

70 

69 

71 

69 

69 

69 

66 

66 

69 

72 

70 

72 

69 

68 1 

5 

HETTER 

MAX 

90 

90 

84 

62 

64 

89 

92 

91 

93 

03 

93 

93 

03 

91 

69 

93 

95 

95 

96 

95 

96 

95 

93 

92 

92 

94 

99 

98 

96 

95 

92, 

4 

MIN 

63 

68 

69 

71 

70 

72 

73 

74 

71 

72 

72 

73 

70 

70 

72 

7? 

73 

74 

74 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

74 

73 

74 

71 

71. 

5 

MIOVILLE  EXP  STA 

91 

65 

68 

68 

91 

93 

92 

91 

67 

69 

94 

92 

99 

06 

96 

94 

90. 

0 

HIN 

56 

67 

66 

69 

69 

72 

7: 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

69 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

74 

73 

75 

72 

71. 

0 

M 1 LLEOG£V I LLE 

85 

64 

92 

93 

94 

95 

91 

90 

87 

69 

93 

92 

95 

95 

95 

89. 

7 

HIN 

57 

59 

64 

67 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

67 

67 

68 

66 

70 

67 

66 

71 

72 

73 

70 

66 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

68. 

5 

MILLEN 

MAX 

89 

69 

90 

62 

62 

65 

92 

91 

92 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

93 

95 

96 

96 

96 

94 

95 

95 

93 

92 

94 

94 

99 

98 

98 

96 

92. 

2 

HIN 

6  » 

67 

68 

70 

69 

72 

73 

74 

71 

71 

71 

71 

68 

«8 

68 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

71 

69 

71 

72 

71 

72 

71 

70. 

3 

MONTICELLO  2  NW 

HAX 

MIN 

See  Relerencc  Notes  FoUowirg  Station  Index 
-  102  - 


CONT INUtD 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1958 


Slation 

Day 

01  Monlh 

01 
0 
V 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORGAN 

MAX 

88 

91 

90 

89 

88 

90 

92 

92 

90 

88 

89 

85 

88 

90 

90 

90 

93 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

87 

86 

92 

91 

91 

94 

95 

92 

90  • 

2 

MIN 

60 

63 

67 

68 

69 

69 

71 

69 

70 

71 

69 

68 

70 

69 

71 

70 

73 

68 

73 

73 

71 

73 

69 

69 

66 

64 

69 

70 

71 

72 

70 

69 1 

3 

MOULTRIE  2  E&E 

HIN 

NAHUNTA 

MAX 

90 

87 

87 

»1 

93 

91 

93 

91 

92 

•  1 

93 

95 

93 

94 

94 

94 

91 

94 

91 

«5 

94 

93 

97 

97 

96 

92 

8 

MIN 

6<> 

68 

71 

72 

73 

71 

68 

68 

*• 

71 

68 

69 

73 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

68 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

3 

NASHVILLE 

MAX 

«a 

90 

89 

83 

87 

90 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

91 

90 

93 

92 

95 

94 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

94 

99 

97 

96 

94 

92 

6 

HIN 

S9 

66 

70 

69 

62 

64 

68 

70 

71 

68 

68 

62 

68 

64 

61 

62 

67 

66 

70 

70 

69 

70 

72 

68 

67 

68 

70 

70 

72 

66 

72 

67 

4 

NENINOTOM  2  SSH 

MAX 

91 

87 

S3 

84 

81 

87 

93 

93 

92 

92 

91 

90 

89 

91 

87 

90 

94 

90 

95 

95 

94 

95 

94 

92 

90 

93 

93 

93 

98 

98 

96 

91 

4 

MIN 

S9 

67 

69 

70 

70 

73 

73 

75 

72 

71 

71 

71 

69 

68 

72 

69 

72 

74 

75 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

76 

74 

72 

71 

3 

NEWNAN 

MAX 

8« 

90 

91 

84 

86 

89 

91 

87 

82 

84 

86 

88 

84 

88 

92 

91 

94 

95 

94 

93 

93 

83 

88 

86 

90 

90 

95 

94 

95 

88 

94 

89 

4 

MIN 

60 

63 

65 

67 

69 

67 

69 

70 

69 

69 

67 

69 

68 

68 

67 

69 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

67 

72 

73 

72 

71 

71 

68 

7 

PLAINS   SN  GA  EXP 

STA 

MAX 

88 

89 

91 

82 

88 

92 

93 

92 

91 

86 

89 

89 

83 

90 

89 

92 

93 

92 

93 

87 

90 

91 

90 

87 

88 

90 

93 

92 

95 

97 

92 

90 

2 

MIN 

61 

63 

66 

69 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

68 

71 

70 

70 

66 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

69 

2 

QUITMAN 

MAX 

86 

88 

90 

89 

89 

•« 

89 

90 

92 

91 

92 

92 

91 

87 

90 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

90 

90 

93 

90 

93 

96 

95 

90 

8 

MIN 

64 

67 

69 

70 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

68 

69 

67 

68 

*9 

68 

69 

69 

71 

73 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

72 

71 

73 

59 

69 

4 

ROME 

MAX 

92 

95 

95 

93 

91 

93 

94 

90 

81 

8« 

90 

90 

87 

87 

90 

94 

94 

96 

95 

96 

90 

88 

91 

88 

92 

92 

94 

99 

95 

96 

95 

91 

6 

MIN 

38 

60 

63 

67 

67 

67 

71 

66 

68 

68 

70 

67 

67 

67 

69 

68 

70 

71 

72 

65 

69 

69 

70 

68 

69 

70 

72 

73 

58 

71 

58 

1 

ROME   W8  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

94 

90 

89 

90 

93 

79 

79 

86 

87 

85 

84 

85 

89 

92 

93 

94 

93 

94 

83 

87 

88 

84 

89 

89 

92 

93 

93 

94 

93 

89 

2 

MIN 

57 

58 

64 

65 

69 

67 

70 

70 

69 

69 

70 

67 

67 

67 

68 

67 

70 

71 

72 

71 

69 

70 

71 

67 

70 

70 

71 

72 

57 

71 

68 

3 

SANOERSVILLE 

MAX 

87 

89 

87 

80 

85 

90 

91 

89 

88 

82 

88 

89 

90 

88 

88 

93 

95 

96 

96 

96 

92 

92 

92 

90 

91 

94 

93 

97 

98 

97 

96 

90 

9 

MIN 

62 

66 

68 

67 

70 

69 

72 

73 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

69 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

70 

5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

84 

84 

83 

81 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

89 

88 

87 

87 

90 

90 

94 

95 

91 

89 

91 

93 

92 

87 

91 

92 

94 

91 

99 

88 

8 

MIN 

70 

71 

71 

72 

73 

77 

77 

77 

81 

77 

76 

76 

73 

70 

75 

^* 

72 

71 

74 

75 

82 

77 

72 

73 

73 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

5 

SAVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MAX 

88 

86 

85 

84 

83 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

91 

93 

92 

94 

93 

92 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

94 

97 

96 

94 

90 

6 

MIN 

60 

66 

68 

71 

71 

71 

72 

72 

69 

67 

67 

69 

66 

66 

76 

68 

70 

68 

73 

72 

73 

73 

74 

71 

68 

70 

73 

74 

73 

72 

71 

70 

1 

SAVANNAH  HB  AP 

MAX 

86 

85 

84 

81 

83 

88 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

92 

93 

94 

96 

94 

94 

93 

93 

93 

91 

93 

92 

95 

99 

99 

96 

91 

3 

MIN 

6* 

70 

71 

71 

72 

74 

75 

76 

73 

71 

72 

70 

70 

70 

73 

70 

72 

71 

74 

73 

75 

75 

76 

72 

72 

72 

75 

75 

75 

76 

73 

72 

5 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

84 

88 

80 

83 

85 

86 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

88 

89 

89 

92 

89 

89 

88 

90 

92 

90 

88 

90 

90 

93 

92 

93 

88 

4 

MIN 

74 

75 

73 

75 

74 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

71 

74 

75 

75 

74 

74 

77 

76 

77 

78 

79 

75 

74 

75 

78 

76 

76 

77 

76 

76 

1 

SURRENCY 

MAX 

«0 

87 

84 

82 

88 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

98 

92 

91 

93 

95 

95 

97 

95 

93 

96 

94 

95 

93 

96 

94 

98 

100 

98 

96 

93 

1 

HIN 

«2 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

69 

68 

70 

68 

69 

71 

73 

72 

73 

70 

72 

70 

71 

69 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

5 

SHAINSBORO 

MAX 

89 

89 

88 

83 

85 

89 

92 

91 

92 

89 

91 

92 

82 

91 

88 

93 

94 

91 

96 

94 

94 

94 

94 

91 

91 

94 

93 

97 

100 

99 

97 

91 

7 

HIN 

61 

67 

70 

71 

69 

71 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

73 

72 

75 

73 

75 

74 

75 

72 

71 

8 

TALBOTTON 

MAX 

MIN 

57 

61 

64 

67 

70 

67 

67 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

67 

67 

69 

70 

72 

58 

59 

70 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

68 

1 

TALLAPOOSA  2  NNN 

MAX 

85 

86 

88 

88 

83 

87 

87 

86 

77 

84 

87 

83 

83 

85 

88 

91 

92 

92 

92 

93 

88 

86 

85 

80 

88 

89 

92 

94 

91 

91 

92 

87 

5 

MIN 

53 

54 

60 

60 

65 

64 

65 

60 

66 

67 

65 

63 

66 

63 

66 

65 

65 

65 

67 

65 

67 

68 

65 

63 

68 

67 

66 

55 

57 

64 

4 

THOMASTOH  2  S 

MAX 

89 

91 

91 

83 

89 

90 

91 

90 

78 

86 

87 

87 

86 

86 

87 

93 

94 

93 

95 

93 

84 

89 

88 

88 

89 

91 

91 

95 

95 

99 

93 

89 

6 

HIN 

56 

60 

63 

64 

70 

66 

67 

70 

69 

68 

66 

66 

67 

68 

68 

66 

70 

69 

69 

65 

64 

67 

69 

68 

70 

65 

71 

71 

69 

70 

70 

67 

1 

THOMASVILLE 

MAX 

89 

91 

87 

76 

87 

86 

91 

91 

93 

91 

91 

92 

84 

86 

92 

92 

91 

92 

94 

92 

91 

91 

93 

90 

90 

93 

93 

93 

99 

94 

94 

90 

5 

MIN 

64 

65 

67 

70 

69 

67 

69 

72 

72 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

68 

72 

72 

72 

69 

59 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

68 

66 

59 

5 

THOMASVILLE  WB  C 

TY 

MAX 

89 

90 

89 

77 

89 

89 

93 

92 

94 

94 

95 

94 

87 

89 

92 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

97 

91 

90 

94 

95 

95 

97 

99 

93 

92 

1 

MIN 

68 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

74 

73 

73 

72 

73 

70 

72 

71 

70 

7 1 

70 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

75 

74 

71 

72 

72 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

86 

89 

90 

sa 

86 

89 

89 

91 

91 

91 

92 

90 

89 

87 

86 

91 

90 

93 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

87 

89 

92 

92 

93 

99 

94 

90 

»2 

MIN 

60 

66 

69 

69 

70 

71 

73 

73 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

70 

73 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

59 

71 

72 

71 

72 

70 

59 

>8 

TOCCOA 

MAX 

89 

91 

94 

86 

8« 

88 

90 

as 

77 

83 

84 

85 

84 

79 

87 

91 

94 

93 

95 

94 

89 

88 

86 

83 

89 

90 

90 

93 

92 

92 

91 

86 

i3 

HIN 

59 

60 

64 

66 

69 

64 

69 

68 

66 

67 

68 

68 

65 

67 

68 

68 

70 

71 

72 

69 

67 

67 

68 

65 

57 

69 

69 

72 

68 

70 

57 

■  5 

VALOOSTA  4  NX 

HAX 

89 

90 

88 

91 

B« 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

86 

90 

91 

91 

90 

92 

94 

93 

92 

91 

93 

91 

91 

93 

91 

94 

96 

96 

94 

91 

•  4 

HIN 

63 

67 

70 

71 

70 

69 

70 

73 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

72 

73 

71 

71 

69 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

•  0 

MARRENTOM 

HAX 

88 

85 

90 

84 

8« 

89 

90 

90 

86 

86 

S« 

87 

80 

89 

86 

90 

94 

93 

94 

93 

91 

92 

90 

86 

90 

93 

89 

95 

95 

99 

91 

89 

i9 

HIN 

66 

64 

65 

61 

70 

69 

70 

70 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

72 

73 

75 

71 

69 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

59 

i7 

WASHINGTON 

HAX 

93 

92 

89 

81 

85 

85 

89 

91 

85 

85 

85 

88 

87 

85 

88 

91 

93 

94 

94 

94 

92 

90 

90 

84 

88 

92 

90 

95 

94 

95 

94 

89 

•  6 

MIN 

59 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

70 

68 

68 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

75 

73 

71 

59 

68 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

71 

71 

69 

■  1 

KAYCROSS 

MAX 

91 

90 

88 

81 

87 

93 

94 

93 

93 

94 

93 

92 

95 

93 

91 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

91 

93 

92 

99 

97 

97 

96 

92 

■  6 

MIN 

62 

69 

71 

69 

72 

72 

74 

73 

72 

70 

72 

71 

70 

69 

71 

69 

72 

70 

74 

72 

73 

72 

72 

70 

71 

71 

74 

74 

74 

72 

72 

71 

•  3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

89 

90 

87 

84 

86 

85 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

86 

88 

89 

92 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

91 

91 

90 

94 

90 

98 

97 

98 

94 

90 

•  8 

MIN 

58 

67 

67 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

68 

70 

68 

69 

68 

69 

71 

73 

74 

72 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

72 

73 

74 

71 

69 

•  6 

WEST  POINT 

MAX 

87 

90 

91 

84 

88 

91 

89 

84 

8« 

88 

88 

85 

85 

87 

90 

93 

95 

96 

97 

94 

86 

86 

90 

83 

90 

88 

91 

94 

95 

96 

94 

89 

.7 

HIN 

58 

59 

65 

67 

71 

68 

70 

72 

70 

70 

68 

69 

71 

69 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

68 

72 

74 

71 

74 

73 

69 

•  9 

MINDER   1  SSE 

HAX 

88 

91 

90 

82 

88 

90 

91 

90 

82 

85 

a« 

85 

84 

86 

87 

92 

93 

92 

93 

94 

89 

88 

87 

81 

88 

89 

89 

94 

93 

93 

93 

88 

•  8 

HIN 

58 

61 

64 

61 

69 

65 

66 

69 

69 

68 

67 

63 

63 

64 

66 

68 

68 

71 

72 

72 

69 

69 

68 

70 

68 

59 

67 

68 

71 

68 

69 

67 

•  1 

Sm  fUtoranc*  Noim  ToUowing  Station  IndM 
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Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JULY  1958 


Day  of  month 


btabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 
H  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.  29 

.  21 

.31 

.27 

.  19 

.14 

.22 

.30 

.04 

.13 

.18 

.06 

.18 

.11 

.15 

.21 

.23 

.14 

.28 

.18 

.11 

.16 

.16 

.12 

.22 

.31 

.26 

.23 

.25 

B6.03 

40 

43 

35 

44 

29 

45 

32 

29 

22 

15 

18 

17 

24 

30 

18 

7 

40 

22 

39 

26 

21 

12 

18 

16 

18 

25 

23 

16 

35 

23 

19 

801 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.35 

.16 

.30 

.33 

.10 

.29 

.28 

.28 

.37 

.28 

.31 

.06 

.26 

.38 

.38 

.32 

.32 

.29 

.24 

.14 

* 

* 

.66 

.27 

.24 

.33 

.37 

.23 

.31 

BS.39 

WIKD 

31 

16 

28 

32 

37 

43 

41 

54 

21 

25 

22 

47 

30 

31 

29 

45 

45 

36 

44 

52 

53 

50 

45 

39 

51 

22 

38 

23 

54 

19 

39 

1142 

EXFERIUENT 

EVAP 

.23 

.36 

.22 

.25 

.14 

.15 

.23 

.23 

.21 

.11 

.24 

.19 

.19 

.19 

.20 

.31 

.29 

.30 

.28 

.20 

.22 

.22 

.21 

.11 

.25 

.22 

.22 

.50 

.30 

.26 

87.26 

WIND 

10 

8 

12 

10 

20 

10 

18 

20 

27 

5 

8 

30 

27 

23 

17 

40 

5 

43 

30 

45 

27 

27 

28 

45 

65 

35 

10 

28 

40 

27 

23 

763 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.23 

.24 

.24 

.29 

.24 

.18 

.19 

.23 

.00 

.13 

.23 

.15 

.29 

.13 

.15 

.31 

.20 

.25 

.22 

.23 

.04 

.17 

.20 

.08 

.20 

.16 

.19 

.24 

.25 

.24 

86.10 

WIND 

18 

20 

17 

27 

28 

52 

17 

36 

19 

23 

25 

27 

22 

30 

13 

15 

31 

17 

28 

25 

24 

16 

22 

29 

22 

22 

11 

11 

20 

23 

9 

699 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.25 

.25 

.25 

.12 

.09 

.19 

.12 

.23 

.25 

.27 

.16 

.15 

.19 

.17 

.07 

.26 

.29 

.12 

.19 

.32 

.11 

.26 

.24 

.24 

.13 

.22 

.17 

.25 

.22 

.25 

.13 

6.16 

WIND 

13 

9 

13 

7 

6 

8 

6 

12 

14 

16 

7 

7 

10 

8 

3 

5 

8 

3 

3 

12 

11 

16 

11 

10 

11 

9 

6 

7 

7 

7 

6 

271 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 




station 
And 
Depth 

1 

6 

7 

V 

-H 

Day  of  month 

Average 

2  ' 

3 

4 

5 

9 

[— 

[,o! 
— i- 

11 

I 

12 

13 

14 

1  1 

15 

16 

 ' 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTON  EXP  STATION 

1  

3  INCHES 

MAX 

92 

95 

96 

89 

78 

83 

89 

91 

92 

93! 

92 

88 

88 

87 

83 

89 

91 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

95 

86 

89 

90 

92 

95 

97 

91 

90 

2 

HIN 

71 

71 

76 

74 

74 

73 

73 

77 

77 

78; 

77 

75 

76 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

75 

71 

77 

79 

80 

78 

75 

5 

6  INCHES 

MAX 

84 

86 

86 

84 

80 

81 

83 

87 

88 

89 1 

86 

85 

86 

85 

84 

87 

87 

86 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

85 

87 

88 

89 

90 

90 

88 

86 

6 

UIN 

78 

80 

81 

79 

77 

78 

78 

79 

- 

81 

82, 

1 

81 

80 

SO 

81 

80 

79 

80 

81 

81 

82 

83 

83 

83 

S3 

81 

81 

82 

82 

84 

84 

82 

80 

8 

Soil  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Model  1100      6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and  Distance  Thermograph.  Model  1120 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vtrith  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

l:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

21 

8.1 

32++ 

SSW 

8 

92 

93 

63 

72 

8 

5 

5 

2 

1 

1 

20 

7.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

SW 

17 

7.5 

35 

W 

12 

92 

94 

68 

74 

3 

7 

6 

3 

2 

1 

22 

50 

7.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

S 

14 

5.7 

25++ 

SW 

13 

92 

93 

61 

74 

5 

3 

4 

5 

1 

1 

19 

7.4 

COLiniBDS  WB  AIRPORT 

25 

w 

8+ 

93 

61 

73 

3 

3 

7 

1 

0 

17 

7.8 

UACON  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

8.2 

29 

SE 

14+ 

89 

92 

60 

74 

2 

4 

7 

4 

3 

0 

20 

59 

6.9 

ROVE  WB  AIRPORT 

60 

2 

6 

8 

3 

2 

0 

21 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

16 

7.2 

34 

SW 

24 

89 

90 

60 

77 

5 

3 

4 

2 

3 

0 

17 

74 

6.3 

THOIIASVILLE  WB  CITY 

4 

3 

6 

2 

2 

1 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 

JULY  1958 


ChattKtioogB  VB  i 


1      ;   a  o        I  Blue  Ridie !,  * 

I     KsnatagtonI   TuDnElKlIl'  ?t«t  Top~\  Ueapto 

8"  to  '  °      '"i^'^^ISiL  c  »  O  c 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


75TH  UZRIDIAH  TIME  ZONE 


't5"  Winder   lSSr>    ^  AtBfcna  WB  Tp-  ^"•il""  B^^^ge  \  

■c cMri  A ,  X^'^V^  NORTtliE AST  ' ^-'b' 


'  >  (  Appling 


Covington     .  "O" 

A  Greensboro 

1 

(fENTRAU/ 

MODtlcollo  2  Kf  Sp«rt«  2  NKW 


Byth  i  S  \  »  ^-  »  (  ■■yneaboro  2  NE  \, 


*  Glbao 


Johnston.   S.  C. 

-o 


Bill  Dm.   S.  C. 


-o- 

Atken,  S.  C. 


8l«ckviUe  3  W,   8.  C 

Creek 


USCOHM-n-Aahwl  1 1»  ,    If .   C.    ---  S  b» 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  105  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JULY  1958 


'    O  -.VP-" 

'Ut  Toi 


GEORGIA 


**      '  Q 

w    Stanley  G«p 

O  Biiijay  \0 
NooQtootla  Creek 


\  •  \ 

NNW  -3-     A Dahlonega 
joniito.n  ca.jonvlUe 

--Inort^I:'"'^ 

o    o  '  

W.Jesk.    "'U  Ground 

llatoona  Dam  r| 
'""O  «tiAlpharetta  1 

flciai  cross  noads 


78° 


"Cooper  Gap  I  O  % 
\  -b-  ^Clevelaj 

f 

•  V 


75TK  UERIDIAN  TIME  ZONE 


\  AndersoQ  CKA  AP,   S.  C. 
Hartwell  6  E 

-o-  o,  o 

■^"■'""X  Aatre.lUe, 

I  ^       *  ' 

\  Boraan 

,  OK 


s.  c. 


Commerce  1  NE 


SE^ 


ElbertonV 


NP- 

AtRcs  WB  AP  -  C'rj'J"  BrUge  ^ 


Calhoun  Falls,  S.  C. 


-81° 


_    y  Covingt. 


V.  o , 

Joaesboro 


IWEST    f  "7"^ 

■nge  Greenville  2  w    O  '  • 


*  -of        '      -O-  (  Concord    .''  1 

"1  1  op  iTTT 


\    Hamilton  4  «      i  Thomaston  2  Sj 


•  Athens  Col  of  Ag] 

9  I 


V 


C^ENTRAU/ 


Jackson  Dan 


Be  Cormick  9  B,  9. 

\  ° 

Llncolnton^V 

\    O  V 


/  Watklns^ll,  AHS  (Lemagton  ^ 

\      Uoaroe     y        \  * 

/  ^  ..^"8.0.   '^Clark.  H.l 


\ 


\       N  -o- 

'  N  \  APPllag  ^ 

\warrentonv.^  V 


Aiken,  S.  C. 


 .  But 

@o 


BlackvlUe  3  1,  S.  C. 

-o- 


•.       -O-      ItlMIKAL^            ^          \                               X  Augua,.  rt^lrpor, 
^  llostlcauo  2  NW  "       Sparta  2  mnr   >^      q    ^  v  


,-<>                 \\-^^          iTalhottoa/  %  ,„,.;^„f 

\®  Columbus^  WB  Airport  ^J;^^^^  ""^  ^T- 

« Cc       ■           '                 '  /I    -      -  I" 
ee..Al..  ^ 


USCOHH-VB-Asbevllle,  M.  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data", 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

*^ 
U 

0 
< 

g 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

wOoUt  V  EM 

S 
P 

1  PBECIP. 

< 

SPEOAl] 

AaSCVlLLC 

MiLCOX 

9 

83  18 

240 

BA 

C 

GEOR<*£  W.  OOWDV 

ADAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  96 

710 

HUGH  S*  MARTIN 

AOEL  2  E 

00»> 

COOK 

16 

31  08 

89  24 

2*6 

RADIO  STATION  WAAG 

0090 

MONTGOMERY 

10 

BR£MTOI»-PA  IDLER  COLLEGE 

ALMPUiA  eiP  STATIOH 

01}1 

BERRIEN 

1« 

31  21 

203 

7A 

ROY  £■  HOLLAND 

ALBANr 

DOUOMERTV 

84  10 

210 

TP 

7A 

FRANK  S.  ORTON 

ALLATOONA  DAM  2 

OlBl 

BARTON 

i 

34  10 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AlltPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

200 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

ALPHARETTA  1  NM 

02ie 

FULTON 

) 

34  09 

84  IS 

1100 

8P 

ELI  E.  GRIMES 

AMESICUS  4  ENE 

0293 

* 

32  06 

6P 

BLANCHE  S.  RMTNE 

AMERICUS  EXP  STA  NKSY 

SUMTER 

c 

U  OF  OA  EXP  STA  NRSV 

ANTIOCM 

0294 

UNION 

34  99 

84  01 

1970 

7A 

TVA-790 

APPLING 

0310 

COLUMBIA 

14 

33  32 

82  19 

240 

6P 

6P 

MRS  ANNJE  CRAWFORD 

ASMBURN 

04oa 

TURNER 

16 

31  42 

83  39 

4)0 

«P 

CITY  OF  ASHBURN 

ATMENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  9B 

8)  2> 

700 

6P 

PROF.   E.   S*  SELL 

ATHENS  COL  OP  AGRl 

CLARKE 

10 

83  21 

685 

6P 

•P 

•  P 

COLLEGE  EXP  STATION 

ATHENS  AIRPORT 

0439 

CLARKE 

10 

33  97 

83  19 

796 

MID 

HID 

C  hJ 

U>S>   HEATHER  BUREAU 

ATKINSON  1  H 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  92 

7A 

MRS*  CATHLA£EN  SMITH 

ATLANTA  bOLTON 

FULTON 

3 

33  40 

84  28 

789 

HENRY  T.  8AHNETT 

ATLANTA  Ha  AIRPORT 

0491 

33  39 

84  29 

975 

MIO 

HID 

UiS>  HEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  US  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

MID 

U(S.  HEATHER  BUREAU 

au&usta 

0900 

n I CMMONO 

14 

33  28 

81  96 

130 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PMTG  CORP 

eAINBRIDOE 

0981 

DECATUR 

6 

30  99 

84  34 

120 

8A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

BALL  tjROUNO 

oao3 

CHEROKEE 

9 

34  2  0 

84  23 

1100 

7A 

NRS.  ESTELLE  GRUOAN 

0746 

34  99 

84  91 

724 

8A 

MR&>  Ht  £«  HAKMACK 

8ELLV1LLE 

EVANS 

U 

HENRY  C*  HEARN 

eLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSM 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

^  „ 

U.S. FISH  ♦  HLDF  SVC 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

34  91 

83  96 

1938 

0A 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

SLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  96 

300 

7P 

7P 

OR.  J.  G.  STANDIFER 

SLUE  RIDOC 

1024 

34  92 

84  10 

1760 

6P 

P.  B.  CARHUTM 

BLUE  RIME  RESVR  OAH 

FANNIN 

7 

1132 

ELetHT 

14 

34  12 

83  02 

760 

8A 

MRS.   GWENDOLYN  BROWN 

eRASSTOMN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  12 

83  49 

4TB0 

OA 

TVA-14T 

BROOKLcT  1  > 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

«P 

M.   C.  CROMLEY 

BRunsm ICK 

1340 

SLVNN 

31  08 

81  30 

14 

6A 

8A 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSMICK   CAA  AP 

&LTNN 

2 

14 

MIO 

CIVIL  AERO*  ADM. 

BUENA  VtSTA  1  SH 

1372 

MARION 

32  19 

84  32 

670 

5P 

9P 

C  M 

GA.  FORESTRY  COMM 

BURTON  0AM 

1413 

34  47 

83  33 

1770 

c 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

1429 

6 

32  33 

84  14 

7A 

THOMAS  F*  MATHEWS 

BUTLER  CREEi^ 

1433 

RICHMOND 

33  22 

01  96 

118 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN,  JR 

CAIRO  2  NNN 

GRADY 

8 

269 

6P 

6P 

J.  D*  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

CORDON 

12 

34  29 

84  98 

690 

6P 

6P 

[I 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

9P 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEMART 

1944 

LIBERTY 

11 

31  92 

81  37 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1969 

CHEROKEE 

34  14 

84  29 

604 

7A 

c 

C.  B.  TEASLEV 

CARLTON  BRIOCE 

ELBERT 

14 

490 

8A 

BA 

J.  0*  MOORE 

CARNESVlLLE  <•  NE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  23 

83  12 

710 

7A 

c 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLL TON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  09 

900 

6P 

BA 

C  H 

CITY  OF  CARROU.TON 

CARTERS 

1657 

MURAAY 

12 

34  36 

84  42 

699 

eA 

RALPH  M.  MESSER 

1669 

BARTOW 

* 

34  09 

84  48 

739 

9P 

9P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

CAHTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

9 

7A 

CRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  4  SSM 

1719 

POLK 

34  03 

85  21 

600 

c 

WILLIAM  W.  BARNET 

ceoartohn 

1732 

POLK 

34  01 

89  19 

78» 

6P 

BA 

RALPH  K.  AYERS 

CHATSNQRTm    1  M 

ISM 

MURRAY 

12 

34  46 

84  4.7 

800 

7A 

c 

WILLIAM  L*  ELROO 

1906 

18 

34  99 

89  16 

9P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

CMOESTOE 

UNION 

7 

TVA-570 

CLAYTON  1  N 

1962 

RABUN 

14 

34  93 

83  24 

2150 

«P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

CLERMONT  i  SO 

i9oa 

HALL 

34  27 

83  48 

1100 

c 

JIMMY  C.  OUILLlAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

63  46 

1970 

MARY  L.  SUTTON 

COLOUl TT 

2193 

84  44 

199 

5P 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

3 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  H8  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84  96 

389 

MIO 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

COMMERCE   1  NE 

2160 

JACKSON 

10 

34  13 

83  26 

740 

5P 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

21fta 

PIKE 

6 

33  09 

84  27 

829 

7P 

C*  R*  SMITH 

COOL  t06C 

2238 

31  01 

03  92 

250 

c 

COOPER  GAP 

12 

M.  LUTHER  GAODtS 

COROELE  HATER  WORKS 

2266 

CRISP 

31  98 

83  47 

309 

»P 

9P 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

BILLY  C.  MASSEV 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

33  36 

83  52 

770 

6A 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUHMINt*  1  H 

2408 

FORSYTH 

34  13 

1300 

BA 

MILES  M*  WOLFE 

CURRYVILLE  2  M 

FLOYD 

12 

JOSEPH  6.  DAVIS 

CUTHSERT 

2490 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

5P 

9P 

FIRE  OEPAHTMENT 

DAHLONECA 

2479 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1919 

8A 

eA 

JOE  H.  WOODWARD 

DALLAS 

2489 

PAULDING 

5 

33-55 

84  49 

MRS    lONE  L.  BENSON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  97 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2932 

TWIGGS 

10 

32  36 

83  15 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAHSON 

2970 

TERRELL 

« 

84  27 

399 

7A 

S.  W.  KENNEY 

DAMSONVILLE 

2978 

DAWSON 

9 

34  29 

84  07 

1375 

7A 

c 

PEARL  Pt  Chambers 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

TVA-633 

2716 

31  39 

61  91 

60 

BA 

R.  C,  THOMPSON 

DOLES 

WORTH 

6 

JOHN  R.  RUS6 

DONALSONVILLE  3  M 

2736 

SEMINOLE 

« 

31  02 

84  99 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2763 

COFFEE 

13 

7A 

WARREN  GRANTHAM 

OOUdLASVlLLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  49 

1219 

BA 

LEONA  6.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

32  39 

81  43 

103 

WARREN  H.  WYANT 

DUBLIN 

LAURENS 

10 

32  33 

82  94 

244 

«P 

7A 

JAMES  M.  DANIEL 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  H 

9 

9P 

OA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

CALMOUN 

• 

OAN  W.  HAMMACK 

EL8ERT0N 

ELBERT 

^* 

SMELBYN  C.  OUNTER 

ELLIJAY 

3119 

GILMER 

12 

34  42 

64  29 

1300 

BA 

A.  0.  DOVER 

EMBRY 

3147 

Paulding 

17 

33  92 

84  90 

1200 

BA 

HISS  JANETTE  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

GH 

U  OF  GA.  EXP  STA 

FAIRMOUNT 

3299 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

735 

BA 

DYMPLE  D*  WARMACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

62  34 

115 

c 

ST  REGIS  PAPER  CO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

9 

34  0  7 

84  19 

1050 

c 

SAMUEL  fl.  HARMON  1 

FITZGERALD 

338« 

SEN  HILL 

16 

31  43 

63  19 

371 

iP 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

FLAT  TOP 

3404 

7 

34  91 

84  30 

1* 

TVA-lOO 

FLEMING  eiP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

4P 

C  H 

SOIL  CONS.  SERVICE 

fOLKSTON  3  SSM 

3460 

CHARLTON 

19 

30  4H 

82  02 

20 

lOA 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLK5T0N  «  SH 

3469 

CHARLTON 

19 

30  44 

62  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUOE 

FORSYTE  1  S 

3906 

MONROE 

33  01 

63  97 

«P 

BP 

CITY  OP  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3916 

CLAY 

» 

31  36 

85  03 

340 

9P 

7A 

MRS.  MATME  R.  MAYES 

FORT  VALLEY  J  E 

3944 

PEACH 

e 

32  34 

63  91 

490 

MID 

OA 

OLIVER  I.  SNAPP 

FRANKLIN 

3967 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

HALL 

3 

34  1« 

63  50 

12»4 

8P 

BA 

SAM  S.  MARBEN 

GIBSON 

3609 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

TA 

SANFORO  N.  BRADOY 

GLCNNVULE 

3794 

TATTNALL 

1 

31  96 

61  59 

175 

TP 

TP 

W(  C*  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

65  09 

450 

7A 

GA*  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

3)  >4 

63  11 

620 

SP 

BA 

MRS.  LlLLlE  CHRISTIE 

I  1-ALTAMAKA,  2-ATLAMTICi  3-CMATTAHOOCHEEi  4-COOSA,  5-eTOI*AM,  6-fLIKTi  T-HINASSEEi 
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STATION 

Z  NO.  1 

COUNTY 

AGE  : 

M 

M 
6 

Z 
O 
p 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEHVER 

g 

DRAIN 

LATT 

u 

SB 

2 

Q 

ill 

i 

B 

6REENVIU.e  2  W 

MERIWETHER 

39  02 

4P 

GRIPf IN 

SPALDING 

6P 

HAMILTON  4  H 

HARRIS 

HARALSON 

CO-ETA 

84  J4 

840 

M«i.    RUTH    I.  WlBLt 

HARTWELL 

4193 

HART 

82  56 

769 

5P:  TA 

SAmuCl  a.  VEHNER 

HARTWELL  6  E 

HART 

34  21 

BA 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

MAZLEMURST 

JEFF  DAVIS 

HELEN 

WHITE 

69  44 

1490 

6A 

JOHN  F.  GREER 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

64  06 

21O0 

TVA-191 

HIAWASSEE 

TOWNS 

3*  57 

7A 

HOGGARDS  MILL 

BAKER 

31  12 

MID 

OA 

BA 

EMORY  UNl   FLD  STA 

HOMERVILLE 

CLINCH 

91  02 

62  45 

180 

9P 

5P 

CITY  OP  HOMERVILLE 

IRWINTON  4  WNH 

WILKINSON 

32  50 

69  14 

929 

6P 

6P 

LOHNIE  V.  PACE 

JACKSON  DAM 

4*23 

BUTTS 

33  19 

69  51 

420 

OA*  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

PICKENS 

34  20 

64  27 

«P 

7A 

C  M 

HOWARD  L<  OILBECK 

JESUP 

WAYNE 

91  37 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

91  2« 

9P 

9P 

JOHNTOWN 

DAWSON 

54  91 

64  17 

1950 

HISS  MAMIE  L  FAuSETT 

JOMESBORO 

4700 

CLAYTON 

39  91 

84  21 

990 

6A 

E.  J.  SWINT.  Sk. 

JULIETTE 

MONROE 

99  07 

83  46 

975 

7A 

MRS  JESiSIE  w*  SMITH 

KENSINGTON 

WALKER 

94  47 

KINGSTON 

34  14 

;:i 

LAFAYETTE 

WALKER 

94  42 

85  16 

610 

6P 

TA 

CHARLES  W.  GWYN 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

93  02 

69  02 

6P 

6A 

C  M 

PAUL  B*  SMITH 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHORPE 

93  52 

720 

C 

SIDNEY  £.  STEVENS 

LiME  BRANCH 

POLK 

99  56 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

93  47 

82  28 

900 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIOHTOWER 

TOWNS 

94  56 

63  30 

2200 

BA 

TVA-199 

LOUISV ILLE 

5314 

JEFFERSON 

82  24 

997 

6P 

BP 

C  N 

NESaiT  BAKER 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

82  41 

190 

«A 

M.  ALEX  JERNI6AN 

LUMPkIN  2  NE 

STEWART 

32  04 

495 

BA 

C  H 

<*A.  FORESTRY  CMM. 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

32  42 

83  39 

396 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHtJi  BUREAU 

MARSHALLVILLE 

MACON 

92  27 

69  56 

166 

5P 

5P 

CrV  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5693 

JACKSON 

94  1» 

69  34 

920 

TA 

EAR;.  L.  SAILERS 

METTER 

CANDLER 

82  04 

120  9P 

5P 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

BURKE 

92  90 

6A 

MRS.  E.  B.  KING 

MIDVILLE  EXP  STA 

BURKE 

32  59 

62  12 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

HILLEOGEVILLE 

BALDWIN 

39  05 

83  13 

H.  LOUIS  hORNE 

MILLEN 

9882 

JENKINS 

32  46 

61  56 

191 

9P 

5P 

WALLACE  V.  LDENFIElD 

HILLHAVEN  B  E 

SCREVEN 

7A 

MONROE 

WALTON 

39  47 

6P 

RADIO  STATION  HMRE 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

32  19 

84  01 

BA 

MONTICELLO  2  NW 

JASPER 

33  10 

63  41 

7A 

C.  LEROV  TILLMAN 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

31  92 

84  36 

269 

5P 

9P 

H 

CALHOUN  PUB  HKS  CAMP 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

6P 

RADIO  STATION  MMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

32  12 

7A 

L*  Ci  REYNOLDS 

BRANTLEY 

91  12 

5P 

JAMES  A.  ROSS 

NASHVILLE 

BERRIEN 

91  13 

69  15 

240 

5P 

9P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

89  55 

8A 

TVA-1J9 

NEHINGTON  2  SSW 

SCREVEN 

161 

6P 

MRS  HM  V  LANCASTER 

NEHNAN 

COWETA 

39  22 

64  49 

990 

6P 

7A 

1  " 

JAMES  0.    HAROINi  JR 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

BAKER 

31  17 

84  97 

182 

EmORY  UNt  Flo  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

34  42 

84  19 

2050 

TVA-112 

NORCROSS  4  N 

6407 

34  00 

84  12 

1025 

BA 

MRS.  H.  H*  DEMPSCY 

PATTERSON 

PIERCE 

3t  23 

82  06 

105 

GA*  FORESTRY  COM*. 

PEARSON 

ATKINSON 

31  18 

82  51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  exP  STA 

SUMTER 

32  09 

84  22 

900 

9P 

9P 

PRESTON 

WEBSTER 

92  04 

64  32 

BILLY  A.  DICK 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

30  47 

69  35 

150 

9P 

9P 

EMERSON  W.  BROWNE 

RESACA 

GORDON 

94  94 

64  57 

650 

TA 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

RINGGOLD 

CATOOSA 

65  07 

B20 

BA 

RISING  FAWN 

OAOE 

34  45 

89  32 

620 

7A 

RONE 

FLOYD 

34  15 

65  10 

610 

6P 

8A 

WILLIAM  M.TOWERStlll 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

69  16 

700 

c 

J.M.  MONTGOMERY.  JR* 

ROME  W8  AIRPORT 

FLOTO  12 

34  21 

85  10 

697 

MID 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

SANDERSVlLLE 

WASHINGTON 

32  98 

495 

«P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

MC  INTOSM 

91  24 

9P 

9P 

U  GA  MARINE  BIO  LAB 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

32  00 

61  16 

22 

9P 

5P 

PLANT  INTRODUCTION  STA*, 

SAVANNAH   ue  AP 

7847 

CHATHAM 

92  08 

81  12 

48 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

32  00 

10 

9P 

5P 

CITY  OF  SAV.  BEACH  ' 

HANCOCK 

33  16 

990 

MIO 

c 

WILLIAM  N.  WARREN  | 

STANLEY  GAP 

GILMER 

34  47 

2900 

BA 

STIULMOfiE 

EMANUEL 

32  2« 

82  19 

255 

7A 

MRS.MARJORIE  HUDSON  ' 

SUCHES 

8414 

UNION 

34  41 

84  01 

BA 

TVA-119 

SUMMEflVILLE 

CHATTOOGA 

34  29 

89  22 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY 

APPLING 

31  43 

82  12 

200 

5P 

5P 

UNION  B*C  PAPER  CORP 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

32  96 

82  20 

318 

5P 

9P 

SWEET  GUM 

FANNIN 

84  13 

c 

TVA-129 

SYLVANIA 

6917 

SCREVEN 

32  49 

81  36 

210 

c 

CITY  hTR  •  LT  DEPT 

TAL80TT0N 

TALBOT 

92  40 

84  32 

700 

6P 

BA 

L*  R*  MINER.  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

39  46 

1000 

8P 

BA 

MRS*  MAUD  M.  HAbOOO 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

94  0  9 

710 

7A 

THOMAS  F  COUSINS 

THE  ROCK 

UPSON 

92  58 

84  14 

c 

CECIL  HARRIS 

THOHASTON  2  S 

8661 

UPSON 

92  52 

64  10 

665 

9P 

5P 

RADIO  STATION  HSFT 

TMOHASVlLLE 

Thomas 

30  51 

240 

6P 

BA 

MRS*SaRAH  p.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  CITY 

THOMAS 

90  90 

269 

MID 

7A 

U.S.  weather  bureau 

TIFTON  EXP  STATION 

TIFT 

31  28 

997 

6A 

8A 

BA 

OM 

GA  CSTL  PLN  CXP  STA 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  5  7 

69  98 

2180 

BA 

TVA-974 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

34  35 

69  19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

TRAY  MOUNTAIN 

6806 

TOWNS 

94  48 

6A 

c 

TUNNEL  HILL 

8694 

WHITFIELD 

65  02 

880 

7A 

VA  LOO  STA  M  NW 

69  74 

LOWNDES 

30  52 

63  20 

265 

6P 

6P 

C  H 

GEORGE  6.  COOK 

WALESKA 

CHEROKEE 

34  19 

64  99 

1100 

7A 

MRS*  MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

39  24 

62  40 

500 

9P 

8A 

L*  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

39  44 

82  44 

630 

5P 

6A 

JOSEPH  C*  RKIDES 

HATKINSVIL1.E  ARS 

9169 

OCONEE 

99  92 

83  28 

790 

C 

AGA  RESEARCH  SVC 

WAYCROSS 

0186 

WARE 

31  19 

82  22 

140 

8P 

TA 

WILLIAM  R.  WILLIAMSON 

WAYNESBORO  2  NE 

9104 

BURKE 

99  07 

61  59 

270 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

0291 

92  92 

65  11 

579 

6P 

8A 

J.  SMITH  LANIER 

HINDER  1  SSE 

0466 

BARROW 

99  56 

89  49 

9P 

7A 

CECIL  n.  GRIOER 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

32  99 

84  95 

BOO 

eA 

ALVIN  A.  SIHS 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

94  06 

64  91 

092 

8A 

W.  G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

TOWNS 

94  96 

63  51 

1920 

BA 

TVA-146 
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REFERENCE  NOTES 


lay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologlat  at  Agricultural  Engineering  Building.  Unlveraity  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  asd  December  Issues  of  this  bulletin 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June   issue  of  this  bulletin 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI Imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

nal  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  in  miles  Monthly  degree  day  totals  are 
of  average  daily  temperatures  from  65'F. 

the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table      Max  and  Mln  in  "Evaporation 

1921-1950.  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 

e  on  the  ground.  Samp 
snowpack  may  result  li 

on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  i 
1 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**■  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  lo 
the  roof  of  ft  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AU  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  mlaalng.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  dat 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage,      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publlahed  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  B,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Obpervation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Bourly  precipitation  values  are  proceaaed  for  apeclal  purpoaes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table      Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state, 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  static 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   Indicated  above^   price  15  cents, 

he  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA,   NATIONAL  SUMMARY,    either  of  which 
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Highest  Temperature:     101°  on  the  23+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:     49°  on  the  29th  at  Blairsville  Exp  Station 
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59 

18 

0 

14 

0 

0 

0 
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1.92 
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0 

7 

3 
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90, i 

65.4 

78,0 

95 

9+ 

58 
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0 

21 

0 

0 

0 

4,87 

2.15 

6 

.0 

0 

s 

2 
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79,5 

96 

12 

60 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.47 

1.94 

25 

.0 

0 

g 

2 
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CEDARTOWN 

91  .3M 

65. 2M 
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95 

22  + 

55 

28 

0 

0 

0 

0 

.72 

.30 

17 

.0 

0 

3 
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AM 
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« 

2 
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64.6 

76.4 

92 

23 

55 

29 

0 

12 

1,23 

.45 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

ATHENS 

87.6 

69.1 

78.4 

.2 

93 

10 

61 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

3.58 

_ 

.08 

2.03 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

89.4 

65.6 

77.5 

96 

11 

57 

29 

0 

1 8 

0 

0 

0 

3.83 

2.75 

13 

•  0 

0 

4 

1 

1 

ATHENS  *B  AIRPORT 

89.6 

68.4 

79.0 

- 

.7 

96 

11 

60 

29 

0 

0 

0 

0 

4.21 

.23 

2.09 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

88.0 

69.7 

78.9 

,  3 

92 

11  + 

64 

28 

0 

10 

3.56 

_ 

.25 

1.01 

2 

•  0 

0 

6 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

85.1 

59.4 

72.3 

,  8 

89 

12 

49 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

2. 19 

2«28 

.73 

26 

•  0 

0 

5 

1 

0 

BLUE  RIDGE 

86.1 

61.4 

73.8 

91 

10+ 

50 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

3.58 

1.00 

16 

.0 

0 

9 

3 

1 

COMMERCE   1  NE 

90. 4M 

62. 5M 

76. 6M 

98 

11 

50 

29+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.12 

1.04 

14 

.0 

0 

3 

3 

3 

DAHLONEGA 

AM 

85.7 

64.3 

75.0 

_ 

.8 

90 

12+ 

55 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

3.61 

- 

1.43 

1.13 

25 

.0 

0 

9 

3 

2 

GA INESVILLE 

88.9 

67.2 

78.1 

1.1 

93 

11  + 

59 

29+ 

0 

2.45 

1.91 

•  76 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

HELEN 

AM 

84.9 

63.9 

74.4 

92 

12 

56 

29+ 

0 

4.69 

1.50 

25 

.  0 

0 

10 

2 

1 

JASPER  1  NNW 

87.3 

64.3 

75.8 

92 

10+ 

55 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

3.99 

1.64 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

WINDER   1  SSE 

89.6 

65.8 

77.7 

95 

11 

58 

29 

0 

18 

Q 

Q 

2.93 

1.24 

13 

.  0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

76.4 

•  9 

3.32 

- 

.81 

NORTHEAST 

CARLTOM  BRI06E 

AM 

91.0 

64.7 

77.9 

.  9 

99 

11 

53 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

5.59 

1.95 

2.87 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

CLAYTON   1  N 

84.1 

62.9 

73.5 

.  1 

90 

1 

54 

28 

0 

1 

0 

0 

0 

5.69 

- 

.72 

1.48 

13 

.0 

0 

» 

3 

3 
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HARTWELL 

92.0 
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.9 
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10 

58 
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91.8 
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R 
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1 
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10 
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0 

27 

0 

0 
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.0 
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6 

2 
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91.1 

69.9 

80.5 

.5 

98 

23 

67 
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0 

23 

0 

0 

0 

4.33 

1.35 

1.54 

12 

.0 

0 

« 

3 

2 
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68.0 

81.1 

.0 
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23+ 

62 

29 

0 

27 

0 

0 

0 
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2.54 

.70 

17 

.0 

0 

9 

2 
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94.0 

70,7 

82.4 

100 

23 

66 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

1.47 

•  58 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

MIDVILLE  EXP  STA 

93.2 

68.9 

81.1 

99 

23 

55 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

1.15 

.37 

12 

.0 

0 

9 

0 

0 

MILLEN 

94.5 

69.3 

81.9 

.1 

101 

23 

64 

31+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.21 

2.49 

.60 

17 

•  0 

0 

» 

2 
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See  Refeience  Notes  Followiog  Station  Index 


-  Ill  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temper  a  tute 


Station 

«  i 
<  s 

i  i 
<  S 

Aveiage 

1 

Fiom  Long  1 

j      Term  Means 

i 

i 

5 
O 

i 

to 

a 
t 
a 

No  oi  Osr^ 

"5 

.vi 

1  J  s 

lee 
o  >5 

1 

(5 

Snow,  Sleet 

No  oi  Di,i 

Ma> 

_ 

0  O 

1  o 

e 

o 

I 

5 
2 

s 

° 

5 

2 

II 

°  I 

°  * 

8  * 
h£ 

NEWIN6T0N  2  SSW 

93.0 

69.6 

81.3 

98 

19+ 

62 

20+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.91 

,90 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

SWAINSBORO 

git,! 

70.9 

100 

22  + 

66 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1.64 

,70 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

WARRENTON 

91.6 

68.6 

80.2 

.7 

98 

23+ 

62 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

1.84 

-  2.40 

,68 

26+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

92  .9 
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30 

0 

24 

0 

0 

0 

5.14 

.63 

1,50 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

8AINBRI0GE 

93.2 

69,7 

98 

11 

60 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

4.92 

-  .91 

1,31 

12 

.0 

0 

7 

5 

2 

BLAKELY 

90.9 

70.0 

80,5 

- 

■  4 

95 

31 

62 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

3.17 

-  3.23 

,81 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

CAIRO  2  NNW 

91.2 

70.6 

80,9 

96 

11 

64 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

6,86 

.71 

1,61 

17 

.0 

0 

8 

5 

3 

CAMILLA 

93.3 

70.7 

82.0 

98 

11 

62 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

2.34 

,64 

26 

.0 

0 

6 

2 

a 

COLQUITT 

94. 4 

70.2 

82.3 

99 

11 

62 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

5,07 

1.48 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

CUTHBERT 

92.0 

25 

0 

0 

0 

2.05 

,  0 

0 

7 

5 

2 

FORT  GAINES 

92.8 

69.3 

81.1 

.  1 

98 

22 

62 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

2,97 

-  3.16 

.91 

25+ 

,0 

0 

4 

3 

0 

H0G6AR0S  MILL 

LUMPKIN  2  NE  AM 

MORGAN 

91.5 

68.9 

80.2 

99 

10 

59 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

2.72 

•  96 

25 

,0 

0 

8 

1 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

90.9 

69.0 

95 

22  + 

61 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

6.53 

2.23 

2 

,0 

0 

8 

5 

2 

THOMASVILLE 

91.2 

69.0 

80.1 

.6 

95 

23+ 

61 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

3.99 

-  1,90 

.96 

25 

,0 

0 

8 

3 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

92.4 

71.6 

82.0 

1 

,4 

97 

1 1 

65 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

3  .  88 

—  2,03 

1.29 

12 

,0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

81.1 

- 

.2 

4.37 

-  1,22 

,0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

92  .OM 

67  .5M 

79. SM 

.8 

60 

29 

0 

0 

0 

0 

1.47 

—  4,^0 

.  93 

26 

,0 

0 

3 

1 

0 

ASHBURN 

91.9 

70.6 

81.3 

96 

23+ 

64 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

3.78 

1,40 

12 

,0 

0 

7 

3 

1 

CORDELE  WATER  WORKS 

91. 7M 

70. 4M 

81. IM 

96 

11 

61 

29 

25 

0 

0 

0 

2.88 

,84 

13 

,0 

0 

7 

2 

0 

DOUGLAS  2  NNE  AM 

92.2 

70.5 

81.4 

96 

24  + 

66 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

5.39 

2,00 

27 

•  0 

0 

4 

2 

FITZGERALD 

92.9 

71.3 

82.1 

.  7 

97 

23 

64 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

5.03 

-  ,37 

3,81 

2 

.0 

0 

7 

1 

1 

HOHERVILLE 

LUMBER  CITY  AM 

93.4 

68.6 

81.0 

97 

24  + 

63 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2.39 

-  3,60 

.55 

12 

,0 

0 

5 

3 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

68.8 

M 

93 

11 

62 

28 

0 

0 

0 

4.40 

-  1,39 

1.45 

2 

,0 

0 

6 

3 

2 

NASHVILLE 

93.2 

66.9 

80.1 

98 

31 

60 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

4.50 

1.59 

18 

,0 

0 

12 

3 

1 

QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

91.6 

69.8 

80.7 

.  1 

96 

12 

61 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

2.58 

-  2.80 

.68 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

VALDOSTA  4  NW 

92.1 

68.8 

80.5 

96 

10 

63 

29 

Q 

27 

0 

0 

0 

2.63 

1.41 

18 

,0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

80.9 

- 

.3 

3.51 

-  2,05 

•  0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

91.6 

70.1 

96 

16 

6  5 

2  9 

Q 

25 

0 

0 

0 

4.69 

3  .00 

12 

,0 

0 

6 

2 

1 

BLACKBEARD   ISLAND  AM 

92. 4M 

67. 9M 

80. 2M 

98 

18  + 

61 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

1.74 

.65 

3 

,0 

0 

5 

1 

0 

BRUNSWICK 

92.2 

71.8 

82.0 

- 

.3 

98 

16+ 

64 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

2.96 

-  4,64 

1.61 

18 

,0 

0 

6 

1 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

89.5 

73.6 

97 

17+ 

67 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

2.62 

,96 

18 

,0 

0 

6 

1 

0 

CAMP  STEWART 

91.9 

70.9 

81.4 

97 

17  + 

66 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

4.39 

.99 

10 

,0 

0 

8 

4 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

92.3 

69.6 

81.0 

96 

23  + 

62 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

2.08 

.62 

10 

,0 

0 

7 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

93.0 

69.5 

81.3 

96 

23  + 

65 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

5.12 

2.i« 

6 

,0 

0 

6 

4 

2 

GLENNVILLE 

91.7 

71.2 

81.5 

.7 

96 

23+ 

5  7 

30+ 

Q 

26 

0 

0 

0 

5.83 

,32 

3.34 

27 

.0 

0 

6 

2 

2 

JESUP  8  S 

92.5 

69.3 

80.9 

97 

23 

64 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

3.14 

.77 

12 

,0 

0 

6 

4 

0 

NAHUNTA 

M 

0 

0 

0 

7.51 

2.35 

27 

,0 

0 

7 

4 

3 

SAPELO  ISLAND 

90.0 

72. 8M 

81. 4M 

97 

17+ 

65 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

2.72 

.71 

25 

,0 

0 

8 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

91.6 

69.4 

80.5 

.4 

96 

23+ 

62 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

2.42 

-  4.34 

1.36 

3 

,0 

0 

5 

1 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

90,7 

71.2 

81.0 

.6 

97 

1 

65 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

6.19 

-  ,06 

1.32 

3 

.0 

0 

10 

5 

3 

SAVANNAH  BEACH 

88. BM 

75. OM 

81. 9M 

95 

2  + 

68 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

3.76 

1.56 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

SURRENCY 

93.3 

68.8 

81.1 

98 

22  + 

62 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

3.83 

1.20 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

WAYCROSS 

93.0 

69.5 

81.3 

.5 

96 

3+ 

62 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

4.68 

-  1.16 

1.13 

3 

.0 

0 

13 

4 

1 

DIVISION 

81.2 

.  1 

3.98 

-  2.48 

,0 

Pfectpitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Dot  o<  month 


RECORD  HISSING 
RECORO  HISSING 
RECORD  HISSING 


•  n  i.iT 

•11  liOO 


li27 


13     14  15 


16  I  17  I  18 


•  9a 

1401 


19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

CONTINUED  *"™ST  1958 


Day  of  month 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  j 

Q 

7  j 

3 

g 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

LAPAYETTE 

.30 

•  02 

.24 

37 

* 

* 

•  10 

•  03 

1^70 

10 

09 

•  02 

LA  6RAN(>e 

.25 

•  43 

I30 

\Vi 

1.88 

T 

l.Tl 

!ic 

lll4 

■02 

LEXINGTOM 

2*39 

•  30 

1  .05 

.10 

LINCOLNTOM 

1«0« 

•  18 

•  18 

.26 

.26 

■  05 

•  13 

LITTLE  MI6HT0WER 

2*72 

.10 

.10 

•  20 

1.94 

.42 

•  27 

LOUISVILLE 

2*05 

•  40 

68 

.70 

10 

LUMBER  CITY 

2.39 

•  M 

•  92 

T 

T 

•  03 

.02 

.» 

T 

T 

•  47 

•  02  T 

.04 

.20 

LUMPKIN  2  NE 

RECORD  MISSING 

MACON  we  AIRPORT  R 

2f43 

.U 

T 

T 

1.03 

.02 

•  46 

■  15 

.37 

•  01 

■  16 

T 

.11 

MARSHA  U.VILLE 

A*2fl 

•  60 

•  00 

.19 

.28 

1.10 

.50 

3.00 

•  22 

•  31 

MAYSV I LLE 

3  *l 

•  12 

.23 

04 

02 

1^23 

1.02 

79 

METTER 

lU-i 

•  12 

•  22 

•  02 

•  03 

.10 

.21 

.03 

.00 

T 

.07 

•  98 

J 

MIDVILLE 

li7* 

•  36 

.89 

.14 

•  30 

•  09 

MIDVILLE  EXP  STA 

1*1S 

•  19 

T 

.03 

•  37 

.17 

.10 

.20 

MILL EDGE VI LLE 

3*^0 

T 

T 

.03 

l.»7 

1^14 

•  48 

.09 

.28 

•  01 

MILLEN 

2,21 

•  35 

•  38 

IS 

69 

91 

MILLHAVEN  6  E 

2*00 

•  47 

T 

•  20 

.40 

* 

MONROE 

3*62 

.72 

•  22 

2*iZ 

•  09 

•  01 

.06 

MOMTEZUMA  1  NE 

7*21 

•  24 

•77 

1^76 

•  09 

4.00 

•  39 

MONTICELLO  2  NW 

RECORD  MISSING 

MOR&AN 

2t72 

•  30 

•  20 

•  35 

•  28 

.14 

.30 

•  19 

96 

MOULTRIE  2  ESE 

1*45 

•  05 

.04 

•  06 

.10 

•  01 

.40 

•  47 

.63 

1^10 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

4«0ft 

T 

T 

1*45 

•  48 

•  09 

.03 

.99 

T 

•  36 

•  31 

.44 

•  29 

•  02 

NAMUNTA 

7*51 

•  »4 

•  41 

1^93 

1.24 

•  08 

.14 

.07 

•  08 

•  02 

•  05 

2.35 

•  30 

NASHVILLE 

4*50 

•  19 

•  20 

•  66 

.15 

•  13 

.10 

.60 

•  07 

.06 

•  19 

1.50 

•  10 

•  19 

•  22 

NEEL  GAP 

e«03 

•  26 

•  03 

•  54 

.04 

.20 

5.49 

•  47 

1  •OO 

NEMINGTON  2  SSW 

2.9L 

•  28 

•  04 

•  23 

.90 

•  21 

•  11 

.04 

•  20 

.06 

•  79 

NEWNAN 

2*66 

•  13 

•  34 

1 .12 

•  02 

.06 

•  21 

.77 

.03 

NOONTOOTLA  CREEK 

3>01 

•  69 

•  36 

.90 

•  37 

•  26 

1.07 

NORCROSS  *  N 

2*23 

i^ia 

.24 

•  46 

.09 

•  03 

.27 

PATTERSON 

1»75 

•  07 

•  15 

.03 

•  02 

.08 

•  52 

.02 

.36 

.50 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

2.23 

•  54 

.12 

.57 

.99 

•  07 

.29 

•  22 

•  07 

1.30 

•  04 

PRESTON 

3(40 

T 

•  58 

.08 

•  05 

.48 

T 

.76 

•  05. 

1.40 

QUITMAN 

RECORD  MISSING 

RESACA 

2*05 

•  14 

•  44 

•  40 

.11 

•  02 

•  04 

T 

.18 

•  04 

.01 

.01 

T 

•  39 

T 

•  09 

■  18 

T 

R INGGOLO 

3«  14 

.30 

•  21 

•  46 

T 

.33 

•  63 

•  30 

T 

•  52 

■  30 

RISING  FAWN 

2i00 

.30 

T 

•  22 

.02 

•  07 

*30 

.21 

•  02 

•  03 

•  22 

.61 

ROME 

l»7h 

•  15 

•  35 

•  01 

.25 

.42 

.14 

.42 

ROME  we  AIRPORT  R 

•  95 

.12 

.02 

.01 

T 

T 

•  05 

.00 

•  19 

T 

•  24 

.22 

.01 

SANDER jVILLE 

2*2« 

•  10 

2.16 

sapelo  island 

2,72 

•  32 

.60 

.14 

•  03 

•  27 

•  10 

T  .28 

T 

.71 

.  16 

.02 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

2*'>2 

•  04 

1.35 

•  06 

.02 

T 

.04 

■  08 

•  01 

•  27 

T 

.14 

.10 

•  01 

.30 

SAVANNAH  WB  AP  R 

6iie 

.79 

1^32 

1^01 

T 

1.10 

.15 

.07 

•  43 

T 

•  16 

•  01 

.69 

.13 

.02 

.31 

SAVANNAH  BEACH 

3*76 

•  39 

1^56 

.09 

•  12 

•  03 

.56 

.78 

.29 

SPARTA  2  NNW 

•  46 

•  24 

.12 

.10 

STANLEY  GAP 

(•31 

.07 

•  21 

•  02 

.17 

2.32 

1  .30 

•  06 

.14 

•  10 

•  44 

1«20 

STILLMORE 

•  00 

.17 

T 

T 

.19 

T 

•  22 

T 

.36 

SUCHES 

2^94 

.10 

•  21 

•  10 

.09 

•  12 

1.00 

•  32 

1.00 

SUMMERVILLE 

2^12 

•  OA 

.04 

.37 

.66 

T 

.17 

T 

.27 

•  10 

•  03 

.42 

SURRENCY 

3*83 

.14 

.14 

.32 

.57 

.31 

•  26 

•  08 

.10 

.71 

1.20 

SWAlNSeORO 

1^64 

•  70 

.20 

•  03 

.  06 

.26 

•  05 

■  08 

•  03 

.20 

.03 

SWEET  GUM 

2.15 

•  12 

.20 

.10 

.25 

.20 

•  21 

•  37 

■  08 

•  09 

.25 

.28 

TALBOTTON 

2*96 

•  3a 

1*88 

.30 

.40 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1*86 

T 

•  40 

.23 

•  08 

•  34 

T 

T 

•  81 

TAYLORSVILLE 

1*29 

•  13 

•  09 

•  15 

•  92 

THOMASTON  2  S 

3*94 

1.23 

1*25 

•  13 

T 

.90 

*83 

THOMASVILLE 

3*99 

•  19 

•  83 

.02 

•  16 

T 

•  05 

•  21 

.49 

T 

•  96 

•  18 

THOMASVILLE  WS  CITY 

3»ee 

.05 

•  56 

.01 

.16 

T 

1.29 

•  28 

.66 

T 

•  61 

.24 

T 

TIFTON  EXP  STATION 

2*se 

•  63 

.68 

.01 

■  06 

•  02 

.44 

•  23 

•  49 

TITUS 

2.91 

•  12 

.25 

•  14 

.20 

•  21 

.39 

•  36 

•  08 

■  26 

•  04 

•  76 

•  14 

TOCCOA 

5*94 

•  11 

•  19 

80 

.24 

1.82 

•  12 

.06 

T 

2a5S 

■  03 

•  02 

TRAY  MOUNTAIN 

3*51 

•  16 

•  06 

•  12 

•  33 

U38 

■  22 

•  94 

.28 

TUNNEL  HILL 

3*08 

•  33 

•  05 

•  48 

•  10 

•  18 

.18 

.07 

.10 

.01 

•  10 

•  35 

.50 

.57 

VALDOSTA  i>  NW 

2.63 

T 

•  15 

•  38 

•  13 

.13 

•  06 

1.41 

•  10 

.18 

.09 

WALESKA 

5*96 

•  83 

.07 

•  91 

T 

1.75 

T 

T 

•  95 

•  29 

T 

.44 

.10 

1.02 

WARRENTON 

1*84 

.40 

•  08 

.68 

.68 

WASHINGTON 

1.97 

T 

.04 

•  46 

.45 

•  02 

.84 

.09 

T 

•  04 

■  02 

.01 

WAYCROSS 

^•66 

1.13 

•  23 

.21 

.10 

•  40 

.11 

•  25 

.71 

•  55 

•  17 

•  13 

T 

•  05 

.03 

.10  .51 

WAYNESBORO  2  NE 

2.77 

T 

.05 

•  40 

T 

.42 

•  04 

T 

.55 

.76 

.52 

•  03 

WEST  POINT 

1*38 

•  24 

•  04 

.27 

.04 

.20 

•  07 

•  11 

.26 

.15 

WINDER   1  SSE 

2.93 

•  24 

.13 

1.24 

1^12 

.20 

WOODBURY 

3.60 

.34 

.36 

•  99 

.18 

.11 

•  82 

.21 

•  30 

•  20 

T 

WOODSTOCK 

2.26 

.94 

.65 

.60 

YOUNG  HARRIS 

1*65 

T 

•  12 

•  08 

T 

•  12 

•  23 

•  20 

T 

.47 

.02 

.01 

.03 

.?7 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  19S8 


Day 

01  Month 

Station 

__  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aven 

~MAX 

— 93 

~»I 

91 

03 

9( 

91 

90 

90 

09 

88 

89 

88 

09 

89 

69 

92 

02 

01 

08 

90 

01 

00 

07 

07 

OT 

00>> 

MIK 

72 

71 

7C 

6E 

68 

61 

68 

t>e 

69 

71 

70 

74 

73 

72 

71 

59 

58 

68 

70 

68 

66 

73 

71 

70 

66 

70 

71 

60 

69 

64 

65 

60*3 

ALABAMA  EXP  STAT  I  ON 

MAX 

93 

95 

93 

91 

92 

92 

tl 

9< 

93 

9C 

02 

93 

95 

99 

09 

06 

04 

00 

01 

02 

02>0 

HIN 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

67 

61 

61 

70 

70 

68 

47 

60 

67 

65 

69 

69 

64 

60 

66 

64 

67*5 

ALBANY 

MAX 

9i 

95 

92 

93 

9* 

99 

9t 

9( 

64 

92 

94 

94 

94 

92 

95 

99 

99 

90 

09 

04 

00 

04 

90 

90 

04 

04 

07 

Olil 

MIN 

75 

72 

73 

73 

73 

7C 

72 

71 

72 

73 

79 

70 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

68 

70 

57 

70 

72 

74 

74 

73 

69 

63 

62 

49 

72 

71  lO 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

90 

9 1 

87 

87 

88 

90 

9Q 

SC 

92 

9C 

92 

89 

86 

00 

01 

08 

09 

07 

09 

90 

91 

01 

92 

03 

6) 

81 

09 

04 

00 

00 

00>4 

MIN 

70 

70 

68 

67 

67 

72 

69 

69 

66 

68 

69 

68 

70 

70 

68 

68 

60 

59 

64 

67 

66 

65 

60 

71 

66 

51 

63 

62 

60 

43 

60 

64*7 

ALMA  CAA  A I RPORT 

MAX 

94 

94 

93 

93 

93 

01 

92 

92 

94 

96 

94 

08 

92 

92 

93 

OS 

09 

93 

06 

00 

75 

07 

02 

01 

01 

01.4 

MIN 

7» 

73 

72 

72 

69 

6E 

69 

66 

6C 

7) 

71 

70 

70 

69 

72 

71 

72 

72 

70 

73 

59 

70 

70 

71 

71 

71 

67 

60 

65 

44 

60 

70  •! 

ALPHARETTA  1  NW 

89 

tl 

9] 

90 

91 

89 

64 

68 

90 

66 

66 

89 

90 

90 

90 

01 

02 

87 

62 

84 

04 

•4 

0« 

90 

00 

00>1 

MIN 

66 

6S 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

69 

69 

67 

68 

68 

64 

67 

68 

57 

58 

63 

62 

65 

65 

66 

67 

63 

63 

56 

59 

50 

63 

64t6 

AMERICUS  ENE 

MAX 

95 

93 

90 

9! 

81 

87 

90 

02 

93 

89 

93 

09 

93 

94 

07 

OS 

93 

63 

63 

04 

00 

00 

91 

09 

01.5 

HIN 

73 

70 

69 

70 

72 

67 

70 

70 

71 

71 

73 

69 

72 

69 

70 

71 

73 

70 

67 

60 

67 

68 

71 

73 

74 

70 

67 

63 

63 

62 

73 

60.5 

APPL I  NO 

99 

99 

96 

98 

99 

69 

94 

94 

94 

95 

94 

93 

93 

99 

08 

09 

93 

86 

87 

09 

04 

90 

91 

03 

01.3 

MIN 

73 

73 

71 

71 

61 

61 

65 

70 

67 

68 

69 

67 

69 

69 

69 

66 

71 

69 

59 

59 

50 

62 

65 

69 

73 

70 

65 

66 

56 

62 

68 

66  •  7 

ASHBURN 

92 

93 

91 

91 

92 

94 

96 

94 

9< 

92 

89 

92 

04 

95 

92 

91 

91 

02 

93 

04 

06 

92 

88 

69 

06 

07 

00 

92 

OS 

01.0 

MIN 

7* 

72 

72 

72 

70 

7C 

70 

70 

72 

72 

7J 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

68 

70 

72 

72 

74 

71 

68 

64 

65 

67 

73 

70.6 

ATHENS 

92 

93 

91 

68 

62 

06 

89 

06 

67 

69 

00 

00 

69 

61 

82 

01 

09 

00 

09 

00 

07.6 

MIN 

74 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

70 

73 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

72 

66 

64 

65 

66 

69 

69 

70 

72 

67 

65 

62 

61 

64 

60 

69.1 

ATHENS  COL  OF   AGR I 

92 

92 

91 

92 

92 

95 

92 

96 

91 

89 

89 

91 

89 

89 

87 

88 

00 

91 

90 

92 

89 

69 

04 

04 

07 

00 

02 

00 

00.4 

MIN 

71 

71 

67 

66 

68 

70 

66 

68 

66 

68 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

66 

63 

60 

63 

64 

64 

66 

51 

69 

64 

62 

58 

57 

60 

64 

65.6 

ATHENS  W8  AIRPORT 

93 

96 

Bt 

86 

89 

92 

89 

86 

87 

86 

60 

91 

02 

92 

89 

84 

03 

02 

87 

00 

91 

00 

00.6 

MIN 

73 

72 

70 

68 

70 

72 

70 

70 

7C 

71 

71 

71 

70 

70 

60 

70 

71 

69 

65 

65 

67 

67 

68 

70 

71 

66 

65 

62 

60 

63 

67 

60  .4 

ATLANTA   H6  A 1 RPORT 

91 

91 

92 

92 

06 

63 

06 

00 

87 

67 

88 

88 

88 

90 

91 

91 

88 

82 

85 

81 

09 

07 

00 

00 

00.0 

MIN 

73 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

72 

74 

74 

70 

71 

70 

60 

72 

72 

66 

68 

60 

69 

72 

72 

71 

69 

66 

66 

■  64 

65 

67 

60 

40.7 

AUGUSTA  WB  A I RPORT 

91 

94 

96 

96 

95 

Of 

92 

04 

94 

03 

99 

90 

93 

92 

94 

90 

06 

92 

89 

79 

01 

67 

01 

93 

09 

02.2 

MIN 

76 

73 

73 

71 

69 

67 

66 

72 

72 

71 

72 

70 

71 

73 

70 

72 

73 

71 

67 

63 

64 

58 

71 

71 

T2 

69 

66 

67 

63 

65 

69 

69.5 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

99 

101 

100 

90 

93 

99 

06 

07 

96 

94 

04 

04 

96 

96 

96 

92 

68 

79 

04 

67 

92 

99 

06 

03.8 

MIN 

76 

73 

72 

70 

68 

67 

66 

71 

71 

71 

73 

69 

70 

73 

71 

71 

71 

71 

67 

65 

66 

70 

71 

72 

71 

69 

63 

67 

63 

67 

71 

49.6 

BA I NBR  1 06E 

92 

94 

96 

96 

97 

98 

93 

90 

90 

96 

07 

09 

06 

05 

94 

90 

86 

09 

90 

90 

94 

94 

93.2 

MIN 

73 

73 

71 

73 

70 

69 

68 

69 

71 

70 

74 

68 

72 

70 

68 

69 

72 

72 

69 

66 

57 

70 

71 

72 

72 

71 

69 

70 

60 

63 

67 

90 

92 

92 

96 

99 

90 

90 

91 

91 

95 

92 

86 

07 

90 

92.4 

MIN 

72 

72 

68 

70 

68 

70 

65 

67 

66 

67 

69 

67 

67 

72 

69 

67 

71 

69 

65 

66 

71 

68 

67 

72 

70 

67 

65 

61 

64 

63 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

11 

1! 

86 

88 

0fi 

89 

01 

85 

82 

80 

04 

00 

09.1 

MIN 

63 

65 

62 

97 

62 

59 

52 

54 

63 

65 

63 

65 

61 

61 

63 

56 

53 

54 

56 

67 

59 

61 

64 

57 

59 

53 

49 

50 

94 

BLAKELY 

M*S 

91 

91 

90 

93 

01 

02 

04 

90.9 

73 

72 

72 

72 

72 

68 

70 

69 

70 

70 

74 

7C 

71 

70 

70 

72 

71 

72 

66 

70 

67 

71 

72 

74 

73 

73 

67 

63 

62 

63 

60 

91 

83 

85 

84 

85 

86 

90 

91 

89 

06 

63 

06 

60 

64 

62 

06 

67 

87 

80 

06 

60 

62 

83 

05 

84 

00 

00 

07 

04.1 

MIN 

66 

67 

67 

57 

60 

67 

63 

62 

63 

66 

67 

66 

66 

65 

66 

64 

65 

53 

54 

57 

50 

60 

62 

56 

55 

56 

68 

53 

50 

53 

58 

B  ROOKL  E  T    1  W 

90 

87 

88 

90 

92 

94 

97 

99 

93 

91 

95 

92 

93 

90 

68 

09 

88 

90 

92 

98 

96 

00 

84 

81 

89 

90 

04 

02 

01.1 

MIN 

74 

74 

70 

71 

69 

67 

69 

70 

68 

70 

72 

69 

67 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

71 

70 

72 

72 

72 

74 

67 

66 

67 

68 

70 

BRUNSW I CK 

95 

95 

94 

90 

93 

94 

94 

99 

86 

90 

93 

92 

08 

07 

00 

91 

95 

05 

91 

93 

91 

90 

06 

00 

00 

01 

02.2 

MIN 

75 

75 

75 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

75 

72 

71 

74 

74 

72 

75 

66 

69 

71 

72 

72 

73 

75 

73 

72 

66 

64 

70 

49 

70 

96 

93 

86 

67 

89 

91 

91 

92 

02 

07 

80 

00 

90 

07 

07 

06 

08 

67 

92 

03 

69 

90 

02 

74 

06 

00 

09 

60 

•0.9 

MIN 

78 

77 

74 

76 

74 

74 

72 

73 

74 

75 

76 

72 

74 

77 

75 

74 

77 

71 

70 

73 

74 

74 

75 

76 

75 

75 

60 

67 

71 

69 

71 

BUENA  VISTA  1  SW 

MAX 

92 

89 

90 

89 

91 

89 

92 

101 

99 

92 

60 

92 

03 

95 

96 

90 

99 

92 

01 

66 

06 

00 

06 

07 

03 

04 

MIN 

69 

70 

72 

68 

69 

70 

70 

72 

73 

69 

69 

69 

71 

69 

68 

67 

69 

70 

72 

72 

72 

60 

65 

67 

66 

60 

40*5 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

93 

91 

91 

93 

92 

91 

86 

91 

94 

95 

96 

00 

86 

91 

95 

95 

94 

69 

91 

01 

93 

04 

03 

91 

06 

83 

04 

07 

91 

02 

01 

01.2 

MIN 

74 

74 

71 

72 

71 

70 

72 

69 

70 

71 

74 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

58 

70 

70 

73 

72 

70 

71 

64 

64 

65 

70 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

93 

92 

89 

90 

99 

93 

69 

93 

95 

04 

92 

04 

60 

90 

94 

90 

65 

87 

00 

01 

01 

00.9 

MIN 

70 

70 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

70 

68 

68 

69 

69 

71 

66 

70 

70 

58 

62 

63 

63 

64 

66 

57 

65 

60 

61 

62 

58 

50 

60 

CAMILLA 

MAX 

95 

94 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

95 

96 

98 

99 

99 

93 

09 

93 

94 

91 

92 

04 

99 

09 

05 

94 

04 

00 

60 

90 

00 

00 

00 

01.3 

MIN 

74 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

74 

72 

75 

71 

73 

72 

70 

72 

74 

72 

72 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

63 

62 

64 

65 

66 

CAMP  STEWART 

MAX 

95 

97 

94 

95 

90 

90 

94 

93 

99 

99 

95 

89 

90 

92 

04 

05 

07 

01 

92 

06 

05 

92 

92 

86 

70 

06 

00 

91 

04 

01.0 

MIN 

74 

75 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

69 

70 

73 

72 

73 

72 

66 

69 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

58 

67 

67 

66 

70 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

93 

95 

93 

91 

94 

94 

93 

94 

94 

97 

99 

97 

90 

85 

90 

92 

90 

82 

89 

90 

90 

91 

93 

93 

88 

65 

85 

84 

07 

90 

02 

01.0 

MIN 

66 

70 

68 

64 

66 

67 

67 

64 

65 

66 

67 

68 

70 

69 

65 

66 

69 

62 

56 

62 

56 

62 

64 

67 

69 

65 

51 

56 

53 

60 

63 

CARROLL TON 

MAX 

92 

85 

66 

68 

88 

88 

00 

89 

92 

92 

91 

68 

38 

68 

89 

88 

87 

87 

80 

89 

90 

92 

69 

67 

83 

63 

84 

04 

90 

90 

08.2 

MIN 

71 

70 

68 

67 

63 

67 

65 

65 

62 

68 

69 

66 

66 

69 

65 

64 

58 

59 

61 

62 

52 

63 

66 

69 

69 

62 

50 

58 

57 

60 

60 

CARTERSVILLE 

MAX 

93 

90 

89 

92 

93 

92 

93 

92 

94 

93 

94 

96 

88 

90 

93 

93 

90 

91 

92 

99 

93 

94 

03 

86 

65 

65 

87 

87 

00 

92 

92 

01.2 

MIN 

72 

72 

70 

68 

65 

74 

69 

68 

67 

69 

70 

69 

71 

71 

67 

69 

71 

60 

62 

60 

58 

66 

66 

72 

69 

66 

65 

05 

50 

54 

64 

CEDARTOWN 

MAX 

92 

92 

93 

93 

94 

95 

92 

88 

90 

91 

94 

90 

89 

91 

95 

07 

87 

01.3 

MIN 

73 

66 

67 

67 

69 

71 

68 

69 

70 

65 

68 

71 

58 

61 

63 

54 

65 

66 

70 

68 

61 

56 

55 

58 

60 

61 

49  .2 

CLAYTON    1  N 

MAX 

90 

84 

89 

66 

86 

85 

82 

85 

85 

88 

88 

68 

78 

77 

84 

87 

88 

84.1 

MIN 

66 

66 

64 

69 

60 

66 

65 

62 

65 

66 

69 

66 

67 

65 

66 

66 

65 

57 

67 

60 

60 

62 

63 

67 

64 

53 

61 

54 

56 

56 

61 

COL  QU  ITT 

MAX 

94 

99 

94 

94 

94 

93 

92 

96 

96 

98 

99 

93 

91 

93 

99 

97 

99 

95 

06 

»4.4 

MIN 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

70 

72 

71 

70 

73 

72 

73 

69 

71 

69 

71 

70 

69 

69 

57 

62 

62 

62 

65 

69 

70  .2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

89 

89 

90 

92 

92 

93 

92 

93 

94 

95 

91 

93 

02 

03 

94 

89 

92 

93 

93 

91.1 

MIN 

72 

71 

71 

72 

71 

67 

69 

72 

71 

73 

74 

72 

73 

71 

68 

71 

73 

71 

64 

66 

65 

67 

72 

74 

73 

70 

67 

64 

61 

64 

69 

69.7 

COMMERCE    1  NE 

MAX 

94 

91 

90 

92 

92 

90 

90 

94 

96 

96 

98 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

69 

69 

90 

91 

92 

86 

86 

04 

62 

84 

90 

91 

02 

00.4 

MIN 

67 

70 

69 

62 

62 

70 

64 

63 

64 

64 

66 

67 

69 

68 

67 

64 

68 

57 

95 

57 

57 

60 

60 

70 

51 

61 

50 

50 

54 

60 

42.5 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 

95 

94 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

96 

89 

89 

92 

92 

04 

01 

90 

02 

02 

99 

95 

92 

92 

69 

04 

60 

86 

01 

94 

OS 

01.7 

MIN 

76 

72 

73 

71 

68 

70 

71 

72 

73 

74 

70 

72 

70 

70 

71 

73 

71 

68 

69 

67 

67 

71 

73 

75 

72 

69 

64 

61 

63 

74 

70.4 

CORNELIA 

MAX 

90 

88 

86 

89 

87 

86 

66 

89 

90 

92 

91 

84 

60 

63 

00 

84 

89 

$* 

01 

85 

67 

90 

67 

84 

62 

80 

80 

61 

05 

07 

07 

os.o 

MIN 

66 

68 

67 

66 

65 

69 

59 

65 

64 

66 

67 

57 

67 

67 

66 

66 

65 

55 

56 

60 

50 

63 

64 

65 

63 

64 

61 

54 

56 

58 

63 

43.7 

COVINGTON 

MAX 

92 

90 

87 

91 

89 

90 

92 

92 

99 

96 

95 

91 

84 

00 

91 

90 

80 

68 

90 

89 

91 

02 

02 

67 

84 

06 

04 

06 

80 

91 

92 

00.0 

MIN 

72 

71 

68 

68 

70 

67 

67 

69 

68 

71 

71 

68 

71 

69 

57 

69 

70 

64 

61 

65 

65 

55 

67 

69 

70 

66 

64 

60 

56 

62 

66 

67.0 

S*«  R«IPT«ncr  Notos  following  Station  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

Station 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 

< 

CUTHBERT 

MAX 

94 

93 

o; 

92 

94 

93 

97 

93 

94 

9£ 

91 

92 

92 

8G 

93 

90 

93 

93 

93 

86 

87 

91 

92 

MIN 

75 

71 

72 

72 

74 

69 

70 

71 

71 

74 

75 

70 

72 

70 

70 

74 

73 

72 

68 

69 

66 

70 

73 

72 

73 

73 

69 

64 

65 

66 

71 

70 

•  8 

OAHLONEGA 

MAX 

89 

90 

85 

85 

88 

86 

87 

87 

66 

89 

90 

90 

89 

79 

85 

86 

85 

82 

86 

86 

66 

87 

89 

86 

78 

82 

83 

82 

62 

86 

87 

89 

MIN 

68 

68 

67 

69 

65 

67 

66 

65 

65 

67 

71 

66 

68 

68 

56 

66 

68 

57 

58 

61 

52 

62 

64 

65 

66 

64 

62 

56 

55 

58 

62 

64 

•  3 

DALLAS 

MAX 

MIN 

DALTON 

MAX 

92 

92 

87 

67 

88 

92 

92 

90 

91 

94 

94 

90 

90 

90 

90 

91 

88 

84 

ae 

89 

92 

91 

91 

89 

86 

84 

8> 

85 

85 

90 

91 

89 

•  2 

MIN 

71 

71 

70 

67 

65 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

66 

71 

70 

67 

71 

69 

59 

63 

63 

55 

65 

69 

70 

66 

59 

62 

57 

59 

61 

65 

66 

•  2 

DOUGLAS    2  NNE 

MAX 

94 

95 

96 

92 

92 

92 

92 

90 

94 

93 

95 

94 

93 

90 

92 

93 

95 

96 

94 

87 

87 

87 

S6 

92 

94 

92 

,2 

MIN 

75 

75 

72 

73 

72 

70 

70 

69 

7< 

71 

7; 

7( 

5S 

6S 

71 

71 

74 

72 

71 

72 

58 

70 

69 

70 

73 

71 

67 

67 

66 

67 

68 

70 

•  5 

DUBLIN 

MAX 

97 

95 

93 

95 

94 

95 

94 

95 

95 

99 

96 

99 

93 

95 

96 

99 

100 

93 

95 

96 

96 

99 

100 

99 

95 

85 

86 

89 

93 

94 

96 

99 

,^ 

MIN 

72 

70 

70 

68 

57 

66 

67 

67 

72 

71 

73 

70 

69 

69 

70 

71 

73 

70 

67 

65 

65 

66 

68 

71 

72 

71 

64 

68 

62 

63 

70 

68 

.7 

EASTMAN   1  W 

MAX 
MIN 

93 

95 

95 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

95 

95 

96 

96 

93 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

91 

94 

95 

94 

94 

93 

90 

S« 

87 

92 

93 

92 

EXPERIMENT 

MAX 

93 

92 

88 

88 

89 

91 

91 

91 

91 

93 

93 

91 

68 

91 

90 

92 

90 

86 

89 

92 

92 

92 

93 

99 

89 

82 

85 

86 

85 

S8 

91 

90 

•  0 

MIN 

73 

70 

69 

68 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

73 

69 

72 

69 

67 

69 

71 

66 

61 

68 

56 

67 

66 

70 

71 

68 

63 

62 

61 

64 

70 

68 

•  1 

FITZGERALD 

MAX 

96 

95 

94 

93 

93 

91 

91 

94 

95 

93 

96 

90 

93 

93 

94 

96 

96 

91 

91 

92 

94 

96 

97 

94 

92 

87 

86 

86 

93 

93 

96 

92 

,9 

MIN 

75 

72 

72 

73 

72 

69 

70 

71 

73 

74 

75 

72 

71 

70 

70 

74 

74 

72 

72 

70 

70 

70 

73 

73 

74 

72 

67 

66 

64 

69 

72 

71 

•  3 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

95 

96 

96 

93 

93 

90 

93 

93 

96 

96 

96 

90 

90 

92 

92 

94 

95 

95 

90 

91 

92 

96 

96 

92 

91 

88 

84 

86 

89 

91 

91 

92 

,3 

MIN 

74 

74 

72 

73 

70 

66 

71 

70 

69 

71 

72 

71 

69 

71 

70 

69 

71 

72 

65 

66 

69 

68 

69 

70 

72 

74 

69 

67 

65 

62 

65 

69 

•  6 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

96 

96 

93 

96 

95 

91 

92 

94 

95 

95 

96 

87 

92 

94 

90 

96 

96 

93 

90 

92 

94 

96 

96 

94 

94 

92 

87 

89 

91 

93 

99 

93 

•0 

MIN 

73 

75 

71 

72 

70 

69 

66 

70 

69 

70 

72 

68 

67 

66 

70 

69 

73 

70 

67 

66 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

68 

65 

68 

68 

67 

69 

•  5 

FORSYTH   1  S 

MAX 

95 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

95 

95 

88 

91 

90 

95 

95 

92 

90 

92 

92 

93 

99 

95 

92 

87 

85 

87 

88 

«1 

94 

97 

91 

•  8 

MIN 

72 

71 

69 

69 

70 

66 

66 

71 

69 

70 

72 

59 

71 

59 

68 

70 

69 

68 

68 

65 

66 

65 

66 

70 

71 

67 

64 

61 

5« 

63 

68 

67 

•  9 

FORT  GAINES 

MAX 

95 

94 

92 

93 

95 

92 

92 

90 

95 

97 

97 

90 

91 

90 

95 

95 

95 

93 

96 

99 

93 

98 

95 

90 

86 

83 

89 

90 

93 

94 

95 

92 

•s 

MIN 

72 

71 

71 

72 

72 

67 

66 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

71 

68 

72 

72 

72 

66 

66 

65 

67 

72 

73 

73 

72 

64 

63 

62 

64 

68 

69 

•  3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

96 

93 

90 

93 

90 

90 

93 

92 

96 

97 

96 

89 

91 

93 

96 

97 

93 

89 

90 

89 

93 

96 

97 

89 

86 

86 

87 

90 

94 

97 

9S 

92 

•  9  1 

MIN 

72 

70 

69 

70 

69 

66 

66 

59 

69 

70 

71 

69 

71 

69 

68 

70 

71 

70 

64 

65 

55 

65 

69 

72 

72 

69 

64 

61 

60 

63 

69 

•8 

•Ot 

GAINESVILLE 

MAX 

93 

87 

87 

91 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

88 

83 

88 

91 

87 

86 

89 

88 

89 

91 

92 

92 

87 

84 

89 

S3 

86 

89 

92 

91 

88 

■  91 

MIN 

71 

72 

70 

67 

67 

71 

71 

56 

69 

69 

70 

56 

70 

69 

69 

69 

70 

60 

62 

65 

65 

68 

68 

69 

66 

56 

64 

59 

59 

62 

66 

67 

■  2: 

SLENNVILLE 

MAX 

95 

94 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

93 

95 

94 

89 

92 

93 

94 

95 

94 

99 

92 

92 

94 

96 

96 

93 

92 

86 

76 

86 

89 

91 

90 

91 

•  7  T 

MIN 

75 

75 

72 

73 

71 

70 

72 

72 

71 

73 

74 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

67 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

67 

67 

67 

67 

71 

71 

•  21 

GREENSBORO 

MAX 

93 

93 

90 

91 

90 

91 

93 

93 

95 

99 

95 

91 

91 

93 

95 

93 

93 

90 

93 

92 

94 

95 

96 

92 

88 

84 

S9 

sa 

93 

94 

94 

92 

•  0  0 

MIN 

74 

73 

69 

70 

70 

69 

70 

73 

70 

71 

74 

69 

71 

70 

69 

71 

73 

67 

53 

65 

58 

66 

69 

71 

73 

68 

64 

62 

59 

63 

67 

68 

•  7' 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

93 

93 

67 

68 

89 

89 

90 

92 

93 

95 

95 

94 

96 

90 

SI 

93 

93 

87 

90 

91 

90 

94 

94 

90 

91 

•  9 ) 

MIN 

71 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

56 

69 

70 

71 

68 

71 

68 

67 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

65 

70 

63 

68 

•3! 

GRIFFIN 

MAX 

93 

89 

88 

90 

91 

91 

92 

92 

94 

94 

92 

87 

91 

91 

93 

89 

88 

91 

92 

90 

94 

94 

93 

90 

82 

89 

8« 

87 

89 

93 

94 

90 

•  9t 

MIN 

73 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

70 

72 

70 

69 

71 

71 

66 

65 

68 

68 

70 

71 

72 

70 

67 

64 

62 

62 

67 

69 

69 

•  l: 

HARTWELL 

MAX 

9S 

94 

92 

92 

94 

94 

»« 

94 

99 

ISO 

99 

93 

89 

91 

94 

91 

91 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

90 

85 

89 

84 

85 

91 

93 

92 

92 

•  OD 

MIN 

71 

72 

70 

68 

68 

71 

71 

68 

69 

70 

70 

68 

71 

58 

69 

69 

70 

62 

62 

64 

64 

68 

68 

68 

71 

65 

64 

58 

60 

62 

65 

67 

921 

HAMKINSVILLE 

MAX 

95 

99 

90 

92 

91 

92 

93 

94 

96 

97 

97 

92 

91 

92 

93 

94 

97 

96 

99 

88 

88 

8S 

90 

94 

98 

99 

93 

•  2 

MIN 

74 

72 

70 

72 

71 

67 

68 

71 

71 

72 

74 

7C 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

68 

68 

55 

66 

69 

72 

74 

66 

66 

62 

61 

64 

68 

69 

•  4 

HELEN 

MAX 

89 

90 

84 

64 

89 

86 

85 

81 

78 

83 

88 

84 

80 

86 

84 

85 

85 

86 

67 

78 

81 

80 

80 

S3 

S9 

S6 

84 

•  9  ■ 

MIN 

67 

68 

65 

69 

61 

68 

67 

54 

55 

67 

66 

61 

68 

67 

55 

55 

66 

60 

58 

51 

60 

62 

63 

64 

67 

64 

62 

56 

56 

58 

62 

63 

•  9< 

HOGGAROS  MILL 

MAX 
MIN 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

IRWINTON  <,  WNW 

MAX 

MIN 

JASPER   1  NNW 

MAX 

89 

90 

85 

69 

90 

87 

87 

90 

92 

92 

69 

66 

84 

87 

90 

90 

82 

M 

87 

88 

88 

89 

88 

84 

82 

82 

84 

8« 

86 

89 

S7 

87 

•  3 

MIN 

69 

70 

65 

67 

63 

66 

65 

54 

65 

67 

67 

66 

70 

70 

70 

67 

68 

58 

57 

60 

62 

63 

65 

68 

66 

60 

62 

57 

55 

59 

62 

64 

•  3 

JESUP   S  S 

MAX 

96 

96 

95 

95 

93 

91 

94 

94 

96 

94 

95 

87 

90 

92 

93 

96 

96 

92 

90 

92 

92 

9* 

97 

99 

90 

89 

7» 

87 

91 

92 

94 

92 

•5t 

MIN 

72 

74 

72 

72 

70 

69 

70 

68 

66 

70 

72 

70 

66 

70 

72 

70 

73 

72 

68 

67 

68 

68 

67 

70 

70 

70 

68 

66 

6« 

64 

67 

69 

•31 

LAFAYETTE 

MAX 

89 

88 

86 

88 

91 

89 

85 

88 

88 

89 

84 

88 

87 

88 

88 

85 

89 

89 

85 

89 

67 

88 

85 

86 

81 

SI 

84 

8) 

87 

87 

89 

ss 

•  S) 

MIN 

73 

70 

66 

67 

63 

69 

69 

59 

68 

69 

68 

58 

58 

70 

68 

70 

72 

58 

62 

65 

55 

67 

66 

66 

67 

67 

61 

56 

59 

61 

64 

65 

•  ») 

LA  GRANGE 

MAX 

93 

90 

87 

89 

91 

90 

92 

91 

95 

91 

93 

87 

90 

69 

91 

90 

91 

87 

91 

91 

91 

93 

92 

88 

82 

84 

85 

84 

S« 

91 

91 

89 

•ftt 

MIN 

72 

69 

69 

68 

65 

67 

67 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

67 

69 

71 

65 

64 

65 

65 

67 

69 

70 

66 

65 

62 

60 

61 

64 

65 

47 

■  31 

LOUISVILLE  * 

MAX 

98 

96 

92 

92 

93 

93 

95 

96 

97 

100 

100 

93 

93 

94 

96 

99 

97 

90 

92 

92 

95 

96 

100 

96 

89 

80 

87 

89 

95 

97 

96 

•4 

■  II 

MIN 

73 

70 

69 

68 

67 

65 

67 

69 

69 

70 

72 

58 

68 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

65 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

63 

67 

62 

64 

67 

68 

■ai 

LUMBER  CITY 

MAX 

95 

96 

96 

92 

92 

92 

92 

92 

95 

95 

96 

97 

89 

93 

95 

95 

96 

95 

89 

93 

92 

94 

97 

97 

96 

93 

87 

85 

89 

93 

96 

n 

•4< 

MIN 

71 

74 

72 

72 

63 

66 

63 

69 

69 

71 

71 

70 

69 

68 

69 

59 

71 

72 

69 

68 

65 

68 

67 

70 

73 

72 

66 

67 

63 

64 

66 

68 

•61 

LUMPKIN  2  NE 

MAX 

MIN 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 

97 

94 

92 

94 

93 

94 

94 

93 

97 

98 

98 

91 

90 

92 

96 

96 

91 

91 

93 

92 

94 

97 

97 

90 

86 

8« 

87 

90 

93 

93 

95 

93 

■  1 

MIN 

75 

73 

71 

72 

72 

69 

70 

73 

73 

74 

72 

71 

74 

71 

71 

73 

73 

71 

65 

66 

58 

68 

72 

74 

75 

70 

67 

64 

62 

68 

73 

70 

>7 

MARSHALLVILLE 

MAX 

96 

92 

90 

93 

92 

91 

92 

89 

94 

95 

96 

87 

89 

90 

94 

95 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

92 

86 

9S 

89 

90 

92 

93 

94 

91 

,1 

MIN 

72 

68 

67 

68 

69 

65 

66 

59 

59 

70 

71 

67 

59 

67 

56 

69 

68 

68 

63 

55 

54 

66 

69 

70 

70 

67 

61 

59 

59 

62 

68 

66 

>St 

METTER 

MAX 

96 

96 

95 

93 

92 

91 

99 

96 

97 

96 

97 

91 

94 

97 

96 

99 

97 

91 

n 

92 

95 

98 

100 

96 

93 

87 

83 

88 

92 

94 

99 

04 

c 

MIN 

75 

72 

70 

69 

71 

70 

70 

72 

70 

72 

74 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

69 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

66 

69 

66 

69 

70 

70 

7 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

95 

95 

90 

92 

93 

92 

94 

94 

96 

97 

98 

91 

92 

94 

96 

97 

96 

91 

91 

92 

95 

97 

99 

96 

93 

81 

81 

86 

92 

99 

95 

93 

2 

MIN 

73 

73 

71 

70 

66 

66 

67 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

70 

67 

64 

57 

70 

71 

72 

71 

73 

64 

64 

64 

55 

70 

68 

i 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

92 

94 

93 

90 

91 

91 

91 

93 

91 

95 

97 

96 

88 

90 

90 

92 

95 

93 

90 

91 

90 

93 

95 

95 

91 

87 

n 

89 

ST 

91 

93 

91 

4 

MIN 

72 

72 

69 

68 

68 

66 

67 

68 

70 

70 

71 

58 

69 

69 

66 

69 

70 

68 

62 

63 

64 

65 

55 

67 

71 

70 

64 

64 

58 

60 

62 

67 

C 

MILLEN 

MAX 

97 

97 

93 

94 

91 

91 

93 

95 

97 

99 

99 

94 

93 

97 

96 

99 

98 

91 

94 

96 

97 

99 

101 

97 

91 

83 

82 

89 

93 

97 

97 

94 

3 

MIN 

75 

73 

72 

70 

68 

66 

67 

69 

70 

70 

72 

70 

68 

72 

69 

70 

70 

72 

68 

65 

66 

70 

69 

71 

72 

72 

67 

69 

64 

69 

64 

69 

MONTICELLO   2  NW 

MAX 
MIN 

See  Reference  Notes  Following  Stcrtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

C 
0 

1 

2 

3 

g 

iO 

1 1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

v 

> 

< 

MORCAN 

MAX 

93 

92 

9C 

91 

93 

92 

90 

91 

93 

99 

94 

93 

90 

90 

92 

93 

92 

90 

94 

93 

94 

99 

93 

90 

87 

83 

86 

88 

90 

91 

94 

91 

•  9 

MIN 

68 

6£ 

69 

70 

73 

70 

71 

70 

69 

70 

7j 

72 

66 

68 

64 

67 

68 

72 

73 

72 

68 

62 

59 

62 

68 

68 

.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

69 

93 

89 

89 

88 

92 

91 

89 

90 

91 

89 

91 

91 

91 

86 

84 

86 

80 

82 

85 

88 

89 

69 

66 

69 

09 

74 

70 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

69 

66 

69 

71 

70 

67 

67 

62 

66 

71 

70 

68 

•  e 

NAHUNTA 

MAX 

96 

91 

96 

95 

92 

91 

89 

92 

94 

96 

92 

92 

86 

86 

89 

92 

93 

MIN 

^' 

6^ 

70 

71 

71 

70 

67 

67 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

67 

66 

69 

NASHVILLE 

MAX 

91 

95 

93 

93 

93 

93 

91 

95 

95 

96 

94 

92 

94 

94 

95 

96 

99 

92 

92 

92 

94 

99 

99 

9] 

90 

92 

86 

88 

91 

93 

98 

93 

•  2 

69 

66 

65 

67 

68 

72 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

66 

69 

66 

65 

63 

68 

68 

68 

65 

64 

62 

60 

63 

65 

64 

•  9 

NEWINGTON  2  SSW 

MAX 

96 

97 

91 

92 

90 

90 

93 

95 

98 

98 

97 

89 

92 

94 

95 

99 

94 

97 

96 

92 

99 

9« 

97 

94 

99 

84 

80 

8* 

90 

92 

91 

9} 

•  0 

MIN 

74 

75 

72 

70 

65 

62 

71 

70 

70 

73 

72 

70 

71 

70 

^' 

71 

72 

62 

67 

69 

69 

70 

73 

74 

67 

67 

65 

64 

67 

69 

•  6 

NEWNAN 

MAX 

92 

90 

87 

89 

91 

90 

92 

90 

93 

93 

94 

90 

80 

87 

90 

90 

89 

88 

88 

89 

91 

93 

91 

89 

84 

85 

84 

86 

88 

91 

91 

89 

.2 

MIN 

70 

69 

67 

67 

67 

69 

66 

68 

69 

70 

71 

68 

71 

68 

67 

63 

64 

66 

65 

66 

68 

69 

67 

64 

64 

62 

62 

64 

66 

66 

>9 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

94 

94 

94 

91 

90 

89 

90 

91 

95 

95 

99 

93 

89 

89 

93 

94 

91 

87 

90 

90 

93 

99 

93 

89 

84 

83 

89 

87 

90 

92 

93 

90 

.9 

MIN 

74 

70 

69 

70 

72 

66 

68 

69 

70 

72 

73 

69 

72 

70 

67 

70 

66 

67 

65 

67 

71 

72 

72 

70 

67 

62 

61 

63 

72 

69 

•  0 

QUITMAN 

MAX 

MIN 

ROME 

MAX 

93 

91 

90 

93 

95 

93 

93 

93 

95 

95 

95 

93 

90 

93 

95 

91 

90 

92 

92 

95 

94 

94 

94 

89 

SB 

88 

89 

89 

93 

99 

95 

92 

•  4 

MIN 

70 

70 

63 

7C 

69 

67 

67 

67 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

58 

63 

63 

63 

69 

67 

69 

67 

60 

67 

58 

58 

60 

62 

66 

.2 

ROME  we  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

89 

91 

93 

92 

90 

92 

94 

94 

92 

91 

85 

91 

94 

90 

85 

91 

91 

93 

93 

94 

92 

87 

69 

89 

87 

87 

92 

92 

92 

90 

■  9 

MIN 

72 

^' 

69 

65 

69 

69 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

72 

68 

59 

64 

64 

65 

69 

68 

70 

65 

61 

64 

57 

58 

60 

63 

64 

»4 

SANOERSVILLE 

MAX 

96 

94 

87 

92 

92 

91 

92 

91 

97 

97 

98 

89 

91 

93 

94 

96 

96 

89 

90 

90 

93 

99 

96 

90 

88 

81 

81 

87 

91 

91 

96 

91 

•  8 

MIN 

74 

70 

70 

66 

65 

67 

72 

71 

71 

74 

68 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

68 

69 

65 

67 

68 

73 

73 

71 

64 

69 

62 

66 

71 

69 

2 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

97 

97 

97 

94 

93 

85 

87 

90 

91 

95 

93 

88 

89 

89 

89 

96 

97 

85 

86 

87 

86 

92 

92 

89 

94 

91 

77 

86 

84 

■4 

(7 

90 

0 

MIN 

76 

73 

74 

72 

73 

77 

72 

71 

74 

75 

72 

70 

75 

73 

80 

76 

70 

70 

73 

75 

73 

76 

75 

73 

66 

65 

70 

69 

70 

72 

8 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

94 

99 

94 

92 

92 

90 

91 

92 

94 

95 

95 

88 

90 

91 

92 

95 

95 

95 

88 

90 

91 

96 

96 

90 

91 

89 

81 

89 

89 

91 

92 

91 

4 

MIN 

^* 

72 

72 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

70 

69 

72 

65 

66 

66 

66 

69 

71 

72 

72 

68 

65 

66 

62 

65 

69 

4 

SAVANNAH  NB  AP 

MAX 

97 

96 

92 

93 

89 

89 

92 

94 

94 

96 

94 

89 

92 

91 

92 

95 

95 

84 

88 

89 

89 

94 

96 

89 

91 

87 

74 

84 

88 

89 

92 

90 

7 

MIN 

76 

74 

72 

71 

68 

71 

73 

71 

72 

75 

73 

72 

75 

73 

73 

67 

67 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

67 

65 

67 

66 

69 

71 

2 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

9S 

95 

89 

92 

90 

88 

89 

90 

92 

91 

88 

89 

88 

89 

93 

94 

90 

87 

87 

88 

90 

89 

87 

80 

84 

89 

82 

84 

88 

8 

MIN 

7fi 

78 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

77 

74 

75 

80 

76 

74 

72 

77 

78 

76 

76 

74 

71 

69 

74 

68 

70 

75 

0 

SURRENCV 

MAX 

98 

98 

96 

94 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

88 

92 

94 

94 

96 

97 

91 

92 

93 

95 

98 

97 

99 

91 

92 

78 

84 

92 

93 

91 

93 

3 

MIN 

70 

75 

7 1 

72 

69 

67 

70 

69 

69 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

72 

66 

62 

67 

69 

69 

69 

70 

71 

65 

66 

64 

64 

68 

68 

8 

SHAINSBORO 

MAX 

98 

98 

97 

93 

91 

91 

94 

96 

98 

99 

100 

90 

93 

96 

96 

100 

96 

93 

90 

92 

97 

100 

99 

96 

91 

84 

82 

87 

94 

97 

96 

94 

3 

MIN 

75 

75 

73 

72 

70 

68 

69 

72 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

70 

73 

73 

72 

70 

67 

69 

69 

72 

72 

72 

73 

66 

69 

66 

70 

71 

70 

9 

TALBOTTON 

MAX 

93 

89 

89 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

94 

95 

95 

91 

91 

94 

99 

92 

92 

93 

94 

95 

99 

94 

90 

88 

88 

91 

90 

92 

94 

96 

92 

3 

MIN 

70 

69 

68 

67 

65 

66 

70 

70 

71 

71 

68 

71 

69 

66 

70 

71 

67 

63 

63 

64 

67 

70 

72 

71 

67 

63 

58 

59 

64 

66 

67 

4 

TALLAPOOSA  2  NNK 

MAX 

94 

90 

88 

87 

90 

88 

91 

92 

93 

94 

91 

90 

89 

89 

92 

91 

86 

86 

91 

90 

93 

94 

90 

87 

89 

83 

89 

86 

90 

92 

93 

89 

8 

MIN 

69 

67 

65 

64 

58 

62 

64 

61 

62 

63 

66 

68 

65 

66 

60 

60 

66 

56 

56 

58 

60 

60 

65 

67 

66 

56 

55 

52 

52 

55 

56 

61 

4 

THOMASTON  2  S 

MAX 

93 

91 

89 

92 

93 

93 

92 

93 

94 

95 

97 

91 

92 

92 

94 

94 

92 

92 

94 

93 

93 

94 

96 

89 

85 

86 

90 

88 

92 

99 

94 

92 

1 

MIN 

71 

70 

69 

70 

66 

64 

66 

69 

66 

68 

70 

67 

70 

67 

66 

68 

60 

63 

63 

62 

66 

68 

71 

66 

63 

60 

56 

61 

65 

44 

0 

THOMASVILLE 

MAX 

94 

89 

90 

92 

94 

91 

86 

90 

92 

93 

95 

91 

89 

92 

94 

94 

94 

89 

92 

92 

93 

94 

95 

89 

90 

89 

89 

88 

«2 

93 

93 

91 

2 

MIN 

72 

72 

70 

71 

69 

68 

70 

66 

71 

72 

72 

70 

70 

68 

68 

71 

7 1 

70 

70 

69 

65 

67 

69 

71 

71 

69 

67 

62 

61 

68 

69 

49 

0 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

95 

92 

90 

92 

93 

92 

87 

94 

96 

95 

97 

91 

88 

95 

99 

96 

95 

90 

93 

92 

94 

96 

99 

93 

88 

89 

86 

87 

92 

99 

94 

92 

4 

MIN 

75 

74 

73 

72 

73 

7  1 

72 

69 

73 

73 

74 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

69 

72 

72 

72 

74 

72 

70 

65 

66 

68 

72 

71 

6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

93 

94 

94 

90 

91 

92 

92 

87 

93 

94 

94 

96 

88 

90 

93 

94 

93 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

90 

90 

89 

84 

87 

91 

93 

91 

6 

MIN 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

68 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

72 

71 

7 1 

69 

66 

67 

68 

72 

73 

72 

68 

64 

61 

65 

71 

49 

8 

TOCCOA 

MAX 

92 

92 

90 

90 

89 

91 

93 

94 

88 

84 

88 

91 

88 

85 

87 

87 

91 

92 

91 

89 

85 

83 

81 

84 

89 

90 

90 

88 

6 

MIN 

71 

72 

69 

69 

66 

7  I 

70 

67 

69 

69 

67 

69 

68 

67 

62 

60 

62 

63 

66 

68 

70 

70 

66 

63 

59 

61 

63 

61 

46 

6 

VALDOSTA  4  Nl* 

MAX 

95 

93 

92 

93 

93 

92 

89 

90 

93 

96 

94 

90 

92 

95 

94 

96 

88 

91 

91 

92 

95 

95 

92 

90 

90 

84 

84 

92 

93 

94 

92 

1 

MIN 

72 

72 

70 

71 

69 

68 

68 

67 

67 

69 

72 

71 

70 

69 

70 

68 

68 

65 

68 

68 

69 

70 

69 

71 

65 

63 

65 

65 

48 

8 

WARRENTON 

MAX 

93 

92 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

96 

96 

97 

90 

90 

92 

93 

95 

95 

90 

92 

92 

93 

98 

98 

92 

60 

80 

89 

88 

92 

93 

95 

91 

8 

MIN 

73 

72 

70 

69 

68 

66 

68 

72 

70 

70 

71 

68 

71 

71 

70 

70 

69 

66 

65 

66 

65 

65 

73 

73 

70 

63 

67 

62 

65 

68 

48 1 

6 

WASHINGTON 

MAX 

93 

93 

92 

90 

90 

91 

93 

90 

94 

95 

95 

90 

86 

89 

92 

93 

91 

89 

91 

91 

92 

94 

94 

91 

87 

83 

84 

87 

92 

93 

95 

91. 

0 

MIN 

74 

73 

69 

69 

67 

66 

69 

71 

70 

71 

71 

66 

70 

69 

68 

67 

60 

63 

65 

66 

67 

68 

72 

62 

62 

62 

60 

63 

67 

67  < 

4 

WAYCROSS 

MAX 

96 

95 

96 

93 

92 

93 

93 

93 

94 

95 

94 

89 

92 

94 

94 

95 

94 

86 

92 

91 

94 

95 

95 

99 

91 

88 

90 

92 

94 

99 

93 

93. 

0 

MIN 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

65 

66 

69 

62 

67 

66 

66 

69 1 

5 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

97 

95 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

95 

98 

96 

92 

93 

94 

96 

96 

94 

91 

92 

93 

94 

97 

98 

99 

87 

81 

82 

84 

90 

93 

94 

92. 

9 

MIN 

77 

72 

76 

69 

65 

68 

67 

67 

68 

69 

71 

68 

69 

69 

68 

70 

72 

70 

67 

62 

64 

69 

70 

69 

71 

71 

64 

64 

63 

64 

68 

68. 

6 

lilEST  POINT 

MAX 

94 

93 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

94 

94 

96 

92 

88 

89 

92 

93 

91 

89 

92 

92 

92 

93 

91 

89 

85 

86 

89 

86 

90 

92 

92 

90. 

8 

MIN 

73 

70 

71 

69 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

69 

67 

68 

71 

67 

63 

66 

65 

66 

70 

71 

69 

68 

61 

60 

60 

62 

64 

67. 

5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

91 

90 

89 

91 

91 

90 

91 

91 

94 

94 

95 

90 

82 

88 

91 

91 

88 

88 

88 

89 

92 

92 

92 

88 

85 

84 

84 

86 

89 

92 

92 

89. 

6 

MIN 

71 

72 

67 

68 

68 

70 

66 

67 

68 

68 

71 

69 

64 

69 

66 

69 

69 

62 

62 

63 

62 

64 

59 

67 

68 

66 

65 

60 

58 

61 

62 

65. 

8 

Se«  Rolerenc*  Notm  FoUowina  Station  lnd« 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
AUGUST  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  S  ? 
(2  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.27 
30 

.15 
22 

.09 
34 

.28 
* 

.27 
72 

.24 
42 

.21 
35 

,18 
29 

.14 
16 

.18 
20 

.26 
32 

.18 
12 

.29 
25 

.06 
46 

.20 
35 

.22 
17 

.16 
26 

.19 
30 

.25 
25 

.26 
34 

.22 
46 

.20 
10 

.24 
39 

.15 
38 

.21 
24 

.15 
24 

.25 
41 

.34 
52 

.11 
30 

.28 
39 

.17 
28 

6.40 
953 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

EVAP 
WIND 

.28 
49 

.07 
63 

.26 
58 

.24 
23 

.24 
8 

.32 
8 

.28 
15 

.24 

13 

.27 
10 

.29 
35 

.30 
35 

.12 
27 

.21 
16 

.13 
17 

.33 
11 

.22 
30 

.28 
39 

.20 
14 

.29 
7 

.24 
11 

.25 
11 

.31 
23 

.26 
10 

.25 
19 

* 

31 

.08 
17 

.27 
35 

.14 

23 

.23 
19 

.33 
28 

.29 
19 

7.22 
722 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.25 

57 

.25 
50 

.20 
68 

.22 
42 

.24 
18 

.28 

10 

.27 
10 

.22 
10 

.24 

32 

.28 
30 

.13 
23 

.25 
45 

.22 
22 

.36 
40 

.25 
20 

.25 
15 

.16 
35 

.12 
40 

.29 
15 

10 

.15 
9 

.30 
20 

.11 
21 

.28 
30 

.14 

38 

.17 
17 

.20 
35 

.23 
25 

.35 
26 

.27 
17 

.26 
27 

B7.17 
857 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.18 

25 

.12 
17 

.17 
23 

.23 
36 

.30 
41 

.23 
20 

.23 
18 

.14 
14 

.20 
14 

.21 
15 

.21 
20 

.11 
15 

.19 
18 

.08 
24 

.23 
26 

.18 
11 

.17 
24 

.15 
16 

.23 
22 

.23 
17 

.22 
13 

.23 
22 

.25 
20 

.09 
12 

.13 
30 

.20 
26 

.22 
23 

.20 
17 

.18 
18 

.21 
13 

.20 
14 

5.92 
622 

TIFTOII  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.25 
15 

.23 
10 

.17 
9 

.20 
11 

.24 
8 

.28 
11 

.28 
9 

.18 

7 

.25 
5 

.21 
3 

.22 
7 

.25 
7 

.16 
4 

.19 
11 

.24 
13 

.21 

5 

.24 
9 

.24 
14 

.16 
1 

.23 
7 

.24 

5 

.22 

5 

.22 
4 

.21 
8 

.12 
10 

.14 

16 

.14 
12 

.25 
22 

.19 
14 

.21 
8 

.17 
6 

6.52 
276 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Deptti 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
HIN 

98 
78 

97 
80 

99 
78 

92 
78 

94 
78 

96 
78 

95 
78 

91 
78 

97 
77 

95 
79 

95 
79 

100 
79 

89 
77 

92 
77 

96 
76 

98 

79 

105 
79 

104 

79 

97 
79 

104 
79 

105 
78 

106 
79 

107 
80 

106 
82 

101 
79 

96 
78 

89 
74 

95 
74 

96 
73 

101 
73 

98 

77 

97 
77 

9 
8 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

88 
82 

88 
83 

87 
82 

87 
82 

88 
83 

89 
83 

87 
83 

87 
82 

88 
82 

88 
83 

88 
83 

89 
84 

87 
82 

87 
82 

87 
82 

87 
82 

87 
83 

88 
83 

88 
83 

89 
83 

88 
82 

87 
82 

88 
82 

88 
83 

87 
83 

87 
82 

86 
80 

85 
80 

84 

79 

85 
79 

84 

79 

87 
82 

2 
0 

Soli  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soli 
Thermograph,  Model  1100.     8  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

V^ind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  aunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

l:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

.10-.49 

66-OS' 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

17 

6.7 

24++ 

S 

24 

87 

92 

57 

68 

5 

2 

2 

2 

0 

1 

12 

5.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

14 

6.2 

30 

WSW 

16 

85 

91 

58 

65 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

11 

68 

5.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

N 

11 

5.5 

22++ 

NE 

2 

90 

92 

54 

71 

2 

2 

6 

1 

0 

0 

11 

6.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

5.7 

21++ 

WSW 

23+ 

91 

54 

66 

3 

2 

3 

1 

2 

0 

11 

4.6 

MACON  WB  AIRPORT 

SW 

10 

7.4 

34 

s 

11 

84 

88 

49 

57 

3 

2 

6 

0 

1 

0 

12 

73 

4.8 

ROME  WB  AIRPORT 

78 

86 

49 

62 

3 

5 

4 

0 

0 

0 

12 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

11 

7.0 

26 

SW 

24 

92 

93 

61 

79 

2 

3 

5 

2 

3 

0 

15 

71 

6.2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

2 

3 

3 

1 

0 

12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1958 


S_,^  '  Th<w««Tllle  VB  City 

t>od™ff  Du.  ria.  J  II  I  9ultm«D 

-hkttahoocbs*  1  l,  Tit.     "O"  ~  —  ^ 


STATION  LEGEND 
O    •     •    Prtcifiitathn  only 
(D  Prtcipitotiofi,  storoffg 

-O  -♦-   "O"  Prtcipiiotton  and  Temptrature  Laaoot  6  wmi  Fl 

■<J>-  Prrcipftotion,  Temptrvtvrt  and  Enoponflot* 

^rpe  of  gagt       Q    Non- recording , 
•  Recording,      9   flto/A  types 
Ooubie  crde  combinotlons  tnOicote  the  avoUabiUty  of 
more  detailed  meteoroiogtcol  data 


tTSCOm-VB-Aahevl  1 1«  .   II .  C.    ---  5  M 


leollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GKORGIA 
AUGDST  1958 


I  ThonAavllle  WB  City 


»  ,^  '  ThoBABVllle  WB  City         ^  ,*     ^  f  \   I  1 

ihoochee  1  I,  Fl«.     -O-                                 ~  "-T  —  — -i— _          ^                S                                '■    „  I  I 
STATION    LEGEttO  llontlcello^S  8.  FU.  ^  I—  ^'  , 


O     •     O    precipitation  only 
(D  Precipitation,  storage 

O  -•-  -d-   Precipitation  and  Temperoturr  Laaont  6  mm,  Fla 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


rype  at  gage:      O    Non- recording, 

•  Recording;      O    fito/A  lyp^s 

Double  circle  combinations  indicate  the  avaiiobltlty  of 

more  detailed  meteorological  data 


Jasper  3  SE,  Fla. 


o- 

Glen  St.  lUry  Mursei 


-o- 

PeraaDdloa  B«acb,  Fla 


JacksoDTlIle  WB  AP.  Pla. 


llle.  «.  C.   ---  5  M 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approxliiately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Infomatloa  regarding  the  climate  of  Georgia  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  Dane,   such  aa  12  SSW,   Indicate  distance  In  nlles  and  direction  fron  the  poet  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  iionths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  either  are  aissing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue 
Divisions,  aa  used  In  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  waps.  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  laches  and  wind  movement  In  miles  Monthly  degree  day  totals  are 
the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*7. 

Evaporation  is  measured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table      Max  and  Hln  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  aa  "V.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  tbe  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seaaonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m..  E.S 

Ho  record  In  tbe  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Ho  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  nnd  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index, 

•f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  inatrumenta. 

•  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

»  ThemoDieters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometera  are  expoaed  in  a  shelter  located  on 
tbe  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  anowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 

U  One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  mlaaing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  esaentlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  obaervatlon  made  near  sunaet . 

T  Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T,    of  tbe  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  tbe  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table 

Information  concerning  tbe  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  througb  195S  may  be  found  in  tbe  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  lateat  annual   Issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   indicated  above,   price  15  cents. 

General  weather  conditions  In  the  V.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  HONTHLT  CLIHATOLOCICAL  DATA,   NATIONAL  SUHHARY,   either  of  which  may  be 
obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documenta,  Government  Printing  Office,   Waahingtoo  25,  D.  C. 

Subacription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary),  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  tbe 
Superintendent  of  Doctiments.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offloe,  Washington  25,  D.  C. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


SEPTEMBER  1958 
Volume  LXII    No.  9 


ASHEVILLE:  1958 


GEORGIA  -  SEPTEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  27th  at  Hawkinsville 
Lowest  Temperature:     38°  on  the  29th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     7.74  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     Zero  at  Adel 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.72  inches  on  the  21st  at  Flat  Top 
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,16 

1^02 

21 

,0 

0 

5 

1 

1 

36.8 

63.1 

75.0 

96 

8 

53 

29 

2 

10 

0 

0 

0 

1.65 

•  96 

22 

,0 

0 

3 

1 

0 

88. OM 

62.  7M 

75. 4M 

96 

17 

51 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

4.07 

1^40 

21 

,0 

0 

5 

3 

2 

87.3 

64.3 

75.8 

1.0 

95 

7 

53 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

1.38 

- 

1,75 

1^01 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

85.4 

62.3 

73.9 

92 

6 

48 

29 

1 

6 

0 

0 

0 

3.39 

2^00 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

89.7 

61.9 

75.8 

96 

1 

53 

29+ 

0 

18 

0 

0 

0 

1.15 

.43 

22 

.0 

0 

Q 

Q 

86.0 

62.1 

74.1 

.1 

92 

7+ 

52 

29+ 

0 

7 

0 

0 

0 

2.17 

■ 

1.42 

22 

.0 

0 

3 

\ 

89.6 

63.1 

76.4 

97 

1 

49 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

1.15 

.60 

22 

,  0 

0 

2 

0 

84.6 

56.5 

70.6 

.7 

95 

7 

42 

29 

15 

5 

0 

0 

0 

4.46 

1.53 

2.64 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

89.5 

61.9 

75.7 

95 

2 

47 

29 

1 

18 

0 

0 

0 

2.00 

1.  IS 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

86.4 

62.5 

74.5 

- 

.2 

94 

1 

48 

29 

1 

8 

0 

0 

0 

2.48 

- 

•  54 

,66 

22+ 

.  0 

0 

* 

0 

74.9 

.  1 

2.  39 

.75 

0 

88.5 

62.6 

75,6 

93 

18 

55 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

2.18 

1.41 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

86.7 

61.0 

73,9 

,4 

94 

7 

49 

29 

2 

11 

0 

0 

0 

1.29 

.91 

22 

•  0 

0 

4 

1 

0 

93.7 

64.5 

79.1 

2,6 

99 

17 

48 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

.42 

3,14 

.18 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

90.5 

65.6 

78.1 

.8 

96 

18+ 

51 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

1.32 

_ 

2,31 

,36 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

88.2 

63.3 

75.8 

95 

17+ 

49 

29 

1 

12 

0 

0 

0 

2.48 

2.03 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

90.6 

63.9 

77.3 

1.7 

99 

16 

49 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

.86 

2,28 

,64 

22 

•  0 

0 

2 

I 

0 

88.9 

63.5 

76.2 

1.7 

97 

7 

52 

29+ 

0 

14 

0 

0 

0 

1.25 

1.71 

.65 

22 

.0 

0 

^ 

\ 

0 

93.5 

65.7 

79.6 

2.6 

100 

27 

50 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

.34 

- 

3.22 

•  17 

22+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

90.2 

66.0 

78.1 

.6 

97 

17  + 

51 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

.64 

2.26 

.52 

21 

.0 

0 

1 

0 

88.5 

61.2 

74.9 

.5 

96 

IS 

47 

30+ 

3 

14 

0 

0 

0 

1.93 

,78 

1,02 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

89.0 

64.6 

76.8 

97 

1 

47 

29 

1 

14 

0 

0 

0 

3.68 

2,01 

21 

.0 

0 

3 

2 

2 

76.9 

1.1 

1.49 

1.59 

.0 

88.4 

59.0 

73.7 

94 

17+ 

41 

29 

4 

12 

0 

0 

0 

1.26 

•  51 

12 

•  0 

0 

3 

1 

0 

88.7 

62.9 

75.8 

.0 

97 

17 

46 

29 

1 

14 

0 

0 

0 

1.83 

1,38 

•  76 

21 

•  0 

0 

3 

2 

0 

89.0 

64.3 

76.7 

98 

17 

57 

29+ 

0 

14 

0 

0 

0 

1.08 

.45 

21 

•  0 

0 

4 

0 

0 

39.6 

67.3 

78.5 

1.7 

95 

11  + 

52 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

2.03 

2,59 

1.20 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

90.9 

63.5 

77.2 

1.1 

99 

17 

48 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

.89 

2,34 

.40 

21 

•  0 

0 

3 

0 

0 

92.1 

67.2 

79.7 

98 

17+ 

54 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

1.75 

.98 

15 

•  0 

0 

3 

1 

0 

Piecipira'ion 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 

CONTINUED  SEPTEMBER  1958 


station 

Temperature 

F 

recip 

ilahon 

•  1 

2  i 

<  s 

Average 

Minimum 

1 

1 

.2  S 
E  e 

u.  1- 

Hrghesr 

Dare 

Lowest 

a 

cS 
a 

No  of  Days 

1 

Deparrur, 
Frorr.  Long 
Term  Mearss 

o 
o 

1 

Snow,  Sleer 

No,  ol  Da,', 

Mm 

_ 

5 

Max.  Deptd 
on  Ground 

J 

1      ,10  or  More 

1       SO  or  More 

i 

0 

o 

5  5 
hi 

hi 

si 

NEWINGTON  2  SSW 

go. 2 

77.9 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

1.08 

.35 

16 

.0 

4 

0 

SMAINSBORO 

92*2 

57.0 

79.6 

98 

17+ 

51 

29 

0 

23 

.  60 

.21 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

WARRENTON 

a6«3 

64.0 

76.2 

1.5 

95 

17  + 

50 

29 

0 

1 3 

1 . 70 

- 

1.40 

1.02 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

90.0 

62. 9M 

76. 5M 

96 

17+ 

52 

29 

0 

1 7 

1 .65 

.81 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

77.2 

,9 

1.39 

2.20 

.  0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

92<2 

67.8 

80.0 

1,7 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

.80 

2.51 

.59 

22 

.  0 

Q 

0 

AMERICUS  4  ENE 

69*6 

66.2 

77.9 

1.1 

97 

16 

53 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

1  •  10 

- 

2.11 

.55 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

BAINBRIDGE 

91.5 

66.4 

79.0 

1,2 

97 

7 

51 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

1.71 

- 

2.76 

.86 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

BLAKELY 

ee.9 

67.0 

78.0 

,  7 

96 

18+ 

54 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

3.37 

- 

.42 

.94 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

89.8 

67.9 

78.9 

95 

27+ 

55 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

1.62 

- 

2.67 

1.20 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAMILLA 

92.0 

67.0 

79.5 

96 

I 

54 

29 

0 

Q 

2.42 

.0 

0 

COLQUITT 

92.2 

67.7 

80.0 

97 

17  + 

55 

29 

0 

23 

0 

Q 

0 

1.77 

.60 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

CUTHBERT 

89.7 

67.5 

78.6 

95 

16+ 

55 

29 

0 

20 

Q 

Q 

0 

1.22 

.49 

22 

.0 

0 

4 

0 

^ 

FORT  GAINES 

89.6 

66.2 

77,9 

,9 

96 

1 

51 

29 

0 

1 9 

Q 

Q 

Q 

4,33 

.56 

1.46 

22 

.  0 

0 

8 

3 

1 

LUMPKIN  2  NE 

AM 

MORGAN 

90.0 

64.8 

77.4 

96 

1 

5  1 

29 

0 

2  \ 

Q 

2.04 

1.15 

22 

.0 

0 

5 

1 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

88.4 

65.7 

77.1 

95 

1 

52 

29 

0 

12 

0 

Q 

Q 

2.35 

•  90 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

THOMASVILLE 

90.0 

67,4 

78.7 

1 ,  3 

95 

17+ 

61 

29 

0 

2.98 

- 

1.33 

.71 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

90,2 

69.6 

79.9 

2,0 

97 

17  + 

5  7 

29 

0 

18 

Q 

Q 

3.17 

1.78 

1.02 

16 

.  0 

Q 

1 

DIVISION 

78.7 

1.  1 

2.22 

.  0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

91. 2M 

63. 2M 

77. 2M 

.3 

96 

28 

47 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

.33 

- 

3.49 

.25 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASHBURN 

90,3 

68.0 

79.2 

95 

17+ 

59 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

1,59 

1.20 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

CORDELE  WATER  WORKS 

91  ,4M 

66. 6M 

79. OM 

96 

16+ 

52 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

.08 

.37 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

AM 

89.7 

65.6 

77.7 

95 

2+ 

49 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

.96 

.60 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

FITZGERALD 

90.8 

79.2 

1,8 

29 

0 

2 1 

.79 

.45 

13 

.0 

0 

HOMERVIU.E 

92  .  4M 

66. 9M 

79. 7M 

97 

18 

0 

0 

.  0 

0 

LUMBER  CITY 

AM 

92. 3M 

6  2.9M 

77. 6M 

98 

18 

43 

29 

1 

24 

.23 

- 

4.28 

.09 

22+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

87.7 

64.6 

76.2 

1,8 

95 

17 

50 

29 

Q 

12 

0 

0 

0 

.51 

- 

3.65 

.20 

7 

.  0 

0 

2 

0 

0 

NASHVILLE 

91.5 

62.5 

77.0 

95 

19+ 

46 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

1.23 

.40 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

QUITMAN 

91. IM 

78. 6M 

,4 

29 

0 

21 

° 

° 

° 

1.13 

3  49 

.45 

9 

.0 

Q 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

AM 

AM 

90.6 

65.9 

78.3 

1 ,  2 

96 

18  + 

50 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

.65 

- 

2.94 

,31 

8 

.  0 

0 

3 

0 

0 

VALDOSTA  4  NW 

90.0 

65.9 

78.0 

95 

17+ 

50 

29 

0 

Q 

Q 

Q 

2.22 

.63 

8 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

78.1 

,9 

.94 

3.02 

' 

SUU 1 n&Ao 1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

89.7 

66.2 

78.0 

95 

27+ 

48 

29 

0 

20 

^ 

.96 

.44 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKBEARO  ISLAND 

AM 

89.0 

66.1 

77.6 

97 

2 

58 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

3.58 

2.00 

14 

.0 

0 

3 

3 

1 

BRUNSWICK 

89,1 

79.6 

,7 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

2.67 

.91 

14 

.0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

86.8 

72.5 

79.7 

95 

1 

60 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

4.66 

1.36 

20 

.0 

0 

10 

3 

2 

CAMP  STEWART 

69.2 

67.9 

78.6 

97 

1 

53 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

2.08 

1.07 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

89.2 

66.1 

77.7 

95 

8+ 

48 

29 

1 

15 

0 

0 

0 

3.71 

1.34 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

FOLKSTON  9  SW 

91.1 

66.3 

78.7 

96 

1 

53 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

1,93 

.80 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

GLENNVILLE 

88.1 

67.7 

77.9 

1,1 

94 

27 

51 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

1.82 

3.71 

.84 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

JESUP  6  S 

9  0.3 

66.0 

7  8.2 

96 

17  + 

49 

29 

Q 

21 

0 

0 

0 

2.16 

1.16 

1 2 

.0 

0 

3 

2 

1 

NAHUNTA 

89.8 

67.3 

78.6 

95 

17+ 

52 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

3.  19 

1.23 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

86  .6M 

71.3 

79. OM 

94 

1 

61 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

6.08 

3.66 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

89.3 

66.7 

78.0 

2,1 

97 

1 

46 

29 

1 

14 

0 

0 

0 

3.27 

3.80 

1.06 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

87.3 

68.0 

77.7 

1,0 

95 

1 

55 

2Q 

0 

10 

0 

0 

0 

3.02 

3.48 

1.05 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH 

85. 8M 

71.3M 

78. 6M 

92 

27  + 

58 

29 

0 

4 

0 

0 

0 

2.86 

1.60 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

SURRENCY 

90. 9M 

64.  9M 

77. 9M 

97 

1 

45 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

1.57 

.63 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

WAYCROSS 

90.6 

66.6 

78.6 

,5 

95 

1 

50 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

2.37 

3.16 

.0 

0 

0 

DIVISION 

78.4 

,9 

2.87 

3.74 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


QCCROI* 
SEP7EWEII  l«5e 


-3 

Dot  ol  month 

Station 

1  I  2  1  3 

4  1 

 1- 

5 

6 

1  1- 

7 

 1  

6  9 

1  1  r 

10  11 

12 

13 

u 

15 

1  J- 

16 

...  1 

17 

1 

18 

1  ^ 

19 

20 

21 

.  _ 

22 

1 

 r 

23 

1 

24 

1  1  r 

25  26 

1  1 

27 

1 

28  29 

1 

30 

31 

34 

•  19 

AOAIRSVILLE 
AOtL  2  E 

00 

•  41 

•  20 

•  87 

•  41 

2>00 

.32 
■  94 

•u 

Alter 

2 

le 

1.41 

•  02 

.14 

■  61 

ALAPAHA  EXP  STATION 

33 

•  06 

•  29 

ALBANY 

T 

T 

T 

.09 

T 

•  09 

•  0* 

.99 

.01 

ACLATOONA  DAM  2 

Al 

•  96 

410 

•  01 

.11 

•  11 

•  8* 

■  •4 

ALHA  CAA  AIRPORT 

06 

•  02 

•  33 

T 

.09 

ALPHARETTA   1  NX 

AMLk^lCUS  ENE 

2 
1 

0« 
10 

T 

.95 

•  40 

•  19 

T 

•  02 

T 

.11 

.17 

1.11 
•  06 

■  09 

■  17 

T 

T 

•  40 

»NI '^^^ 

_ 

Bfl 

•  29 

•  94 

7 

2.22 

.83 

T 

26 

•  91 

.30 

.06 

.35 

.04 

ASueURN 

59 

.20 

•  05 

1^20 

AIHtNS 

A  M £  NS  cot  OF  A&R  I 

1 
1 

•6 

23 

.97 
•  74 

•  93 

.01 

•  48 

■  61 

■  01 

.U 

A'MtNS  WB  AIRPORT 

, 

T 

•  81 

T 

•  OS 

•  53 

7 

7 

•  97 

•  47 

.20 

.60 

ATLANTA  BOLTON 

•  13 

•  11 

.07 

2.4« 

.07 

ATLANTA  MB  AIRPORT  R 

3 

14 

T 

•  36 

•  34 

•  01 

2^2< 

T 

•  14 

AJCUSTA  MB  AIRPORT  R 

1 

93 

T 

.09 

•  40 

T 

•  62 

•  76 

7 

AUGOSTA 

OB 

.20 

.18 

•  20 

•  49 

.05 

ft*  1 nBRID&E 

• 

•  03 

•  17 

•  97 

.86 

■  07 

.01 

HALL  GROUND 

33 

•  39 

•  05 

06 

•  07 

BtAVERDALE 

3 

69 

•  30 

.13 

.26 

iloi 

1.05 

SLACKBEARD  ISLAND 

3 

» 

.79 

2.00 

•  74 

.04 

.01 

dLAIRSVlLLE  EXP  STA 

, 

.43 

.82 

•  02 

1^31 

.98 

SL AKELV 

* 

.05 

•  94 

.48 

.19 

•  33 

T 

.02 

.12 

.44 

.09 

•  92 

BLU£  RIDGE 

39 

.02 

T 

05 

.07 

7 

i?LJt  RIDGE  RESVR  DAM 

91 

.21 

.42 

.25 

■  09 

!lO 

.61 

2.98 

•  21 

BOoHAN 

1 

53 

.06 

.33 

•  04 

.05 

T 

•  00 

7 

.24 

.72 

BxasSTOmN  bacd 

.33 

.24 

•  03 

.03 

1.22 

.77 

6»O0KL£T   1  H 

0* 

T 

T 

.06 

U20 

.02 

.79 

BRUNSHICK 

67 

■  08 

30 

•  19 

.91 

•  44 

BRUNSWICK  CAA  AP 

*6 

.27 

Il3 

.23 

1^16 

.49 

.62 

1^35 

.12 

.18 

!ol 

.11 

BUENA  VISTA  I  SW 

1 

64 

.32 

•  05 

•  60 

.48 

.19 

BUTLER 

•  41 

•  46 

BUTLER  CREEK 

»T 

.03 

•  09 

.06 

.88 

.73 

•  92 

CAIRO  2  NNN 

62 

.05 

.09 

.21 

1  20 

CALHOUN  EXP  STATION 

2 

80 

.19 

.40 

.29 

2.00 

CAMILLA 

2 

42 

.42 

.20 

1.34 

.26 

.20 

CAMP  STEWART 

- 

.10 

.05 

T 

.06 

T 

1.07 

T 

CANTON 

40 

.15 

.70 

.01 

.06 

.10 

7 

.40 

1.07 

CARLTON  BRIDGE 

.30 

.11 

CARNESVILLE  4  NE 

1 

60 

.12 

.26 

.02 

.07 

.17 

.94 

CARROLL TON 

3 

31 

.44 

.03 

•  07 

.13 

.32 

2.30 

•  •2 

CARTERS 

.32 

.31 

1.70 

1.10 

CARTERSVILLE 

.93 

.23 

.04 

1.70 

.08 

.09 

•  88 

CARTERSVILLE  3  SH 

97 

.49 

97 

CEOARTOWN 

33 

1.10 

.33 

.04 

.14 

.89 

•  52 

2.98 

.03 

.14 

CMATSWORTM  1  W 

4 

50 

.09 

.26 

3^00 

1.00 

.11 

CHICKAMAU6A  PARR 

' 

.24 

.16 

.02 

3^18 

1.60 

CMOESTOe 

oi 

.51 

.80 

.06 

.24 

.76 

.84 

CLAYTON   1  N 

.M 

CLEVELAND 

2 

76 

.20 

.46 

•  02 

.09 

.48 

1.91 

COLQUITT 

1 

77 

.14 

.11 

.31 

.29 

.30 

.90 

.12 

COLUMBUS 

•  54 

.17 

COLUMBUS  MB  AIRPORT  R 

.01 

T 

•  46 

T 

T 

T 

.03 

.19 

.15 

1.02 

.01 

7 

•  17 

COMMERCE    1  NE 

•  16 

CONCORD 

2 

45 

T 

T 

•  29 

•  30 

1.89 

7 

09 

COROELE  HATER  WORKS 

68 

.05 

•  02 

.03 

T 

•  37 

.04 

.17 

CORNELIA 

62 

•  IS 

.98 

T 

.39 

1.47 

COVINGTON 

29 

.10 

.02 

•  10 

.04 

.12 

.91 

CUMM I NG  1  N 

3 

14 

.57 

•  18 

.05 

.  03 

•  10 

■  38 

CURRYVILLE  2  W 

3 

22 

.12 

T 

•  36 

.14 

■  06 

7 

.14 

■  64 

1.40 

•  M 

CUTHBERT 

1 

22 

.30 

T 

•  06 

.10 

•  01 

.02 

T 

.03 

■  15 

.40 

•  06 

OAHLONEGA 

•  16 

.22 

T 

.11 

T 

•  07 

■  25 

1.85 

.89 

DALLAS 

* 

•  10 

•  02 

.19 

3  36 

DANVILLE 

61 

.31 

.00 

.21 

DAWSON 

2 

31 

.67 

.41 

.02 

•  03 

.02 

.01 

•  98 

.93 

.04 

OAWSONVILLE 

.45 

.21 

•  10 

.19 

2.00 

.24 

.92 

DIAL  POST  OFFICE 

3 

57 

.45 

.32 

•  10 

1.78 

.94 

DOCTOR TOWN  I  WSH 

•  06 

03 

.42 

•  01 

04 

OONALSONVILLE  1  W 

3 

45 

.13 

1.08 

.18 

•  05 

.05 

T 

T- 

T 

1.27 

7 

■  33 

7 

!39 

.01 

_ 

DOUGLAS  2  NNE 

96 

.06 

.10 

■50  .05 

•  04 

.19 

.04 

7 

DOUGLASVlLLE 

.37 

.10 

.18 

.42 

2.92 

■  10 

DOVER 

* 

•  03 

•  29 

•  04 

2.25 

■  80 

.42 

.99 

DU6L 1 N 

^* 

10 

•  18 

.09 

.09 

EASTMAN  1  H 

1 

32 

.34 

•  02 

T 

.31 

•  27 

.02 

.34 

ELBERTON 

76 

•  40 

.02 

.08 

.17 

•  09 

ELLIJAY 

•  09 

•  54 

.50 

.96 

.10 

7 

1.05 

2.10 

6MB  RV 

4 

60 

.67 

•  08 

.07 

.12 

■  16 

3.48 

T 

EXPER I menT 

1 

65 

•  01 

•  04 

.47 

■  07 

7 

.94 

T 

FAIRMOUNT 

3 

94 

.48 

•  41 

T 

1.52 

1.33 

•  20 

FITZGERALD 

79 

06 

T 

•  05 

T 

•  45 

.06 

•  08 

.09 

T 

FLAT  TOP 

7 

74 

.70 

•  10 

■  30 

4.72 

1.79 

•  tt4 

FLEMING  EXP  STATION 

3 

71 

.31 

.01 

•  01 

•  79 

.05 

1.34 

.05 

.30 

.29 

•  99 

FOLKSTON  3  SSW 

1 

23 

■ 

.18 

.10 

.35 

■  08 

•  12 

FOLKSTON  9  SW 

93 

.80 

•  79 

.06 

.18 

.10 

FORSVTM   I  S 

2 

48 

T 

T 

.27 

2.03 

.18 

FORT  GAINES 

4 

33 

.55 

•  45 

.40 

.05 

.49 

•  28 

.14 

1.44 

.91 

FORT  VALLEY  3  E 

86 

.06 

•  16 

.64 

7 

2 

87 

•  50 

1  00 

02 

GAINESVILLE 

2 

73 

•  23 

•  53 

.11 

.09 

T 

•  03 

•  06 

1.60 

•  01 

GIBSON 

1 

84 

.10 

T 

•  05 

T 

•  44 

•  15 

1.10 

6LENNVILLE 

1 

82 

T 

.09 

•  45 

.03 

.84 

•  09 

10 

.16 

T 

•  02 

.01 

.09 

.02 

GOAT  ROCK 

2 

98 

•  05 

.78 

.01 

.06 

1^03 

.32 

•  33 

.38 

.01 

•  81 

1 

25 

•  15 

01 

.01 

•  23 

.69 

.09 

GREENVILLE  2  W 

4 

07 

.43 

.69 

1.40 

1.39 

.20 

GRIFFIN 

1 

38 

.08 

•  01 

•  03 

•  18 

.07 

T 

1.01 

HARTWELL 

1 

98 

•  37 

•  30 

•  06 

•  12 

.71 

HARTMELL  6  E 

1 

97 

•  63 

.99 

T 

.11 

.48 

HAWK  1 NSV ILLE 

>34 

T 

•  17 

T 

.17 

HELEN 

3 

•  80 

1.00 

.18 

1^21 

1.90 

HEMPTOWN  GAP 

3 

■  66 

•  28 

.18 

.02 

2.94 

.62 

.02 

HIAWASSEE 

3 

.21 

.30 

.11 

.10 

2^30 

.40 

HOMERVILLE 

.11 

.19 

JASPER  1  NNh 

3 

•  90 

•  29 

.33 

1.50 

1.91 

.79 

JESUP  e  S 

2 

■  16 

.01 

•  03 

1.16 

•  05 

.02 

•  13 

.01 

JONESBORO 

3 

■  23 

.36 

T 

.63 

2.24 

JULIETTE 

2 

■  10 

•  05 

•  14 

.47 

1.44 

KENSINGTON 

3 

.61 

T 

.27 

•  14 

T 

.07 

2.48 

.69 

KINGSTON 

4 

.36 

•  79 

•  97 

.07 

.13 

.58 

■  60 

1.90 

•  U 

LAFAYETTE 

4 

.00 

T 

.90 

.20 

.15 

■  20 

2.99 

LA  GAANGE 

3 

.39 

.13 

•  63 

•  03 

•  04 

.18 

■  38 

2.00 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

LUMPKIN  2  N£ 
MACON  WB  AIRPORT 
MARSMALLVILLE 
MAYSVILLE 
METTER 

MIOVILLE 

MIDVILUe  EXP  STA 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MiLLHAVEN  e  e 

MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
MONT  I  CELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 
NASHVILLE 
NEEL  GAP 
NEWINOTON  2  SSW 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  exP  STA 

PRESTON 
QUITMAN 
RESACA 
RINGGOLD 
RISING  FAMN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SANOERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
STILLMORE 

SUCHES 
SUMMERVILLE 
SURRENCY 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 

TAL80TT0N 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
TMOHASTON  2  S 
ThOHASVILLE 

THOMASVILLE  WB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 
TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 

TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  4  NW 
WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 

WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSe 
WOODBURY 


12      3      4      5      6      7      8      9  10 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 
RECORD  HISSING 


RECORD  MISSING 


.02     .07  T 


.03  .02  .06 
.06  T 


.03  .12 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


1.02 
1.55 


.04     T  .11 


1.^2 

i.og 

1.70 


.33  1.33 
.02  2.62 
.00  3.06 


25    26  27 


28    29  30 


.02 

i.eo 
i.oe 


.01  1.03 
*\9  .09 


.30  .12 
.47  .20 


See  Eefereoce  Hotea  Followlog  St&tlon  ladex 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1956 


Day    01  Month 


ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANV 

ALLATOONA  OAH  2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

ALPHARETTA   1  NW 

AMERICUS  *  ENE 

APPLING 

ASMBURN 

ATHENS 

ATHENS   COL  OF  AGRl 
ATHENS   WB  AIRPORT 
ATLANTA   MB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAIN8RI0GE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 
BROOKLET  1  H 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 

SUENA  VISTA   1  SW 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON    1  N 

COLQUITT 

COLUMBUS  WB  AIKPORT 
COMMERCE    1  Nn 
COKDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 


00     60  61 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


S*  95  93 
6i     63  66 


98  97  93 
6a     60  71 


90  se  89 
OS     55  02 


94     92  89 

70     60  70 


87  86  85 
6".     52  59 


95  91  89 
70     64  68 


93  88  86 
63     53  54 


95  93  9C 
70     66  70 


89  80  84 
70     03  62 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


89     88  90 

69     66  66 


94  9  2 
08  70 


82  84 
59  63 


85  91 
67  70 


00     58  59 


89  91 

68  68 


90  92 
54  58 


86  8  7 
59  02 


85  88  89 
00     57  58 


83  37  88 
04     65  65 


90  89  87 
00     01  00 


97  88  80 
08     04  01 


89  97  87 
66     63  72 


87  81  82 
56     43  49 


90  94  89 
09     05  bt 


94  89  87 
70     08  67 


90  89  89 
71     70  74 


94  93  91 
70     65  67 


93  90  89 
00     58  55 


98  94  92 
06     70  68 


97  89  85 
70     68  68 


92  90  80 
59     50  53 


89     87  84 

01     55  59 


92  87  86 
64     56  63 


93  91  87 
63     54  57 


82  80  80 
02     51  54 


97  97  92 
69     68  73 


94  93  90 
68     01  68 


90  84  83 
58     46  49 


96  95  91 
68     03  70 


91  90 

63  03 


89  91 
62  64 


86  90  88 
71      71  67 


80  78  80 
61      51  56 


50  47 

92  90 
73  67 

85     88  80 

53     52  52 

87  91 
07  68 


88     87  91 


93  95 
66  56 


90  94 
71  00 


91  85 

59  54 


93  90 
67  64 


70     69  62 


92  90 
70  65 


S3  84 

56  58 


93     88  86 


87  85 
64  62 


92  89 
02  60 


95  95 
68  59 


86  79 
52  39 


91  90 
70  62 


90  93 
71  62 


93  89 
72  09 


09     74  74 


94  91 
07  03 


89  89  92 

72  70  70 

80  89  90 

57  00  58 

94  94  94 

73  70  71 

85  84  90 

70  67  68 

87  87  90 


59     60  57 


91  92 
70  64 


92  86  90 
55     54  50 


91  89 
70  64 


87  90 
62  64 


83  83 
54  50 


95  95 
70  71 


90  91 
69  69 


87  90 
48     5  J 


80  85 

56  55 


86  84 
00  48 


92 
01 

95  88  86 

63  58  50 

97  90  86 

57  50  46 

87  80  SO 
56  55  49 

96  95  94 
71  69  02 

88  92  91 
09  07  60 


89  85 
43  43 


82  78 
51  50 


92  93  91 
60    62  63 


95  94  81 
64     64  70 


82  89  78 
56     61  62 


90  91  85 
61     64  66 


89     81  74 

50     58  55 


92  90  82 
64     05  67 


91  94  85 
56     50  59 


92  90  87 
08     66  68 


89    S3  79 

58     61  58 


90     91  71 

55     59  50 


90     88  70 

58     62  58 


90  81  71 
63     06  59 


94     94  73 

01     61  59 


96  93  82 
59     03  09 


60     33  78 


85  80  70 
43     51  53 


93  95  85 
04     65  68 


92  91  86 
65     64  65 


92  88  75 
50     58  58 


94  91  90 
65     71  65 


91  96  84 
68     66  70 


90  81  72 
49     58  59 


91     91  78 

63     63  69 


84  82  69 
48     57  54 


96  94  88 
60     04  03 


92  87  75 
66     62  65 


91     89  79 

48     53  56 


86     80  75 


84  88  89 
62     64  66 


88  84  86 
61     60  66 


81  89  96 
04     69  72 


66  76  80 
57     68  07 


80  80  93 
02     68  70 


78  82  84 
55     68  67 


77  88  93 
60     05  04 


80  80  86 
58     64  64 


81  85  93 
02     66  72 


77  81  82 
67     65  69 


79  80  85 
55     65  66 


77  83  86 
58     60  69 


83  88  89 
68     58  70 


77  89  94 
06     67  71 


89  76  87 
61     64  67 


01  77  79 
40     46  54 


70  80  90 
05     00  09 


80  87 
69  64 


81  85  86 
65     68  71 


76  86  92 
06     68  71 


80     34  37 

57     55  62 


38  89  92 
60     62  65 


80  86  86 
60     66  71 


76  83  86 
57     57  69 


78  83  84 
58     60  69 


78  85 
53  57 


74  78  71 
54     48  61 


78  89  95 
66     08  71 


76  86  91 
61     65  71 


79  82  82 
64     46  60 


86  88  94 
61     61  72 


74  77  79 
50     56  65 


60  87  89 
57     58  09 


91  92  93 
69     69  68 


92     94  95 

65     63  62 


97     97  89 

70     68  70 


82  88  89 
67     60  04 


92  95  93 
09    68  67 


97  99  90 
09     70  69 


91  94  8« 
68     69  07 


94  95  92 
70     69  68 


94  94 

02  63 


95  95 
68  69 


79  81 
62  00 


92  92 
66  71 


90  89 
65  60 


81  82 
55  64 


35     79  78 


91  97  90 
70     72  69 


94  98  90 
70     70  69 


95  96  92 
69     09  66 


34  89  92 
69     70  62 


79  86  64 
62     56  02 


92  92  96 
63     68  69 


86  84  84 
63     62  60 


93     94  94 

73     73  7? 


89  92  96 
73     73  70 


88  90  92 
75     76  74 


96  92  92 
70     71  69 


93  94  92 
70     68  67 


96  97  96 
68     71  66 


92     96  96 

73     73  71 


84  91  93 
68     66  67 


90  89  81 
02     05  00 


92  92  80 
OS     08  04 


83  81  84 
64     62  64 


96  97  93 
70     68  69 


94  93 
67     68  71 


91  91  85 
63     63  67 


96  95  91 
71     67  69 


36  86  82 
64     55  66 


92  93  85 
09     69  08 


84  89 
59  07 


38  90 
59  07 


94  94 
67  08 


96  88  90 
54    70  71 


77  80 
40  43 


59 

38  90  89 

67  69  71 

80  74 

46  57 

87  92 

63  70 

91  89 

70  74 

87  86 

72  73 

S9  90 

65  70 

90  91 

67  69 

86  80 

50  60 


96  92 

58  70 


91  89 

68  71 


36  34 
40  52 


83  81 
51  64 


34  84 

62  62 


80  70 
46  50 


88  91 
66  69 


82  79 
42  66 


88  87 
61  60 


86  91 

68  70 


93  39 
68  73 


89  83 
66  65 


90 

69  72 


89  83 
03  62 


70    68  71 


70    70  72 


85  89 
64  06 


83  83 
65  61 


84  84 

08  00 


87  85 
68  62 


86  86 
69  04 


93  87 
70  73 


90  83  89 
68     66  70 


83  80 

52  55 


90  86 
66  73 


83  82 
56  60 


86  87 
67  55 


89  89 

72  71 


85  86 
73  74 


89  86 

68  58 


91  36 

69  73 


66     68  60 


87  86 
61  00 


66     60  60 


03  94 
70  69 


82  89 
63  62 


91  93 
67  62 


87  86 
70  70 


78  88  84 
64     61  54 


89  89 
61  59 


81  82 
53  59 


94  87 

70  72 


82  82 

55  53 


92  90 

70  73 


78  78 
62  59 


57     50  64 


90  92 
57  66 


88  93 
54  64 


90  92 
68  65 


89  88  90 
60    62  67 


88  89 

67  69 


85  89 
63  68 


91  91 

62  60 


91  93 
68  62 


89  S7 
67  64 


88  91 
71  71 


86  87 

53  67 


87  90 
63  65 


88  89 

69  67 


85  89 
72  70 


66     67  57 


88  92 
72  66 


87  91 
63  61 


87  89 

68  51 


84  86 

55  59 


90  93 
68  64 


83  85 
55  69 


87  90 
54  63 


79  74 

51  65 


82  90 

48  59 


77  77 
49  99 


82  90 

93  62 


81  89 
41  96 


85  89 
69  63 


77  79 
61  67 


30  79 
48  54 


79  81 
50  55 


77  76 
64  59 


81  89 
46  59 


81  82 

57  50 


87  89 
61  59 


31  84 

68  65 


73  72 
36  43 


83  86 
54  60 


73  72 
43  52 


88  91 
62  62 


84  89 
60  69 


81  86 
60  73 


87  85 
64  61 


93  92 

55  63 


89     88  92 

63     65  54 


86  88 
59  69 


82  87 
53  65 


79  80 
42  49 


75  72 
45  52 


78  77 
49  58 


76     78  76 


71  69 
44  49 


86  86 

55  62 


58     64  56 


86  89 
50  54 


81  32 
51  69 


73  30 
47  51 


33  91 

52  62 


70  72 
42  49 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

Ot  Month 

0 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CUTHBERT 

MAX 

71 

65 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

62 

62 

68 

66 

62 

67 

72 

95 

70 

94 

69 

69 

66 

70 

73 

70 

69 

7i 

70 

67 

6S 

11 

55 

66 

67I5 

DAHLONEGA 

MAX 

86 
62 

83 

53 

60 
56 

79 

57 

80 
56 

8  1 
60 

65 
60 

88 
57 

81 
50 

79 
51 

65 

55 

82 
59 

60 
51 

75 

52 

77 
57 

78 
61 

86 

55 

63 
66 

SO 
47 

80 
49 

70 
64 

70 
61 

62 

62 

60 
61 

79 
55 

64 

56 

66 

62 

85 

46 

75 
48 

71 

79  ,7 
55 16 

DALLAS 

MAX 

OALTQN 

MAX 

91 
63 

86 
56 

90 
61 

88 

59 

68 

59 

90 
60 

91 

60 

92 

59 

66 
50 

65 
49 

69 

59 

83 
63 

67 

58 

62 
59 

67 
66 

87 
55 

91 
57 

89 
63 

60 
46 

84 

63 

76 
67 

73 
67 

86 

59 

68 
55 

86 
61 

67 
62 

90 
67 

86 

52 

75 
45 

78 

85,2 
59.7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

95 
70 

95 
66 

92 
67 

89 
70 

87 
67 

88 
66 

91 
67 

93 
67 

91 
63 

90 
62 

89 

52 

90 
63 

88 
61 

78 
61 

66 
67 

93 
58 

92 
68 

94 

67 

94 

67 

92 

58 

93 

70 

92 

71 

88 
59 

87 
68 

90 
67 

90 

68 

91 

67 

87 
66 

62 
49 

85 

89  •? 
55i6 

DUBLIN 

MAX 

95 
69 

96 
60 

94 

63 

91 
67 

94 

63 

95 

70 

97 

67 

96 

59 

94 

60 

93 

63 

94 

61 

88 
57 

85 
57 

91 
61 

94 

69 

97 
69 

99 

70 

95 
69 

96 

63 

97 
68 

96 

70 

93 

70 

93 

59 

92 
64 

94 

63 

98 
51 

98 

67 

86 

59 

67 
48 

94 

93 1 7 
64  •  J 

EASTMAN   1  W 

MAX 

94 

60 

95 

60 

93 
64 

90 
60 

69 

66 

90 

70 

92 

70 

95 

70 

90 
66 

92 

62 

94 

64 

92 

55 

73 
59 

82 
63 

88 
71 

95 
71 

96 
71 

96 

59 

92 
65 

91 
70 

94 

71 

92 
71 

68 

70 

90 
66 

69 

65 

01 
64 

9: 
66 

65 
61 

51 

89 

65 

EXPERIMENT 

MAX 

92 
68 

90 
60 

91 
60 

69 
64 

86 
63 

69 
6b 

91 

71 

95 
60 

86 
57 

89 
58 

90 
53 

85 
54 

66 

57 

77 
50 

86 

71 

69 
69 

91 
71 

91 
68 

62 
59 

88 
66 

93 
67 

85 
67 

64 
56 

6« 

86 

60 

67 
63 

l\ 

6t 

54 

7fi 
53 

79 

5  til 

FITZGERALD 

MAX 

97 
72 

93 
67 

90 
70 

89 

70 

69 
67 

92 
69 

95 
71 

95 
71 

91 
52 

93 
67 

94 

67 

87 
59 

79 
60 

85 
55 

92 
70 

95 

70 

93 
70 

94 

70 

90 
69 

94 

69 

91 

72 

89 

71 

90 
70 

8f 
71 

91 
55 

91 
66 

9: 
69 

92 
62 

61 

63 

89 

67>5 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

95 

67 

95 

64 

86 

66 

65 

69 

64 

67 

69 

67 

95 
64 

95 
67 

69 
59 

92 

59 

93 
64 

90 
69 

79 
50 

85 
65 

85 
69 

92 

71 

93 
71 

93 
69 

93 
55 

85 

69 

90 
70 

90 

72 

67 

59 

65 

70 

68 
66 

88 
65 

92 
71 

92 
66 

80 
48 

69 

89  .2 
66>1 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 

96 
68 

95 
67 

92 
71 

88 
69 

69 
69 

90 
69 

94 
64 

93 
68 

92 
64 

94 

63 

93 
64 

90 
63 

82 
64 

85 
57 

92 
66 

94 

69 

95 

70 

94 

57 

93 

57 

93 
67 

92 
69 

68 
71 

90 

71 

90 
69 

90 

68 

90 
54 

94 

65 

91 

65 

84 

53 

91 

91,1 
66i3 

FORSYTH    1  S 

MAX 

95 
66 

91 
60 

87 
62 

87 
64 

69 
65 

92 

67 

93 
66 

93 
62 

69 
51 

93 
60 

66 

59 

80 
64 

79 

57 

87 
60 

90 
70 

95 
59 

95 
70 

89 
58 

69 
56 

93 
55 

67 
70 

65 
68 

85 

68 

86 

66 

87 
62 

90 
62 

91 
66 

78 
54 

79 
49 

84 

68,2 
63i3 

FORT  GAINES 

MAX 

98 
68 

96 
65 

90 
71 

92 
72 

93 

70 

90 
69 

90 

70 

95 
70 

92 
60 

93 
59 

93 

57 

82 
66 

76 
53 

66 
67 

90 
67 

93 
68 

95 
58 

89 

69 

90 
68 

90 

68 

88 

72 

85 

70 

91 

65 

66 

72 

86 
70 

93 
66 

92 

66 

63 
56 

83 

51 

85 

89,6 
65.2 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

98 
67 

91 

61 

88 

63 

89 

65 

91 

65 

94 

67 

94 

66 

94 

57 

69 
50 

96 

60 

94 

61 

72 
61 

79 
58 

88 
50 

94 

70 

99 
67 

97 
66 

95 

69 

91 

61 

94 
65 

93 

59 

89 
59 

87 
59 

88 
67 

90 
54 

92 
63 

94 

67 

83 
58 

84 
49 

91 

90*6 
63«9 

GAINESVILLE 

MAX 

88 
66 

85 
57 

64 

59 

83 
60 

86 
60 

91 
62 

94 

62 

86 

59 

84 
55 

91 
55 

83 
62 

76 
55 

76 
54 

81 
56 

80 
67 

89 
67 

69 
59 

83 
67 

63 

53 

75 
64 

72 
64 

85 
65 

82 
63 

82 
51 

87 

59 

89 
63 

87 

55 

78 
50 

75 
50 

76 

83,4 
60t2 

6LENNVILLE 

MAX 

93 
71 

89 
67 

86 
68 

86 
69 

65 
67 

69 
69 

92 
66 

69 

71 

88 

65 

89 

65 

92 

68 

62 

65 

79 

51 

86 
66 

86 
70 

91 
74 

92 
73 

92 

70 

69 
68 

91 
71 

90 
73 

66 
72 

87 
70 

86 
70 

88 
66 

89 
67 

94 

70 

85 
65 

82 

51 

89 

86,1 
67,7 

GREENSBORO 

MAX 

9't 

65 

69 
62 

87 
61 

65 
65 

90 

62 

93 
64 

97 
67 

93 
64 

85 
63 

94 

62 

91 
60 

61 
50 

80 
57 

67 
60 

92 
71 

95 

71 

95 
71 

89 
71 

89 

58 

92 

66 

82 

71 

69 

69 

86 

58 

87 
64 

90 
60 

92 
61 

95 

67 

81 

52 

82 

52 

66 

86  ,9 
63.5 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

93 
60 

91 
60 

90 
62 

86 
62 

90 
63 

92 

62 

91 
66 

90 
69 

91 
60 

92 
56 

57 

90 

93 
67 

96 
69 

85 

58 

85 
59 

68 

57 

86 

57 

83 
67 

65 
66 

67 

86 

52 

89 

65 

90 

67 

81 

52 

80 
51 

76 

86  .0 
62.7 

GRIFFIN 

MAX 

93 
69 

91 
63 

90 
62 

67 
64 

91 
64 

90 
66 

95 
70 

91 
53 

90 
60 

93 
61 

65 
56 

75 
51 

76 
57 

87 
50 

69 
70 

93 
70 

91 
73 

65 
69 

68 
60 

9 1 
68 

83 
71 

63 
68 

65 

67 

8£ 
56 

86 
63 

90 
55 

90 
57 

80 
54 

53 

79 

67  .3 
64.3 

HARTWELL 

MAX 

91 
67 

85 
54 

65 
56 

65 

58 

90 
58 

92 
60 

94 

61 

90 

58 

65 
54 

94 

55 

92 
50 

74 

55 

54 

54 

55 

93 
67 

94 

58 

85 

68 

83 

52 

81 

61 

75 
65 

66 
63 

84 

63 

85 

58 

69 

58 

92 
62 

94 

66 

82 
51 

80 
49 

83 

86  .4 
59.2 

HAWKINSViLLE 

MAX 

98 

69 

95 
61 

91 

66 

90 
68 

92 

68 

94 

70 

93 

71 

97 
69 

95 
68 

96 

66 

94 

52 

97 
67 

87 

56 

94 
64 

94 
64 

97 
70 

96 
68 

94 
56 

94 
54 

94 
66 

92 
59 

91 

71 

91 

59 

92 

69 

95 

65 

97 
53 

100 

59 

85 
58 

86 

50 

92 

93.5 
55.7 

HELEN 

MAX 

66 
61 

83 
51 

76 

59 

79 
54 

80 
61 

81 
56 

65 
56 

66 

57 

60 
49 

76 
49 

83 

55 

66 
56 

79 
52 

83 
54 

80 
53 

74 
56 

85 
54 

61 
65 

80 
47 

78 
54 

70 
63 

70 
50 

83 

58 

78 
57 

84 

55 

66 
54 

82 

58 

80.7 
56.1 

HOMERVILLE 

MAX 

96 
67 

94 
66 

92 
69 

91 
71 

90 
68 

92 

6d 

92 
67 

91 
66 

93 
58 

93 

62 

94 
53 

87 
65 

61 
64 

92 
67 

91 
68 

94 
69 

95 
70 

97 
59 

95 

69 

94 

70 

94 

69 

94 

67 

92.4 
66.9 

JASPER    1  NNW 

MAX 

84 
62 

83 
51 

62 
62 

82 

60 

84 

59 

66 

59 

88 

59 

63 

59 

62 
45 

85 

49 

82 

59 

70 

55 

74 

55 

79 
50 

80 
55 

66 
65 

85 
65 

79 
53 

61 
45 

79 

59 

71 
55 

86 
55 

84 

65 

84 
63 

85 

55 

88 

59 

85 
64 

75 
45 

73 
45 

73 

81.3 
57.9 

JESUP   8  S 

MAX 

96 
67 

92 
65 

87 
70 

87 
70 

86 

68 

91 
69 

96 
62 

66 

64 

95 

61 

62 

65 

78 
62 

65 
57 

57 

92 
71 

96 

70 

95 
67 

93 
66 

92 
69 

92 
69 

90 

72 

90 

68 

85 
57 

66 
67 

89 
54 

93 
58 

91 
57 

82 
49 

91 

90.3 
o5i0 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

86 
66 

86 
55 

66 

58 

85 
61 

88 
56 

90 

58 

88 
60 

57 

47 

49 

61 

53 

60 

56 

84 

70 

66 
65 

83 
67 

79 
63 

82 
46 

83 
53 

75 
65 

78 

68 

65 

63 

83 
70 

84 

63 

83 
53 

82 
60 

76 
50 

76 
45 

71 

82.3 
59.7 

LA  GRANGE 

MAX 

90 
65 

89 
59 

87 
61 

88 

62 

63 

61 

67 

52 

67 

53 

9 1 
54 

82 
61 

53 

74 

59 

52 

70 

86 
64 

90 
70 

90 
68 

83 
61 

65 
66 

63 

'■8 

83 

56 

86 
66 

86 

58 

66 

62 

89 

53 

87 
56 

79 

51 

80 
46 

74 

85.4 
52.3 

LOUISVILLE 

MAX 

68 

63 

62 

65 

62 

6b 

65 

67 

60 

62 

52 

61 

56 

59 

71 

95 
75 

99 
69 

92 
68 

90 
60 

91 
65 

91 
69 

89 
68 

86 

66 

67 
62 

89 

61 

93 
60 

94 

65 

66 

58 

62 
46 

69 

90.9 
63.5 

LUMBER  CITY 

MAX 

92 
67 

97 

59 

94 

63 

91 

69 

90 
65 

9 1 

66 

96 
64 

61 

93 
6  1 

95 
51 

94 
65 

60 

85 
60 

69 
65 

94 
55 

97 
62 

96 
63 

97 
65 

92 
67 

96 

73 

94 

71 

92 

57 

92 
58 

91 
62 

92 

59 

91 
64 

84 

43 

86 

92.3 
62.9 

LUMPKIN   2  NE 

MAX 
MIN 

MACON   WB  AIRPORT 

MAX 

97 
70 

91 
62 

69 

65 

92 
67 

91 
67 

9  1 
72 

91 

72 

66 

62 

54 

63 

75 
52 

81 

59 

69 
64 

92 
73 

95 
69 

97 

72 

90 
71 

90 
55 

94 

68 

92 
72 

89 

70 

68 
70 

90 
68 

90 
65 

93 
53 

94 
66 

81 

58 

83 
51 

89 

90  .2 
56.0 

MARSHALLVILLE 

MAX 
MIN 

96 
65 

9 1 
59 

61 

63 

63 

65 

67 

63 

58 

50 

50 

63 

55 

59 

68 

95 
64 

95 
55 

90 
65 

90 
50 

92 
53 

91 
68 

89 

65 

87 

65 

65 

90 

62 

93 

59 

94 

64 

64 

53 

82 

63 

88 

89  .7 
61.9 

METTER 

MAX 
MIN 

69 

97 
67 

64 

69 

67 

67 

67 

71 

65 

66 

66 

67 

59 

65 

72 

95 
72 

96 
72 

96 

70 

92 
66 

90 
70 

94 

72 

91 

71 

68 
74 

86 
67 

90 
65 

94 

65 

96 

59 

93 
63 

92 
54 

90 
63 

92  .1 
67.2 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

MILLEDGEVILLt 

MAX 
MIN 

65 

59 

60 

61 

63 

64 

65 

65 

60 

61 

59 

59 

57 

58 

60 

90 
68 

93 
59 

68 

67 

59 

60 

67 

66 

67 

53 

60 

59 

91 

60 

57 

47 

82 
47 

86  .5 
51.2 

MILLEN 

MAX 
MIN 

MONT  I  CELLO  2  NW 

MAX 
MIN 

MORGAN 

MAX 
MIN 

96 
64 

94 

65 

90 
68 

90 

71 

91 

08 

90 

68 

93 

68 

93 

69 

92 
59 

93 
57 

91 

59 

67 
67 

78 
62 

65 
52 

92 
71 

95 
67 

94 

65 

91 
66 

92 
59 

94 

65 

89 
70 

65 
70 

90 
55 

88 
71 

90 

69 

92 

52 

92 

58 

86 
58 

83 

51 

86 

59 

90.0 
64.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

69 
68 

87 
65 

84 

69 

64 

63 

84 

66 

85 
66 

84 

68 

87 
68 

90 
61 

92 
62 

90 
63 

84 

61 

76 
61 

85 
66 

92 
66 

94 

67 

95 
65 

85 
64 

92 
54 

92 
55 

90 
66 

82 

69 

90 
55 

86 
70 

89 
66 

88 
62 

91 

67 

69 

52 

63 
50 

92 
58 

87.7 
64.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


'EOR'.IA 
SEPTEMBER  1958 


Day    Ol  Month 


Station 

0 

> 
< 

1 

2 

3 

'' 

10 

" 

1 2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAMUNTA 

MAX 

89 

90 

89 

87 

87 

90 

95 

92 

89 

92 

92 

87 

61 

85 

91 

93 

95 

94 

92 

93 

92 

88 

90 

66 

89 

91 

93 

66 

83 

90 

89i8 

MIN 

6b 

66 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

66 

65 

64 

09 

60 

68 

69 

70 

72 

71 

66 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

64 

62 

62 

52 

6 1 

67.3 

NASHVILLE 

MAX 

92 

95 

91 

90 

94 

92 

95 

94 

93 

93 

93 

86 

60 

86 

94 

94 

95 

94 

95 

92 

91 

88 

92 

89 

90 

93 

94 

92 

85 

91 

91*5 

MIN 

6B 

62 

60 

64 

64 

64 

64 

64 

61 

62 

62 

61 

60 

63 

66 

65 

62 

62 

62 

60 

66 

67 

66 

67 

63 

64 

61 

66 

46 

54 

62.5 

NEMlNGTON   2  SSW 

MAX 

96 

89 

84 

86 

69 

91 

95 

93 

89 

93 

97 

64 

81 

83 

89 

96 

95 

96 

91 

68 

92 

90 

91 

87 

88 

93 

96 

83 

84 

91 

90.2 

MIN 

60 

63 

65 

69 

65 

64 

64 

70 

68 

60 

62 

65 

59 

63 

73 

73 

72 

69 

65 

66 

72 

72 

72 

65 

64 

60 

64 

64 

54 

56 

65.6 

NEMNAN 

MAX 

89 

87 

66 

86 

87 

92 

92 

86 

89 

90 

66 

75 

77 

65 

69 

91 

91 

85 

96 

90 

82 

84 

87 

86 

87 

90 

89 

80 

80 

74 

86  .0 

MIN 

66 

58 

62 

62 

65 

61 

67 

57 

52 

54 

62 

61 

57 

60 

69 

67 

70 

67 

58 

67 

69 

65 

67 

65 

62 

64 

67 

52 

52 

58 

62.1 

PLAINS    SW  &A   EXP  STA 

MAX 

9S 

90 

87 

88 

69 

69 

91 

90 

89 

93 

90 

60 

77 

66 

91 

94 

93 

89 

89 

90 

68 

85 

88 

67 

88 

91 

93 

80 

82 

69 

86  .4 

69 

65 

65 

68 

67 

68 

69 

69 

61 

62 

55 

66 

60 

62 

71 

68 

69 

68 

67 

69 

70 

70 

69 

70 

62 

65 

68 

67 

62 

60 

65.7 

QUITMAN 

MAX 

94 

95 

94 

89 

89 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

91 

86 

92 

93 

94 

93 

93 

93 

92 

95 

91 

87 

89 

92 

92 

83 

85 

91.1 

MIN 

67 

65 

72 

72 

66 

70 

66 

67 

61 

64 

64 

64 

65 

68 

66 

64 

65 

66 

67 

72 

66 

72 

70 

62 

66 

63 

61 

53 

65.9 

RONE 

MAX 

93 

94 

91 

91 

93 

94 

96 

90 

69 

93 

87 

75 

83 

67 

88 

94 

91 

65 

66 

85 

79 

68 

90 

69 

89 

91 

88 

76 

80 

78 

67  .8 

64 

55 

58 

58 

62 

58 

59 

66 

66 

68 

63 

51 

62 

70 

65 

62 

67 

60 

62 

66 

53 

45 

60.7 

RONE  WS  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

89 

87 

91 

92 

95 

69 

66 

91 

78 

68 

81 

60 

87 

91 

90 

62 

64 

82 

74 

66 

87 

86 

87 

90 

87 

76 

79 

77 

85  .3 

MIN 

63 

56 

59 

59 

57 

58 

61 

57 

47 

49 

62 

59 

58 

54 

06 

65 

67 

59 

49 

62 

67 

64 

61 

64 

59 

62 

60 

62 

45 

62 

58.5 

SANOERSVILLE 

MAX 

97 

86 

87 

88 

88 

89 

91 

93 

90 

90 

87 

61 

81 

87 

91 

95 

96 

90 

90 

93 

93 

68 

87 

67 

89 

91 

96 

60 

60 

86 

MIN 

66 

62 

64 

66 

64 

67 

68 

69 

62 

61 

62 

63 

66 

61 

71 

68 

73 

70 

60 

67 

72 

71 

70 

65 

63 

61 

68 

56 

47 

60 

64.6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

94 

87 

84 

86 

84 

85 

88 

69 

87 

66 

93 

88 

76 

65 

84 

87 

90 

87 

87 

88 

87 

86 

83 

84 

66 

93 

90 

81 

65 

86.6 

MIN 

71 

70 

76 

75 

73 

73 

70 

73 

71 

67 

69 

63 

69 

68 

73 

73 

76 

72 

73 

75 

76 

74 

72 

72 

71 

69 

74 

69 

61 

73 

71.3 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

J7 

92 

85 

68 

67 

91 

96 

91 

69 

92 

96 

89 

79 

86 

84 

91 

93 

94 

93 

66 

90 

88 

87 

85 

88 

89 

93 

92 

82 

66 

MIN 

6^ 

04 

68 

69 

66 

00 

64 

08 

07 

67 

66 

70 

60 

65 

71 

72 

73 

70 

67 

69 

70 

71 

68 

69 

65 

63 

73 

65 

46 

60 

66.7 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

95 

86 

81 

86 

84 

89 

94 

69 

88 

90 

94 

79 

79 

84 

65 

92 

94 

94 

68 

83 

90 

89 

84 

86 

87 

90 

94 

60 

80 

66 

70 

t9 

69 

70 

68 

6t> 

60 

69 

64 

64 

68 

64 

00 

60 

73 

73 

73 

72 

69 

72 

72 

72 

72 

70 

66 

65 

74 

00 

55 

04 

68.0 

SAVANNAH  SEACn 

MAX 

88 

87 

82 

83 

83 

66 

87 

65 

64 

86 

92 

86 

80 

83 

82 

87 

90 

91 

85 

85 

88 

87 

84 

88 

92 

88 

60 

82 

85  .  8 

72 

70 

75 

76 

75 

71 

70 

73 

70 

09 

73 

62 

00 

68 

75 

77 

76 

72 

72 

72 

72 

73 

70 

72 

74 

73 

58 

70 

71.3 

SURRENCY 

MAX 

97 

89 

88 

87 

92 

94 

93 

90 

93 

94 

86 

84 

86 

92 

93 

95 

95 

92 

93 

92 

38 

93 

87 

90 

92 

94 

92 

84 

91 

63 

63 

70 

66 

66 

62 

67 

65 

62 

64 

65 

60 

65 

69 

68 

68 

66 

64 

69 

70 

70 

66 

70 

63 

61 

66 

64 

45 

64.9 

SNAINSSORO 

MAX 

98 

93 

88 

86 

90 

93 

96 

94 

91 

95 

97 

90 

88 

87 

97 

95 

98 

93 

93 

94 

96 

91 

69 

89 

91 

93 

97 

91 

83 

90 

66 

70 

65 

66 

65 

71 

69 

71 

64 

66 

74 

66 

58 

64 

67 

73 

72' 

71 

65 

70 

72 

71 

71 

67 

66 

65 

70 

62 

51 

02 

67.0 

TALBOTTON 

MAX 

97 

93 

91 

91 

92 

93 

92 

95 

92 

94 

90 

76 

78 

67 

92 

96 

94 

88 

69 

92 

89 

84 

88 

89 

91 

92 

91 

86 

62 

84 

68 

65 

61 

64 

63 

65 

68 

63 

55 

56 

61 

64 

58 

60 

70 

66 

65 

66 

61 

66 

71 

69 

67 

67 

60 

62 

66 

52 

49 

63.1 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

90 

88 

85 

84 

66 

89 

95 

89 

84 

90 

86 

74 

76 

84 

87 

91 

90 

63 

84 

65 

81 

63 

85 

85 

85 

86 

87 

74 

79 

72 

67 

59 

55 

55 

57 

52 

56 

51 

50 

52 

66 

56 

51 

54 

68 

58 

62 

62 

60 

61 

66 

62 

56 

63 

55 

66 

56 

44 

42 

56.6 

THOMASTJN  2  S 

MAX 

94 

95 

92 

93 

93 

94 

92 

94 

90 

87 

86 

82 

79 

89 

90 

94 

93 

93 

91 

91 

88 

66 

89 

89 

90 

92 

91 

84 

81 

83 

64 

58 

62 

64 

64 

67 

64 

62 

58 

56 

66 

64 

58 

59 

70 

64 

66 

67 

58 

64 

68 

68 

66 

65 

62 

60 

66 

53 

47 

61.9 

THOMASV  ILLE 

MAX 

95 

95 

90 

68 

90 

90 

94 

92 

93 

92 

93 

61 

76 

88 

93 

93 

95 

93 

92 

93 

90 

87 

92 

85 

90 

92 

93 

65 

85 

65 

66 

65 

72 

71 

66 

70 

69 

70 

61 

64 

63 

69 

69 

68 

71 

69 

66 

66 

68 

68 

70 

72 

69 

72 

72 

64 

67 

62 

61 

67 

67.4 

THOMASVILLE   "B  CITY 

MAX 

97 

93 

88 

88 

89 

92 

96 

91 

92 

95 

91 

84 

76 

85 

94 

95 

97 

94 

92 

95 

91 

66 

91 

65 

88 

92 

93 

83 

85 

88 

71 

70 

75 

72 

70 

71 

71 

72 

65 

69 

70 

70 

66 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

66 

70 

64 

57 

66 

69.6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

94 

96 

93 

69 

90 

91 

92 

94 

93 

90 

92 

92 

63 

SO 

88 

91 

93 

96 

92 

93 

93 

90 

88 

90 

88 

91 

92 

95 

84 

85 

65 

65 

71 

71 

67 

68 

68 

69 

62 

64 

62 

68 

62 

62 

71 

69 

65 

63 

67 

67 

70 

71 

69 

72 

66 

63 

66 

61 

50 

65.9 

TOCCOA 

MAX 

87 

81 

81 

82 

65 

87 

91 

66 

81 

86 

83 

77 

77 

60 

77 

88 

69 

85 

81 

76 

73 

85 

61 

82 

84 

89 

90 

80 

75 

74 

MIN 

66 

56 

60 

59 

58 

60 

61 

56 

52 

56 

61 

57 

53 

56 

06 

67 

68 

68 

50 

59 

65 

62 

65 

61 

59 

65 

69 

52 

51 

59.6 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

95 

94 

90 

89 

91 

91 

93 

93 

92 

91 

91 

84 

76 

84 

92 

93 

95 

93 

93 

92 

91 

85 

90 

87 

89 

91 

93 

87 

84 

90 

65 

65 

73 

73 

70 

69 

67 

67 

59 

64 

64 

64 

65 

64 

72 

68 

65 

64 

65 

65 

67 

73 

69 

74 

70 

61 

64 

64 

50 

65.9 

WARRENTON 

MAX 

95 

69 

86 

86 

90 

90 

95 

92 

90 

93 

95 

83 

31 

86 

65 

86 

95 

91 

86 

90 

86 

88 

84 

85 

69 

91 

93 

82 

79 

8« 

88  3 

MIN 

65 

61 

60 

65 

67 

65 

67 

68 

61 

62 

62 

61 

57 

60 

70 

70 

71 

73 

59 

69 

72 

71 

68 

63 

60 

61 

67 

55 

50 

60 

64.0 

WASHINGTON 

MAX 

93 

68 

85 

84 

88 

90 

96 

91 

88 

93 

92 

82 

60 

83 

67 

91 

95 

88 

85 

86 

61 

88 

66 

65 

69 

92 

94 

79 

79 

66 

87  5 

MIN 

66 

57 

58 

60 

58 

59 

67 

64 

58 

00 

59 

56 

57 

56 

06 

68 

69 

70 

54 

63 

70 

67 

65 

59 

57 

61 

67 

53 

46 

56 

61.1 

WAYCROSS 

MAX 

95 

93 

90 

92 

68 

91 

93 

92 

90 

92 

92 

65 

85 

86 

92 

92 

94 

94 

92 

92 

91 

88 

92 

67 

90 

90 

93 

92 

85 

90 

MIN 

69 

65 

70 

69 

69 

69 

66 

69 

66 

64 

63 

66 

04 

64 

63 

69 

68 

67 

65 

70 

72 

72 

72 

72 

67 

63 

66 

66 

50 

56 

66.6 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

96 

93 

66 

66 

89 

91 

91 

94 

90 

93 

95 

66 

83 

88 

89 

95 

96 

92 

88 

90 

88 

91 

88 

86 

89 

91 

94 

91 

81 

90 

90.0 

MIN 

67 

62 

61 

61 

56 

6J 

63 

61 

59 

58 

61 

59 

57 

56 

71 

70 

63 

64 

60 

74 

70 

77 

52 

61 

62.9 

WEST  POINT 

MAX 

94 

91 

88 

68 

68 

90 

65 

91 

89 

92 

66 

74 

75 

63 

67 

92 

91 

89 

65 

86 

85 

83 

86 

86 

67 

86 

91 

82 

79 

78 

66.4 

MIN 

64 

59 

61 

63 

66 

61 

66 

63 

52 

54 

01 

64 

01 

62 

71 

64 

66 

69 

62 

66 

71 

69 

64 

69 

64 

62 

62 

52 

46 

66 

62.5 

WINDER   1  SSE 

MAX 

90 

86 

84 

83 

67 

88 

93 

88 

65 

91 

89 

85 

78 

62 

83 

90 

90 

86 

64 

83 

76 

85 

84 

83 

86 

90 

91 

80 

78 

60 

65.4 

MIN 

65 

53 

59 

61 

60 

60 

58 

59 

57 

57 

58 

57 

57 

55 

67 

69 

68 

67 

55 

63 

63 

63 

65 

62 

60 

61 

66 

56 

50 

55 

60.2 

Sm  R*(«ranc«  Notw  Following  SkAion  lnd«i 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1958 


Day  of  month 


otaQOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.24 

.27 

.27 

.24 

.28 

.18 

.21 

.31 

.16 

.21 

.23 

* 

.27 

.21 

.09 

.14 

.15 

.12 

.23 

.01 

_ 

.16 

.20 

.20 

.16 

.16 

.18 

.27 

.05 

B5.28 

WIND 

3 

4 

6 

13 

2 

6 

S 

3 

8 

2 

3 

2 

12 

9 

8 

4 

3 

4 

2 

6 

6 

1 

3 

7 

5 

2 

4 

6 

4 

6 

149 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.32 

.30 

.35 

.25 

.29 

.26 

.32 

.41 

.26 

.26 

.25 

.13 

.12 

.31 

.10 

.26 

.22 

.28 

.15 

.24 

.08 

.07 

.24 

.25 

.24 

.31 

.27 

.27 

.21 

.22 

7.24 

WIND 

48 

35 

35 

37 

29 

10 

43 

33 

32 

18 

16 

24 

36 

56 

34 

13 

21 

62 

24 

19 

19 

16 

40 

33 

16 

10 

83 

19 

20 

881 

EXPERIMENT 

EVAP 

.28 

.40 

.25 

.33 

.20 

.31 

.25 

.30 

.34 

.29 

.24 

.16 

.06 

.13 

.24 

.24 

.20 

.29 

.20 

.14 

.12 

.19 

.13 

.17 

.24 

.17 

.20 

.26 

.18 

.19 

6.70 

WIND 

23 

50 

34 

23 

28 

27 

30 

35 

38 

22 

15 

15 

40 

45 

46 

22 

25 

59 

33 

20 

20 

40 

10 

45 

28 

7 

23 

70 

22 

25 

920 

ROME  KB  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.30 

.26 

.24 

.20 

.27 

.18 

.24 

.27 

.20 

.19 

.00 

.05 

.19 

.24 

.12 

.17 

.16 

.15 

.15 

.04 

.11 

.20 

.23 

.15 

.16 

.25 

.19 

.13 

B5.44 

WIND 

31 

32 

28 

40 

38 

35 

12 

30 

34 

17 

14 

13 

28 

39 

76 

43 

18 

35 

12 

21 

23 

13 

9 

52 

39 

13 

16 

57 

32 

28 

878 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.24 

.25 

.24 

.16 

.15 

.22 

.16 

.16 

.25 

.16 

.10 

.18 

.13 

.10 

.09 

.14 

.18 

.21 

.20 

.20 

.20 

.12 

.09 

.11 

.09 

.18 

.21 

.24 

.18 

.17 

5.11 

WIND 

10 

12 

13 

17 

16 

21 

10 

10 

12 

14 

11 

10 

15 

26 

21 

6 

7 

14 

20 

8 

21 

79 

4 

8 

5 

7 

13 

30 

12 

15 

467 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  [27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

105 

106 

104 

95 

95 

96 

95 

100 

97 

95 

97 

93 

88 

83 

87 

91 

96 

99 

96 

101 

97 

94 

88 

90 

86 

94  97 

94 

91 

93 

94.8 

MIN 

80 

80 

80 

80 

77 

76 

79 

76 

72 

72 

75 

76 

75 

74 

73 

75 

75 

76 

76 

78 

79 

78 

75 

74 

73 

73  73 

75 

69 

71 

75.5 

6  INCHES 

MAX 

86 

87 

87 

86 

84 

84 

84 

85 

86 

86 

85 

85 

82 

80 

81 

84 

85 

85 

84 

86 

85 

84 

83 

83 

81 

83  83 

84 

83 

82 

84.1 

MIN 

81 

82 

82 

82 

80 

80 

82 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

81 

81 

80 

80 

78 

78  78 

78 

78 

78 

79.8 

Soil  Type:  Tlfton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Uodel  1100.     6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-09 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

20 

8 

4 

24++ 

NNW 

27 

80 

88 

52 

65 

5 

1 

0 

2 

0 

0 

8 

4.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

8 

5 

40 

SSW 

15 

76 

86 

54 

60 

2 

1 

3 

0 

0 

1 

7 

68 

5.1 

AUGDSTA  WB  AIRPORT 

N 

11 

6 

2 

23++ 

W 

21 

89 

89 

48 

67 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

7 

5.4 

COLUIIBns  WB  AIRPORT 

8 

4 

23++ 

NW 

27 

89 

52 

67 

4 

3 

4 

0 

1 

0 

12 

5.7 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

16 

8 

5 

27 

3W 

7 

78 

86 

46 

54 

5 

2 

0 

1 

0 

0 

8 

72 

5.1 

ROME  WB  AIRPORT 

82 

87 

49 

62 

1 

3 

3 

1 

0 

1 

' 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

20 

8 

1 

23 

NW 

18 

88 

90 

87 

57 

2 

4 

2 

2 

1 

0 

11 

68 

5.9 

THOHASVILLE  WB  AIRPORT 

3 

2 

7 

0 

1 

0 

13 

See  Reference  Notes 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1958 


B«le_8  Bar  Dim.  Tei 


O    •     O    Preeipltotlot*  only 
(D  Pnclpitotion.  storage 

O-  ■•■   -O-   PrecipHation  and  Temptraturr  LMODt  6  WOT  71. 

Precipitation,  Temperafure  and  £voporoHott 

Type  of  gage       O   Non- recording; 
•  Recording.       9    Both  types 
Double  Circle  combinations  Indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 


P8C0IIII-«B-A»hr»m«-.    K.    C.    -■-   i  !>« 


Isolines  are  drawn  through  polnta  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  date  from  recorder  substat 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


Ions  vill  be 


-133  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1958 


'        T.„„,'.il^wB  City'  /  r  Lv  1' 

>l>oocbee  1  w,  pu.     -O-  *"  ""-K  —  —  ..L—  \  S  .         '  I 

lit.  Ple^aot.  r  — PTSO  I  ,  y 

SWr/O/V   LEOenD  MontUello  2  S,  PI..  I  J  '  , 

^  t  I 


0  •     tj    Precipitotlon  only 

1  Precipitation,  storage 

O-         -O-   Precipitation  and  Tet^peroture  Lamont  6  WNTT,  Fl 

-<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


Type  of  gage       O    Non- recording; 
%  Recording,       1}    SoM  //pfS 

Double  Circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorohgicol  data 


o- 

HadlsOD.  Pla. 


-o- 

Jaaper  3  SE,  Pi, 


-o- 

FerDandloa  Beacti,  Pla. 


@ 

Jacksoavllle  WB  AP,  Fla. 


Glen  St.  Hary  Nurseries.  Fla 


USCOIM-WB-Ashevllle,   N.   C,  5  SB 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

M 
O 

u 

ITUDE 

inoN 

OBSQtVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVED 

DRAIN, 

LATT 

LONG 

1    TEMP.  1 

£ 

u 

specialI 

WiLCOlt 

2A0 

BA 

— 

GEORGE  M.  OOWOT 

AOAIRSVILLE 

OOAl 

BARTON 

12 

94  22 

64  96 

710 

BA 

c 

HUGH  S.  MARTIN 

MXL  2  e 

ooss 

COOf. 

1* 

31  OB 

83  24 

2*8 

•A 

RADIO  STATION  WAAG 

AILCV 

OOM 

MONTOOMERY 

10 

12  11 

62  54 

BA 

BA 

BftCrrOM-PAKER  COLLEGE 

ALAPWW  ei  STATION 

0111 

BERRIEN 

1« 

11  31 

61  19 

3«1 

TA 

7A 

ROT   C*  HOLLAND 

ALBANT 

OOtlGMERTY 

• 

210 

7A 

PAAMK  S.  ORTON 

ALLATOOMA  OAM  I 

OlBl 

BARTON 

5 

94  10 

84  44 

9T9 

BA 

6A 

6A 

C  H 

COAPS  OF  ENGINEERS 

AUU  CAA  AlimMIT 

0211 

BACON 

11 

11  12 

82  31 

200 

NIO 

HID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

AL^HARETTA   1  N« 

0214 

FULTON 

1 

14  09 

84  IB 

llOO 

6P 

BP 

ELI   C.  CRt»CS 

AMERICliS  *  tHl 

02»1 

SINTTER 

• 

93  06 

84  10 

*T« 

6P 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNt 

AMCRICUS  El(»  STA  NRSr 

SUMTER 

• 

490 

C 

U  Of  GA  EIP  STA  NMV 

AWTIOCH 

02«6 

UNION 

34  99 

84  01 

1970 

7A 

TVA-750 

AP^LIMb 

Olio 

COLUMBIA 

1* 

11  13 

82  19 

6P 

6P 

MRS  ANNIE  CRAVFOitD 

ASl«UltN 

OAOtt 

TU»ME» 

IB 

31  42 

81  39 

450 

6P 

6P 

CITY  OF  ASrauRN 

A  nCNS 

OA  10 

CLARKE 

10 

99  SB 

89  23 

700 

6P 

6A 

PMOF.  E>   S>  SELL 

ATICMS  col  Of  A6B1 

669 

6P 

6P 

COLLEGE  EkP  STATION 

AT>CNS  «B  AlftKWT 

0A15 

CLAftKC 

10 

59  97 

89  l« 

796 

HID 

HID 

C  MJ 

U>S>  MEATHER  BUREAU 

ATKIMSOM  I  N 

;)fcAl 

BRANTLEY 

11 

31  13 

61  92 

7A 

NRS.    CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  eOLTOM 

FULTON 

1 

33  49 

84  28 

769 

TA 

HENRY  T.  BAANETT 

ATLANTA  H»  AI»#0«T 

OkM 

FULTON 

39  19 

84  29 

9T9 

HID 

HID 

C  HJ 

u>s>  WEATHER  Bureau 

AUGUSTA   MS  AIWOAT 

aiCHMOND 

143 

MID 

C  HJ 

u>s<  MEATHER  Bureau 

AkfOUSTA 

;5oo 

atCMMONO 

14 

93  2a 

61  96 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PHT6  COUP 

BAINMIO&e 

OECATUft 

30  99 

84  14 

120 

9P 

6A 

C  H 

SIDNEY  R,  MULLEN 

8ALL  &ltOUNO 

360) 

CHEROKEE 

14  20 

84  29 

1100 

TA 

MRS.   ESTELLC  GIKMUM 

3TA4 

■MlTFlEU) 

12 

14  99 

64  91 

724 

SA 

MRSa  Hs  Ea  MARMACK 

8ELLVIL1.E 

TIT 

1B5 

HENftr  c.  hearn 

BLACKBEAAO   I  SLA NO 

CM 

MC  INTOSm 

2 

11  29 

61  19 

10 

TA 

TA 

*■  n 

UtStFISH  *  WLOF  SVC 

BLAIftSVlLLC  eiP  STa 

0M9 

UNION 

7 

34  91 

69  96 

1916 

BA 

BA 

GEOAGIA  MTN  CIP  STA 

BLAAELt 

09T9 

■ARLY 

S 

91  23 

64  56 

30O 

TP 

TP 

OR*  J.  G*  STANDIFCR 

103A 

T 

34  92 

64  19 

1760 

6P 

6P 

P.  B.  CARRl/TH 

BLUE  RIOliC  RESVR  DAM 

FANNIN 

1560 

5A 

TVA-116 

BOVHAN 

1112 

ELBERT 

1* 

M  12 

61  02 

TBO 

BA 

MRS.   GMEWOLVN  BROWN 

SRASSTOM  BALO 

IITO 

TOWNS 

7 

94  92 

S3  49 

47B0 

BA 

TVA-147 

BROOKLET   1  M 

12M 

BULLOCH 

11 

92  29 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

I  JAO 

GLYNN 

2 

91  oa 

Bl  10 

14 

SA 

0A 

BENJAMIN  E>  JAMES 

8RUNSMICK  CAA  AR 

&LVNN 

14 

HIO 

CIVIL  AEaO.  AON. 

BUEMA  VtSTA   1  S« 

1372 

I 

33  19 

84  92 

670 

5P 

5P 

C  H 

OA.  FORESTRY  COMI 

BURTON  0AM 

1«>1) 

RABUN 

14 

14  47 

S3  33 

1770 

c 

GUV  RUCKER 

SUTLER 

1«2S 

TAYLOR 

« 

32  33 

84  14 

629 

7A 

THOMAS  ft  MATHEWS 

1411 

RICWONO 

14 

19  22 

61  96 

116 

6A 

EDWIN  S*  EPSTEIN*  JR 

CAIRO  2  Nira 

&RACV 

265 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALtlOUN  EIR  STATION 

1*74 

GORDON 

13 

94  29 

64  96 

650 

6P 

BP 

NM  6A.  EXP*  STATION 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

64  13 

ITS 

9P 

TA 

JAMES  B.  SPENCE 

CAM>  STEWART 

1»«* 

LIBERTY 

11 

31  92 

81  37 

92 

TP 

TP 

POST  ENGINEERS  : 

15B5 

CHEROKEE 

9 

M  14 

64  29 

804 

TA 

c 

C>  B(  TEASLEY  j 

CARLTON  BRID«C 

ELBERT 

450 

BA 

BA 

J.  D.  MOORE 

CARNCSVILLE  A  we 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  21 

69  13 

710 

TA 

c  " 

JOHN  M.  CARROLL 

CASaOLLTOM 

1»A0 

CARROLL 

17 

33  36 

69  09 

900 

6P 

6A 

C  H 

CITY  OF  CARROLL TON 

CARTERS 

185T 

NVRBAV 

12 

34  36 

34  42 

609 

BA 

RALPH  H.  MESSER 

9 

>4  09 

64  48 

715 

5P 

9P 

CITY  OF  CARTERSVlLLE 

CARTERSVtLLE   1  SM 

BARTOm 

665 

TA 

GRANVEL  P.  TATUN 

CAVE  SPOS  4  SS« 

1T1» 

POLK 

94  0  9 

as  21 

C 

MILLIAM  H.  BARNET 

CEDARTOHN 

1TJ2 

POLX 

34  01 

89  19 

765 

BA 

RALPH  H.  AVERS 

C»UTSMORTM  1  R 

IBM 

HUORav 

12 

34  4« 

64  47 

BOO 

c 

MILLIAM  L.  ELROD 

CMICK>MAU«A  RARK 

l«Ott 

■ALKER 

IB 

14  95 

85  16 

769 

5P 

U.S*  OCPT  INTERIOR 

CMOeSTOE 

UNION 

' 

1900 

6A 

, TVA-9T0 

CLAYTON  I  N 

19B2 

14 

14  91 

S9  34 

2150 

6P 

4P 

JARRCLL  H.  BREMER 

CLEMONT   )  SK 

199B 

MALL 

1 

>4  27 

89  46 

1100 

C 

JIIWY  C.  OUlLLlAN  1 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

9 

34  94 

99  46 

1570 

8A 

MARY  L*  SUTTON 

COCOUl 

2193 

MILLER 

11  10 

84  44 

199 

5P 

CITY  OF  COLQUITT 

COLUMWS 

HUSCO&EE 

291 

7A 

ARTHUR  L.  SNITH 

COLUMSUS  VB  AIRPORT 

2i«« 

>«USCO&E£ 

3 

32  11 

84  96 

369 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

COMERCE   1  NE 

iieo 

10 

34  13 

81  26 

740 

5P 

5P 

RADIO  STATION  MJJC 

concoco 

219B 

PIKE 

• 

33  09 

84  27 

829 

7P 

C*  a*  SNITH 

COOLIOCE 

321a 

THOMAS 

B 

11  01 

83  92 

290 

C 

C>  «.  ELLINGTON*  Jft 

COOPER  dA? 

LUMPKIN 

1900 

c 

M*  LUTrCfl  GAOOl S 

CORDCLE  MATER  MOAXS 

2264 

CRISP 

91  96 

83  47 

105 

5P 

9P 

CITY  OF  COROELE 

CORNEL  1  A 

239J 

HABERSHAM 

14 

14  91 

83  52 

1470 

6P 

7A 

BIU.T  C.  MASSEY 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

99  36 

83  53 

770 

BP 

BA 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUtWlNG   I  N 

2Aoe 

fORSYTH 

1 

14  11 

S4  08 

1900 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

CURRWILLE  2  « 

FLOTD 

650 

BA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTMBCRT 

2A90 

RANDOLPH 

12 

3)  46 

84  47 

441 

9P 

5P 

FIRE  OEPAHTMENT 

OAMLONEGA 

2*T5 

LUMPKIN 

9 

34  12 

83  99 

1919 

6A 

BA 

JOE  H.  MOODWARO 

DALLAS 

24«) 

PAULDING 

13  99 

84  49 

1029 

6A 

8A 

C  M 

MRS   I  ONE  L.  BENSON 

OALTON 

2A99 

WHITFIELD 

12 

34  46 

64  97 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

OANVILLE 

TWIGOS 

490 

9P 

EARL  T.  SMITH 

2»70 

TERRELL 

6 

91  4« 

84  27 

9SS 

TA 

S.  W.  KE»«EY 

OAirSOMVILLE 

2  STB 

DAWSON 

5 

94  29 

84  07 

1179 

TA 

c 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

26T7 

FANNIN 

7 

34  46 

64  19 

1900 

BA 

TVA-653 

OOCTORTOtiN  I 

271« 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

80 

BA 

R.  Ci  THOMPSON 

DOLES 

trORTH 

6 

91  42 

240 

c 

JOHN  Ri  RU&S 

DONALSONVILLE  )  K 

27M 

SEMINOLE 

» 

91  02 

64  99 

119 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  IMC 

2TS3 

COFFEE 

19 

91  91 

62  91 

240 

7A 

7A 

MARREN  GRANTHAM 

DOUGLASVtLLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

93  49 

84  45 

1219 

•A 

LEONA  8.  THOMPSON 

DOVE 

2799 

SCREYEN 

11 

92  99 

61  43 

109 

6A 

MARREN  M.  WYANT 

DUBLIN 

LAURENS 

1- 

7A 

JAMES  H.  DANIEL 

DUBLIN  2 

2  BAA 

LAURENS 

10 

12  92 

82  54 

ISO 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTIWM  1  M 

29«« 

DODGE 

9 

92  12 

83  12 

9P 

5P 

GA.  FORESTRY  COW. 

EDISON 

102S 

CALHOUN 

* 

91  94 

84  «4 

2«5 

c 

DAN  M.  HAMMACK 

ELBCRTON 

IQM 

ELBERT 

82  92 

&S0 

TA 

S»CLBVN  C.  GUNTER 

ELLIJAT 

1111 

GILNER 

13 

14  42 

64  29 

1900 

SA 

A.  0.  DOVER 

ENBSV 

PAULDING 

1300 

SA 

MISS  JANETTC  ALLGOOO 

eiPERIMENT 

1271 

SPALDING 

• 

99  16 

925 

lOA 

lOA 

U  Of  GA.  EAP  STA 

PAIRMOWT 

1294 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

DYI^LE  D.  MARMACK 

FARGO 

3113 

CLINCH 

IB 

30  41 

82  34 

119 

c 

ST  REGIS  PAPER  CO 

FICLOS  CROSS  ROADS 

31«) 

FULTON 

9 

94  07 

64  19 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

FITIMBALO 

33BA 

BEN  HILL 

16 

31  49 

61  19 

371 

9P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

FLAT  TOP 

lAOA 

FANNIN 

34  91 

64  30 

6A 

TVA-109 

FLEMING  EIP  STATION 

3A09 

LIBERTY 

2 

31  93 

61  24 

19 

4P 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

FOLKSTON  1  SSM 

SAM 

CHARLTON 

19 

30  48 

62  02 

20 

lOA 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLASTON  •  SN 

3**1 

CHARLTON 

19 

30  44 

62  06 

120 

9P 

5P 

OKCFENOKEE  REFUGE 

FOtSYTN  I  S 

)S0« 

MOMIOE 

9 

39  01 

63  57 

490 

SP 

CITY  Of  FO«STTh 

FORT  GAINCS 

3Sl« 

CLAY 

1 

91  3« 

69  C9 

540 

9P 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

FOOT  VALLEY  i  E 

PEACH 

9 

M  34 

61  91 

490 

MID 

9A 

OLIVER   1.  SHARP 

FKAMU.IN 

3MT 

>lEARD 

1 

31  17 

65  06 

490 

9A 

COyWTY  ABENT 

•AIMCSVILLE 

3*21 

34  19 

61  90 

12»4 

6P 

BA 

SAM  S.  HARBCN 

GIBSON 

3»« 

GLASSCOCK 

53  14 

82  36 

540 

SANfOttD  N.  BRAOOY 

M.EMMVILLE 

1T»* 

1 

31  9« 

81  55 

175 

7P 

TP 

W.  C  BARMASD 

GOAT  ROCK 

37S2 

HARRIS 

1 

32  56 

89  09 

450 

TA 

CA.   POWER  COMPANY 

GtEENSaOW) 

1B99 

GREENE 

10 

31  14 

89  11 

420 

9P 

BA 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

[ 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

AGE  I 

U 

U 

0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN 

LONG 

u 

1 — 

ei 
g 

t 

§■ 

BUeeMVILLE  3  « 

5915 

HER 1  WETHER 

s 

31  03 

64  45 

4P 

•AlPPIN 

3996 

SPALDING 

9>  15 

•BO 

6P 

6A 

HOftACE  0>  WUTSSOOKS 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

13  49 

640 

BLUE  SPRINGS  FAW4 

NAftALSOM 

4070 

COWETA 

»  14 

•40 

C 

MRS.  RI/TH  T.  6A3LE 

4113 

HART 

** 

TBS 

fp 

TA 

SAMUEL  A.  VERHER 

MARTKELL  6  C 

4136 

16 

M  21 

62  50 

sto 

•A 

COMPS  Of  EHGIMECRS 

HAVKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

»  IT 

245 

BP 

HAZLMIRST 

4  304 

JEFF  DAVIS 

11  59 

3>9 

c 

MOOOOOW  W.  BROWN 

NCLEN 

4250 

WHITE 

14  42 

14«0 

BA 

JOHN  F.  4BEER 

4243 

14  92 

2100 

SA 

TVA-191 

NIAMASSEC 

4  270 

TOWNS 

M  IT 

81  46 

1950 

TA 

hOMCRVILLC 

4429 

CLINCH 

11  02 

IBO 

9P 

IP 

CITY  Of  HOICRVILLE 

JACKSON  DAM 

4421 

eims 

1*  19 

420 

c 

BA*  POWER  COiVANY 

JASPER  1  mm 

444S 

PICKENS 

14  29 

14B5 

•P 

TA 

HOWARD  L.  OILBECK 

JESUP 

4471 

11  IT 

100 

c 

CITV  Of  JESUP 

JESup  a  s 

4474 

WAYNE 

I 

11  2« 

61  91 

100 

•RUNS  Pulp  •  ppr  co 

JOIWTOMN 

44B8 

DAWSON 

M  SI 

1»Q 

c 

HISS  MAMIE  L  FAUSETT 

JONCSBORO 

CLAYTON 

n  11 

•10 

JULIETTE 

4738 

MOMIOE 

»  07 

1T5 

MRS  JESSIE  M,  SMITH 

KENSINGTON 

4603 

WALKER 

**  *' 

•SO 

T* 

TVA-T22 

KIMBSTON 

4B54 ; BARTOW 

9 

14  14 

64  94 

T30 

SUSAN  HCO.  HARGIS 

LAFAYETTE 

4M1 

WALKER 

14  42 

•10 

LA  SftANftC 

49*9 

TROUP 

11  02 

T40 

PAUL  8.  SMITH 

LEKINGTON 

5145 

OGLETHO«PE 

11  92 

T20 

BA 

SIDNEY  E*  STEVENS 

LINE  BRANCH 

51S3 

POLK 

11  56 

•50 

c 

COAPS  Of  ENGINEERS 

LIHCOLMTON 

920* 

LINCOLN 

14 

*»  47 

62  26 

500 

JAMES  M.  BLACKWEU. 

LITTLE  HIGHTOWCR 

9342 

34  96 

2200 

LOUISVILLE 

9514 

JEFFERSON 

11  00 

9ST 

NESBIT  BAkEII 

LUMBER  CITT 

9  964 

TELFAIR 

91  95 

190 

W.  ALEX  JC»tl«AN 

LUI#KIN  2  NE 

9994 

STEWART 

13  04 

495 

•A 

SA 

C  H 

QA.  FOAESTBT  COM*. 

NACON  MB  AlttPOilT 

9449 

8IB6 

9 

92  43 

61  99 

954 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

HA R SHALL VILLE 

9590 

HACON 

12  27 

IBS 

CTY  OF  MAASMALLVILLE  | 

MAYSWILLE 

5633 

JACKSON 

14  19 

920 

EARL  L*  SAILERS 

METTER 

9S11 , CANDLER 

12  24 

120 

9P 

5P 

CITY  OF  METTER 

HIOVILLE 

9B98 

BURKE 

92  90 

IBS 

6A 

MRS.  E.  B>  KING  { 

HIOVILLE  EXP  STA 

9861 

BURKE 

11 

32  51 

63  13 

2B0 

6P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

MILLEOttVlLLE 

9674 

BALDWIN 

91  05 

120 

H.   LOUIS  HORNE 

HILLCN 

9663 

JENKINS 

92  48 

191 

MALLACE  V.  EOENFIELO 

HILLHAWEN  B  e 

9696! SCREVEN 

92  54 

100 

RAVNONO  S.  CARR 

MOHAOE 

9971 

MALTON 

91  47 

TBO 

6P 

RADIO  STATION  WHRE 

HONTEUMA    1  NE 

6 

12  19 

64  01 

1T5 

H.  W,  COLLINS 

MONTICELLO  2  NW 

9960 

JASPER 

»  19 

5S0 

•P 

C.  LEROY  TILLMAN 

NOMAN 

6018 

CALHOUN 

11  32 

2*9 

CALt«OUN  PUB  WKS  CAMP 

MOULTRIE  2  ESE 

COLOU I TT 

11  10 

140 

RAOlO  STATION  MMTM 

mwr  vERMM  1  wNw 

6126 

MHEELER 

92  12 

155 

TA 

L.  G.  REYNOLDS 

MAMUMTA 

6219 

BRANTLEY 

19 

31  13 

81  59 

71 

DEWEY  M.  LEE  1 

NASHVILLE 

6297 

BERRIEN 

11  13 

240 

GA.  FOftESTRT  COM*. 

NECL  GAP 

6  266 

UNION 

94  4* 

1900 

TVA-195 

NEWIHGTON  2  SSM 

6323 

SCREVEN 

33  14 

1*1 

MRS  MM  V  LANCASTER 

NEWNAN 

639) 

51  22 

•«0 

•P 

TA 

H 

JAMES  0.    HAROIN*  JR 

NEWTON  ElP  STA  tOSSv  PQ 

BAKER 

6 

91  17 

84  97 

IB! 

EMMY  (Ml  FLO  STA 

PtOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

>4  43 

3o»e 

TVA-113 

MOACROSS  4  N 

6407 

6M1««ET 

34  00 

1029 

MRS*   M.   H.  OCMPSEY 

PATTERSON 

6630 

PIERCE 

91  21 

103 

** 

6A.  FOBESTBT  COM*. 

PEARSON 

66T9 

ATKINSON 

91  IB 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SUMTER 

6 

S3  03 

64  22 

BRANCH  EtP  STATION 

PRESTON 

7201 

MEBSTEH 

92  04 

400 

BILLY  A.  DICK 

OUITHAN 

72T6 

BROOKS 

90  4  7 

150 

Emerson  m.  b«omne 

RESACA 

7*50 

GORDON 

14  14 

690 

MiLLlAM  M.  POLLOCK 

RINGMLO 

7*69 

CATOOSA 

1*  99 

620 

BA 

TVA-721 

RISING  fAWN 

IB 

34  45 

69  33 

620 

TVA-649 

ROME 

FLOYD 

34  15 

610 

WILLIAM  M.TOWERStlll 

RONE  S  SM 

7609 

FLOYD 

14  10 

TOO 

J.M.  MONTGOMERY*  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

14  21 

61T 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

SANDER SV I LLE 

,TT7 

WASHINGTON 

92  5B 

495 

SP 

6P 

RAOlO  STATION  WSnT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INTOSM 

2 

31  24 

61  17 

10 

U  GA  MARINE  BIO  LAB 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7842 

CHATHAM 

92  00 

22 

PLANT   INTRODUCTION  STA* 

SAVAOMAH  WB  AP 

76*7 

CHATHAM 

33  08 

48 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

7  660 

CHATHAM 

32  00 

10 

5P 

CITY  OF  SAV.  6EACH 

SPARTA  2  NNW 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  lofoniatloD  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  vrltlng  to  tbe  State  CI Imatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia.  Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  ladicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue 
Divisions,  as  used  in  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dlmeosional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F.   precipitation  and  evaporation  Id  Inches  and  «lnd  movement   In  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are 
tho  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Uax  and  Uln  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent   Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  tbe  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T 

Ko  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    Ko  record  In  tbe  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instrtiments . 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U     One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,   have  be«n  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  varlable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soli  Temperature"  Table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  WashlDgton  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,   NATIONAL  SUMMARY,   either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington  25,  D.  C. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     95°  on  the  10th  at  Dublin 

Lowest  Temperature:     21°  on  the  29th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     4.80  inches  at  Allatoona  Dam  2 
Least  Total  Precipitation:     Zero  at  Sandersville 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.50  inches  on  the  1st  at  Allatoona 

Dam  2 
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61.5 

3.0 

89 

10 

3* 

28 

118 

0 

0 

0 

0 

3.36 

1.2^ 

1,90 

2 

.0 

2 

DIVISION 

61.1 

- 

3.9 

1.79 

.30 

.0 

CENTRAL 

AILEY 

AM 

7  8.1 

52.6 

55  .  * 

88 

17+ 

35 

28 

77 

0 

0 

0 

0 

,  96 

.*1 

* 

.  0 

Q 

Q 

COVINGTON 

73.5 

*7.* 

50.5 

?*  \ 

87 

10 

36 

28 

151 

0 

0 

0 

0 

1.10 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

DUSL  IN 

80.1 

50.* 

65.3 

t*  t 

95 

10 

35 

28 

61 

2 

0 

0 

0 

,35 

2  .  2  & 

*35 

.0 

0 

1 

0 

0 

EASTMAN   1  W 

AM 

2.3 

91 

1 

2 

0 

0 

0 

1.79 

.59 

5 

0 

2 

1 

0 

FORSYTH  1  S 

7**1 

*9*5 

61*8 

88 

10 

38 

28 

117 

0 

0 

0 

0 

*  39 

■  23 

* 

.  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

76.6 

50.2 

63,* 

2.3 

91 

10 

38 

28 

88 

1 

0 

0 

0 

1.21 

1.17 

■  77 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

GREENSBORO 

76.3 

*e.7 

62.5 

1.8 

90 

10 

35 

28 

108 

1 

0 

0 

0 

■  61 

1.55 

■  30 

* 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAWK.  I  NSV  ILLE 

80.3 

51.1 

65.7 

9* 

10 

37 

28 

56 

3 

0 

0 

0 

,*2 

.2* 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

76.6 

51.5 

6*.l 

z 

2,5 

90 

10 

38 

28 

78 

1 

0 

0 

0 

1^20 

1.07 

.  7* 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MC  INTYRE 

AM 

M 

35 

29+ 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MILLEOOEVILLE 

AM 

77. IM 

**.9M 

61. OM 

3,9 

89 

I  \ 

33 

28 

1*2 

0 

0 

0 

0 

■  5* 

l.*l 

.0 

0 

0 

MONT  I CELLO  2  NW 

SANOERSVILLE 

76  .0 

*9.9 

53.0 

91 

11  + 

36 

28 

117 

2 

0 

0 

0 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

DIVISION 

63.5 

2,2 

.69 

1.58 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING 

75.1 

*3.7 

59,* 

90 

10 

28 

28 

181 

1 

0 

* 

0 

.96 

■  32 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

75.* 

*7.6 

61,5 

3.2 

92 

10 

33 

?8 

13* 

1 

0 

0 

0 

.25 

2.28 

.  19 

* 

,0 

0 

1 

0 

0 

AUGUSTA 

75.8 

*a.2 

62,0 

91 

10 

35 

30 

130 

1 

0 

0 

0 

1.09 

.*5 

2 

,0 

0 

5 

0 

0 

BROOKLET   1  w 

75.6 

S3. 5 

6*. 6 

3.3 

93 

1 

*0 

28 

79 

1 

0 

0 

0 

1.38 

.71 

.53 

19 

.0 

0 

* 

1 

c 

LOUISVILLE 

76.1 

*8.1 

62,1 

*.3 

90 

10 

33 

28 

117 

1 

0 

0 

0 

.*5 

2.02 

.25 

3 

,0 

0 

2 

0 

0 

METTER 

77.3 

53.1 

65,2 

92 

1 

*5 

30+ 

69 

2 

0 

0 

0 

1.58 

.51 

* 

,0 

0 

* 

1 

0 

MIOVILLE  EXP  STA 

MILLEN 

79.8 

'i9.9 

6*. 9 

2.2 

9* 

1 

33 

28 

68 

3 

0 

0 

0 

1.02 

1.20 

.27 

2 

.0 

0 

* 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 

CONTINUED  OCTOBER  1958 


Tempef3luie 

Ptecipitation 

Station 

•  i 

3  e 

Avefage 

« 

1 
1 

E  e 

H.ghesl 

1 

g 

1 

1 
S" 

No  0 

Days 

1 

1  J  1 
See 

o 

1 

Snow,  Sleel 

No  ol  , 

Mm 

° 

ll 

X  O 

S  5 

1 

Q 

i 
° 

1 

1 
S 

I 
° 

hi 

o  < 

5  - 

(-><o 

^  i 

NEWINOTON  2  55W 

SWA  I NSBORO 

77  «  5 

53.1 

65.3 

93 

1 

40 

2  8 

75 

2 

0 

0 

0 

2.10 

1.12 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

WARRENTON 

Z  o  *  ? 

48. 9 

2.7 

90 

10 

1 

0 

0 

0 

.43 

- 

1.96 

.12 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

78  •  1 

48.6 

63.4 

91 

10 

3  5 

2  8 

95 

2 

0 

0 

0 

.49 

.22 

2 

.0 

° 

1 

0 

DIVISION 

62.8 

_ 

3.7 

.97 

1.29 

* 

SOUTHWEST 

53.7 

• 

2.6 

92 

10 

41 

1 

0 

0 

0 

1.52 

- 

.43 

.80 

5 

.  0 

Q 

AMER ICUS  4  ENE 

77»0 

52.2 

64.6 

2.9 

90 

10 

37 

28 

7 1 

1 

0 

0 

0 

1.41 

•  53 

.80 

1 

BAINBRIDOE 

80.6M 

51. 7M 

66. 2M 

- 

2.6 

94 

1 

34 

28 

54 

2 

0 

0 

0 

1 . 52 

- 

.18 

.91 

19 

.  0 

BLAKELY 

77.5 

54.5 

66.0 

- 

2.6 

90 

10 

40 

28 

46 

1 

0 

0 

0 

1.56 

.05 

.52 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

C A  J  RO  2  NNW 

76  •  8 

55.3 

67.1 

91 

1 

39 

28 

4 1 

2 

0 

0 

0 

.  96 

1,  12 

.32 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAM 1 LLA 

79  #6 

54  5 

67.1 

89 

11+ 

39 

2  8 

3  7 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.89 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLQUITT 

80.6 

55.5 

68.  1 

91 

1 

40 

28 

26 

2 

0 

0 

0 

.47 

.33 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

CUTHBERT 

77.8 

54.8 

66.3 

89 

10 

39 

28 

47 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.43 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  GAINES 

79.0 

52.6 

65.8 

2,1 

92 

10 

38 

28 

53 

1 

0 

0 

0 

.  80 

,75 

.37 

5 

.0 

^ 

^ 

LUMPKIN 

MORGAN 

78, <. 

52  0 

65.2 

90 

10 

36 

28 

59 

1 

0 

0 

0 

1.97 

.73 

4 

.  0 

Q 

Q 

PLAINS  SW  GA   EXP  STA 

52.3 

89 

10 

3  7 

2  8 

7  6 

0 

Q 

Q 

0 

1.18 

.  59 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

TMOMASV I LLE 

78.9 

53.7 

66.3 

2.7 

92 

1 

3  7 

28 

5  3 

2 

0 

0 

0 

.67 

- 

1,32 

.  54 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

THOMASV ILLE   WB   CI TY 

77.9 

56.7 

67.3 

2.0 

91 

1 

43 

28 

38 

1 

0 

0 

0 

1.35 

,92 

1.02 

19 

.  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

66.2 

_ 

2.5 

1.24 

- 

,58 

.  0 

C/MIXLJ  /*ClkJTDAI 

oUUln  LbnIKAL. 

A LAP AHA  EXP  STAT  I ON  AM 

79.2 

48.5 

63.9 

4.1 

91 

11+ 

32 

28 

82 

3 

0 

1 

0 

1.51 

- 

,48 

.75 

19 

0 

Q 

78.5 

53.8 

66.2 

90 

10 

40 

2  8 

49 

1 

0 

0 

0 

1.44 

.74 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

COROELE  WATER  WORKS 

78. 5M 

51 .  8M 

55. 2M 

90 

10 

38 

28 

63 

1 

0 

0 

0 

•  90 

.47 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

OOUQLAS  2  NNE  AM 

77,6 

52.7 

65.2 

92 

2 

40 

28 

60 

2 

0 

0 

0 

1.02 

.77 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

CTT7^CDAI 

r I  1 ^UCKALU 

77.8 

54.4 

66.1 

2i2 

90 

1 

41 

28 

49 

1 

0 

0 

0 

1.13 

1,03 

.42 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOMERVILLE 

LUMBER  CITY  AM 

79.0 

47.9 

63.5 

94 

I 

31 

29 

100 

3 

0 

2 

0 

1.07 

1,51 

.65 

19 

^ 

MOULTRIE  2  ESE 

77.7 

53.5 

65.6 

- 

4.  2 

92 

1 

37 

28 

50 

2 

0 

0 

0 

1.18 

,92 

.50 

1 

"n 

3 

NASHVILLE 

79.6 

50.8 

65.2 

94 

1 

42 

29+ 

62 

2 

0 

0 

0 

1.24 

.  74 

19 

*n 

QUITMAN 

79. 5M 

52  .  7m 

66.  IM 

- 

3  •  8 

90 

11 

35 

23 

53 

1 

0 

0 

0 

1  ■  48 

,50 

1.12 

19 

TIFTON  EXP  STATION  AM 

78.0 

52.5 

65.3 

3 . 0 

91 

34 

28 

66 

3 

0 

0 

0 

1.25 

- 

.55 

.61 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

V/ A 1   P\r\CTA     i  MU 

78.4 

52.6 

65.5 

92 

1 

33 

2  8 

66 

2 

0 

0 

0 

1.40 

.52 

19+ 

.0 

DIVISION 

65,3 

3.0 

1.24 

.96 

.  0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

77  0 

52.6 

91 

10 

2 

0 

0 

0 

1.56 

.91 

4 

.  0 

0 

2 

2 

0 

BLACK6EAR0  ISLAND  AM 

76*2 

51.4 

63*8 

90 

11+ 

38 

28 

89 

2 

0 

0 

0 

2.39 

1.30 

19 

BRUNSWICK 

77.5 

57.4 

67.5 

_ 

3.5 

92 

1 

42 

28 

41 

2 

0 

0 

0 

1.37 

- 

3.12 

.80 

IS 

*n 

BRUNSWICK  CAA  AP 

74.9 

58.9 

66.9 

88 

10 

43 

28 

40 

0 

0 

0 

0 

1.94 

1 . 04 

18 

*o 

3 

1 

^AkJO  CTCUADT 

LAMI^  bItWAKf 

76.7 

53.3 

65.0 

93 

1 

39 

28 

70 

3 

0 

0 

0 

1.  14 

.  50 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

76,5 

51.7 

64.1 

90 

1 

3  5 

2  8 

80 

1 

0 

0 

0 

1.86 

.59 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

78,  IM 

M 

94 

1 

40 

28 

1 

0 

0 

0 

2.06 

.0 

0 

GLENNVILLE 

75.7 

54.4 

65.1 

3.1 

90 

1 

40 

28 

70 

1 

0 

0 

0 

1.12 

1.38 

.  54 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

JESUP  a  S 

76.6 

52.8 

64.7 

93 

1 

33 

28 

79 

2 

0 

0 

0 

4.69 

2.  DO 

5 

.0 

0 

5 

4 

2 

NAHUNTA 

76,9 

53.8 

65.4 

92 

1 

34 

28 

65 

1 

0 

0 

0 

1.63 

.72 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAPELO  ISLAND 

75.1 

61. 2M 

68. 2M 

87 

10+ 

24 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.75 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

76.9 

50.5 

63.7 

2.7 

90 

1 

33 

28 

91 

1 

0 

0 

0 

1.67 

-.24 

.80 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

74.7 

53.1 

63.9 

3,  1 

91 

1 

37 

23 

84 

1 

0 

0 

0 

1.71 

.74 

.70 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

74. 5M 

59. IM 

66. 8M 

85 

1 

46 

ia 

41 

0 

0 

0 

0 

1.09 

.45 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

SURRENCY 

78. 6M 

50. 4M 

64. 5M 

93 

1 

33 

28 

79 

2 

0 

0 

0 

1.37 

.59 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

WAYCROSS 

77.9 

54.2 

66.1 

3.4 

92 

1 

38 

28 

56 

2 

0 

0 

0 

4.37 

1.61 

2.84 

5 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

65.4 

3.4 

2.04 

1.12 

.0 

t     DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 

6E0DSI* 


■g 

Doy  of  iDODtli 

Station 

[S 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  1  6 

7   1  8 

9 

10 1  11 1 12 

11 

16  1  17  j 

18 

19  1 

20  j 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

2o  Zv 

30 

31 

ABBEVILLE 

•00 

1^11 

ADAIRSVILLE 

•  99 

•  90 

•  09 

AOEL  2  E 

1*76 

63 

1  sOO 

•  04 

all 

•  94 

* 

•  30 

a02 

ALAPAHA  EXP  STATION 

1*31 

•  07 

•  40 

•  79 

•  13 

a  00 

ALBANY 

•  39 

T 

•  02 

•  00 

T 

•  34 

T 

a03 

ALLATOONA  DAM  2 

ALHA  CAA  AIRPORT 

•  01 

•  04 

T 

T 

T 

•  04 

•  03 

AMC  R 1 C  US  ^  E 

1**1 

•0 

*08 

•  16 

al2 

ANTIOCH 

1«*9 

la09 

•  10 

•  03 

•  03 

.24 

•  32 

•  04 

a28 

•  03 

•  03 

ASH0URN 

1**4 

•  30 

'74 

a29 

alft 

^•89 

aOS 

•  01 

ATHENS  COL  OF  AGAl 

*»4 

•  13 

*oo 

*  12 

ATHENS  MB  AI  RPOflT 

•  9> 

•  «1 

•  12 

•  10 

•  07 

•  03 

T 

ATKIMSOM   1  H 

•  60 

la40 

ATLANTA  BOLTON 

*a4f 

2«>0 

1*34 

ATLANTA  HB  AI  RMMT  R 

li*9 

* 

AIMUSTA  HB  AIRPORT  R 

^•01 

T 

*  10 

T 

a  02 

•  02 

•  01 

AU«USTA 

^•09 

T 

■  43 

•  02 

•  29 

•  19 

•  12 

•  10 

T 

OAIMUtlOtf 

•  23 

a9I 

ali 

BALL  6R0UN0 

2s21 

*1T 

00 

03 

KAVEROALE 

!•*! 

* 

• 

■  LACK.a£ARO  ISLAND 

2«M 

•  09 

•  07 

U20 

laSO 

•  10 

•  03 

BLAIRSVILLC  EXP  &TA 

1«>1 

U03 

•  14 

•  00 

•  06 

•  42 

a  10 

BLUE  RIOAE 

1«*2 

T 

*04 

'or 

BLUE  tlOAC  RESVR  OAM 

li2* 

•  20 

•  03 

*07 

BBHMAM 

•  M 

•  2t 

•  3A 

•  09 

a  1ft 

T 

•  02 

BRASSTOMN  BALO 

!•>• 

•  U 

•  04 

•  04 

•  02 

.07 

8BMMU.ET  1  « 

•  10 

•  40 

•  10 

•  03 

•  93 

•  04 

iftiJHStllCK 

l*3T 

•  05 

•  02 

•  <Ht 

•  35 

BRUN&MICK  CAA  AP 

laO* 

•  09 

T 

•  01 

• 

la  04 

a39 

T 

•  OS 

8UEMA  VISTA   1  SW 

•  *7 

•  20 

•  01 

•  29 

•  09 

.09 

•  04 

■  VTLER 

•  10 

•  10 

BUTLER  CREEX 

••ft 

•  29 

•  OA 

09 

•  17 

•  09 

CAJRA  2  NNW 

•  04 

•  07 

* 

•  02 

•  32 

•  29 

alO 

CALHOUN  EXP  STATION 

X«5* 

laSf 

•  30 

* 

a  Oft 

CAMP  STEWART 

1*14 

•  03 

•  09 

aSO  T 

•  19 

•31 

T 

•  06 

T 

10 

CARLTON  BRIDGE 

•  06 

CARmESVILLH  *  NE 

l*M 

1*00 

*»• 

*12 

CAWnLLTQM 

2l>0 

•  39 

*07 

•  03 

CARTERS 

li2> 

la2S 

CARTERSVILLE 

*a31 

4a  11 

aOT 

09 

CARTERSVILLE  3  SH 

CSMRTOHN 

2,99 

*  19 

*09 

•Oft 

•  09 

CHATSVORTM  1  H 

1 .30 

1 .00 

.10 

.10 

.10 

CHICUMAIMA  PARK 

1*92 

•  97 

«13 

•  22 

•  19 

•  09 

OtOESTOE 

la23 

•  M 

•  14 

•  04 

•  10 

CLArrOM  1  N 

•  *1 

•  !• 

aOI 

aXft 

CLEVELAND 

2a5ft 

2*09 

•  39 

•  19 

COLOWITT 

a4T 

al4 

•  33 

COLUMBUS 

•  73 

a  75 

COLUMBUS  HB  AIIIMItT  R 

aOO 

T 

T 

•  31 

T 

COIWCRCE  1  NE 

1,70 

COMCOKD 

•  S2 

aftl 

•  03 

•  12 

•  24 

_ 

COODCLE  VATCR  H08KS 

COftMELlA 

l»U 

1*24 

a«2 

T 

COV  IMTOM 

a  1ft 

JalT 

2,27 

•  73 

*10 

*.. 

CUBRTTILLE  2  ■ 

la79 

*o* 

T 

DMLOMEAA 

2^44 

2^17 

•  13 

•  11 

a09 

T 

' 

* 

•  01 

DANVILLE 

•  71 

AJ 

• 

*aa 

I*  71 

laOl 

•  01 

a22 

•09 

MVMHVILLE 

3*70 

2a37 

•  30 

•  10 

.02 

T 

T 

DIAL  POS.T  OFFICE 

2a07 

1,90 

•  04 

BOCTMTOW  I  MSir 

f  *2R 

•„ 

• 

•  02 

DONALSOHV I LL£  )  H 

* 

•  99 

_ 

•  79 

'ftT 

_ 

_ 

D0U4LAS  2  WIE 

l*oj 

•  25 

*77 

T 

D0U6LASVUXE 

s.oo 

2.40 

•  33 

•  Oft 

MVDt 

laM 

•  13 

aOO 

.35 

•  08 

OMLIN 

lAtTTWI  I  V 

• 

•  •0 

*#4 

•  09 

CU.IJAV 

la*« 

1*12 

•  20 

•  00 

T 

T 

•  08 

CMMT 

CXPKRKCMT 

*>• 

'>! 

LR  03 

T 

* 

PITICSRALO 

1  IJ 

•  20 

J2 

FLAT  T» 

laTT 

•  10 

•  0« 

a03 

PLSMlM  UP  STATIBM 

a  14 

•  34 

*  _ 

•  20 

•  47 

,00 

•  04 

PMjUTW  %  UM 

J*01 

a  Oft 

1,40 

PMXCTM  t  W 

•  M 

1*40 

PMSTTM  1  S 

•  M 

•  •• 

a  00 

T 

•  23 

FMT  UIMU 

•  •0 

•  10 

aST 

•23 

alO 

FWT  VALLCY  S  1 

«oa 

FRANKLIN 

BAJNK5VILLX 

laBO 

T 

a*l 

*09 

*oi 

*02 

24 

•  09 

•L£l«VILLf 

laU 

T 

•  09 

•  3* 

•  12 

•  94 

•  01 

•  02 

•  02 

MAT  ROCI- 

a7a 

•  U 

•  01 

•  10 

•  31 

•  00 

•  02 

•  RUMSaCM 

•09 

•  0« 

aO« 

laM 

a  03 

aU 

MIPPIH 

Xail 

•  M 

a  30 

a09 

*40 

• 

WRTVCLL 

laTT 

lalB 

T 

T 

IMRTWL^  t  c 

•  30 

a4« 

alO 

•04 

MRNRIHSV  ILLS 

•** 

a  12 

•  24 

,06 

nS>i?TMN  MP 

I  *• 

la2» 

•  1ft 

00 

•  06 

laM 

la  30 

•  12 

•02 

H«M0rVI4XI 

RECORD  MISSING 

JASPCK  1  IM 

la>l 

la»I 

juir  •  s 

4aM 

a41 

•  03 

2«0« 

•  04 

•  00 

•  91 

aOl 

un 

a47 

•  M 

.33 

JULMTTE 

a*« 

aM 

•  01 

•  12 

•  U 

lmsinstm 

laM 

•  M 

•  03 

a  13 

•  U 

.03 

K1««STIM 

ImhZ 

l^U 

•  07 

•  07 

LATATCTTE 

lai4 

•  TT 

•  09 

aOT 

•  10 

•  19 

LA  MAJIM 

1*74 

laM 

•  10 

•  02 

•  00 

•  14 

T 

S*«  B»r*r«nc«  HotM  rollovlns  Station  lodax 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED  OCTOBER  1958 


Station 

■B 

Day  of  month 

o 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8 

10     11  1  12 

13  I  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  24 

25  I  26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

LEX1N6T0N 
L INCOLNTON 
LITTLE  MIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

1.0« 
•  72 

1.70 
.^5 

1.07 

•  13 
1.00 

.42 
.21 

.12 

.10 
.06 
.40 
.25 

T 

.20 

•  22 

•  20 

•  08 

T 

.15 
.41 

T 

T 

T 

.65 

.10 
.01 

T 

T  T 

.04 

1 

LUMPKIN 

MACON  W8  AIRPORT  R 
MAftSHALLVILLE 
MAYSVILLE 
MC  INTTRE 

1^23 
2.3S 

RECORD  MISSING 
.74     T  ,02 
•SO     ^30  404 

U06  1^03  .16 

•  15 
.09 

.06 

!l6 

.07 

T 

METTER 
MIOVILLE 
MIDVILLE  EJtP  STA 
HILLEOOEVILLE 
MILLEN 

1.02 

T  .38 
.21 

RECORD  MISSING 
.08  .06 
.27 

.61 

.21 

.16 
.25 

.40 

.23 

.06 

.26 

.26 

•  03 

.03 

.02 

.03 

.03 

MILLKAVEN  8  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  N£ 
HONTICELLO  2  NW 
MOROAN 

3.0» 
2.35 
.77 

1.97 

2 

1.37 

RECORD 
.71 

.00  .16 
.12  .15 
.45 

MISSING 
.03 

•  20 

•  13 

•  73 

•  42 

.06 
.10 

.38 

.25 
.11 
.02 

T 

T 

.06 

r 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  HNW 
NAHUNTA 
NASHVILLE 
NEEL  GAP 

I.IS 

1.63 
1.24 
1.96 

•  50 
1^50 

T 

.06 
.40 

.02 
.06 

•  23 

•  12 

•  06 

■  02 

.16 
.06 

.03 

.40 

.72 
.28 

.51 
.74 

Io2 

.10 

NEW1N6T0H  2  SSW 
NEHNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
PATTERSON 

1.69 
3.2« 
3.95 

RECORD 

•  55 
U29 
US7  1 

MISSING 
.97  .03 
.10 
.06  .09 

•  12 

•  06 

.17 

2.71 

.14 
1.24 

.30 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

QUITMAN 

RESACA 

RINGGOLD 

I.IS 

1.4a 

2.01 
1.42 

•  59 

ue3 

•  92 

.05 
.43 

•  12 

•  01 

.02 

T 

.02 
•  32 

•  26 

T 

•  04 
.17 

.02 
.20 

T  T 

T 

.14 

.06 

llll 

T 

•  08 

•  10 

RISING  FAHN 

ROME  W8  AIRPORT  R 

SANDER5VILLE 

SAPELO  ISLAND 

1.20 

1.26 
.00 
2.12 

•  60 
1^14 

•  94 

•  06 

•  05 

•  01 

•  10 

.22 
.06 
.02 

.02 

.12 
.01 
.11 

T 

.57 

T 

T 

.05 

.03  .07 

.03 
.02 

.15 

.36 

.75 

T 

.06 

T 

•  25 

•  01 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  BEACH 
SPARTA  2  NNH 
STANLEY  GAP 

1.67 

1.09 
•  25 
1.56 

•  29 
1^17 

T 
T 

•  03 
.08 

T 
T 

•  25 
.03 

.06 
.10 
.05 

.60 
.12 

.02 

.15 
.  37 
.16 

.50 
.24 
.45 

.01 
•  25 

.12 
.09 
■  16 

.03 

.03 

STILLMORE 

SUMMERY  I LLE 

SURRENCY 

SHAINSBORO 

•  99 

1.26 
1.37 
2.10 

•  36 
1^22 

.02 

T 

•  12 

.25 
.40 

T 

•  04 

•  15 

.40 

.04 

.06 
.76 

.32 
.59 

.12 

T 

.02 

.53 
.05 

T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

SWEET  GUM 
TAL80TT0N 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYL0RSVIL1.E 
THOMASTON  2  S 

1.46 

3.30 
3.22 

l^lt 
•  16 
3^30 
3^06 

.11 
.40 

.12 

•  05 

T 

•  04 

.14 

T 

T 

THOHASVILLE 

TIFTON  EXP  STATION 

TITUS 

TOCCOA 

.67 

1.25 
1.69 
1.63 

T 

1.30 
1.16 

T 

.02 
•  41 
.17 
.52 

•  01 

T 

•  07 
.06 

T 

.03 
.03 

.01 
.16 

T 

.07 
.05 

.54 
1 .02 
.61 

.12 

.02 

•  04 

•  12 

•  05 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  4  NW 
WALESKA 
WARRENTON 

1.69 

l.kO 
2.6« 

•ta 

1.30 
•  99 

2.35 

.50 
.05 

.25 
.10 

.02 
.10 

.04 
.11 

.07 

.21 
.02 
.12 

.06 
.10 

.52 

.52 

•  09 

WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 

.99 
4.37 

.49 
3.36 
1.76 

T 

1.22  1 
•  1 

.16 
.04 
.22 
.90 
.45 

.37 

T 

.03 
.02 
.31 

.24 

.06 
•  07 

.13 
2.64 
.07 

.15 

T 

.02 

.01 

T 

T 

T 

1.35 

.12 

.06 

T 

.02 

.01 

WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

1.20 
2.81 
1.6« 

.17 
2.34 
1.31 

.60 
.47 
.11 

.06 
.05 

•  14 
.03 

.03 
.01 

T 

T  T 

T 

.14 

T 

.01 

See  Befereoce  Notes  Followtag  statioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GECRGI* 
OCTOBER  1958 


Day 

Ol  Monlh 

b 
Ot 

Slation 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

g 

10 

1 1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

AILCV 

MAX 

aa 

84 

87 

81 

78 

79 

71 

78 

82 

66 

87 

64 

81 

83 

88 

86 

88 

82 

82 

78 

79 

68 

69 

76 

76 

73 

70 

74 

61 

60 

61 

78 

1 

MIN 

56 

54 

55 

61 

57 

59 

50 

54 

65 

64 

56 

84 

53 

51 

52 

56 

60 

55 

54 

55 

49 

52 

57 

60 

61 

42 

36 

35 

41 

45 

47 

52 

6 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

72 

70 

69 

83 

84 

78 

85 

68 

91 

87 

60 

79 

82 

69 

80 

84 

60 

74 

77 

73 

75 

84 

84 

80 

73 

73 

70 

69 

69 

79 

2 

62 

68 

69 

50 

48 

48 

49 

49 

50 

46 

44 

45 

47 

99 

55 

55 

55 

47 

45 

50 

47 

48 

43 

39 

40 

32 

35 

41 

61 

48 

5 

ALBANV 

MAX 

e» 

74 

70 

64 

84 

86 

79 

83 

87 

92 

89 

62 

63 

66 

88 

84 

87 

71 

71 

79 

77 

79 

86 

89 

79 

72 

73 

70 

64 

79 

70 

79 

2 

MIN 

70 

61 

60 

68 

54 

51 

63 

54 

55 

59 

49 

45 

47 

57 

60 

59 

63 

59 

52 

48 

55 

52 

54 

50 

43 

48 

39 

47 

90 

67 

53 

7 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

75 

60 

59 

58 

67 

77 

72 

68 

71 

81 

83 

69 

73 

71 

76 

77 

72 

80 

61 

70 

74 

77 

70 

78 

76 

68 

61 

60 

61 

67 

68 

71 

1 

MIN 

50 

49 

51 

49 

51 

48 

*8 

52 

56 

49 

42 

46 

49 

50 

53 

68 

56 

55 

52 

44 

47 

51 

45 

45 

49 

41 

35 

35 

37 

44 

48 

3 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

go 

73 

71 

64 

81 

60 

79 

84 

88 

91 

66 

77 

79 

Ul 

68 

80 

87 

70 

70 

72 

63 

74 

81 

82 

79 

71 

71 

68 

66 

70 

71 

77 

0 

MIN 

6B 

56 

55 

01 

66 

54 

61 

67 

61 

55 

54 

48 

47 

50 

59 

57 

66 

61 

56 

52 

66 

54 

50 

49 

44 

44 

43 

36 

41 

49 

60 

52 

6 

ALPHAR6TTA   1  NH 

MAX 

67 

58 

57 

66 

79 

73 

70 

76 

eo 

84 

81 

75 

77 

80 

77 

72 

SO 

80 

71 

75 

77 

75 

79 

75 

67 

63 

60 

62 

67 

71 

74 

72 

9 

MIN 

55 

47 

48 

58 

48 

49 

45 

44 

46 

54 

46 

40 

41 

42 

45 

54 

55 

54 

54 

48 

36 

49 

46 

47 

42 

38 

38 

34 

30 

37 

38 

45 

4 

AMERICUS  <•  ENE 

MAX 

85 

80 

61 

64 

80 

80 

74 

81 

84 

90 

82 

79 

77 

80 

64 

81 

84 

78 

69 

77 

76 

78 

84 

S3 

79 

77 

70 

69 

64 

72 

69 

77 

0 

MIN 

68 

5 1 

53 

57 

64 

55 

49 

51 

56 

66 

57 

49 

46 

47 

55 

58 

69 

63 

56 

52 

48 

55 

52 

54 

50 

42 

45 

37 

44 

50 

51 

52 

2 

APPLINQ 

MAX 

ei> 

75 

68 

65 

74 

75 

73 

78 

63 

90 

83 

77 

79 

80 

62 

80 

84 

74 

70 

73 

64 

69 

81 

81 

81 

67 

68 

68 

68 

70 

73 

79 

1 

MIN 

67 

49 

49 

56 

66 

46 

46 

48 

44 

48 

47 

34 

32 

35 

39 

48 

48 

55 

48 

40 

44 

54 

44 

43 

43 

3J 

37 

26 

30 

32 

33 

43 

7 

ASMBURN 

MAX 

aa 

88 

70 

69 

82 

82 

76 

83 

67 

90 

89 

78 

76 

82 

64 

81 

84 

81 

74 

75 

73 

76 

S3 

83 

77 

73 

70 

69 

69 

72 

71 

76 

9 

MIN 

6'* 

58 

64 

58 

69 

56 

99 

54 

54 

68 

57 

90 

46 

51 

61 

58 

58 

62 

60 

54 

48 

55 

51 

64 

50 

45 

47 

40 

47 

48 

52 

53 

8 

ATHENS 

MAX 

72 

66 

56 

64 

75 

72 

70 

79 

81 

66 

76 

73 

79 

80 

78 

78 

82 

74 

70 

73 

66 

75 

80 

79 

72 

65 

65 

67 

69 

71 

74 

72 

9 

MIN 

6* 

49 

50 

55 

60 

55 

46 

50 

51 

58 

51 

44 

43 

45 

50 

57 

57 

59 

55 

50 

44 

53 

57 

52 

46 

43 

45 

39 

36 

41 

42 

49 

6 

ATHENS  COL  OF  ASRl 

MAX 

69 

53 

56 

65 

79 

71 

71 

79 

62 

82 

76 

7* 

77 

81 

62 

82 

63 

79 

73 

79 

72 

77 

82 

81 

76 

69 

68 

68 

70 

72 

75 

74 

2 

MIN 

61 

46 

47 

53 

46 

50 

42 

46 

47 

53 

45 

39 

39 

41 

44 

53 

53 

54 

53 

47 

39 

50 

46 

46 

42 

36 

41 

34 

32 

38 

39 

45 

3 

ATHENS  MB  AIRPORT 

MAX 

69 

63 

56 

65 

'« 

73 

71 

78 

63 

88 

78 

74 

79 

80 

81 

60 

83 

75 

71 

74 

65 

75 

61 

80 

72 

67 

65 

67 

68 

71 

74 

73 

3 

MIN 

49 

50 

56 

60 

53 

44 

60 

51 

58 

48 

44 

43 

45 

46 

57 

57 

58 

56 

50 

43 

52 

49 

49 

45 

40 

41 

36 

36 

42 

42 

48 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

59 

57 

65 

77 

74 

70 

77 

81 

89 

70 

73 

79 

78 

77 

80 

80 

77 

70 

75 

75 

75 

78 

79 

68 

62 

61 

64 

66 

69 

69 

71 

9 

MIN 

S4 

50 

51 

56 

63 

57 

47 

62 

56 

62 

61 

48 

46 

53 

54 

60 

61 

61 

56 

56 

50 

54 

56 

53 

49 

46 

44 

40 

43 

44 

48 

52 

0 

AUOUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

61 

60 

64 

79 

75 

75 

60 

86 

92 

81 

74 

76 

81 

84 

83 

87 

75 

70 

73 

63 

69 

83 

84 

76 

68 

71 

70 

69 

72 

73 

75 

4 

MIN 

60 

5 1 

53 

57 

55 

52 

47 

54 

48 

52 

48 

43 

37 

39 

44 

51 

51 

58 

53 

51 

53 

53 

47 

49 

47 

40 

40 

33 

35 

37 

37 

47 

6 

AUGUSTA 

MAX 

a« 

73 

61 

62 

80 

74 

75 

82 

89 

91 

62 

73 

76 

80 

83 

84 

65 

75 

70 

75 

65 

69 

82 

84 

77 

67 

70 

70 

70 

70 

75 

75 

8 

MIN 

67 

49 

51 

54 

57 

52 

46 

53 

48 

51 

46 

42 

42 

40 

43 

50 

55 

99 

63 

49 

51 

51 

49 

50 

48 

42 

38 

36 

37 

35 

39 

48 

2 

BAINBRIOGE 

MAX 

94 

77 

76 

66 

82 

84 

78 

85 

69 

91 

87 

64 

83 

85 

86 

as 

87 

79 

80 

79 

84 

86 

61 

73 

73 

70 

65 

72 

70 

80 

6 

MIN 

67 

67 

56 

61 

60 

5  1 

52 

47 

51 

54 

61 

46 

43 

47 

98 

58 

56 

50 

45 

49 

50 

54 

43 

39 

43 

34 

46 

54 

55 

51 

7 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

86 

90 

66 

76 

69 

75 

78 

75 

84 

88 

90 

80 

79 

75 

78 

60 

81 

62 

72 

67 

71 

58 

67 

82 

85 

82 

73 

70 

69 

70 

69 

76 

2 

MIN 

6* 

59 

53 

53 

57 

49 

51 

51 

51 

55 

60 

52 

53 

57 

58 

57 

59 

57 

57 

51 

48 

47 

47 

47 

41 

41 

43 

36 

41 

43 

53 

51 

4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

71 

63 

58 

65 

70 

77 

73 

73 

75 

78 

80 

67 

72 

77 

79 

78 

74 

77 

79 

74 

73 

76 

71 

74 

72 

64 

57 

55 

58 

66 

70 

70 

8 

MIN 

59 

48 

49 

51 

43 

39 

35 

32 

36 

40 

33 

29 

29 

30 

37 

43 

42 

43 

41 

42 

31 

34 

38 

39 

33 

42 

34 

28 

21 

23 

26 

37 

1 

BLAKELY 

MAX 

85 

73 

67 

64 

80 

82 

75 

82 

85 

90 

84 

81 

79 

62 

65 

82 

64 

75 

78 

78 

79 

78 

83 

81 

79 

70 

72 

69 

62 

71 

67 

77 

9 

MIN 

67 

58 

56 

59 

60 

56 

52 

54 

56 

59 

58 

49 

48 

48 

60 

58 

60 

62 

58 

53 

91 

50 

56 

58 

52 

46 

49 

40 

48 

52 

56 

54 

9 

BLUE  RIOGE 

MAX 

65 

56 

62 

70 

77 

76 

75 

76 

80 

78 

69 

72 

79 

82 

60 

80 

80 

79 

76 

74 

72 

77 

77 

76 

69 

63 

58 

68 

74 

76 

76 

73 

2 

MIN 

50 

49 

52 

49 

46 

43 

40 

36 

45 

52 

43 

32 

32 

38 

41 

42 

44 

46 

46 

44 

42 

45 

43 

36 

38 

37 

36 

27 

30 

29 

30 

40 

7 

BROOKLET  1  W 

MAX 

93 

79 

61 

63 

76 

77 

74 

80 

84 

88 

83 

81 

7* 

80 

62 

83 

66 

78 

68 

70 

62 

65 

SO 

82 

77 

75 

71 

67 

69 

69 

67 

75 

6 

MIN 

69 

53 

53 

68 

60 

66 

50 

57 

52 

60 

62 

50 

47 

48 

56 

56 

55 

61 

60 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

48 

46 

40 

46 

45 

52 

53 

5 

BRUNSWICK 

MAX 

92 

83 

75 

76 

76 

81 

76 

84 

87 

90 

87 

76 

77 

60 

81 

81 

63 

76 

67 

70 

69 

68 

81 

83 

61 

77 

69 

68 

68 

66 

70 

77 

5 

MIN 

69 

64 

55 

62 

60 

60 

53 

59 

62 

63 

65 

58 

54 

56 

64 

62 

66 

60 

60 

54 

51 

53 

53 

59 

54 

47 

47 

42 

49 

57 

60 

57 

4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

87 

76 

74 

69 

75 

79 

72 

82 

65 

86 

79 

74 

73 

76 

78 

78 

78 

71 

68 

69 

60 

69 

62 

84 

81 

72 

69 

68 

69 

67 

70 

74 

9 

MIN 

70 

60 

58 

63 

62 

61 

57 

62 

59 

64 

63 

69 

57 

63 

67 

65 

66 

64 

59 

57 

54 

56 

54 

60 

56 

49 

48 

43 

49 

58 

63 

58 

9 

BUENA  VISTA   1  SW 

MAX 

62 

61 

63 

80 

76 

60 

86 

60 

84 

78 

77 

77 

77 

82 

77 

70 

67 

67 

71 

68 

MIN 

53 

53 

66 

64 

46 

53 

58 

47 

48 

56 

53 

52 

50 

55 

54 

50 

44 

45 

43 

45 

52 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

91 

76 

73 

70 

81 

83 

79 

64 

88 

90 

85 

82 

60 

83 

64 

85 

85 

76 

75 

77 

77 

76 

84 

84 

80 

72 

72 

69 

65 

67 

67 

78 

8 

MIN 

69 

66 

57 

62 

60 

56 

52 

53 

55 

60 

63 

52 

61 

54 

61 

62 

61 

59 

59 

53 

49 

52 

54 

59 

49 

45 

45 

39 

48 

53 

56 

55 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

68 

58 

63 

73 

80 

82 

78 

60 

69 

89 

80 

75 

60 

84 

82 

76 

83 

81 

79 

SO 

SO 

80 

81 

82 

72 

70 

65 

65 

76 

72 

75 

76 

9 

MIN 

45 

50 

50 

55 

60 

52 

46 

45 

48 

55 

47 

56 

40 

44 

45 

45 

SO 

52 

48 

50 

49 

46 

50 

42 

45 

40 

35 

31 

32 

35 

36 

45 

7 

CAMILLA 

MAX 

a9 

82 

78 

70 

84 

82 

76 

80 

83 

87 

89 

86 

83 

86 

85 

85 

66 

67 

83 

84 

77 

71 

79 

79 

78 

68 

70 

69 

64 

75 

71 

79 

>6 

MIN 

65 

60 

56 

60 

53 

60 

54 

56 

66 

65 

60 

57 

47 

52 

54 

55 

64 

55 

53 

54 

56 

54 

59 

60 

51 

41 

47 

39 

50 

57 

58 

54 

>9 

CAMP  STEWART 

MAX 

93 

32 

73 

68 

78 

78 

76 

82 

86 

90 

90 

79 

7* 

80 

82 

83 

83 

72 

68 

70 

63 

65 

82 

84 

80 

70 

73 

69 

68 

70 

70 

76 

•  7 

MIN 

68 

55 

53 

59 

60 

56 

51 

57 

53 

68 

58 

51 

47 

S3 

96 

52 

57 

62 

61 

64 

52 

53 

51 

53 

50 

48 

45 

39 

44 

46 

50 

53 

•  3 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

8* 

70 

54 

58 

69 

79 

76 

73 

79 

64 

6« 

79 

79 

78 

63 

81 

76 

64 

67 

73 

75 

60 

72 

81 

80 

73 

69 

60 

67 

69 

73 

74 

■  6 

MIN 

58 

49 

49 

51 

54 

46 

40 

40 

43 

43 

36 

36 

33 

33 

35 

40 

47 

51 

51 

43 

40 

41 

47 

40 

33 

31 

34 

26 

26 

29 

30 

40 

i5 

CARROLL TOM 

MAX 

70 

57 

98 

64 

76 

74 

71 

79 

82 

83 

74 

74 

76 

77 

76 

78 

80 

81 

72 

75 

76 

77 

78 

76 

69 

65 

63 

63 

69 

68 

68 

72 

■  6 

MIN 

56 

50 

50 

55 

45 

46 

46 

43 

48 

53 

46 

42 

39 

42 

44 

54 

64 

55 

52 

46 

39 

45 

45 

39 

38 

36 

36 

31 

36 

38 

43 

45 

■  0 

CARTERSVILLE 

MAX 

70 

57 

99 

66 

80 

79 

74 

79 

82 

89 

SO 

75 

70 

80 

79 

77 

62 

82 

70 

78 

79 

7» 

80 

79 

77 

70 

63 

4* 

70 

70 

70 

74 

•  6 

MIN 

53 

51 

91 

55 

48 

47 

48 

46 

51 

56 

43 

54 

40 

47 

48 

57 

67 

55 

56 

50 

43 

48 

49 

42 

41 

46 

38 

33 

33 

39 

41 

47 

i3 

CeOARTOWN 

MAX 

69 

55 

63 

67 

78 

76 

71 

78 

69 

89 

72 

75 

76 

79 

78 

76 

61 

82 

7* 

77 

78 

77 

79 

78 

70 

65 

62 

64 

67 

69 

69 

73 

■  4 

MIN 

53 

51 

91 

55 

43 

45 

46 

42 

51 

55 

41 

41 

36 

43 

43 

57 

55 

54 

59 

46 

40 

45 

49 

38 

38 

40 

36 

29 

32 

38 

40 

45 

>0 

CLAYTON  1  N 

MAX 

65 

57 

97 

70 

78 

71 

72 

77 

82 

89 

74 

75 

78 

78 

81 

75 

64 

78 

70 

76 

70 

75 

79 

76 

74 

65 

63 

69 

70 

75 

79 

73 

•  2 

MIN 

55 

46 

48 

49 

52 

50 

46 

39 

46 

47 

46 

42 

37 

44 

47 

52 

49 

Sil 

46 

44 

39 

54 

46 

46 

42 

42 

38 

35 

35 

35 

37 

44 

■  9 

COL  OU  ITT 

MAX 

91 

81 

73 

72 

82 

64 

80 

63 

88 

90 

87 

83 

80 

85 

87 

84 

86 

81 

81 

SI 

79 

SO 

ss 

84 

82 

78 

72 

70 

66 

74 

71 

80 

•  6 

MIN 

68 

65 

57 

60 

61 

56 

53 

64 

54 

55 

62 

51 

50 

51 

60 

61 

61 

62 

63 

64 

52 

51 

52 

S3 

51 

46 

49 

40 

47 

55 

56 

55 

•  5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

62 

62 

66 

79 

81 

79 

79 

84 

87 

78 

76 

78 

81 

82 

82 

84 

71 

73 

77 

78 

78 

80 

SI 

73 

69 

68 

67 

64 

73 

67 

75 

•  2 

MIN 

61 

54 

54 

58 

63 

52 

52 

50 

51 

55 

57 

50 

45 

46 

52 

60 

56 

56 

57 

46 

43 

51 

48 

50 

45 

44 

45 

35 

43 

48 

54 

90 

■  8 

COMMERCE  1  NE 

MAX 

67 

80 

74 

70 

79 

83 

89 

81 

74 

79 

67 

81 

79 

83 

78 

71 

66 

78 

82 

S3 

73 

68 

65 

67 

69 

71 

71 

75 

■  7 

MIN 

55 

55 

41 

37 

39 

41 

46 

50 

46 

32 

34 

38 

46 

46 

53 

51 

39 

48 

45 

45 

SO 

43 

32 

27 

25 

30 

30 

41 

•  7 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

88 

75 

63 

64 

81 

82 

78 

82 

86 

90 

88 

79 

78 

83 

85 

84 

84 

81 

72 

78 

75 

77 

84 

84 

79 

76 

71 

69 

68 

72 

78 

•  5 

MIN 

70 

57 

54 

54 

52 

52 

90 

54 

52 

53 

52 

50 

45 

47 

59 

58 

56 

63 

99 

51 

46 

55 

52 

53 

42 

43 

45 

38 

43 

48 

51 

■  8 

CORNELIA 

MAX 

64 

63 

56 

66 

75 

70 

69 

79 

79 

84 

73 

69 

74 

79 

79 

79 

82 

78 

67 

71 

70 

73 

78 

79 

70 

63 

98 

62 

69 

69 

68 

70 

•  8 

MIN 

61 

46 

49 

54 

47 

42 

36 

40 

46 

42 

38 

38 

36 

42 

42 

52 

50 

48 

45 

39 

35 

50 

49 

47 

42 

36 

35 

32 

30 

28 

36 

42 

•  4 

COVINGTON 

MAX 

69 

62 

96 

62 

79 

75 

72 

78 

82 

67 

76 

73 

77 

80 

80 

61 

83 

75 

72 

75 

73 

77 

81 

80 

71 

67 

63 

69 

67 

70 

70 

73 

.5 

MIN 

62 

48 

50 

55 

50 

53 

4* 

49 

49 

55 

47 

41 

41 

43 

47 

55 

54 

57 

54 

52 

43 

49 

47 

46 

43 

40 

39 

36 

37 

40 

42 

47 

•  4 

Sm  FUIwwc*  NoIm  Following  Stoiion  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

S. 
Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

CUTHBERT 

MAX 

as 

76 

64 

64 

SI 

82 

7S 

82 

86 

89 

86 

80 

79 

82 

85 

81 

63 

76 

75 

78 

79 

78 

83 

83 

78 

72 

71 

66 

64 

73 

69 

77«8 

MIN 

69 

59 

55 

58 

58 

56 

51 

54 

58 

62 

58 

51 

49 

50 

58 

60 

61 

64 

58 

54 

49 

62 

56 

58 

62 

47 

49 

39 

47 

62 

53 

94>S 

DAHLONEGA 

MAX 

72 

64 

52 

60 

68 

78 

69 

67 

76 

80 

85 

70 

72 

75 

77 

78 

75 

79 

79 

70 

72 

73 

72 

78 

7S 

65 

62 

58 

60 

66 

67 

70«6 

MIN 

59 

48 

47 

50 

49 

49 

41 

42 

45 

47 

49 

41 

40 

39 

45 

48 

52 

53 

52 

47 

38 

39 

48 

48 

47 

44 

42 

40 

37 

36 

38 

49<2 

DALLAS 

MAX 

62 

M 

69 

DALTON 

MAX 

73 

55 

57 

61 

70 

78 

79 

75 

78 

84 

S2 

70 

71 

77 

84 

80 

73 

83 

62 

77 

77 

77 

79 

7« 

78 

68 

5S 

69 

64 

67 

70 

73«4  > 

MIN 

51 

50 

51 

54 

44 

50 

46 

42 

50 

59 

43 

44 

39 

47 

47 

54 

51 

66 

62 

50 

44 

48 

60 

41 

41 

49 

37 

34 

35 

43 

36 

4«a«i 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

91 

92 

67 

71 

65 

SO 

81 

78 

84 

88 

SO 

85 

78 

78 

82 

85 

61 

85 

6S 

72 

75 

66 

74 

82 

S3 

78 

71 

72 

68 

70 

77a6  1 

DUBLIN 

MIN 

68 

63 

55 

54 

60 

53 

50 

50 

53 

53 

55 

50 

47 

49 

52 

57 

58 

56 

62 

52 

62 

53 

54 

53 

47 

45 

46 

40 

49 

49 

91 

92  I 

MAX 

93 

75 

75 

68 

67 

84 

80 

86 

87 

95 

87 

S3 

81 

84 

86 

87 

88 

76 

77 

80 

75 

74 

84 

87 

81 

74 

72 

73 

70 

76 

60  a  1 

MIN 

68 

55 

57 

60 

55 

51 

46 

54 

50 

52 

54 

43 

40 

42 

53 

51 

60 

58 

46 

50 

63 

48 

52 

49 

42 

45 

41 

35 

42 

49 

60 

90  a4  > 

EASTMAN  1  W 

MAX 

91 

89 

89 

79 

68 

81 

80 

77 

83 

87 

90 

89 

76 

75 

82 

66 

84 

87 

72 

71 

77 

69 

76 

69 

64 

72 

70 

70 

70 

69 

72 

79al  . 

MIN 

67 

56 

53 

54 

54 

54 

47 

50 

53 

57 

58 

47 

44 

50 

56 

55 

57 

62 

50 

50 

49 

51 

53 

66 

62 

46 

45 

39 

42 

45 

52 

51  a7  ' 

EXPERIMENT 

MAX 

SO 

68 

54 

60 

68 

79 

76 

73 

78 

S3 

86 

75 

77 

78 

80 

61 

83 

81 

76 

73 

75 

66 

76 

80 

76 

70 

69 

63 

64 

64 

70 

73  a6  1 

MIN 

64 

48 

50 

52 

48 

54 

45 

49 

51 

56 

52 

45 

44 

48 

51 

57 

55 

60 

55 

52 

45 

50 

53 

49 

47 

39 

41 

38 

38 

4« 

49 

49a4> 

FITZGERALD 

MAX 

90 

77 

71 

70 

79 

82 

77 

SO 

85 

89 

85 

SO 

76 

82 

84 

82 

64 

81 

73 

75 

72 

74 

82 

82 

78 

74 

70 

66 

66 

72 

72 

77aS  1 

MIN 

69 

57 

53 

59 

59 

55 

49 

55 

55 

57 

61 

50 

47 

48 

62 

58 

59 

63 

61 

52 

60 

64 

64 

57 

56 

48 

47 

41 

47 

48 

64 

94a4  ■ 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

90 

87 

74 

73 

76 

77 

75 

80 

84 

88 

85 

79 

75 

79 

61 

62 

63 

78 

66 

67 

67 

64 

80 

82 

77 

75 

70 

69 

68 

70 

70 

76a5  - 

MIN 

64 

57 

54 

60 

61 

53 

50 

56 

49 

54 

59 

48 

46 

48 

56 

54 

56 

57 

61 

53 

51 

64 

49 

51 

45 

42 

43 

39 

40 

44 

94 

61a7 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

94 

84 

80 

79 

82 

74 

85 

86 

88 

80 

78 

82 

83 

63 

65 

70 

70 

68 

66 

81 

83 

82 

79 

72 

68 

67 

69 

68 

78al  1 

MIN 

65 

65 

55 

59 

55 

62 

63 

61 

61 

56 

65 

51 

59 

50 

45 

46 

40 

48 

66 

61 

FORSYTH  1  S 

MAX 

77 

63 

56 

62 

79 

76 

72 

78 

S3 

88 

80 

74 

75 

80 

61 

81 

82 

77 

72 

76 

72 

77 

78 

61 

73 

69 

69 

6« 

69 

71 

68 

74al  1 

MIN 

61 

49 

52 

55 

50 

53 

45 

50 

50 

56 

53 

46 

43 

45 

51 

55 

51 

59 

53 

51 

46 

50 

52 

50 

46 

42 

42 

38 

41 

49 

61 

49a9  1 

FORT  GAINES 

MAX 

68 

75 

68 

65 

81 

85 

76 

82 

87 

92 

86 

81 

SO 

83 

85 

80 

62 

80 

80 

SO 

61 

80 

35 

85 

81 

72 

73 

70 

63 

74 

70 

79a0  i 

MIN 

70 

61 

56 

59 

59 

53 

51 

50 

54 

57 

56 

44 

43 

45 

53 

58 

57 

63 

59 

51 

48 

49 

64 

67 

48 

42 

47 

38 

49 

50 

55 

62a6  t; 

FORT  -VALLEY  3  E 

MAX 

80 

63 

58 

62 

82 

79 

75 

82 

86 

91 

81 

76 

77 

82 

S3 

63 

87 

70 

72 

77 

73 

80 

86 

85 

78 

72 

71 

72 

66 

74 

72 

76a6  l' 

MIN 

61 

52 

52 

56 

52 

55 

47 

51 

51 

55 

53 

47 

42 

44 

53 

54 

53 

58 

54 

50 

47 

53 

46 

51 

47 

43 

4« 

38 

44 

46 

94 

50  a2 

GAINESVILLE 

MAX 

67 

64 

56 

68 

81 

71 

69 

78 

82 

85 

74 

74 

76 

79 

79 

74 

81 

60 

69 

75 

69 

76 

79 

77 

69 

69 

61 

63 

66 

70 

72 

72a6  > 

MIN 

62 

48 

49 

55 

50 

54 

45 

48 

50 

58 

51 

44 

46 

46 

50 

56 

55 

S6 

55 

50 

43 

63 

51 

48 

47 

45 

43 

36 

37 

45 

43 

49il  .', 

GLENNVILLE 

MAX 

90 

80 

67 

64 

78 

79 

76 

81 

85 

88 

S3 

75 

76 

81 

83 

83 

65 

75 

69 

71 

61 

64 

80 

82 

77 

70 

71 

67 

66 

71 

69 

75a7  1 

MIN 

68 

55 

54 

60 

61 

56 

51 

57 

53 

60 

64 

51 

48 

49 

59 

57 

58 

61 

61 

53 

64 

64 

53 

57 

53 

47 

47 

40 

44 

46 

96 

94a4  .1 

GREENSBORO 

MAX 

78 

72 

56 

66 

SO 

75 

73 

81 

84 

90 

82 

75 

78 

84 

82 

85 

86 

76 

74 

76 

71 

75 

S4 

84 

75 

71 

68 

70 

69 

73 

73 

76  a3  1 

MIN 

68 

49 

51 

55 

53 

53 

45 

51 

50 

54 

50 

43 

43 

43 

49 

55 

53 

57 

55 

49 

45 

54 

52 

60 

47 

39 

43 

39 

36 

40 

42 

48a7.i 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

76 

62 

58 

64 

77 

78 

74 

77 

82 

87 

80 

77 

76 

77 

79 

83 

63 

75 

73 

75 

77 

79 

78 

7« 

75 

70 

69 

69 

70 

69 

74a4.l 

MIN 

56 

49 

49 

54 

50 

54 

45 

47 

57 

56 

50 

48 

43 

44 

50 

68 

56 

62 

54 

50 

47 

51 

61 

48 

42 

39 

36 

40 

46 

51 

49a9.l 

GRIFFIN 

MAX 

70 

60 

56 

65 

80 

77 

73 

79 

84 

87 

76 

76 

78 

83 

61 

64 

81 

75 

72 

77 

77 

77 

82 

80 

72 

68 

56 

66 

65 

70 

66 

74aO>) 

MIN 

54 

49 

60 

55 

51 

56 

46 

51 

55 

60 

52 

48 

47 

49 

54 

57 

58 

62 

65 

53 

48 

51 

55 

61 

47 

43 

42 

36 

43 

48 

60 

90a9.l 

HARTWELL 

MAX 

82 

65 

60 

63 

81 

74 

73 

79 

84 

90 

83 

76 

77 

83 

65 

80 

84 

60 

75 

74 

70 

74 

83 

82 

74 

68 

66 

69 

70 

72 

76 

79a»'l 

MIN 

62 

47 

48 

46 

53 

55 

42 

47 

51 

59 

48 

43 

41 

45 

50 

54 

53i 

56 

54 

46 

41 

54 

50 

49 

44 

40 

41 

38 

35 

41 

39 

47  a5.) 

HAWKINSVILLE 

MAX 

86 

76 

63 

66 

75 

83 

80 

66 

91 

94 

88 

79 

80 

85 

66 

86 

90 

76 

78 

80 

77 

81 

68 

88 

61 

75 

74 

73 

72 

76 

74 

60a3  '' 

MIN 

69 

54 

55 

58 

55 

52 

48 

54 

51 

52 

58 

46 

42 

43 

49 

54 

55 

61 

59 

49 

45 

54 

48 

62 

56 

42 

46 

37 

42 

45 

66 

61al  . 

HELEN 

MAX 

S4 

72 

75 

79 

78 

76 

76 

76 

80 

73 

73 

72 

76 

74 

74 

61 

58 

60 

67 

68 

71 

MIN 

36 

36 

41 

45 

47 

52 

50 

50 

40 

37 

38 

45 

46 

41 

42 

42 

33 

31 

34 

34 

HOMERVILLE 

MAX 

MIN 

JASPER  1  NNW 

MAX 

65 

57 

60 

68 

78 

72 

70 

76 

78 

S2 

68 

73 

77 

79 

77 

72 

78 

79 

80 

73 

75 

74 

76 

75 

69 

69 

S7 

59 

66 

71 

73 

71a9  1 

MIN 

55 

49 

50 

55 

47 

47 

44 

42 

48 

56 

48 

43 

39 

43 

47 

54 

53 

50 

51 

46 

39 

48 

48 

47 

44 

42 

39 

33 

35 

39 

37 

49.7  ■! 

JESUP  8  S 

MAX 

93 

91 

67 

67 

60 

78 

76 

82 

87 

89 

89 

74 

76 

80 

81 

60 

84 

77 

67 

71 

66 

66 

eo 

82 

78 

70 

70 

69 

66 

69 

69 

76a6<i 

MIN 

63 

59 

55 

61 

62 

55 

51 

58 

51 

55 

60 

52 

47 

50 

59 

56 

59 

57 

62 

62 

64 

54 

48 

51 

44 

39 

41 

33 

40 

50 

58 

92a8  1 

LAFAYETTE 

MAX 

60 

55 

59 

78 

75 

76 

72 

75 

79 

80 

80 

70 

74 

79 

72 

71 

80 

79 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

71 

63 

56 

61 

69 

69 

69 

71a9'l 

MIN 

53 

50 

53 

55 

45 

48 

48 

42 

52 

60 

44 

44 

39 

42 

45 

56 

56 

52 

55 

45 

43 

46 

52 

40 

38 

36 

34 

31 

34 

43 

35 

45a7  1 

LA  GRANGE 

MAX 

74 

62 

59 

64 

78 

78 

72 

78 

82 

85 

76 

74 

76 

79 

80 

80 

83 

76 

73 

74 

76 

77 

79 

79 

73 

65 

64 

69 

63 

68 

68 

T3a9  1 

MIN 

61 

50 

51 

55 

46 

46 

47 

45 

50 

56 

48 

44 

41 

43 

47 

54 

55 

59 

55 

47 

43 

49 

50 

48 

45 

40 

40 

35 

40 

45 

52 

48al  1 

LOUISVILLE 

MAX 

89 

76 

60 

63 

77 

75 

75 

80 

86 

90 

81 

74 

75 

81 

85 

63 

37 

73 

71 

74 

67 

67 

82 

84 

75 

71 

71 

70 

70 

72 

74 

76al'l, 

MIN 

65 

48 

50 

54 

54 

53 

44 

51 

49 

52 

51 

46 

40 

42 

46 

51 

50 

68 

59 

46 

51 

61 

48 

50 

44 

39 

43 

33 

37 

42 

45 

48al' 

LUMBER  CITY 

MAX 

94 

92 

66 

74 

65 

82 

S3 

83 

84 

88 

92 

86 

80 

60 

65 

86 

66 

86 

70 

72 

76 

64 

73 

63 

84 

79 

72 

73 

70 

66 

72 

79aO'>< 

MIN 

60 

61 

55 

55 

60 

48 

50 

52 

49 

51 

53 

41 

36 

37 

40 

53 

55 

55 

60 

47 

60 

54 

48 

49 

43 

37 

37 

32 

31 

39 

47 

47a9.i; 

LUMPKIN 

MAX 
MIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

66 

60 

64 

82 

79 

75 

82 

86 

90 

81 

77 

78 

83 

84 

85 

65 

71 

73 

79 

70 

78 

85 

84 

77 

71 

70 

69 

69 

73 

72 

76a6.l| 

MIN 

65 

53 

53 

57 

52 

54 

49 

51 

52 

55 

58 

48 

41 

44 

52 

56 

54 

60 

56 

53 

46 

56 

51 

54 

50 

43 

46 

38 

49 

47 

54 

91a9'l 

MARSHALLVILLE 

MAX 

83 

77 

65 

63 

82 

SO 

80 

80 

85 

90 

69 

75 

77 

81 

84 

82 

86 

SO 

60 

78 

82 

79 

65 

65 

78 

79 

70 

70 

71 

72 

73 

78a7  ' 

MIN 

68 

50 

48 

52 

48 

50 

45 

47 

50 

49 

50 

45 

41 

44 

53 

53 

52 

58 

51 

47 

41 

50 

48 

50 

44 

39 

42 

32 

39 

43 

90 

47a7  ■ 

MC  INTYRE 

MAX 

83 

85 

66 

80 

78 

77 

67 

74 

84 

64 

82 

72 

70 

70 

72 

71 

MIN 

54 

50 

52 

52 

46 

37 

42 

44 

44 

50 

40 

44 

35 

35 

40 

42 

HETTER 

MAX 

92 

81 

62 

64 

80 

79 

78 

83 

8S 

9  1 

89 

82 

76 

82 

84 

85 

87 

75 

69 

70 

62 

67 

33 

84 

79 

74 

72 

69 

66 

72 

70 

77a».l 

MIN 

68 

52 

53 

58 

56 

54 

51 

55 

53 

58 

61 

58 

47 

50 

56 

55 

55 

53 

53 

62 

54 

53 

51 

54 

52 

45 

47 

47 

46 

45 

53 

93al.. 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

88 

86 

55 

80 

78 

74 

80 

86 

89 

81 

77 

76 

81 

84 

65 

85 

72 

72 

75 

65 

75 

64 

63 

75 

70 

60 

70 

68 

74 

77  al 

MIN 

57 

50 

50 

51 

45 

46 

48 

48 

51 

42 

3B 

39 

39 

47 

49 

50 

55 

47 

45 

45 

46 

46 

44 

36 

38 

33 

34 

39 

42 

44a9 

MILLEN 

MAX 

94 

86 

67 

64 

SO 

79 

eo 

83 

88 

91 

91 

83 

78 

84 

85 

87 

89 

86 

71 

72 

66 

67 

84 

85 

83 

76 

77 

76 

75 

74 

74 

79.8  1 

MIN 

68 

51 

52 

53 

59 

52 

48 

54 

48 

53 

57 

50 

40 

39 

46 

51 

52 

58 

61 

51 

54 

53 

47 

49 

44 

49 

52 

33 

40 

40 

4) 

49.9 

HONTICELLO  2  NW 

MAX 
MIN 

MORGAN 

MAX 

87 

79 

66 

67 

80 

82 

SO 

SO 

85 

90 

87 

87 

78 

81 

84 

SO 

85 

80 

74 

78 

77 

78 

84 

84 

80 

71 

70 

69 

65 

72 

70 

78i4 

MIN 

65 

60 

55 

59 

58 

54 

52 

52 

51 

51 

54 

50 

47 

47 

56 

58 

57 

59 

59 

50 

47 

49 

49 

54 

43 

44 

48 

36 

46 

50 

54 

52a0 

See  Reference  No 

es  Following 

Station 

-  144  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


SEORGIA 
OCTOBER 


Station 

Day 

Ol  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
t 

MOULTRIE  2  ESE 

MIN 

92 
65 

74 
61 

70 
59 

70 
00 

81 
54 

a2 

54 

77 
48 

82 
53 

86 
52 

91 
59 

85 
61 

81 
60 

79 

48 

82 
50 

34 
53 

81 
51 

84 

57 

73 
99 

74 
98 

77 
56 

73 
47 

75 
94 

82 
67 

82 
57 

79 
51 

70 
54 

70 
44 

71 

37 

69 
44 

67 
91 

69 

53 

77.7 
93>9 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

92 
61 

81 
61 

73 

57 

68 
62 

81 
62 

81 

55 

81 

53 

85 

61 

85 

52 

87 

57 

85 
55 

77 

52 

79 

52 

81 
54 

82 
62 

SO 

57 

34 

60 

71 
M 

69 
61 

71 
50 

62 
54 

67 

55 

82 

50 

89 

51 

81 
49 

72 
38 

69 
41 

68 
34 

67 
42 

69 

93 

70 
99 

74.0 
93.8 

NASHVILLE 

MAX 

MIN 

9<> 
62 

80 
57 

71 
51 

71 
52 

as 

55 

84 
50 

80 
45 

84 
51 

88 
47 

91 
51 

89 

57 

83 
67 

78 

45 

84 
51 

85 
55 

83 
66 

35 

64 

SO 
57 

79 

55 

76 
47 

74 

42 

75 

52 

84 

45 

84 

52 

80 

52 

76 

50 

71 

51 

69 

42 

69 

42 

49 
46 

70 
48 

79.6 
90.8 

NEWINGTON  2  5SW 

MAX 
MIN 

NEWNAN 

MAX 

MIN 

69 
5". 

58 
49 

58 

50 

63 

62 

78 
50 

75 
65 

71 
47 

79 
48 

82 
52 

86 

58 

78 

60 

75 
45 

76 

48 

79 
48 

82 

52 

80 
62 

82 
69 

79 

60 

71 

56 

79 

50 

77 
60 

78 
43 

80 
52 

84 

48 

70 
46 

66 

40 

64 

38 

69 

35 

66 

40 

70 
49 

68 
49 

73.7 
49.2 

PLAINS   SW  <jA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

at, 

68 

72 
55 

61 
54 

63 

55 

80 
54 

80 

55 

74 

49 

83 
52 

85 
55 

89 

66 

81 

58 

75 
50 

77 
45 

82 
46 

84 

56 

83 
58 

34 

58 

76 
63 

68 

99 

76 
51 

77 
48 

79 

53 

89 

53 

39 

55 

77 
50 

71 
42 

70 
46 

70 
37 

64 
44 

73 
90 

68 
92 

92.3 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

86 
63 

81 
68 

79 

56 

78 
60 

78 
60 

82 
54 

83 
51 

80 
52 

S4 

50 

89 
64 

90 

61 

88 
48 

81 
47 

83 

59 

85 
60 

89 

58 

75 
63 

72 
99 

74 
49 

77 
45 

76 

53 

81 
49 

81 

54 

89 

42 

81 

39 

72 
40 

71 
39 

70 
46 

49 

92 

46 

99 

70.9 
92.7 

ROME 

MAX 
MIN 

69 

53 

56 
51 

59 
51 

71 

55 

ai 

48 

SO 
46 

75 
46 

80 
43 

83 
50 

86 
56 

76 
44 

77 
43 

80 
39 

85 
43 

81 
46 

78 
56 

82 
57 

84 
94 

79 

91 

80 
40 

80 
42 

80 
46 

81 
49 

80 
43 

73 
41 

66 

90 

64 
36 

66 

32 

70 
32 

7> 
30 

71 
30 

79.7 
44.1 

ROME  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
53 

56 
52 

60 

52 

70 
49 

79 
46 

77 
49 

73 
44 

78 
42 

S2 
49 

85 
48 

72 
43 

74 

43 

78 
40 

62 
43 

78 
44 

74 

53 

82 
55 

82 
94 

77 
91 

78 
48 

79 
40 

79 
44 

80 
48 

SO 
39 

70 
40 

63 
47 

62 
36 

64 

30 

40 

32 

71 

38 

73 
38 

74.0 
44.6 

SANDERSVILLE 

MAX 
MIN 

87 

69 

55 
50 

60 

53 

63 

55 

79 
54 

79 

53 

75 
47 

SI 

56 

85 

60 

91 
60 

91 

55 

76 
47 

76 
40 

81 
40 

84 
49 

34 
62 

85 
51 

78 
60 

71 
90 

72 
90 

71 
50 

70 
53 

83 

53 

83 

52 

74 

48 

72 
40 

69 

47 

67 
36 

67 

39 

73 
43 

73 
49 

74.0 
49.9 

SAPELO  ISLAND 

MIN 

87 
79 

82 
61 

74 

57 

73 
62 

74 

64 

78 
62 

74 

61 

83 
60 

84 

59 

87 
63 

79 

68 

72 

72 

58 

75 
61 

77 
66 

78 
69 

79 
67 

73 
64 

67 

62 

69 

99 

66 

67 

55 

81 

59 

84 

57 

30 
66 

72 

69 

62 

68 

68 
48 

64 

68 

40 
64 

79.1 
61.2 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MIN 

90 
6'* 

85 
57 

76 
54 

70 
59 

77 
60 

76 

51 

76 

50 

SI 

55 

86 
48 

89 

62 

87 
61 

79 
47 

76 
43 

79 
46 

32 
53 

81 
63 

89 

63 

76 
67 

63 
60 

69 

92 

67 

51 

63 

53 

81 

90 

64 

51 

78 
44 

71 
40 

72 
40 

69 

33 

60 

38 

70 
40 

70 
91 

74.0 

90.9 

SAVANNAH  W8  AP 

MAX 
MIN 

91 
68 

75 
54 

70 
54 

64 

60 

75 

58 

77 

55 

76 

61 

81 
56 

84 

53 

88 
67 

81 
57 

72 
51 

74 
49 

76 
50 

81 
55 

81 
66 

S3 
55 

72 
60 

69 

57 

69 

66 

97 

61 

63 
54 

81 

53 

83 

55 

77 
50 

71 
43 

71 

45 

67 

37 

68 
44 

69 
45 

69 
97 

74.7 
93.1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

es 

72 

82 
60 

72 
59 

69 
63 

73 
63 

75 
60 

75 
62 

84 

59 

80 
56 

84 

65 

76 
58 

72 
61 

75 
63 

77 
67 

78 
67 

78 
65 

72 
60 

69 

61 

71 
56 

66 

63 

63 
56 

78 

57 

84 

60 

79 
64 

77 
48 

72 

48 

69 
46 

66 

51 

67 

52 

48 

63 

74.9 
99.1 

SURRENCY 

MAX 
MIN 

93 
63 

81 
55 

69 

53 

71 

58 

SO 

59 

80 

51 

7S 
49 

84 
56 

SS 

49 

91 
62 

87 
61 

82 
46 

77 
44 

84 
44 

84 
56 

83 
64 

84 
56 

SO 
57 

75 
58 

74 
49 

69 

53 

66 

52 

82 
48 

S3 
60 

80 
44 

76 

38 

72 
41 

70 

33 

65 
39 

70 
44 

78.6 
90.4 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

93 
71 

81 
50 

62 

50 

67 

58 

80 
60 

78 
61 

77 
48 

83 

55 

87 

56 

90 
59 

85 

59 

82 

63 

77 
44 

81 
46 

84 
54 

84 

56 

37 

55 

78 

63 

70 

56 

73 
53 

66 

54 

67 

53 

S3 

53 

89 

68 

79 

54 

72 
48 

69 
46 

70 
40 

69 
44 

71 
44 

72 
45 

77.9 
53.1 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

76 

62 

63 
54 

58 
51 

64 

55 

82 
51 

31 
51 

76 
46 

81 
48 

84 
49 

90 
64 

88 
54 

78 
41 

79 
41 

82 
43 

66 

68 

66 

39 

74 
45 

68 
52 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MIN 

70 
52 

60 
48 

57 
49 

64 

52 

76 

39 

76 

40 

70 
43 

79 

38 

83 
45 

85 

50 

70 
39 

71 
38 

75 

32 

SO 
37 

78 
47 

75 
60 

82 

50 

82 
49 

75 
46 

76 
41 

79 
34 

77 
41 

SO 
41 

78 

32 

70 
33 

69 

30 

63 

27 

64 

29 

68 

27 

70 

32 

40 

38 

73.0 
40.2 

THOMASTON  2  S 

MIN 

67 
43 

69 

39 

67 
41 

71 
41 

40 
48 

THOMASV  1 LLE 

MIN 

92 

65 

80 
68 

74 

59 

69 
61 

82 
61 

63 

51 

76 

52 

83 
49 

87 

52 

90 
58 

87 
64 

82 
46 

81 
46 

S3 
60 

85 

52 

86 

59 

89 

60 

76 
69 

77 
99 

78 

91 

77 
47 

77 

61 

82 

61 

84 

61 

80 
46 

71 
42 

70 
45 

69 

37 

69 
47 

64 
94 

48 
96 

78 

93.7 

THOMASVILLE   WB  CITY 

MIN 

91 
66 

78 
61 

74 

57 

65 
62 

81 

61 

82 
56 

76 

53 

84 

56 

88 
59 

89 
64 

86 
60 

30 
53 

79 

53 

82 
55 

83 

62 

84 

63 

3-> 
63 

70 
60 

75 
59 

77 

55 

76 
51 

78 

55 

83 

58 

83 
61 

79 

56 

71 
47 

70 
48 

60 

43 

49 

50 

49 

59 

48 

57 

77. 0 
94.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MIN 

90 
66 

91 
61 

66 

55 

71 

56 

63 

60 

82 

53 

85 
50 

77 

52 

82 

51 

88 

53 

90 
62 

84 

51 

80 
46 

80 
49 

85 
57 

86 
60 

81 

57 

86 

63 

67 
61 

79 

93 

75 
47 

73 
64 

76 

49 

83 
54 

82 
47 

78 
39 

70 
46 

71 
34 

60 
43 

43 

47 

70 
94 

78.0 
92.9 

MIN 

69 
60 

60 
48 

59 

50 

65 

55 

80 
50 

74 

52 

69 
42 

79 
47 

83 
51 

87 

58 

76 

52 

73 
43 

76 
43 

80 
46 

31 
49 

78 
64 

82 

50 

79 

58 

80 
54 

80 
42 

67 
42 

71 
54 

81 

53 

80 
60 

71 
44 

62 
42 

68 

43 

68 

39 

48 

38 

71 

39 

71 
40 

73.0 
48.0 

VALOOSTA  h  NW 

MIN 

92 
65 

78 
67 

74 

57 

72 
63 

81 
61 

82 
62 

76 
54 

83 
54 

88 

50 

90 

54 

87 
60 

80 
46 

79 
46 

82 

51 

84 

58 

83 

68 

84 

68 

70 
63 

76 
60 

76 

49 

79 
46 

76 

96 

S3 
49 

89 
54 

SO 
40 

73 

37 

70 
39 

70 
33 

49 
44 

66 

93 

40 

94 

78.4 
92.4 

WARRENTON 

MAX 

MIN 

80 
67 

72 
49 

57 

52 

63 

55 

77 
55 

75 

55 

82 
46 

82 

52 

S3 
50 

90 
64 

81 
47 

78 
47 

75 
43 

82 
44 

81 
49 

82 

55 

89 

64 

79 
59 

70 
99 

74 

42 

62 
49 

60 

93 

82 

60 

80 
48 

79 
47 

72 
40 

69 

39 

69 

39 

48 
40 

71 
41 

74 
43 

79.1 
48.9 

WASHINGTON 

MAX 

80 
66 

69 
47 

56 

50 

65 
54 

78 
54 

73 

53 

71 
43 

79 

50 

84 

50 

90 

58 

81 

73 
41 

76 
41 

80 
43 

81 
47 

81 
66 

37 

63 

74 

66 

72 

67 

73 
46 

62 
44 

69 

52 

82 
49 

81 
49 

73 
41 

69 

39 

66 

42 

68 

37 

47 

38 

71 
39 

73 
40 

74.3 
47.8 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

92 
68 

84 
61 

72 
66 

67 
62 

SO 
61 

81 
54 

78 
51 

84 

59 

87 
54 

90 

57 

87 
62 

78 

52 

79 

49 

82 
52 

84 

61 

81 

58 

85 
69 

76 
61 

71 
61 

74 
44 

69 

55 

72 
55 

82 

51 

84 

63 

80 
47 

72 
42 

71 

43 

60 

38 

47 
44 

70 

92 

70 
97 

77.9 
94.2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
69 

81 
50 

59 

53 

63 

57 

77 

53 

75 

53 

76 
47 

80 

63 

86 
47 

91 

63 

88 
53 

73 
43 

76 

38 

32 
40 

83 
46 

S3 
52 

85 

51 

83 

57 

80 
69 

81 
49 

69 

52 

69 

63 

S3 
46 

84 

63 

80 
48 

78 
41 

72 
43 

72 
35 

71 
37 

74 

40 

74 
40 

78.1 
48.4 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

73 
62 

64 
54 

60 

53 

64 

57 

79 

49 

78 

49 

74 
49 

78 
46 

83 
49 

89 
55 

81 

51 

74 

46 

76 

42 

78 
43 

78 
47 

31 

56 

82 
53 

74 

99 

73 
94 

77 
48 

7» 
43 

78 

60 

80 
49 

81 
43 

75 
44 

70 
39 

68 

41 

67 

34 

44 

39 

71 
46 

49 

92 

74.4 
48.4 

WINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

76 

63 

65 
48 

60 
48 

65 

S3 

79 
47 

72 

52 

71 
43 

78 
48 

81 
48 

87 

56 

84 
49 

74 

42 

75 
42 

79 

45 

80 
46 

80 
62 

31 

53 

77 
56 

72 
92 

79 
48 

71 
39 

77 
52 

80 

60 

80 
48 

71 
40 

67 
41 

63 
40 

69 

33 

68 

33 

71 
37 

74 
41 

74.2 
44.9 

S—  IWnoo  NoM  Following  Snkn  Indai 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
OCTOBER  1958 


Day  of  month 


Dtation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lo? 
iS  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.16 

.21 

.20 

.06 

.22 

.09 

.18 

.11 

.24 

.04 

.21 

.09 

.03 

.18 

.10 

.  10 

.16 

.09 

.07 

.13 

.13 

.  17 

.09 

.09 

.02 

.  10 

.  10 

B3  . 87 

WIND 

39 

74 

100 

17 

17 

21 

114 

55 

37 

25 

60 

56 

34 

33 

86 

6 

17 

20 

46 

40 

35 

36 

27 

43 

45 

60 

44 

52 

50 

28 

40 

1357 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

« 

.04 

.02 

.00 

.15 

.24 

.14 

.17 

.20 

.14 

.38 

.33 

.06 

.20 

.17 

.17 

.19 

.17 

.15 

.09 

.15 

.06 

.17 

.19 

.19 

.10 

.18 

.28 

.06 

.12 

.18 

4.69 

WIND 

8 

56 

22 

3 

17 

38 

33 

24 

20 

60 

46 

31 

15 

17 

9 

12 

29 

8 

S3 

6 

24 

26 

44 

82 

11 

34 

84 

63 

20 

13 

14 

922 

EXPERIMENT 

EVAP 

.04 

.07 

.02 

.01 

.06 

.16 

.16 

.15 

.12 

.13 

.25 

.22 

.10 

.18 

.17 

.16 

.18 

.14 

.11 

.10 

.15 

.17 

.15 

.15 

.23 

.25 

.13 

.17 

.16 

.10 

.15 

4.34 

WIND 

20 

73 

42 

10 

15 

17 

33 

18 

12 

20 

60 

40 

20 

5 

33 

18 

17 

13 

24 

19 

17 

50 

29 

82 

30 

76 

61 

73 

48 

18 

32 

1025 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.07 

.07 

.02 

.00 

.06 

.14 

.16 

.15 

.10 

.10 

.18 

.22 

.14 

.12 

.12 

.07 

.02 

.10 

.11 

.11 

.12 

.13 

.10 

.12 

.12 

.20 

.10 

.11 

.08 

.09 

.09 

3.32 

WIND 

21 

63 

51 

9 

10 

15 

39 

24 

7 

11 

31 

47 

20 

9 

9 

6 

1 

8 

9 

16 

11 

18 

14 

22 

18 

40 

33 

31 

20 

13 

9 

635 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.16 

.13 

.10 

.04 

.00 

.16 

.09 

.12 

.15 

.15 

.19 

.20 

.23 

.17 

.15 

.17 

.09 

.11 

.00 

.10 

.16 

.14 

.09 

.14 

.17 

.17 

.13 

.13 

.11 

.04 

.07 

3.86 

WIND 

13 

26 

29 

9 

5 

7 

31 

17 

7 

4 

13 

20 

23 

15 

11 

12 

7 

5 

5 

16 

15 

26 

9 

17 

16 

21 

18 

20 

16 

5 

12 

450 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Day  of  month 

o 
? 

Tj2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

HAX 
HIN 

92  !  91 
72  72 

74 
63 

72 
63 

66 
64 

81 
64 

82 
60 

79 
60 

83 
64 

85 
64 

87 
65 

85 
67 

82 
63 

81 
63 

82 
64 

83 
68 

80 
68 

82 
67 

72 
64 

72 
60 

73 
57 

70 
57 

72 
59 

76 
58 

77 
60 

75 
58 

72 
55 

71 
53 

69 
55 

63 
57 

67 
58 

77.3 
62.0 

6  INCHES 

HAX 
HIN 

83  82 
80  78 

77 
74 

74 
73 

73 
71 

77 
72 

78 

73 

77 
73 

78 
72 

78 
74 

79 
73 

79 
75 

78 
73 

77 
73 

78 
84 

79 
74 

78 
74 

78 
74 

75 
72 

75 
70 

74 

69 

73 
68 

74 

69 

74 
68 

74 

69 

73 
68 

72 
67 

71 
67 

70 
87 

68 
66 

69 
66 

75.6 
71.8 

Soil  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Model  1100.     6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StafioD 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
1  EST 

Trace 

60-TO- 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

18 

8.1 

28++ 

NE 

1 

63 

86 

51 

65 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

4.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

24 

7.8 

21 

WNW 

27+ 

79 

83 

51 

65 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

4 

73 

4.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

N 

15 

5.4 

20++ 

NW 

27 

86 

91 

47 

72 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

S.5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.2 

21++ 

NNE 

11 

89 

50 

71 

5 

0 

1 

1 

0 

0 

7 

4.5 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

IS 

7.7 

22 

N 

21 

78 

S3 

44 

55 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

7 

66 

4.5 

ROME  WB  AIRPORT 

76 

89 

46 

65 

0 

4 

1 

1 

0 

0 

6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

15 

8.0 

26 

NE 

6 

88 

91 

59 

75 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

59 

5.4 

THOMASVILLE  WB  AIRPORT 

5 

2 

2 

0 

1 

0 

10 

I 


See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
OCTOBER  1958 


Cleveland  #NNE,  Tenn, 


  S»««t  G^»  BlalrMvll 

Z  Blue  Rl(jgTReavr~»*,'    ^1  "T* 

>.  •  Blue  Ridge  K  *''<l»<:'iCI*  '■i 


)      O          O     A        O  I  Blue  Ridge  U  *''tlt><:l 

I     ReaalDgtonl   Tunnel  Hill  '  Flat  Top^Heaptown  Gap 

RlalYg  >a«,    -fk-  1      Chata.ortl.  1  I   Stanley  Cap ^  ,0.0     r      burton  Da.  y 

•  \A/CCT  O  Ca^tira        _         ^      "     I       'jim'^T    O  » 

»  "t-'  I    Calhoun  E<p  station  I 

I     °        .'  j    K>-    •'•«»«'■  ' 

SujBjoervl lie  y    O  I 


GEORGIA 


3T*TuTt  MILCS 


7STH  UERIDIAN  TIHE  ZONE 


euoD  Collflga,  S.  C. 


I  Curr'yvlYle  2  «   -Ql 

Rone  «B  AJ>  ffSk 

Adklrsvni' 


o  o 

Waleska    ^"^^  Ground 


\_    -O- Cainosvllfc  \ 

.      Bo.e-u-  j  I  ojijgj-.,^  I  — -  7   V  /'Sri 

\  C.Tt^r.^l^Sf^n         }  9  Canton,        QCu— l^g  1  H      lii,.,,3f  ^St^ 

•Roaen^      CXX>-""toona  05.  ri  ,Q  /      '   >!:„.1!5, .  . 

_^  _C.rt.r..lll.         ^  ^Alph.retTa  1 
loravlUeT—woodetoTk  <:'■'>"  ""■'^    T  ^ 


^  -  -n-  Ceda»o.n         "i       ■  — V  ..  _ 

I       •  Ll.e  Branch  '"'IT^,  T^Sororo., 


\  lb      I       J  : 

I  Vsmbry  I        Atlanta  Bolto 

■  llapoosa  2  mnr        J  O 

,        Carrollton        J  V 


JohnMon.  S.  C. 


-o- 

Alken,  S.  C,"' 


•-T—  "^V  ^  Appling    /  .Ji 

I  "^.y^^  \  \"^'>»-T^  "■"^'">"  Creek 

^  .on.lcello  I  N.  "      .part.  2  HX.  V      O/'  •  ^  


Forsyth      S  /  \  l,"" 


\-^EAST       ,  ,,,, 


V  Louisville 


y-^''"^  \       San<ler»»llle       *   uldvlUe^Ct'  Sta  . 

1^  >        -O-  Irllnton  4  wmr  9_l  > 

•        A    1  r —  > 


-o- 

Haapton,   S.  C 


\.-^   V^"    ""ington  a  SS. 

.central!  ..d...l,,..l<^c 

/        -o    \  \ 

/  Brooltlot  11,  % 

.  I 

SavaoDah  WB  AP 


l'TD-Aah**l)l*.    R.   C.  i  M 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
OCTOBER  1958 


57° 


Clevelnnd  3  NNE.  Tenn 

I  -o- 

Ch.tt.noog.  WB  AP.  Teon.  (.„„„.aga  1  »,  Teon-,**-— ^  Co.e.t.  8»p  3t. 


^'~T    Rlogg^U  7*8100  RtdeT.. 

1  /      CJ  O     /         O,  I  Blue 

I    Chicliatoau^P.rk   ^|  Be.verdale  I 

J     KeUlngtmH   Tunnel  Hill  pHTT?! 

^  ,'   O       '-D.itonK>  Co  r 


GEORGIA 


IWEST  c.lU:^C\.tion  T--^-^^      V        ^      \~5V|r„.ll.  \ 

I     O        (  ; /«>  V"P"  '  jo"to.nV"''"'°ff:  1  ^'^A^,^  ■' 

\o™..rvllle  ;   6\r      \        o!  ,          ""SS"'-'""  •        V          X  ^ 

'  <     _         /^jp^d" -Iralrnoant  iMnDTuJ^  I  "         Cai^svlUe  4  NE 


n  ^Long  Creek  1  H,  S.  C. 


ve  Spgi 

4^ 


Jl  Oi 


^  Dftlltts^ 


T" —  — -iNORTh 
1    o     o  '  

|>.losk.  f°"°'  go- 

/ 

etta  1  NW_.^ 
Ro'ads  f 


75TH  yERIDlAH  TIME  ZONE 


Dan  T\ 


-.<^CleiDso|  College,  S.  C, 
y,   S.  C. 

"""X  Anderaoo  CAA  AP,  S.  C. 
Bartwell  6  E 

o-  o.  o 

a.rt«ell  \    AntrevlUo,  S.  C. 


J  .'O       I  ^  X  ».tklos.Ule 

llle  X  Atlanta  WB  AP 


an  Bridge  ^ 


•-0- 

Tallapoosa  2  KKW 

I 


< 


IWEST    I        I  ! 


•,Conco..J  j 


•    I  •  ^ENTRAI>- 

^Goat  Rock 


63 


Lunpkln  2  NE 


"'^  Cormick  9  B,  S.  C 


Johnston,  S.  C, 

•o- 


\ 

\      ^^T^^^k-Ci».rkB  Hill 


WashlDgton    -  Tf" 


\  A  -TV     I          'Nl  All 

\  %    ^      ■      /  Augusta 

\{PPy^  /  ^^^^^^^ 


-o- 

ken,  S,  C. 


Moot  ice llo  2  NW 


19 

Sparta  2  HNV 


Warreat 

*  •'^ Augus^ta  WB  Airport 

V  O  / 

*    Gibson  / 

^      UMO  I      ^     y  BayoeBboro 
LoulBvllle  ' 


1. 63°  r  II— 

J  \        -O-  Ir.lnton 
V  Macon  WB  Airport  \ 

>r@.;  \ 

'      I  \  D.nvUK!^ 

Valley  3  E   '  Q  ^ 

-p-  HarahallvlUe  ^  /\ 


Sandersvllle 
4  WNW 


,    ^  Montezuma  1  NE 

)       -9-      I  I  01     I  ^  Ba.klnBVUie  \ 

»  Buena  Vlst.  1  3W       %  -Q~  ^  . 

I     I  *j«rlcua  E»p  3ta  ""jH  J  ^Eastman  1  W 


Dubll 


  "Y     "K""!'  .  BiirTn.' 

^  t  \  J. 

Sw.lnBboro  \    ^    V  Dover 

Dublin        ^  -O-  l' 

in  2  ""is-"  ^\CENTRAL\ 

/         /     /    -o  )  -o- 

J  .  ^  /  Wetter 

ijT  '   


I  -o- 

Plains  SW  Ga  Exp  Sta 

j — j\,  

West'\ 


■.rluna  CU  AP,  rU. 


-o-  I       \  y 

Cord.le|20UTH  '^f 


Brooklet  1  W . 


„on.  Vernon  3  ^     a  ^  ^ V  ^'^^  -.n^™  AP 

^\  \  \  Savapnah  USDA^Pl  Garden  ^ 


\.    I     '  I  I~    '  S  Savannah's 

iber  Cltyj;,^!^.^  /  -O"      '  Fl-alng  Sxp  Station  V.^ 

'  V  Caap  Stewart^v 

'\  SOuViHEAST  ' 


-O-   h-  Or  52 

\        Savannah  'Seacti 


JQ.  TboBasvlll' 
I  TbOBaavllle  WB  City 


Woodruf 
Cbattahoocbee 


I  .no«i8viwe   .o  ^,iL,  QultBii  \    \  ^U"  a 

7--^-_  — I  n  1         ,  >  poik..o. , ». 

It.  Pleaauit,  fU.  I  ^         ~     ~~  '  —  —  —  •  "l  /  \ 

1  ; 


STATION  LEGEND 


O    •  O    Preciplfafion  only 
<D  Precipltolhn,  storog* 

-O  -#-  -O-   Precipitation  and  Temperoturr  Lamoot  6  WNW,  Pla 

-(J)-  Prtcipltatlori,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:     O   Non- recording, 
•  Recording i      9   Both  types 

Double  circle  combinoKons  Indicate  the  availability  at 
more  detailed  meteorological  data 


lUdlBOD,  ria-. 


-O- 

Jasper  3  38,  Fla. 


-o- 

Glen  St,  Hary  Rurseries 


DSCOlM-WB-AahevlHe.   M .  C.   5  58 


isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GCOAGIA 


U 

OBSERVATION 

- 

OBSERVATION 

i 

U 

m 

O 

TIME  AND 

M 

TtME  AND 

STATION 

COUNTY 

TABL£S 

OBSERVEH 

STATION 

COUNTY 

i 

TABLES 

3 

1 

1 

1 

t 

u 

i 

o 

3 

Q 

|; 

M 

OBSERVER 

UMVILLe 
AMIUVItXC 
MCL  2  e 
AILtT 

ALAftH/i  STATION 

BO  10 

00«1 
M5> 
OOM 

VIUOI 
BARTO* 

COOK 

MOMTBOMeRT 
BtRRIEM 

« 
12 
14 
IB 
1* 

ft2  00 
34  22 
31  B* 

U  11 
31  21 

BB  IB 
44  54 
■3  24 

42  34 
6S  13 

240 
TIB 
240 

2fS 

6A 

7* 

BA 
BA 
BA 
BA 

TA 

*A 

C 
C 

CE0R4C  w.  OOMOT 
NUBH  S.  MARTIN 
RADIO  STATION  WAAB 

BRCvTON-pAiKeR  coixeec 

ROT  t.  HOLLAND 

BRUMVIU.C  2  ■ 
BBIPPIM 
HAMILTON  *  W 
KARALJON 

HARTMLL 

3*19 
9034 

407C 
4133 

HBRl WETHER 

SPALDINB 

HARRIS 

COVCTA 

HART 

33  92 

33  19 
32  49 
S3  14 

34  21 

•4  45 
44  1* 

44  54 
B2  54 

•*( 

7*5 

7A 

C 

** 

STATE  FORESTRY  SvC 
HORACE  0.  WESTBNOOK^ 
BLUE    SPRING*  FARM 

SAMUEL  A.  VtRNCR 

ALBANT 

AULATOOtU  0AM  2 
AUM  CAA  AIVOAT 
AI>MAttrTA  1  MM 

AMemcus  «  CMC 

014O 
OlRl 
0211 
0219 
02>l 

OOUCICRTV 

BARTOV 

BACON 

rULTON 

SMfTER 

4 

1 
4 

Bl  19 

M  01 
32  04 

64  11 
64  10 

BT9 

IIM 
4T4 

BA 
HID 
BP 
*P 

7A 

IC 
4P 
7A 

6A 

C  H 
** 

CORPS  OF  ENBINEERS 
CIVIL  AEROi  AIM. 
ELI  C.  ORIICB 
BLANOC  S.  RHTNE 

HA  HK 1  MB  V 1  LLC 
NCUM 

HOVTOim  BAP 

4230 
4243 

JEFF  DAVIS 

WHITE 

UNION 

34  21 
32  IT 
31  SS 
34  42 
34  32 

•2  90 
■3  2* 
62  39 

*4  04 

*90 

245 
235 

210C 

•i 

•A 
BA 

H 

CORPS  OF  CH6INCERS 
R.  A.  MC  LDOOM 
WOODROw  W.  BROWN 

TvA-m 

AWICUS  U»  STA  MISY 

02M 

SUMTER 

4 

32  04 

B4  1* 

C 

U  OF  BA  EXP  BTA  NRST 

34  5T 

B3  4* 

1959 

TVA-191 

CITY  OF  HOWRVlLLE 
BA.  POWER  COMPANY 

CITY  OF  JESUP 

Al*LIIM 
ATlOU 

0*0# 

MM 

UNION 

TVRNU 
CLARKE 

14 
14 

M  42 
»  SB 

6S  H 
BS  23 

430 
TOO 

4P 
4P 
4P 

TA 
4P 
4P 
6A 

TVA-750 

MRS  ANN If  CRAWFOAD 
CITY  OF  AS«URN 
PUDF.  E,  S.  SELL 

JACKSON  DAM 
JASPER  1  mm 
JESi^P 

4*2* 

4441 
4471 

CLINCH 
BUTTS 
PICKENS 
WAYNE 

31  02 

33  1* 

34  29 
31  97 

B2  49 
*»  51 

61  93 

IBO 

420 

IBC 

7A 

C  M 

c 

ATWU  CM.  or  AMI 
ATMUa  m  AIVMT 

04X2 
04Sft 

4P 

MID 

4F 
HID 

4F 

C  MJ 

COLLEBE  EXP  STATION 
U>S*  WEATHU  BUREAU 

31  20 
14  11 

41  59 
B4  17 

100 
1350 

9P 

»P 

BRtPiS  PULP  •  PPR  CO 

MISS  MANIC  L  FAUSETT 
C.  J.  SWINT.  t«. 

MRS  JESSIE  w.  Smith 

TVA-722 

TA 

MRS.  CATMLACCN  SMITH  | 

4     93  31 

B4  21 

9K 

ATLANTA  MtTOM 

0444 

0491 

FULTON 

1 

3J  44 

B4  2« 

TBS 

7A 

HENRY  Tt  6A8NETT  | 

JULICTTC 

4128 

MOMROC 

9    33  97 

•  3  4* 

TA 

ATLANTA  «a  AlVetT 

FULTON 

4 

U  SB 

44  23 

979 

MID 

C  MJ 

U.S.  WBATHU  BUREAU 

KEMSIM4T0M 

4*42 

WALKER 

16    34  4T 

69  22 

»9C 

7A 

AUCU»TA  WO  AJHM«T 

a4«9 

RIOWOHO 
RICHMOND 

1« 

SB  22 

Bl  5B 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU  ^ 

9,    34  14 

44  5* 

T20 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

AMMTA 

0900 

4P 

NEWSPAPER  PRTO  CORP 

4'    34  42 

69  11 

410 

7A 

CHARLES  W.  BWYN 

•AIMMIOSe 

o^«l 

CHEROKEE 

9P 

BA 

C  M 

SIDNEY  R.  WJLLEN 

33  02 

740 

C  M 

PAUL  a.  SHITM 

•ALL  6«OUIC 

o«os 

9 

>4  2e 

B4  29 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  &RO&AN 

LEX  1  MB TON 

9149 

OBLETHORPE 

39  52 

69  07 

720 

BA 

c 

SIDNEY  E.  STEVENS 
CORPS  OF  ENGINBERS 

BCAVEKMLC 

0T4« 

KMITFIELO 

12 

54  59 

B4  91 

724 

6A 

MRS.  H.   E.  WARMACK 

LIMI  BRANCH 

9192 

POLK 

33  54 

69  1* 

890 

c 

•nXVILLC 

0T07 

EVANS 

11 

C 

HENRY  C>  MCARN 

9204 

LINCOLN 

33  47 

*2  2* 

900 

SA 

JAMES  W,  BLACKWELL 

aLACKBCAAO  ISLAND 

094« 

HC  INTOSH 

] 

SI  2B 

7A 

7A 

U.S.FISM  *  WLDF  SVC 

9242 

TOWNS 

34  54 

BA 

TVA-193 
HCSBIT  BAKER 

eLAIKSVILLC  EIP  STA 

0M« 

UNION 

6A 

6A 

4E0RBIA  NTM  EIP  STA 

9314 

JEFFERSON 

99  00 

12  24 

337 

OP 

»P 

C  H 

•LAHeLT 

0ST9 

■ARLT 

6 

31  23 

64  54 

300 

7P 

TP 

OR.  J.  6.  STAWIFER 

LUMBBR  CITY 

93*4 

TELFAIR 

31  99 

*2  41 

190 

SA 

*A 

W.  ALCi  JERHIGAn 

•4.UE  RIOCC 

1024 

FAWIIN 

7 

54  52 

64  19 

1740 

4P 

4P 

P.  B.  CARRVTH 

LUMPKIN 

9994 

STEWART 

32  03 

.4  4. 

9*2 

9P 

5P 

C  H 

JOHN  C.  HOUBE 

BLUC  KtOSC  l£SV*  QAM 

1029 

FANNIN 

7 
14 

5A 

TVA-110 

H/^gOf)  y0  AIRPORT 

944) 

BIBB 

32  42 

19* 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

OOWKAN 

BRASSTOMI  BALO 

IISZ:  ELBERT 

34  12 

BA 

MRS*  BweiOOLTN  BROVN 

9990 

MACON 

41    32  27 

IB* 

9P 

»P 

CTY  OF  MARSHALLVIU.C 
EARL  L.  SAILERS 

IITO 

TOWNS 

11 

6A 

TVA-147 

9499 

JACKSON 

10    34  19 

920 

BRO(MU.ET  1  ■ 

12*6 

OULLOCM 

32  29 

11  41 

190 

AF 

4F 

C.  CROMLET 

HETTER 

9*11 

CAJOLE  R 

11     32  24 

•2  04 

120 
19* 

9P 

5P 

N 

CITY  OF  METTCR 

BRUNSMICK 

1>40 

ftirNN 

2 

91  06 

61  30 

14 

6A 

8A 

BENJAMIN  E.  JAMES 

HIOVILLE 

9*58 

BURKE 

11     32  90 

42  14 

•A 

MRS.  E.  B.  KING 

BRUMSMICK  CAA  A^ 

1M5'  6LVNN 

HID 

MID 

C  H 

CIVIL  AERO.  ADM. 

9449 

BURKE 

11'    32  99 

2*0 

6P 

*P 

SE  GA  BRANCH  EXP  STA 

eUENA  VISTA  1  sv 

13T2 

MARION 

9P 

9P 

C  H 

GA.  FORESTRY  CO**i 

9*74;  BALDWIN 

10'    99  09 

320 

7* 

TA 

M.  LOUIS  hOPmE 

•URTOM  0AM 

1413 

RABUN 

c 

6UV  W.  RUCKCR 

9442 

JEM;  INS 

11     92  4* 

191 

5P 

5P 

WALLACE  V.  EDENFICLO 

•UTLCR 

142» 

TAYLOR 

4 

32  33 

64  14 

429 

TA 

THOMAS  F.  MATHEWS 

NILLHAVCN  *  E 

9*94 

SCREVEN 

14 1    32  5* 

ai  30 

100 

7A 

Raymond  s.  carr 

■VTLER  CREEK 

1433 

RIOMOND 

14 

39  22 

61  54 

116 

6A 

EOWIN  S.  EPSTEIN.  JR 

MOMBOe 

9971 

WALTON 

33  47 

83  49 

740' 

6P 

RADIO  STATION  VMtC 

1443!  4AADT 

s 

6P 

4P 

H 

J.  0.  BELOCR 

907Q 

MACON 

32  19 

979 

•A 

M*  W*  COLLINS 

CflLWmtt  EXP  STATION 

14T4  MMtDOM 

«P 

4F 

NW  OA.  EXF.  STATION 

JASPER 

93  19 

990 

4P 

TA 

C.  LEROV  TILLMAN 

OUv'^EHAItT 

1900 

MITCHELL 

9F 

7A 

JAMES  B.  SPEMCE 

CALHOUN 

91  32 

249 

9P 

9P 

CALHOUN  PUB  WKS  CANP 

1»44 

LIBERTY 

11 

91  92 

61  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENBINEERS 

MOULTRIE  2  ESC 

4087 

COLQUITT 

91  10 

as  49 

340 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

CANTON 

1549 

CHEROKEE 

9 

34  14 

64  20 

694 

7A 

C.  B.  TEASLEV 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

4124 

WHEELER 

92  12 

*2  3* 

199 

TA 

L.  0*  REVMOLOS 

CARLTON  setOBC 

1*01 

ELBERT 

14 

8A 

*A 

J.  0.  MOORE 

4219 

BRANTLEY 

13     91  12 

71 

«P 

4P 

CARNCSVlLLC  *  HE 

1*10 

FRANKLIN 

14 

7A 

C 

JOHN  W.  CARROLL 

4237 

BERRIEN 

1*     31  13 

240 

9P 

9P 

GA.  FORESTRY  COIW* 

CARMLLTON 

1*40 

CARltOLL 

17 

4A 

8A 

C  M 

CITY  OF  CARROLL TON 

4244 

UNION 

71    34  44 

9900 

BA 

CARTERS 

149T 

MUftRAV 

12 

34  34 

64  «2 

409 

6A 

RALPH  N.  MESSER 

NCWINBTON  2  SSW 

4323 

SCREVEN 

ll|    32  34 

*1  30 

141 
000 

4P 

4P 

N 

MRS  WM  V  LANCASTER 

CARTERSVILLC 

1*49 

BARTOK 

» 

34  00 

44  M 

739 

5P 

9P 

CITY  OF  CARTERSVILlE 

NEWMAN 

4399 

COWETA 

Sl    99  22 

04  49 

" 

TA 

JAMES  0.    HAAOIN.  J* 

CARTERSVILL£  3  &H 

1470 

BARTON 

9 

CRANVEL  P.  TATUM 

4399 

FAMIIN 

7|    34  42 

2050 

*A 

*A 

CAVE  SPSS  *  &S« 

1T19 

POLK 

C 

WILLIAM  W.  BARNET 

4407 

GWINNET 

3    34  00 

1025 

HRS.  M.  M.  OCMPSEY 

CCMRTDMf 

17S2 

POLK 

4P 

RALPH  M.  AYEftS 

4438 

PIERCE 

1)     31  23 

109 

*A 

GA.  FORESTRY  COM*. 

CHATSHORTM  1  « 

1694 

HURRAY 

12 

34  44 

04  47 

800 

TA 

c 

WILLIAM  L.  ELROO 

PEARSON 

4470 

ATKINSON 

13     )1  1* 

82  91 

209' 

COUNTY  AGENT 

CHtCKAHAMA  PARK 

1004 

WALKER 

IB 

>4  59 

09  14 

7*0 

9P 

U.S.  DEFT  INTERIOR 

PLAINS  SH  BA  EXP  STA 

704T 

SUMTER 

4I    92  03 

84  22 

900 

9P 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

1027 

UNION 

7 

6A 

TVA-570 

7201 

WEBSTER 

*     32  04 

*4  92 

RABUN                 i  14 

4P 

4P 

JARRELL  H.  BREWER 

7274 

BROOKS 

1*     30  47 

190 

ENCRSON  w.  BROWNE 

CLCRMNT  1  &M 

!«•« 

HAU. 

3 

c 

JIHHY  C.  OUILLlAN 

7430 

GORDON 

12     34  34 

WiLLlAM  W.  FOLLOCK 

CLEVEUAW 

2004 

WHITE 

3 

34  94 

43  44 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

RINBGOLO 

74*9:  CATOOSA 

1*,    34  55 

*5  07 

420 

8A 

TVA-721 

COLQUITT 

2193 

MILLER 

4 

33  10 

44  M 

199 

9P 

5P 

CITY  OF  COLQUITT 

RISIHB  FAWN 

7490 

DADE 

34  45 

85  92 

420 

7A 

TV A- 4*9 

2141 

MUSCOBCE 

TA 

ARTHUR  L.  SMITH 

T400 

FLOYD 

34  19 

410 

.P 

BA 

WILLIAM  M.TDWERSilll 

COLUHBVS  MB  AIRPORT 

21*4 

MUSCOBEE 

3 

MID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WCATHCfl  BUREAU 

7409 

FLOYD 

34  10 

700 

C 

J«M.  MONTGONCRY*  JR. 

CONICJtCE  1  NE 

2160 

JACKSON 

10 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WJJC 

7410 

34  21 

437 

HID 

HIO 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATMEJt  BUREAU 

COHCOftO 

21M 

PIKE 

4 

35  OS 

64  2T 

B29 

TP 

C.  ft.  SMITH 

SANOCRSVILLE 

77T7 

WASHINGTON 

92  94 

62  49 

439 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WSNT 

COOLiO«C 

22m;  TMONAS 

* 

31  01 

03  92 

230 

C.  W.  eLLINOTONi  JR 

SAPELO  ISLAND 

7604 

MC  INTOSH 

2,    31  24 

41  17 

10 

9P 

9P 

U  GA  MARINE  BIO  LAS 

COOPER  BAF 

2244 

LUIWIH 

12 

c 

M>  LUTHER  6A00IS 

7*42 

Chatham 

2     32  00 

22 

5P 

5P 

COAOCLE  MATER  WORKS 

22*4 

CRISP 

4 

9P 

5P 

CITY  OF  CORDCLE 

7447 

CHATHAM 

2    32  08 

4B 

HIO 

MID 

C  HJ 

covTmton 

2263 

nAAERSNAH 

14 

AP 

7A 

BILLY  C.  MASSCY 

2)    32  00 

10 

9P 

9P 

CITY  OF  SAV.  BEACH 

2310 

NEWTON 

« 

33  34 

63  92 

TTO 

6P 

BA 

JACK  L.  CHAPMAN 

SPARTA  2  NNW 

022} 

HANCOCK 

HI    93  16 

92  99 

990 

MID 

WILLIAM  M.  WAR8EN 

CUIH1N6  1  H 

2408 

FORSYTN 

9 

34  13 

64  00 

1300 

MILES  M.  WOLFE 

STAf4.e»  GAP 

0269 

GILMER 

12 {    34  47 

94  18 

2300 

BA 

TVA-111 

CURBWILLE  2  t> 

2420 

FLOYO 

12 

JOSEPH  B.  OAVIS 

ST ILLMOKE 

6991 

EHANUEL 

1     32  24 

299 

2490 

RANDOLPH 

12 

5P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

8414 

UNION 

7      34  41 

8A 

DAIII.ONCil 

24791  LUMPKIN 

3 

*A 

JOE  W.  WOODWARD 

B4  34 

CHATTOOGA 

34  29 

780 

8A 

DALLAS 

24*9 

PAULO I N« 

9 

3S  95 

84  40 

1029 

8A 

6A 

C  H 

MRS  lONE  L*  BENSON 

SURRCNCV 

APPLING 

91  43 

62  12 

200 

9F 

iP 

UNION  B-C  PAPER  CORP 

DAL TON 

2409 

WHITFIELD 

12 

94  44 

B4  97 

720 

BA 

JOHN  S.  ANDREWS 

SWAINSBORO 

*494 

EMANUEL 

32  34 

82  20 

318 

5P 

5P 

C*  H.  MC  MiLLAN 

2932 

TWIMS 

10 

SP 

EARL  T.  SMITH 

*904 

FAMilN 

34  54 

leoo 

c 

2970 

TERRELL 

TA 

s.  w.  kehney 

B91T 

SCREVEN 

32  45 

254 

29TB 

DAWSON 

9 

34  2* 

TA 

c 

PEARL  P.  CHAMBERS 

6939 

TALBOT 

32  40 

TOO 

OA 

c  ^ 

DIAL  POST  OFFICE 

2*77 

FAMIIN 

7 

34  44 

B4  19 

1900 

BA 

TALJ-AFOOSA  2  mm 

6547 

HARALSON 

33  44 

69  18 

1000 

•* 

MAS.  HAUO  M.  HAGOOO 

DOCTORTOVN  1  Mta 

271* 

WAYNE 

1 

31  3« 

41  91 

60 

BA 

ft.  C*  THOMPSON 

TAYLDRSVILLE 

6*00 

BARTOW 

34  09 

64  99 

710 

THOMAS  F  COUSINS 

2724 

WORTH 

4 

c 

JOHN  R.  RUSS 

*«97 

UPSON 

92  98 

800 

c 

2734 

SEMINOLE 

4 

IP 

CARL  J.  PATTERSON 

S441 

UPSON 

32  52 

449 

9P 

13 

7A 

TA 

WARREN  GRANTHAM 

S444 

THOMAS 

30  5i 

240 

4P 

*A 

OOUBLASVILLE 

2791 

DOU6LAS 

3 

93  45 

B4  4B 

1219 

lA 

LEON A  e>  THOMPSON 

THOMASVlLLE  H8  CITY 

4471 

THOMAS 

30  90 

63  99 

243 

MID 

11 

J*-* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DOVER 

27»« 

SCREVEN 

11 

32  99 

61  43 

1B3 

BA 

WARREN  W,  WTAHT 

TIFTOH  EXP  STATION 

4703} TIFT 

31  26 

63  31 

397 

8A 

*A 

GA  CSTL  PLN  EXP  STA 

2699 

LAURENS 

10 

7A 

JAMES  M.  DANIEL 

*792: TOWNS 

34  97 

21*0 

2B«4 

LAURENS 

10 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

*740 

STEPHENS 

54  39 

104« 

TA 

2M4 

9 

6A 

BA 

GA.  FORESTRY  COMI. 

TRAT  MOIMTAIN 

TOWNS 

34  46 

^  ♦* 

OISON 

3024 

CALHOUN 

4 

31  34 

B4  44 

299 

c 

DAN  W.  MAMHACK 

TUNNEL  HILL 

**94 

WHITFIELD 

34  52 

49  02 

'* 

TVA-i92 

CLBERTON 

1040 

ELBERT 

14 

94  07 

B2  52 

400 

TA 

SHELBYN  C.  BUNTER 

VALDOSTA  4  m 

*974 

LOWNDES 

30  52 

49  20 

GEORGE  B.  COOK 

3119 

SILMER 

12 

BA 

A.  0*  DOVER 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

34  19 

1100 

MRS.    MARY   P.  CLINC 

ENBR* 

5147 

PAULO INS 

17 

33  52 

B4  99 

1200 

•A 

HISS  JANETTE  ALLBOOD 

MARREHTON 

9141 

WARREN 

3)  24 

•2  40 

500 

»' 

*A 

H 

L.  MONMOC  CASON 

EXPHINEMT 

sari 

SPAL0IN6 

4 

33  14 

64  17 

929 

lOA 

lOA 

lOA 

CM 

U  OF  OA.  EAP  STA 

WASH IMS TON 

9157 

WILKES 

33  44 

•2  44 

430 

5» 

•A 

JOSEPH  C.  RHODES 

FAfMWNT 

32*9!  BOROOM 

12 

34  24 

B4  42 

T29 

BA 

OYtVLE  0.  WARMACK 

WATKINSVILLC  ARB 

01491  OCONEE 

33  92 

83  24 

750 

c 

AOR  RESEARCH  SVC 

FAMO 

9312 

CLINCH 

1* 

30  41 

62  >4 

119 

c 

ST  RE6IS  PAPER  CO 

WAYCROSS 

01*4 

WARE 

91  19 

82  22 

»P 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMSON 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

3343 

FULTON 

9 

94  OT 

64  19 

1090 

c 

SAMUEL  R*  HARMON 

■AVNCUOK}  2  HE 

0194 

BURKE 

33  OT 

41  59 

270 

!P 

RADIO  STATION  WBRO 

SS44 

BEN  MILL 

14 

9P 

CITY  FIRE  MPT 

WEST  POINT 

9291 

TftOUP 

32  52 

J.    SMITH  LANIER 

>404 

FAfMIN 

7 

BA 

TVA-104 

WINOCR  1  SSE 

9444 

BARROW 

33  56 

C  H 

CECIL  H.  MIDER 

FL0IIN6  EIF  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

4P 

C  H 

SOIL  CONS.  SCRVICE 

WOODBURY 

0904 

MERIWETHER 

32  59 

B4  9* 

400 

•A 

ALVIN  A.  SIMS 

FOUCSTOM  1  SSI) 

34*0 

CHARLTON 

15 

SB  4B 

62  02 

20 

lOA 

c 

FRANK  N.  DAVIS 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

34  04 

84  91 

992 

•A 

W.  6.  BOOTH 

FOUl&TON  •  SM 

3449 

CHARLTON 

15 

SO  44 

62  08 

120 

9P 

9P 

OKEFENOKEE  REFUfiC 

YOUHB  HARRIS 

9*09 

TOWNS 

7 

34  54 

BS  91 

1920 

SA 

TV A- 144 

FORSTTH  1  S 

3904 

MOMIOE 

0 

33  01 

09  57 

430 

4P 

4P 

CITY  OF  FOftSYTM 

HEW  STATIONS 

FORT  BAIMCS 
FOBT  VALLEY  »  I 
FtAMCLIM 

3914 

CLAY 
PEACH 
HEARD 

3 

31  »B 

*9  03 
63  51 
65  04 

340 

9P 

MID 

7A 
9A 
OA 

HRS.  MATNE  R.  MAYES 
OLIVER  1.  SNAPP 
COUNTY  ABENT 

3944 
3547 

« 
3 

32  34 

33  IT 

4B0 
*B0 

Hc  iMme 

94*4 

HIUCINSON 

10 

32  >1 

B3  13 

242 

LULER  S.  MILLS 

BAIMCSVlUjE 

BIBSOM 

BLEMIVILXE 

3*21 

MU. 

3 

34  19 

63  50 

12>4 
540 

m 

*P 

BA 

TA 
TP 

SAH  S.  HAROEH 
SAfWORO  N.  BRM>OY 
W.  C.  aAlMAAO 

PUBLICATION  OOCD 

3«09 
>T»4 

BLASSCOCK 
TATTNAU. 

1 

S3  14 
SI  M 

62  34 

41  55 

TP 

NEVTOM  EXP  STA  MOSSY  FO 

4340 

BAKER 

4 

31  IT 

BB  3T 

1B2 

c 

CFFCCTIVC  3/5B 

«0AT  ROCK 
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REFERENCK  NOTES 


AddltiODftI  inforaatlon  regarding  the  climate  of  Georgia  »ay  bo  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens.  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  alles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  end  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  Id  *P,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement   In  miles.     Honthly  degree  day  totals  are 
the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  tinless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  end  Wind"  Table.     Max  and  Uin  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full   time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-19SS. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall   in  the  "CI Inatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  tine  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  la  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weatber  Bureau  and  CAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

Ho  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

*■  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount   included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   tislng  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

y  One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,   have  be«n  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

33  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  I>reclpltation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  aad/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
nay  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  HOIfTHLT  (HillUTOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SDUIARY,  either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington  25,  D.  C, 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHXVIIXK:  19S9 


GEORGIA  -  NOVEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     88°  on  the  17+  at  12  stations 

Lowest  Temperature:     18°  on  the  20th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     8.53  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     Trace  at  Millhaven  8  E 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.10  inches  on  the  29th  at  Flat  Top 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
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16 

28 

30 

207 

0 

0 

5 

0 

.49 

.25 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BROOKLET   1  W 

75.0 

49.3 

62.2 

4.3 

67 

17  + 

32 

30 

122 

0 

0 

1 

0 

1.45 

.50 

1.02 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOUISVILLE 

74.1 

43.9 

59.0 

3.2 

67 

17+ 

26 

29 

207 

0 

0 

7 

0 

.42 

1.77 

.25 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

MCTTER 

75.0 

47.8 

61.4 

87 

16 

33 

29 

138 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.65 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

MIDVILLE  EXP  STA 

74.4 

44.5 

59.5 

86 

16 

29 

29 

196 

0 

0 

5 

0 

.36 

.20 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

MILLEN 

76.0 

46.3 

61.2 

4.6 

88 

16 

28 

30 

150 

0 

0 

4 

0 

.26 

1.96 

.16 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Relercncc  Noies  Following  Srai'on  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
NOVEMBER  1958 


Station 

Tempetature 

P 

recipilation 

8,  i 

<  f 

«  e 
2  i 

i  i 

< 

1  J  5 
See 
o  ,r  * 

%, 
I 

Lowesi 

o 

No  of  Days 

1 

1  J  s 
See 

O  lZ  3 

tS 
t5 

5 

Q 



Slew 

No  o(  Ddirs 

Ms. 

Mm 

1 

on  Ground 

Q 

1 

o 

1 

0 

o 

- 

5  o 

sl 

5 

sl 

5  J 

sl 

hi 

NEWINGTON  2  SSW 

76. 5M 

44. 3M 

60. 4M 

87 

21  + 

28 

30 

171 

0 

0 

4 

0 

•  0 

0 

SWAINSBORO 

7*.l 

48.4 

61.3 

87 

16 

31 

29 

147 

0 

0 

1 

0 

•  0 

0 

WARRENTON 

72.0 

45.6 

58.8 

4.8 

86 

28 

29 

211 

0 

0 

3 

0 

1.05 

- 

1.63 

.45 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

73.7 

44.5 

59.1 

87 

17  + 

29 

30+ 

203 

0 

0 

5 

0 

.32 

•  19 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

59.7 

3.7 

.67 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

75.6 

48.7 

62.2 

4.1 

87 

16 

29 

128 

0 

0 

1 

0 

1.22 

.61 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

AMERICUS  *  ENE 

74.0 

47.5 

60.8 

4.3 

85 

17 

28 

29 

154 

0 

0 

1 

0 

1.83 

_ 

.81 

1^00 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

BAINBRIOGE 

76.6 

47.6 

52.1 

4,2 

88 

16 

30 

22 

138 

0 

0 

5 

0 

1.92 

- 

.57 

1^14 

5 

.0 

0 

X 

1 

BLAKELY 

73.3 

49.1 

61.2 

3.7 

84 

17  + 

30 

29 

144 

0 

0 

1 

0 

1.75 

- 

1.28 

.77 

28 

•  0 

0 

3 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

75.4 

51.2 

63.3 

85 

18  + 

32 

29 

109 

0 

0 

1 

0 

1  .76 

- 

.72 

1.59 

3 

•  0 

0 

2 

1 

1 

CAMILLA 

76.0 

49.7 

62.9 

3  2 

29 

113 

0 

0 

1 

0 

1.17 

.63 

0 

^ 

1 

0 

COLQUITT 

77.8 

50.2 

64.0 

88 

17 

32 

29 

92 

0 

0 

1 

0 

.72 

.31 

29 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CUTHBERT 

74.0 

50.0 

62  .0 

29 

29 

130 

0 

0 

1 

0 

1.20 

•  53 

0 

3 

1 

0 

FORT  GAINES 

75.2 

48.7 

62.0 

5.0 

85 

17 

29 

29 

124 

0 

0 

2 

0 

1.55 

- 

1.25 

.70 

29 

•  0 

0 

3 

2 

0 

LUMPK IN 

75.8M 

46. 4M 

61 .  IM 

84 

17  + 

26 

29 

143 

0 

0 

2 

0 

.  86 

.80 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

MORGAN 

76.2 

46.8 

61.5 

85 

17 

30 

29 

138 

0 

0 

5 

0 

.55 

.54 

5 

.0 

0 

I 

\ 

Q 

PLAINS  SW  GA   EXP  STA 

74.1 

47.9 

61.0 

85 

17 

29 

29 

151 

0 

0 

1 

0 

1.90 

l.U 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

THOMASVILLE 

74.8 

49.1 

62.0 

30 

30 

134 

0 

0 

1 

0 

1.13 

- 

1.05 

1.04 

0 

2 

1 

1 

THOMASVILLE  W8  CITY 

74.3 

51.7 

63.0 

3.5 

86 

16 

34 

29 

116 

0 

0 

0 

0 

1.47 

.77 

1.27 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

62.1 

4.3 

1.36 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

75. 7M 

42. 5M 

59. IM 

1.4 

87 

17 

26 

30 

197 

0 

0 

6 

0 

.90 

- 

.78 

.44 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

ASHBURN 

74.8 

49.7 

62.3 

87 

16 

30 

29 

123 

0 

0 

1 

0 

.60 

.50 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

75.  4M 

48. 7M 

62. IM 

31 

29 

136 

0 

0 

2 

0 

.59 

.59 

29 

0 

1 

1 

0 

DOUGLAS   2  NNE 

AM 

74.8 

45.8 

60.3 

87 

17 

32 

30 

159 

0 

0 

1 

0 

.88 

.36 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

FITZGERALD 

74.4 

60.2 

62.3 

32 

29 

118 

0 

0 

1 

0 

.65 

1.27 

.45 

0 

2 

Q 

Q 

HOMERVILLE 

LUMBER  CITY 

AM 

75.1 

42.8 

59.0 

36 

17 

28 

30 

195 

0 

0 

9 

0 

.74 

- 

1.17 

.36 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

75.2 

46.8 

62  .0 

2.4 

88 

16 

32 

29 

129 

0 

0 

1 

0 

1  .46 

- 

.65 

.90 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

NASHVILLE 

77. IM 

45. 3M 

61  .2M 

86 

16 

24 

30 

141 

0 

0 

4 

0 

1.01 

.80 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

QUITMAN 

76.  3M 

46. 7M 

61. 5M 

1.6 

87 

19  + 

2  7 

30 

146 

0 

0 

2 

0 

.53 

1 .  90 

.28 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

AM 

74.9 

47.2 

61.1 

31 

20 

149 

0 

0 

3 

0 

.81 

- 

1.10 

.40 

0 

2 

0 

0 

VALDOSTA  4  NW 

75.8 

48.2 

62.0 

86 

16 

26 

30 

133 

0 

0 

2 

0 

1.59 

1.32 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

61.2 

3.2 

.92 

- 

1.06 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

75.2 

46.4 

60. e 

87 

16 

28 

30 

154 

0 

0 

3 

0 

.62 

.35 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

AM 

75.0 

48.2 

61.6 

88 

17 

32 

30 

125 

0 

0 

1 

0 

1.16 

.38 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

BRUNSWICK 

74.9 

54.1 

64.5 

2.9 

84 

16 

38 

30 

76 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.  14 

.97 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

73.2 

54.1 

63.7 

82 

19+ 

38 

30 

89 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.73 

5 

.0 

0 

2 

I 

CAMP  STEWART 

75.4 

50.1 

62.8 

86 

16 

33 

30 

110 

0 

0 

0 

0 

.34 

.31 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

75.4 

47.4 

61.4 

85 

16+ 

27 

30 

133 

0 

0 

0 

.50 

.38 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

76.7 

53.0 

64.9 

35 

30 

73 

0 

0 

0 

0 

1.48 

.83 

0 

4 

1 

0 

CLENNVILLE 

74.6 

50.1 

62.4 

4.0 

86 

16 

31 

30 

119 

0 

0 

1 

0 

•  77 

1.32 

.-6 

5 

.0 

0 

2 

Q 

Q 

JESUP   8  S 

75.7 

48. 5H 

62.  IM 

85 

16+ 

28 

30 

128 

0 

2 

0 

.61 

.46 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAHUNTA 

75.8 

46.7 

62.3 

29 

30 

128 

0 

0 

1 

0 

.90 

.86 

0 

1 

1 

0 

SAPELO  ISLAND 

73.  IM 

57.  OM 

65.  IM 

84 

19 

38 

30 

65 

0 

0 

0 

0 

.  78 

.59 

5 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

76.2 

46.2 

61.2 

4.9 

87 

16 

27 

30 

139 

0 

0 

4 

0 

.57 

1.58 

.45 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  W6  AP 

R 

73.7 

48.6 

61.2 

3.7 

85 

16 

32 

30 

144 

0 

0 

1 

0 

.59 

.92 

.46 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

70.9M 

57. 3H 

64. IM 

47 

30 

67 

0 

0 

0 

0 

.62 

.37 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SURRENCY 

76.  OM 

45. 7M 

60. 9M 

86 

16 

26 

30 

156 

0 

0 

6 

0 

.42 

.32 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAYCROSS 

75.8 

49.2 

62.5 

2.9 

87 

16 

31 

30 

128 

0 

0 

1 

0 

1.20 

.84 

.64 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

62.5 

3.7 

.81 

.97 

.0 

4 
4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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I 


DAILY  PRECIPITATION 


Dor  of  moDth 


ABBCVILLC 
ADAIRSVILLC 
AOEL   2  E 
AILEY 

ALA^AHA  ElP  STATIOM 
ALBANY 

ALLATOOMA  OAH  2 
ALMA  CAA  AIMPOflT 
ALPtURETTA  1  NW 
AMCRICUS  *  ENE 

AHTIOCH 
Am.  I  NO 
ASMBURK 
ATHENS 

ATM€HS  COL  OF  ACR I 

ATHENS  MB  AIRPORT 
ATKINSON  1  « 
ATLANTA  BOLTQM 
ATLANTA  KB  AIRPORT 
AU«USTA  HB  AIRPORT 

AUGUST* 
BAINBRIDOE 
BALL  GROUND 
SEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

BLAKELT 

BLUE  RIDGE 

BLUE  RI06E  RE$VR  DAN 
BOtfMAN 

6RA5STOHN  BALD 
BROOKLET    1  H 
BRUMSMICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SW 

BUTLER 

BUTLER  CREEl. 
CAINO  2  NM« 
CALHOUM  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAm  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGC 
CARMESVILLE  4  NE 
CAR1IOU.T0M 

CARTERS 
CARTERSVILLC 
CARTERSVILLE  3  S« 
CCOARTOtfN 
CHATSHOKTH  1  W 

CMICKAMAUGA  PARK 
CH0E5T0E 
CLATTOH  1  N 
CLEVELAND 
COLOUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMIERCE   1  NE 
CONCORD 

C0RD6LE  HATER  WOMKS 

COMHELIA 
COVINGTON 
CUWIING  1  N 
CURRTVILLE  2  H 
CUTWERT 

DANLOMCGA 
DALLAS 
DAL TON 
OANVIUE 
DA MS OH 

MHSOHVILLE 
3IAL  POST  OFFICE 
OOCTOMTOMN  1  WSH 
OOHALSOMVILLE   3  U 
DOUGLAS  2  NHE 

0OUG4.ASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
CASTHAN  1  H 
ELBCRTOM 

ELLIJAT 
El«RT 

EXPCRIHCNT 

FAIRMOUNT 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXF  STATION 
FOLKSTON   3  SSW 
FOiXSTON  9  SH 
F0N5TTH  1  S 

FONT  GAINES 
FORT  VALLET  S  E 
FRAKLIH 
■AINCSVILLE 
BIBSOM 

GLEJaiVILJ.E 
GOAT  ROCK 
MEENSBDRO 
GREEMVILLE  2  H 
GRIFFIN 

HARTWELL 
WRTVELL  *  E 
NAHKINSVILLE 
HELEN 

HEITTOWM  GAP 

MIAMASSCE 
HOHUVILLE 
JASPER   1  NN« 
JEBUP  I  S 


JULIETTE 
KElUlMGTOa 
KINGSTON 
UVATETTE 


1.16 
2.27 


2.40 
2.29 
3. SB 
3.22 


1.20 
1.57 


2.79 
2.7B 
2.T2 


2.21 
3.  IB 
•  »« 

i.sa 


3.BT 
2.B9 

2.23 
2. SO 
.89 


B.93 

.90 
l.%0 
l.*B 
1.22 

1.99 
1.01 
3.23 
2.19 
.77 

.77 


1.29 
3.22 
2.M 

2.B9 

1.92 
.41 
2.04 

1  .44 
2. OB 


I.IA 

.02 


RECORD  MISSING 


.02 
.1* 

.09 


1.99 
.43 


10  I  U  I  12     13  I  H  I  I5~  16  I  17  [le 


22    23    24  25 


.  )e 

1 

.14 

•  24 

•  41 

.41 

.4B 

f 

•  91 

T 

.74 

•  07 

•  10 

1.00 

.19 

.03 

1.06 

.22 

.  30 

.30 

.41 

.42 

.42 

.44 

*46 

1.10 

I90 

.70 

.12 

T 

.17 

.16 

T 

T 

.29 

.17 

•  92 

.11 

.02 

.09 

1  .07 

.11 

.90 

,77 

1.12 

•  OB 

.19 

.02 

1.39 

■  OB 

.04 

•  48 

.07 

■  04 

.02 

•  84 

•  02 

.27 

T 

.01 

.99 

•  20 

1  .69 

.12 

.23 

.11 

•  27 

1.60 

•  10 

.29 

T 

.94 

.84 

•  03 

.62 

.14 

.68 

.79 

.03 

.94 

.14 

• 

1.01 

.42 

.61 

.14 

.02 

.49 

.99 

.11 

.06 

1.49 

•  10 

1.03 

•  07 

.02 

.03 

•  93 

.29 

T 

Io3 

1.17 

.31 

.20 

.44 

.38 

.40 

.36 

.44 

.B2 

.96 

•  99 

.17 

1.00 

.71 

.03 

.77 

.30 

T 

•03 

1.40 

.01 

.04 

.28 

.37 

1.14 

.40 

1.20 

.10 

.04 

.17 

1.16 

.22 

.49 

.39 

•  99 

.23 

T 

1.29 

.07 

T 

I 

.'02 

T 

.28 

■  02 

.93 

.04 

.20 

.29 

•  90 

.14 

.49 

.32 

.10 

T 

1.48 

.«« 

.07 

.99 

.01 

•  01 

.74 

.24 

.10 

.78 

T 

.49 

•  26 

.07 

.02 

4.10 

.OB 

.40 

.20 

.30 

•  70 

•  03 

•  06 

.47 

1.49 

.93 

•  29 

T 

.93 

T 

•  27 

.30 

T 

•  04 

•  79 

.49 

■  34 

.09 

.38 

1.40 

.41 

•  B9 

T 

.94 

•  10 

.72 

•  17 

.21 

.10 

1.30 

.17 

.09 

.99 

.19 

.02 

1.10 

.90 

•  39 

•  04 

.19 

.70 

.37 

•  BB 

.87 

.97 

.79 

.12 

T 

.90 

1.14 

•01 

.48 

DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

Total 

i 

Day  of  month 

-    ■    T  I 

12  3 

5  1 

■  - 

7  1   8   1  9 

in  1      1  19 

1  1 

13  1  14  1  15 

16  1  17  j  18 

19  1  20  ]  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  j  30 

31 

L£X I NGTON 

.15  .55 

T 

.53 

.56 

LINCOLNTON 

.16 

T 

.10 

.11 

.13 

.24 

LiTTCe  HIGHTOWER 

2. SI 

.30     .50  .45 

.20 

.05 

.96 

LOUlSVlLLe 

.12 

.25 

LUMBER  CITY 

•  74 

.02 

.36 

.10 

.02  T 

.24 

LUMPK IN 

68 

.02 

01 

.05 

.80 

MACON  HB  AIRPORT  R 

.96 

.42 

.03 

.06 

T 

.01 

.46 

MARSMALUVILLE 

.76 

•  22 

.17 

.03 

.05 

.29 

MAYSVILLE 

.32  .41 

T 

.31 

T 

.82 

MC  INTVRE 

.20 

.06 

.01 

.46 

METTER 

1  24 

.03 

.1*0 

.04 

.65 

.12 

MIDVILLE 

.55 

•  05 

.15 

.39 

MIOVILLE  EXP  STA 

.36 

.06 

.10 

.20 

MILLEOGEVILLE 

.29 

.03 

.30 

•  49 

Ml LLEN 

.26 

.01 

.16 

.09 

MILLHAVEN  8  E 

T 

T 

T 

T 

MOWROE 

RECORD  MISSING 

MONTEZUMA   1  NE 

1.34 

.35 

.27 

.02 

.10 

.10 

.50 

MONTKELLO  2  NW 

RECORD  MISSING 

MORGAN 

•  55 

.01 

.56 

MOULTRIE  2  ESE 

I  *6 

•  12 

•  05 

.90 

.05 

.34 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

•  71 

.02 

.50 

.04 

T 

.19 

NAHUNTA 

.90 

.86 

.04 

NASHVILLE 

.02 

.05 

.60 

.02 

.02 

.10 

NEEL  GAP 

1.30  .09 

.06 

.01 

.23 

.03 

1.21 

NCWINGTON  2  S$H 

_ 

- 

.81 

.02 

.01 

NEWNAN 

2.49 

.48  .05 

T 

.05 

.97 

.08 

.86 

noontootla  creek 

3.00 

.90  .08 

.10 

.52 

.20 

1.20 

NOR CROSS  4  N 

•60  ^02 

T 

T 

.73 

.01 

1.01 

PATTERSON 

•  70 

■  02 

.50 

.13 

.03 

.02 

Plains  &w  ga  exp  sta 

1  90 

.22 

.69 

.03 

.05 

1.11 

PRESTON 

1.69 

.11 

.55 

T 

.11 

.28 

.64 

QUI  THAN 

•  53 

.02  T 

T 

.26 

.11 

.07 

T 

.05  T 

RESACA 

.91      ,04  T 

T 

T 

.22 

.06 

.26 

T 

1.64 

RINGGOLD 

2.5 

.99  .20 

.02 

.35 

.05 

.06 

.03 

.08 

.76 

RISING  TAWN 

.60      .06  .02 

T 

.05 

.21 

.03 

.08  T 

.20  T 

.15 

.06 

.10 

.91 

ROME 

3.00 

.90  ,02 

.01 

T 

T 

.OS 

.07 

.62 

T 

1.30 

ROME   WB  AIRPORT  R 

2.98 

.87  T 

T 

.01 

.03 

.19 

.01 

T 

.09 

.29 

1.49 

SANDERSVILLE 

1.60 

.55 

1.05 

SAPELC  ISLAND 

.02 

.01 

.59 

.06 

.02 

Savannah  usoa  pl  garden 

•  02 

T 

.'.5 

.05 

•  05 

T 

SAVANNAH  HB   AP  fl 

.59 

•  03 

.01 

.46 

T 

T 

.09 

T 

T 

SAVANNAH  BEACH 

.62 

.37 

.05 

.02 

.16 

.02 

SPARTA  2  NNW 

.27 

.30 

.48 

STANLEY  GAP 

•  01 

1.30 

.23 

.20 

.02 

1.69 

STILLMORE 

96 

T  T 

.49 

.02 

.03 

.42 

SUCHES 

3.28 

U28 

.20 

.35 

.05 

1.40 

SUMMERVILLE 

3^16 

1.29 

.06 

.13 

.16 

.29 

.02 

.12 

1.13 

SURRENCY 

.32 

.10 

SHAINSBOftO 

.25 

SWEET  GUM 

3  25 

1.14  * 

• 

« 

.13 

.18 

.02 

.04 

1.53 

TAtBOTTON 

I 

.77 

.16 

.28 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1^96 

T  T 

T 

T 

1.09 

^67 

TAYLORSVILLE 

1.01 

.43 

- 

- 

THOMASTON  Z  5 

.04 

.09 

.02 

THOMASVILLE 

1  13 

T 

1.01 

.10 

I 

.02 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

1.47 

.02  .01 

T 

1.27 

.15 

.01 

T 

.01 

T IFTON  Exp  STAT  ION 

.81 

.07  .02 

.40 

.07 

.29 

TITUS 

.80     .18  .12 

.02 

.11 

.02 

.14 

.14 

.04 

1.01 

TOCCOA 

2*41 

,36  .90 

T 

.11 

1.09 

TRAY  MOUNTAIN 

3.00 

•90     .22  .04 

.05 

.12 

.05 

.03 

1.99 

TUNNEL  HILL 

2.67 

.90  .21 

.21 

.13 

.02 

.07 

.IT 

.01 

.02 

.9) 

VALDOSTA  4  NW 

1.59 

,03 

.03 

1.32 

.03 

T 

T 

.0! 

.13 

WALESKA 

2^23 

T 

.10 

WARRENTON 

1.05 

.45 

.29 

.39 

WASHINGTON 

•  77 

.27  .01 

T 

.19 

.09 

.27 

WAYCROSS 

1.20 

T  T 

.64 

.23 

.02 

.03 

.17 

.02 

.09 

WAYNESBORO  2  NE 

.32 

.02  T 

T 

.10 

T 

T 

.19  .01 

WEST  POINT 

2.55 

.57  T 

.06 

.02 

T 

1.29 

.02 

T 

.69 

WINDER  1  SSE 

1.60 

.62 

.45 

.91 

WOODBURY 

1.3B 

.37  ,05 

.04 

T 

.40 

.09 

.47 

WOODSTOCK 

1.91 

.61 

.09 

1.21 

YOUNG  HARRI S 

2.33 

.72      .11  .04 

.02 

.11 

.01 

.12 

.27  .01 

.01 

.10 

.02 

.79 

See  Befereoce  Notes  FollovlDg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

01 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AILET 

MAX 

69 

70 

68 

73 

62 

61 

64 

67 

76 

75 

68 

74 

77 

80 

85 

86 

84 

84 

80 

74 

80 

82 

81 

80 

77 

69 

74 

76 

73 

74.3 

MIN 

51 

42 

43 

51 

52 

57 

56 

41 

50 

67 

41 

34 

41 

51 

62 

58 

59 

59 

62 

35 

34 

36 

35 

57 

48 

59 

53 

51 

31  32 

47.9 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

71 

72 

68 

73 

68 

59 

68 

78 

74 

79 

74 

70 

74 

77 

81 

85 

87 

83 

84 

80 

74 

78 

79 

80 

84 

80 

79 

79  56 

75.7 

MIN 

S2 

42 

34 

37 

47 

50 

51 

38 

41 

53 

34 

36 

40 

46 

52 

63 

55 

66 

52 

28 

31 

30 

30 

34 

48 

52 

54 

31  26 

42.5 

ALBANY 

MAX 

6e 

70 

73 

65 

60 

70 

74 

74 

78 

73 

73 

77 

80 

84 

84 

87 

85 

85 

72 

74 

79 

81 

81 

80 

83 

76 

69 

80 

65  69 

75.6 

MIN 

bt 

45 

41 

53 

52 

58 

48 

39 

54 

53 

38 

39 

43 

50 

64 

60 

59 

69 

69 

36 

36 

35 

38 

57 

51 

59 

56 

59 

31  34 

48.7 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

69 

60 

60 

63 

61 

65 

69 

68 

71 

71 

70 

62 

73 

72 

71 

74 

78 

80 

80 

60 

67 

67 

70 

69 

71 

71 

58 

56 

46  46 

64.6 

MIN 

*9 

40 

37 

39 

49 

51 

38 

35 

38 

45 

36 

33 

38 

40 

48 

63 

56 

56 

45 

31 

32 

32 

38 

46 

44 

46 

99 

32 

23  26 

40.6 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

75 

67 

73 

67 

59 

70 

74 

76 

78 

73 

70 

74 

75 

81 

84 

87 

82 

85 

79 

75 

78 

79 

81 

81 

80 

74 

71 

79 

65  64 

75.2 

MIN 

55 

46 

43 

47 

53 

58 

44 

40 

53 

42 

38 

35 

41 

48 

52 

55 

57 

59 

49 

33 

34 

31 

37 

57 

50 

60 

56 

68 

32  28 

44.4 

ALPHARETTA   1  NW 

MAX 

64 

55 

63 

60 

66 

69 

69 

68 

74 

66 

64 

74 

74 

74 

77 

a  1 

79 

72 

66 

69 

73 

68 

79 

73 

64 

59 

49 

47  60 

67.7 

MIN 

50 

43 

38 

43 

48 

53 

32 

30 

40 

43 

27 

31 

34 

44 

59 

61 

63 

54 

44 

28 

38 

36 

37 

43 

44 

45 

30 

36 

22  27 

40.4 

AHERICUS  A  ENE 

MAX 

69 

66 

70 

66 

69 

69 

70 

75 

78 

72 

67 

73 

77 

SO 

84 

84 

85 

84 

71 

70 

71 

79 

78 

79 

80 

75 

.  *5 

77 

74  62 

74.0 

MIN 

56 

36 

42 

51 

50 

56 

43 

37 

54 

60 

38 

38 

42 

51 

60 

51 

60 

69 

62 

35 

41 

39 

41 

55 

51 

57 

49 

55 

28  35 

47.5 

APPLING 

MAX 

6A 

63 

70 

63 

64 

74 

74 

74 

78 

74 

67 

79 

79 

78 

85 

88 

83 

76 

70 

76 

80 

75 

79 

77 

67 

58 

58 

57  57 

72.5 

MIN 

57 

52 

45 

42 

42 

55 

38 

28 

42 

42 

26 

26 

26 

39 

66 

55 

49 

62 

54 

26 

24 

23 

26 

48 

36 

48 

43 

46 

28  26 

40.0 

ASMeuRN 

MAX 

70 

70 

71 

70 

61 

69 

70 

73 

77 

74 

69 

74 

76 

80 

83 

87 

86 

84 

83 

70 

75 

76 

80 

78 

80 

75 

71 

72 

78  64 

74.8 

MIN 

5* 

45 

47 

43 

46 

50 

49 

46 

55 

54 

42 

41 

4« 

64 

63 

60 

60 

61 

69 

46 

40 

42 

41 

57 

53 

58 

55 

59 

30  36 

49.7 

ATHENS 

MAX 

65 

61 

67 

62 

65 

70 

66 

71 

75 

66 

64 

77 

76 

75 

80 

86 

86 

78 

71 

70 

77 

80 

65 

78 

74 

63 

56 

48 

55  56 

69.4 

MIN 

52 

50 

41 

4a 

51 

56 

41 

35 

47 

47 

32 

36 

36 

44 

61 

65 

56 

59 

55 

32 

40 

36 

42 

48 

46 

46 

39 

41 

28  33 

44.7 

ATHENS  COL  OF  ACR 1 

MAX 

68 

62 

68 

64 

65 

71 

67 

71 

75 

74 

64 

76 

76 

75 

80 

85 

84 

77 

69 

69 

75 

79 

68 

77 

73 

67 

60 

51 

50  50 

69.7 

MIN 

50 

47 

37 

43 

47 

52 

35 

38 

44 

41 

29 

30 

32 

40 

66 

70 

70 

63 

56 

32 

32 

35 

36 

48 

50 

50 

44 

44 

26  29 

41.9 

ATHENS   KB  AIRPORT 

MAX 

62 

58 

66 

62 

65 

70 

66 

69 

74 

63 

64 

75 

74 

74 

80 

84 

84 

77 

67 

6a 

75 

77 

66 

77 

73 

66 

51 

47 

59  54 

67.7 

MIN 

52 

45 

41 

46 

50 

52 

38 

39 

48 

41 

33 

36 

3a 

44 

60 

64 

56 

59 

42 

33 

39 

37 

45 

47 

50 

46 

39 

58 

28  33 

44.0 

ATLANTA   NB  AIRPORT 

MAX 

62 

56 

66 

62 

61 

66 

62 

71 

73 

62 

63 

72 

73 

74 

76 

82 

81 

79 

66 

66 

69 

73 

69 

73 

74 

59 

59 

50 

47  58 

66.8 

MIN 

51 

47 

43 

51 

51 

52 

40 

41 

49 

46 

40 

49 

44 

50 

61 

64 

69 

68 

45 

39 

44 

43 

46 

62 

54 

44 

36 

34 

26  31 

46.1 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

6a 

66 

71 

63 

63 

74 

69 

75 

78 

70 

66 

76 

79 

80 

86 

88 

86 

83 

77 

70 

76 

80 

78 

80 

77 

61 

57 

62 

55  54 

72.2 

MIN 

57 

49 

45 

44 

53 

57 

37 

33 

52 

45 

32 

29 

32 

46 

58 

56 

66 

55 

45 

33 

28 

30 

32 

47 

42 

49 

46 

44 

92  29 

41.1 

AUGUSTA 

MAX 

70 

65 

72 

64 

64 

75 

70 

75 

76 

71 

67 

75 

78 

80 

85 

83 

77 

70 

77 

80 

76 

79 

78 

63 

58 

62 

98     5  3 

72.9 

MIN 

59 

54 

44 

45 

52 

57 

47 

34 

51 

56 

33 

32 

34 

47 

59 

56 

67 

59 

58 

34 

30 

32 

31 

52 

43 

50 

47 

43 

99  28 

49.2 

BAINBRIDGE 

MAX 

69 

70 

75 

65 

60 

68 

72 

77 

83 

75 

72 

78 

80 

89 

84 

87 

66 

76 

72 

76 

77 

81 

83 

84 

80 

71 

81 

74  72 

76.6 

MIN 

56 

43 

37 

52 

52 

55 

61 

38 

50 

57 

33 

40 

42 

53 

59 

64 

65 

55 

52 

32 

32 

30 

33 

55 

53 

54 

60 

60 

32  91 

47.6 

BLACIC8EARD  ISLAND 

MAX 

70 

7a 

68 

79 

71 

62 

68 

79 

78 

78 

78 

65 

70 

73 

78 

88 

80 

82 

83 

77 

73 

77 

78 

78 

78 

79 

66 

78    9  a 

79.0 

MIN 

56 

45 

40 

43 

48 

49 

53 

45 

83 

58 

41 

38 

42 

50 

60 

56 

55 

55 

56 

46 

38 

98 

43 

68 

50 

>4 

52 

63 

98  32 

48.2 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

75 

63 

49 

60 

99 

67 

66 

60 

63 

69 

63 

67 

76 

76 

69 

79 

77 

75 

57 

64 

65 

66 

69 

71 

68 

59 

59 

51  48 

69.0 

MIN 

39 

45 

36 

33 

37 

46 

27 

24 

29 

30 

20 

21 

25 

26 

40 

59 

47 

47 

42 

18 

19 

20 

23 

29 

32 

34 

26 

28 

20  23 

91.9 

BLAKELT 

MAX 

66 

67 

70 

64 

58 

68 

71 

72 

72 

71 

69 

74 

78 

eo 

84 

84 

82 

74 

69 

74 

78 

80 

79 

81 

78 

69 

75 

58  69 

79.9 

MIN 

54 

44 

43 

53 

52 

57 

47 

42 

52 

S3 

39 

43 

48 

66 

58 

62 

59 

SB 

69 

39 

40 

41 

43 

51 

53 

57 

94 

97 

90  99 

49.1 

BLUE  RIDGE 

MAX 

63 

54 

63 

59 

63 

66 

60 

47 

67 

62 

58 

76 

73 

69 

70 

76 

75 

75 

70 

65 

68 

69 

71 

73 

70 

65 

60 

91 

48  55 

69.3 

MIN 

4> 

44 

36 

38 

43 

50 

28 

24 

31 

37 

23 

27 

29 

37 

62 

63 

50 

97 

48 

23 

27 

24 

26 

42 

35 

42 

27 

43 

21  26 

37.0 

BROOKLET  1  M 

MAX 

76 

69 

71 

67 

63 

70 

69 

77 

76 

70 

66 

74 

78 

85 

84 

87 

86 

82 

72 

76 

81 

84 

78 

77 

72 

66 

76 

70  62 

76.0 

MIN 

55 

52 

45 

50 

52 

57 

53 

45 

55 

57 

39 

35 

43 

52 

60 

67 

57 

60 

62 

45 

37 

36 

40 

61 

52 

55 

59 

49 

34  32 

49.9 

BRUNSHICK 

MAX 

77 

68 

71 

68 

65 

65 

73 

78 

80 

74 

79 

73 

72 

79 

82 

84 

81 

81 

S3 

78 

79 

76 

79 

80 

78 

70 

70 

80 

79  64 

74.9 

MIN 

57 

48 

44 

50 

50 

57 

57 

50 

57 

60 

46 

47 

52 

56 

62 

63 

61 

60 

60 

46 

4* 

47 

64 

61 

57 

61 

59 

60 

44  38 

94.1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

78 

68 

71 

67 

66 

66 

73 

73 

79 

75 

64 

68 

71 

77 

79 

80 

82 

70 

72 

79 

77 

78 

76 

71 

69 

78 

71  62 

71.2 

MIN 

5a 

51 

48 

53 

53 

59 

59 

52 

59 

51 

46 

48 

64 

56 

65 

64 

60 

62 

61 

46 

46 

43 

52 

58 

56 

59 

99 

64 

44  98 

M.l 

BUENA  VISTA    1  SH 

MAX 

66 

61 

68 

64 

57 

69 

69 

74 

75 

75 

70 

76 

79 

81 

83 

78 

77 

89 

79 

66 

72 

71.4 

MIN 

55 

43 

42 

50 

50 

56 

45 

40 

56 

40 

42 

44 

62 

62 

63 

58 

67 

40 

48 

67 

61 

4* 

28 

44.9 

CAIRO   Z  NNK 

MAX 

69 

6a 

73 

66 

60 

66 

71 

73 

82 

77 

70 

76 

77 

81 

83 

85 

80 

67 

76 

76 

80 

81 

81 

78 

74 

80 

71 

69 

79.4 

MIN 

55 

45 

41 

53 

52 

57 

54 

43 

56 

56 

42 

49 

50 

55 

61 

62 

60 

69 

60 

99 

42 

41 

42 

60 

57 

58 

58 

99 

32 

37 

91.2 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

68 

58 

65 

67 

65 

68 

61 

71 

72 

70 

68 

77 

74 

72 

77 

8 1 

80 

72 

69 

67 

79 

72 

77 

73 

69 

55 

48 

47  48 

68.2 

MIN 

50 

45 

37 

38 

42 

50 

35 

26 

38 

40 

30 

30 

30 

31 

55 

60 

52 

53 

39 

33 

30 

99 

94 

36 

37 

43 

91 

40 

21  24 

11.2 

CAMILLA 

MAX 

72 

72 

72 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

72 

73 

80 

84 

83 

85 

80 

80 

81 

81 

78 

80 

80 

80 

80 

70 

75 

61  69 

76.0 

MIN 

62 

42 

44 

55 

58 

57 

56 

39 

46 

45 

38 

40 

49 

60 

66 

64 

60 

56 

66 

39 

39 

36 

38 

62 

65 

5* 

56 

92 

92  49 

49.7 

CAHP  STEMART 

MAX 

78 

69 

73 

70 

63 

70 

71 

77 

78 

73 

67 

72 

75 

81 

84 

85 

82 

75 

74 

78 

80 

80 

77 

74 

67 

80 

76  45 

79.4 

MIN 

57 

51 

45 

49 

52 

57 

56 

47 

55 

58 

41 

35 

44 

52 

60 

61 

68 

59 

61 

40 

38 

38 

43 

61 

52 

68 

93 

92 

37  13 

50.1 

CARLTON  BRID6E 

MAX 

76 

61 

60 

68 

62 

68 

72 

68 

72 

79 

67 

65 

77 

78 

76 

86 

80 

72 

69 

79 

80 

68 

78 

74 

97 

57 

47  56 

70.5 

MIN 

40 

50 

35 

38 

44 

49 

31 

28 

31 

36 

25 

27 

27 

30 

44 

57 

60 

54 

64 

26 

25 

25 

27 

32 

36 

36 

36 

97 

29  24 

94.1 

CARROLL TON 

MAX 

61 

54 

66 

62 

62 

65 

63 

72 

73 

66 

66 

74 

73 

73 

76 

79 

66 

69 

70 

75 

72 

75 

76 

67 

59 

54 

48  57 

67.8 

MIN 

52 

45 

34 

45 

49 

54 

36 

29 

39 

39 

30 

30 

31 

38 

59 

59 

50 

51 

4« 

29 

30 

27 

30 

38 

39 

52 

34 

49 

29  31 

39.7 

CARTERSVILLE 

MAX 

69 

57 

63 

62 

67 

69 

67 

73 

76 

73 

66 

75 

76 

73 

75 

81 

80 

68 

48 

71 

71 

73 

75 

73 

57 

51 

68.9 

MIN 

53 

47 

36 

45 

51 

56 

36 

33 

43 

46 

30 

33 

36 

46 

62 

66 

68 

59 

46 

30 

30 

30 

36 

41 

42 

49 

32 

41 

0  30 

42.2 

CEDARTOHN 

MAX 

59 

53 

67 

62 

64 

67 

61 

73 

73 

66 

66 

72 

76 

72 

74 

84 

80 

72 

67 

69 

70 

73 

73 

76 

60 

65 

50 

67.2 

MIN 

52 

47 

37 

46 

50 

57 

31 

27 

39 

42 

28 

30 

30 

39 

62 

61 

53 

63 

45 

27 

29 

28 

30 

37 

40 

91 

9« 

24 

98.7 

CLATTON    1  N 

MAX 

62 

55 

67 

58 

65 

71 

65 

65 

74 

63 

69 

81 

78 

69 

68 

79 

66 

70 

71 

72 

69 

74 

67 

64 

59 

48 

67.9 

MIN 

49 

45 

38 

42 

45 

49 

39 

29 

39 

42 

29 

36 

39 

40 

55 

60 

55 

56 

51 

33 

39 

34 

37 

45 

41 

47 

98 

96 

41.4 

COLQUITT 

MAX 

70 

71 

75 

69 

69 

71 

79 

74 

83 

78 

72 

77 

80 

83 

86 

85 

81 

70 

78 

79 

83 

81 

84 

87 

74 

80 

77.8 

MIN 

57 

48 

40 

52 

53 

57 

51 

41 

63 

54 

41 

43 

48 

54 

62 

63 

59 

58 

62 

39 

40 

40 

40 

58 

55 

56 

54 

59 

90.2 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

MAX 

65 

62 

70 

63 

61 

67 

68 

74 

77 

69 

68 

74 

75 

78 

81 

84 

79 

70 

70 

73 

78 

77 

78 

78 

68 

64 

70 

71.4 

MIN 

53 

44 

38 

49 

52 

58 

40 

34 

58 

47 

34 

34 

38 

49 

55 

61 

57 

55 

46 

41 

36 

31 

35 

61 

44 

57 

46 

42 

44.9 

COMMERCE   1  NE 

MAX 

62 

59 

66 

65 

68 

67 

69 

70 

74 

71 

66 

78 

76 

75 

80 

80 

69 

69 

76 

78 

70 

78 

70 

56 

92 

48 

69.1 

MIN 

47 

47 

44 

41 

42 

53 

42 

39 

51 

43 

22 

27 

26 

34 

68 

69 

47 

49 

64 

21 

43 

34 

41 

37 

34 

44 

36 

38 

40.9 

COROELE   KATER  KORKS 

MAX 

70 

67 

72 

67 

62 

71 

74 

77 

74 

68 

75 

78 

81 

84 

86 

86 

89 

81 

72 

75 

81 

80 

79 

82 

75 

71 

78 

79.4 

MIN 

61 

45 

43 

51 

51 

57 

42 

66 

54 

38 

36 

43 

64 

65 

98 

98 

64 

32 

34 

33 

37 

66 

47 

59 

92 

57 

4«.T 

CORNEL  I A 

63 

66 

63 

69 

62 

64 

75 

73 

69 

66 

75 

79 

78 

62 

66 

72 

71 

65 

72 

67 

57 

91 

40 

64.9 

MIN 

46 

46 

40 

45 

44 

53 

34 

33 

38 

45 

27 

33 

36 

39 

67 

68 

53 

56 

50 

27 

39 

36 

39 

42 

45 

45 

34 

35 

40.6 

COVINGTON 

MAX 

63 

58 

67 

63 

62 

68 

66 

72 

75 

63 

65 

75 

75 

76 

81 

65 

85 

78 

70 

68 

74 

77 

70 

76 

77 

68 

99 

47 

69.0 

MIN 

54 

45 

37 

45 

50 

55 

37 

34 

46 

48 

31 

32 

34 

44 

59 

63 

55 

58 

53 

34 

39 

98 

40 

47 

46 

47 

97 

44 

41. 7 

Sm  fUlannca  Nolw  Following  Station  tndM 


DAILY  TEMPERATURES 


QEOROIA 
NOVEMBER  195! 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUTMBERT 

MAX 

65 

66 

70 

64 

59 

68 

71 

74 

77 

74 

68 

71 

78 

82 

62 

83 

84 

8  2 

72 

81 

73 

71 

71 

68 

74.0 

HIN 

45 

45 

54 

52 

57 

46 

42 

58 

53 

40 

42 

47 

57 

61 

63 

61 

58 

56 

39 

44 

41 

46 

68 

54 

68 

52 

57 

29 

36 

50.0 

OAHLONEGA 

MAX 

65 

61 

68 

66 

74 

50 

64.5 

MIN 

(>3 

47 

43 

44 

46 

48 

40 

36 

40 

40 

30 

31 

35 

40 

48 

60 

56 

57 

52 

36 

34 

39 

44 

49 

45 

47 

35 

34 

26 

26 

41.7 

DALLAS 

MAX 

62 

64 

61 

69 

76 

83 

45 

64.4 

MIN 

<>2 

43 

37 

38 

47 

50 

34 

26 

30 

44 

26 

29 

32 

34 

47 

63 

56 

56 

46 

30 

33 

29 

31 

39 

40 

41 

30 

31 

23 

23 

37.7 

DAL TON 

MAX 

66 

59 

72 

75 

79 

45 

65.1 

HIN 

*7 

46 

37 

43 

45 

52 

35 

28 

36 

43 

36 

31 

34 

40 

66 

65 

54 

56 

43 

33 

31 

33 

31 

41 

41 

46 

31 

35 

24 

27 

40.1 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

71 

66 

73 

80 

72 

60 

84 

87 

78 

65 

74.8 

MIN 

i» 

46 

38 

44 

50 

53 

54 

42 

42 

57 

39 

37 

36 

44 

49 

56 

65 

66 

58 

36 

37 

35 

34 

38 

50 

50 

56 

56 

36 

32 

45.8 

DUBLIN 

MAX 

76 

76 

78 

86 

88 

63 

76.3 

MIN 

60 

46 

42 

48 

51 

57 

48 

36 

54 

53 

34 

32 

34 

47 

59 

66 

68 

69 

60 

36 

31 

32 

35 

58 

45 

55 

48 

47 

30 

35 

46.2 

EASTMAN  1  W 

MAX 

60 

72 

7  0 

84 

87 

68 

75.1 

MIN 

56 

46 

44 

45 

51 

52 

47 

41 

44 

44 

38 

36 

41 

45 

57 

68 

60 

61 

60 

38 

40 

35 

40 

57 

52 

55 

50 

50 

30 

31 

46.8 

EXPERIMENT 

MAX 

82 

83 

60 

69.4 

HIN 

55 

45 

39 

49 

52 

53 

39 

40 

50 

46 

36 

37 

42 

45 

62 

66 

61 

60 

51 

36 

37 

35 

42 

49 

46 

52 

37 

47 

26 

29 

45.4 

FITZOERALD 

MAX 

84 

83 

61 

74.4 

HIN 

59 

45 

44 

54 

51 

56 

50 

42 

57 

66 

40 

40 

45 

53 

53 

60 

62 

62 

60 

39 

42 

45 

42 

59 

51 

58 

55 

56 

32 

37 

60.2 

FLEMING  EXP  STATION 

HAX 

85 

82 

62 

75.4 

HIN 

S* 

51 

42 

46 

53 

57 

56 

42 

51 

58 

37 

31 

40 

47 

58 

57 

66 

56 

56 

36 

32 

31 

40 

57 

50 

58 

55 

50 

39 

27 

47.4 

FOLKSTON  9  SW 

HAX 

60 

75 

87 

86 

67 

76.7 

HIN 

62 

46 

42 

51 

53 

58 

58 

49 

57 

64 

43 

47 

52 

57 

60 

63 

61 

60 

58 

46 

43 

40 

49 

63 

53 

62 

56 

59 

43 

35 

53.0 

FORSYTH   1  S 

HAX 

64 

72 

65 

84 

59 

71.4 

HIN 

57 

43 

40 

47 

50 

49 

40 

33 

50 

45 

37 

33 

37 

46 

59 

63 

56 

57 

54 

38 

41 

36 

42 

50 

48 

53 

40 

47 

27 

26 

44.8 

FORT  GAINES 

HAX 

65 

6£ 

60 

69 

74 

74 

77 

74 

76 

79 

78 

80 

84 

61 

86 

69 

75.2 

MIN 

56 

44 

44 

52 

51 

57 

44 

37 

56 

54 

38 

48 

49 

51 

60 

63 

59 

57 

69 

35 

37 

38 

36 

55 

49 

59 

63 

69 

29 

32 

4«.T 

FORT   VALLEY  3  E 

HAX 

67 

58 

68 

80 

61 

84 

84 

87 

82 

61 

73.0 

MIN 

52 

44 

42 

49 

51 

56 

40 

38 

53 

47 

38 

34 

39 

60 

69 

59 

55 

66 

41 

39 

38 

36 

40 

54 

49 

56 

44 

42 

30 

36 

45.5 

GAINESVILLE 

HAX 

62 

61 

69 

71 

65 

76 

73 

70 

60 

81 

55 

66.7 

HIN 

51 

47 

41 

48 

50 

55 

36 

36 

42 

45 

32 

37 

40 

46 

69 

63 

67 

59 

51 

33 

39 

40 

46 

46 

49 

46 

36 

37 

27 

34 

44.3 

GLENNVILLE 

HAX 

71 

67 

86 

82 

77 

63 

74.6 

HIN 

57 

50 

46 

51 

52 

57 

55 

46 

55 

60 

41 

37 

43 

53 

59 

69 

58 

60 

62 

41 

38 

38 

41 

63 

52 

58 

53 

51 

36 

31 

50.1 

GREENSBORO 

HAX 

62 

86 

88 

58 

71. T 

MIN 

55 

49 

40 

46 

52 

55 

39 

42 

51 

49 

34 

32 

35 

51 

61 

64 

67 

56 

56 

33 

32 

31 

40 

48 

45 

48 

40 

46 

28 

33 

45.0 

GREENVILLE  2  M 

HAX 

81 

83 

80 

76 

70 

61 

70.4 

MIN 

56 

39 

39 

47 

46 

55 

35 

35 

39 

44 

51 

61 

65 

69 

56 

49 

38 

37 

40 

41 

49 

61 

53 

37 

47 

25 

31 

45.4 

GRIFFIN 

MAX 

68 

85 

85 

78 

63 

63 

70.4 

HIN 

56 

46 

41 

50 

51 

57 

40 

40 

50 

47 

36 

42 

46 

53 

62 

65 

61 

58 

51 

39 

40 

39 

44 

50 

63 

52 

37 

47 

26 

32 

47.1 

HARTWELL 

HAX 

73 

63 

69 

64 

69 

66 

70 

73 

70 

64 

79 

81 

86 

86 

53 

70.3 

NIN 

49 

50 

42 

43 

49 

55 

38 

34 

45 

46 

31 

40 

38 

47 

56 

62 

55 

54 

68 

34 

38 

37 

42 

49 

48 

46 

41 

38 

28 

30 

44.1 

HAWKINSVILLE 

HAX 

72 

68 

75 

68 

60 

73 

74 

76 

79 

74 

70 

78 

78 

76 

84 

88 

86 

63 

81 

81 

82 

68 

63 

76.3 

HIN 

60 

45 

40 

48 

51 

51 

45 

38 

50 

51 

36 

32 

37 

37 

66 

67 

55 

68 

58 

33 

32 

31 

34 

53 

46 

68 

49 

51 

30 

35 

45.2 

HELEN 

HAX 

64 

53 

63 

62 

65 

67 

62 

60 

68 

55 

61 

77 

64 

75 

48 

64.3 

MIN 

<>2 

47 

44 

46 

48 

50 

38 

34 

35 

43 

27 

30 

32 

35 

46 

69 

52 

52 

46 

26 

29 

34 

34 

39 

41 

42 

35 

37 

25 

26 

39.1 

HOMERVILLE 

HAX 

MIN 

JASPER   1  NNW 

HAX 

70 

70 

76 

78 

59 

53 

64.8 

HIN 

51 

45 

36 

46 

48 

54 

36 

30 

35 

42 

28 

34 

42 

45 

62 

55 

55 

56 

44 

31 

42 

41 

37 

45 

46 

49 

31 

42 

26 

28 

42.1 

JESUP    B  S 

HAX 

74 

81 

85 

84 

64 

75.7 

HIN 

5* 

49 

47 

48 

59 

58 

52 

41 

50 

60 

35 

35 

42 

48 

65 

55 

57 

69 

56 

34 

33 

32 

59 

51 

60 

65 

55 

40 

28 

48.5 

LAFAYETTE 

HAX 

74 

80 

55 

38 

43 

64.6 

HIN 

*3 

47 

34 

44 

50 

53 

33 

27 

42 

42 

30 

29 

34 

43 

55 

54 

52 

60 

42 

28 

32 

30 

34 

37 

41 

50 

40 

32 

24 

28 

39.7 

LA  GRANGE 

MAX 

82 

85 

62 

70.6 

MIN 

53 

43 

40 

46 

50 

57 

37 

32 

51 

46 

33 

34 

36 

45 

60 

66 

59 

55 

49 

34 

;.3 

31 

34 

45 

43 

66 

37 

49 

26 

29 

43*7 

LOUISVILLE 

MAX 

67 

79 

87 

87 

59 

74.1 

HIN 

54 

47 

36 

46 

49 

52 

41 

37 

49 

47 

32 

30 

31 

47 

57 

54 

64 

57 

58 

36 

30 

32 

36 

54 

42 

50 

49 

41 

26 

30 

43.9 

LUMBER  CITY 

MAX 

72 

68 

59 

71 

69 

85 

86 

54 

75.1 

HIN 

57 

48 

38 

38 

49 

52 

52 

40 

42 

56 

32 

32 

32 

39 

46 

53 

53 

56 

57 

31 

30 

30 

29 

32 

45 

43 

53 

65 

37 

28 

42.8 

LUMPKIN 

HAX 

65 

72 

71 

60 

84 

B4 

69 

75.8 

HIN 

46 

42 

45 

55 

49 

38 

43 

49 

64 

60 

64 

60 

59 

56 

35 

38 

37 

47 

46 

42 

40 

46 

48 

26 

31 

46.4 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

85 

82 

71 

76 

81 

80 

^ 

67 

62 

73.3 

HIN 

54 

48 

46 

52 

52 

57 

45 

37 

59 

49 

40 

34 

37 

49 

62 

62 

57 

59 

48 

39 

39 

36 

37 

53 

46 

54 

46 

42 

31 

37 

47.0 

MARSHALLVILLE 

MAX 

65 

66 

68 

72 

60 

67 

73 

82 

ao 

84 

»2 

80 

73 

76 

79 

80 

80 

80 

62 

74.4 

HIN 

53 

41 

39 

45 

45 

40 

38 

35 

50 

45 

35 

40 

38 

47 

55 

58 

58 

53 

48 

32 

35 

33 

37 

50 

46 

54 

42 

45 

25 

28 

43.0 

MC  INTTRE 

HAX 

72 

72 

66 

66 

75 

74 

80 

68 

68 

72 

81 

88 

86 

87 

63 

79 

79 

64 

72 

65 

73.5 

HIN 

54 

46 

35 

38 

46 

46 

37 

39 

40 

45 

28 

26 

28 

32 

47 

54 

51 

51 

55 

27 

25 

25 

29 

32 

37 

40 

44 

46 

29 

29 

38.7 

METTER 

HAX 

75 

71 

73 

69 

63 

71 

74 

77 

73 

67 

74 

71 

61 

86 

87 

84 

80 

60 

75.0 

HIN 

56 

51 

45 

50 

48 

46 

52 

46 

51 

56 

41 

35 

34 

50 

69 

58 

68 

60 

62 

43 

36 

39 

40 

42 

51 

55 

52 

49 

33 

35 

47*8 

MIDVILLE  EXP  STA 

HAX 

72 

75 

86 

35 

85 

78 

81 

79 

80 

79 

69 

62 

73 

72 

58 

74.4 

HIN 

57 

46 

38 

47 

52 

54 

46 

41 

39 

48 

36 

30 

33 

47 

53 

53 

53 

64 

54 

41 

31 

31 

36 

58 

42 

52 

4« 

43 

29 

32 

44.5 

MI LLEDGEVI LLE 

71 

66 

65 

72 

65 

62 

74 

69 

74 

78 

68 

66 

75 

76 

80 

84 

85 

79 

55 

72.4 

MIN 

45 

47 

41 

42 

45 

50 

40 

34 

36 

49 

31 

30 

30 

31 

44 

66 

52 

62 

56 

33 

30 

29 

29 

33 

41 

41 

43 

43 

28 

29 

39.7 

HILLEN 

MAX 

73 

73 

72 

71 

66 

75 

72 

76 

79 

76 

70 

76 

80 

62 

87 

87 

84 

78 

77 

75 

76 

76 

78 

75 

65 

73 

72 

60 

76.0 

MIN 

55 

44 

46 

44 

52 

55 

48 

39 

48 

53 

35 

29 

35 

45 

60 

60 

68 

66 

62 

45 

29 

38 

45 

60 

48 

52 

49 

47 

31 

28 

46.3 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

MIN 

MORGAN 

HAX 

69 

66 

71 

64 

59 

69 

71 

79 

79 

76 

70 

74 

77 

80 

64 

84 

85 

83 

80 

80 

77 

80 

81 

79 

82 

79 

76 

79 

75 

79 

76.2 

HIN 

57 

52 

37 

50 

51 

52 

47 

41 

49 

52 

35 

39 

37 

51 

60 

59 

56 

54 

61 

31 

31 

31 

37 

56 

49 

53 

54 

60 

30 

32 

46.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  158  - 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER 


StdHon 

D«y  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

71 

66 

71 

67 

59 

69 

71 

69 

60 

76 

69 

74 

77 

61 

84 

86 

64 

86 

60 

70 

75 

77 

79 

82 

79 

79 

71 

60 

75 

66 

76.2 

MIN 

56 

44 

42 

52 

51 

54 

49 

42 

55 

57 

40 

42 

46 

62 

61 

87 

57 

58 

66 

36 

39 

42 

40 

56 

64 

69 

50 

56 

32 

36 

48*6 

N»MUNT» 

MAX 

76 

66 

72 

66 

60 

67 

74 

79 

79 

75 

70 

74 

76 

61 

65 

84 

86 

65 

63 

76 

76 

76 

60 

61 

76 

74 

66 

63 

76 

65 

75.8 

MIN 

il 

49 

3B 

45 

53 

53 

56 

40 

56 

69 

37 

36 

46 

46 

66 

55 

56 

56 

57 

34 

36 

33 

40 

60 

54 

57 

55 

56 

40 

29 

46.7 

NASHVILLE 

MAX 

71 

73 

66 

64 

67 

73 

63 

74 

75 

76 

62 

65 

66 

66 

86 

61 

74 

77 

77 

61 

64 

80 

76 

74 

62 

77 

71 

77.1 

HIN 

55 

34 

43 

45 

52 

47 

52 

32 

42 

42 

62 

55 

50 

62 

55 

62 

40 

32 

42 

40 

54 

47 

3) 

60 

50 

28 

24 

45.  3 

NEWINOTON   2  SSW 

MAX 

71 

71 

76 

73 

66 

74 

76 

62 

66 

67 

65 

86 

62 

77 

87 

•  1 

76 

62 

76 

69 

76 

74 

70 

60 

76.5 

MIN 

46 

37 

52 

54 

36 

39 

36 

46 

57 

55 

56 

67 

59 

J» 

29 

30 

32 

42 

46 

63 

62 

46 

34 

28 

44  .  3 

NEMNAN 

MAX 

62 

56 

66 

62 

61 

63 

69 

74 

73 

70 

66 

74 

76 

76 

77 

78 

86 

62 

71 

67 

71 

76 

71 

76 

77 

76 

60 

57 

52 

66 

69.4 

MIN 

5« 

43 

37 

47 

50 

56 

39 

40 

46 

45 

34 

36 

43 

62 

61 

60 

64 

56 

47 

36 

JT 

36 

46 

47 

50 

63 

36 

44 

26 

30 

45.1 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

65 

66 

71 

65 

56 

69 

70 

75 

77 

75 

67 

76 

79 

60 

64 

64 

86 

63 

77 

70 

76 

78 

80 

80 

62 

74 

66 

76 

70 

64 

74.1 

55 

44 

42 

50 

51 

56 

44 

40 

49 

49 

36 

36 

46 

62 

60 

60 

59 

59 

60 

34 

40 

39 

44 

54 

50 

57 

.  60 

55 

29 

33 

47.9 

OUITHAN 

MAX 

70 

70 

69 

72 

66 

63 

65 

74 

62 

76 

71 

77 

76 

84 

64 

67 

65 

67 

61 

72 

77 

76 

61 

81 

60 

78 

80 

62 

63 

76.3 

HIN 

57 

40 

35 

40 

51 

54 

54 

41 

49 

35 

43 

46 

61 

56 

54 

54 

56 

64 

32 

36 

33 

36 

56 

53 

56 

57 

66 

34 

27 

46.7 

ROME 

MAX 

66 

56 

64 

62 

70 

69 

64 

7« 

73 

69 

66 

75 

76 

72 

75 

81 

86 

62 

75 

69 

70 

73 

75 

75 

77 

70 

66 

51 

46 

52 

69.3 

MIN 

53 

50 

32 

45 

50 

54 

36 

26 

41 

44 

30 

32 

33 

41 

61 

62 

53 

53 

45 

26 

30 

29 

32 

39 

41 

50 

33 

39 

25 

30 

40.7 

ROHE  KB  AIRPORT 

MAX 

59 

55 

64 

62 

67 

67 

61 

73 

73 

62 

66 

7S 

75 

72 

75 

76 

62 

60 

62 

66 

66 

71 

72 

74 

74 

56 

64 

48 

47 

49 

66.3 

MIN 

52 

42 

34 

44 

50 

43 

30 

26 

36 

33 

29 

31 

32 

40 

60 

66 

63 

53 

32 

26 

26 

27 

30 

37 

40 

41 

33 

31 

26 

29 

37.6 

SANDERSVILLE 

MAX 

66 

67 

70 

71 

71 

72 

70 

74 

60 

72 

69 

75 

76 

80 

66 

85 

63 

62 

73 

70 

79 

80 

76 

80 

76 

66 

61 

72 

61 

59 

73.6 

57 

49 

42 

46 

55 

59 

45 

37 

56 

55 

37 

32 

34 

47 

64 

66 

57 

60 

62 

39 

39 

32 

42 

54 

45 

64 

44 

47 

29 

30 

47.2 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

80 

73 

73 

66 

62 

67 

73 

72 

79 

75 

63 

66 

70 

76 

79 

63 

79 

64 

75 

72 

77 

79 

70 

65 

77 

72 

61 

73.1 

MIN 

62 

51 

55 

59 

53 

59 

59 

53 

59 

63 

47 

54 

66 

66 

63 

69 

61 

47 

66 

66 

60 

69 

69 

51 

36 

67.0 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

eo 

71 

73 

69 

65 

71 

72 

76 

76 

76 

69 

73 

77 

80 

64 

87 

63 

65 

63 

78 

76 

79 

80 

79 

76 

76 

72 

79 

76 

62 

76.2 

53 

51 

40 

44 

52 

56 

54 

40 

53 

66 

34 

30 

40 

46 

57 

56 

56 

55 

54 

35 

30 

31 

39 

66 

46 

66 

63 

49 

97 

27 

46.2 

SAVANNAH  NB  AP 

MAX 

77 

66 

71 

69 

56 

70 

71 

74 

77 

73 

64 

71 

76 

60 

84 

85 

62 

63 

61 

73 

74 

77 

76 

76 

74 

74 

61 

79 

69 

69 

73.7 

56 

49 

45 

47 

53 

57 

46 

47 

55 

47 

41 

34 

46 

50 

60 

60 

59 

59 

64 

41 

36 

37 

41 

5» 

62 

66 

62 

61 

37 

32 

46.6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

76 

75 

71 

69 

65 

70 

67 

66 

76 

79 

70 

65 

70 

71 

79 

75 

69 

66 

7J 

73 

58 

70.9 

63 

56 

49 

52 

60 

56 

59 

56 

59 

61 

59 

60 

64 

60 

66 

65 

70 

62 

64 

54 

46 

49 

66 

64 

69 

66 

58 

46 

47 

67.3 

SURRENCT 

MAX 

78 

69 

73 

69 

62 

69 

72 

76 

79 

76 

69 

74 

76 

62 

83 

66 

83 

85 

61 

75 

77 

76 

81 

79 

79 

71 

60 

76 

64 

76.0 

55 

46 

40 

44 

50 

55 

52 

40 

59 

64 

35 

32 

36 

45 

65 

63 

64 

55 

56 

31 

32 

31 

31 

62 

47 

56 

57 

33 

26 

46.7 

SHAINSBORO 

MAX 

72 

71 

74 

66 

60 

73 

71 

76 

73 

71 

66 

76 

76 

80 

86 

87 

66 

83 

60 

72 

76 

76 

72 

76 

73 

69 

72 

73 

70 

60 

74.  1 

55 

46 

45 

50 

52 

50 

50 

42 

56 

53 

37 

36 

40 

63 

63 

61 

63 

62 

59 

43 

42 

39 

43 

62 

49 

49 

63 

43 

31 

35 

46.4 

TALSOTTON 

MAX 

6S 

61 

69 

69 

66 

71 

69 

74 

74 

76 

66 

76 

76 

78 

80 

62 

84 

83 

74 

74 

76 

74 

76 

60 

80 

80 

66 

66 

66 

66 

55 

44 

40 

49 

50 

56 

40 

34 

46 

46 

33 

35 

36 

46 

61 

64 

65 

57 

47 

36 

39 

32 

36 

46 

44 

46 

43 

42 

26 

32 

44I1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

66 

54 

66 

61 

65 

66 

61 

73 

72 

68 

67 

75 

75 

72 

77 

63 

62 

79 

72 

66 

66 

70 

66 

73 

70 

66 

67 

63 

47 

66 

66.  3 

49 

42 

26 

41 

45 

51 

26 

22 

35 

36 

23 

26 

26 

34 

59 

44 

48 

50 

41 

22 

34 

21 

33 

32 

25 

46 

34 

41 

20 

22 

35.3 

THOWASTON  2  S 

MAX 

71 

65 

70 

64 

61 

65 

71 

74 

77 

69 

69 

76 

76 

76 

80 

62 

86 

60 

76 

71 

76 

79 

79 

79 

61 

81 

67 

62 

66 

52 

40 

35 

44 

50 

49 

40 

32 

46 

47 

34 

32 

35 

43 

66 

55 

53 

60 

53 

36 

34 

33 

31 

47 

43 

55 

42 

47 

33 

49.2 

THOHASVILLE 

KAX 

69 

66 

71 

65 

56 

65 

72 

7» 

82 

73 

70 

75 

76 

80 

83 

64 

83 

64 

78 

66 

75 

77 

80 

82 

61 

79 

70 

80 

73 

66 

MIN 

56 

45 

39 

55 

52 

56 

53 

40 

64 

60 

36 

44 

46 

51 

61 

59 

56 

69 

56 

35 

36 

35 

37 

66 

53 

66 

69 

59 

34 

30 

49.1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

66 

67 

72 

65 

56 

66 

72 

75 

61 

73 

69 

77 

76 

82 

63 

86 

65 

66 

77 

66 

76 

77 

80 

82 

60 

71 

69 

79 

66 

66 

74.  3 

50 

47 

45 

52 

52 

57 

50 

46 

59 

61 

42 

50 

53 

56 

65 

61 

63 

65 

61 

41 

46 

44 

46 

62 

67 

59 

67 

53 

34 

37 

91.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

71 

66 

67 

72 

66 

69 

70 

72 

73 

78 

72 

72 

75 

76 

61 

84 

86 

66 

64 

77 

72 

76 

60 

62 

61 

64 

75 

73 

60 

66 

74.9 

MIN 

5* 

44 

36 

50 

52 

53 

49 

41 

62 

52 

39 

40 

43 

53 

62 

67 

60 

69 

64 

31 

33 

35 

37 

46 

50 

66 

66 

67 

32 

32 

47.2 

TOCCOA 

MAX 

63 

56 

67 

63 

66 

72 

65 

66 

70 

66 

62 

77 

75 

72 

73 

62 

61 

79 

72 

70 

76 

76 

64 

75 

66 

60 

56 

43 

57 

57 

67.7 

MIN 

A9 

46 

43 

46 

49 

53 

36 

33 

41 

46 

32 

39 

42 

46 

66 

63 

56 

60 

67 

33 

47 

45 

41 

49 

46 

47 

39 

37 

29 

34 

46.0 

VALDOSTA   «  NW 

MAX 

7» 

66 

72 

65 

60 

65 

72 

77 

63 

74 

72 

71 

77 

62 

84 

86 

84 

64 

80 

73 

76 

77 

61 

63 

60 

77 

71 

61 

79 

65 

MIN 

63 

42 

37 

46 

52 

57 

55 

40 

46 

60 

34 

44 

46 

50 

56 

56 

56 

58 

63 

36 

36 

31 

35 

60 

60 

67 

66 

69 

40 

26 

46.2 

WARRENTON 

MAX 

69 

63 

70 

63 

62 

74 

66 

72 

77 

72 

66 

76 

77 

79 

85 

66 

66 

60 

76 

69 

75 

60 

74 

60 

69 

70 

57 

60 

59 

66 

MIN 

56 

50 

41 

47 

52 

56 

41 

41 

52 

45 

36 

32 

36 

49 

61 

59 

56 

69 

62 

35 

33 

34 

40 

50 

47 

60 

43 

46 

26 

31 

46.6 

VASHINGTON 

MAX 

66 

61 

66 

63 

66 

73 

66 

73 

76 

70 

66 

77 

77 

77 

63 

60 

66 

67 

72 

76 

77 

79 

76 

64 

66 

Ills 

MIN 

52 

50 

41 

40 

51 

54 

39 

34 

46 

46 

30 

3« 

39 

49 

61 

62 

33 

35 

36 

40 

40 

4< 

41 

40 

26 

WAYCROSS 

MAX 

76 

66 

74 

66 

56 

63 

73 

77 

61 

74 

69 

76 

77 

62 

66 

87 

64 

66 

61 

73 

76 

77 

80 

61 

76 

77  71 

62 

74 

66 

79.6 

MIN 

5S 

41 

40 

46 

52 

57 

56 

41 

53 

61 

37 

39 

46 

60 

59 

56 

60 

60 

56 

34 

36 

35 

40 

62 

53 

60  57 

66 

37 

31 

49.2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

69 

67 

74 

67 

62 

73 

69 

75 

70 

69 

66 

76 

78 

60 

65 

67 

87 

63 

81 

71 

76 

61 

77 

80 

76 

70  62 

73 

70 

57 

73.7 

MIN 

55 

44 

45 

47 

52 

54 

44 

36 

46 

51 

36 

Z9 

34 

47 

57 

57 

54 

66 

62 

36 

29 

32 

34 

55 

4i 

i 

46  46 

4' 

t 

29 

29 

4*. 6 

KEST  POINT 

MAX 

63 

62 

71 

62 

61 

65 

67 

75 

76 

74 

67 

74 

76 

76 

77 

62 

82 

61 

74 

67 

74 

76 

71 

78 

76 

71 

64 

f 

52 

62 

70.6 

MIN 

54 

43 

39 

46 

51 

57 

36 

32 

62 

43 

33 

32 

34 

43 

60 

64 

53 

63 

61 

31 

32 

30 

33 

46 

41 

56  40 

62 

27 

29 

43.2 

KINDER   1  SSE 

MAX 

67 

66 

66 

64 

62 

71 

66 

72 

73 

66 

72 

72 

76 

75 

74 

64 

84 

79 

78 

71 

74 

77 

65 

76 

74 

73  64 

60 

53 

57 

70.4 

MIN 

42 

42 

41 

43 

49 

44 

43 

43 

44 

44 

39 

43 

43 

36 

44 

56 

54 

54 

36 

34 

36 

36 

41 

46 

44 

43  34 

30 

24 

28 

41.4 

 __J  
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EVAPORATION  AND  WIND 


CEORCIA 
NOVEHBER  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

54 

60 

.20 
40 

.17 
20 

.04 
11 

.03 
26 

.10 
45 

.11 
32 

.10 

63 

.21 
65 

.02 
46 

.01 

55 

.29 
44 

.02 

56 

.05 
47 

.04 
27 

.08 
28 

.11 

52 

.02 
50 

.13 
67 

.08 
37 

.11 
49 

.11 
63 

.14 

69 

* 

35 

105 

.24 
81 

.09 
82 

.01 
112 

.13 
72 

2.64 

ATHENS  COL  oX  AGRI 

EVAP 
WIND 

.07 

.20 
151 

.04 
88 

.09 
16 

.08 
31 

.09 
50 

.16 
34 

.20 
28 

.24 
83 

.15 
132 

.11 

27 

.12 
12 

.12 
15 

.08 
12 

.09 
20 

.10 
82 

.05 
22 

.17 
40 

.20 
80 

.15 
40 

.10 
24 

.25 
* 

.16 

59 

.07 
32 

.13 
39 

.09 
35 

.18 
54 

54 

133 

.20 
56 

B3.95 
1449 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.14 
85 

.11 
143 

.08 
92 

.03 
50 

.04 
30 

.13 
28 

.14 
47 

.11 
31 

.17 
109 

.20 
120 

.21 
60 

.11 
18 

.10 
8 

.14 
44 

.12 
75 

.16 
93 

.23 
32 

.08 

60 

.17 
95 

.17 
55 

.12 
30 

.15 
39 

.17 
31 

.11 
35 

.13 
32 

.26 
71 

.09 
47 

.10 
100 

.22 
130 

.06 
88 

4.05 
1878 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.08 
41 

.03 
40 

.05 
26 

.02 
11 

.04 
4 

.04 
18 

.08 
22 

.12 

27 

.07 
32 

.15 
61 

.13 
39 

.08 
10 

.07 
7 

.07 
9 

25 

* 

24 

.07 
5 

.09 
28 

.12 
45 

.15 

35 

.06 
16 

.07 
19 

.08 
16 

.08 

20 

.07 
19 

.04 

23 

.08 
42 

.07 
47 

70 

54 

B2.18 
835 

TirrON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.02 
10 

.07 
36 

.11 

35 

.11 
19 

.03 
6 

.00 
4 

.04 
1 

.13 
10 

.06 
5 

.06 
42 

.17 
24 

.09 
10 

.09 
7 

.05 
7 

.08 
22 

.11 
25 

.09 
10 

.12 

20 

.08 
13 

.13 
24 

.08 
9 

.11 
13 

.10 
7 

.07 
12 

.10 
8 

.09 
15 

.07 
16 

.08 
19 

.13 
82 

.10 
29 

2.57 
540 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 

Day  of  month 

Deptti 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

T I ETON 

EXP  STATION 

3 

INCHES 

MAX 
UIN 

64 
58 

64 
54 

64 
52 

66 
50 

63 
55 

57 
54 

64 

56 

65 
52 

64 
51 

66 
49 

67 
49 

64 
49 

66 
50 

65 
52 

70 
56 

73 
61 

74 
62 

74 

62 

74 
61 

72 
52 

65 
51 

65 
50 

64 
49 

66 
50 

71 
58 

71 
57 

69 
61 

69 
60 

68 
54 

55 
45 

66.6 
54.0 

6 

INCHES 

UAX 
UIN 

69 
67 

69 
65 

67 
64 

67 
63 

67 
65 

65 
64 

67 
64 

69 
63 

67 
62 

68 
66 

69 
63 

66 
62 

67 
62 

67 
64 

68 
64 

71 

66 

71 
65 

72 
69 

72 
69 

71 
66 

68 
64 

67 
63 

67 
62 

67 
65 

70 
66 

70 
67 

70 
67 

70 
66 

65 
60 

68. « 
62.4 

Soli  Type:  Tlfton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soli 
Thermograph,  Uodel  1100.     6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

l:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

« 

u 

H 

.01-09 

10-49 

66-09- 

661-001 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

22 

9.4 

28++ 

NW 

28 

75 

82 

50 

62 

5 

1 

2 

1 

0 

0 

9 

5.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

25 

8.8 

35 

NW 

28 

73 

82 

52 

62 

8 

1 

0 

3 

0 

0 

12 

64 

5.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NW 

10 

5.1 

35++ 

NW 

28 

83 

90 

48 

63 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

5.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.3 

25++ 

N 

28 

86 

50 

73 

2 

0 

4 

1 

0 

0 

7 

5.9 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

8.1 

29 

S 

15 

73 

80 

43 

54 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

59 

5.4 

ROUE  WB  AIRPORT 

78 

80 

48 

65 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

11 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WSW 

11 

6.9 

23 

NW 

29+ 

87 

91 

55 

76 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

61 

5.6 

THOUASVILLE  WB  CITY 

2 

4 

1 

0 

1 

0 

8 

See  Befereoce  Notes  Follovlng  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
NOVEMBER  1958 
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I        0  /    ;      K^F   Jn«per  1  NKW  -<>-  A^, „  \  D«h lonega   ■ 

SimaervlUe  y    5     JJ/T  •  Johnto.n  Da«onvlUo_ 

•  ^^^"^       Aaairsvilie        I       O         "   —  \ 


^  Roue  S  s»  , 

3"'  Cave  Spga  4  3SI  -'^Jq_ 


I        -O-  Cedartowo  J_ 

I       A  I'  DalUsN 

I       ■  Unic  Branch  ■ 


'  ~     \  AnderBOD  CAA  AP,   S.  C. 
Bart««ll  6  E 

(  '       -O  O  o 

-  ,  #      '-Sl'l  X^'»"^'\A.tr«vlll«,  S.  C. 

■■"  n    2"  /  coi^c.  ,  »E       C  "br.onl 


75TR  HKRIDIAN  TIHC  ZONE 


 L   M      ^tf"  I      "F^'''^^'^    ^  Atttn.  .bTp-  !"■"'«<'   , 

"■^  •  "  / V NORTtliEAsryn-x  "°  '""b' ' 

I  J      :       GEIMTPiAjL'^-'"^-       ---^then.  Col  of  A^rl  ,  " 

I        Atlanta  Bolton     X  <•        •       \»         »  ^  'I 

i^— .    ,'0       1  N  y  WntklnsvllU  AHS  I  Lcjlnnton  /      ^  Llncolnton^^ 

gHavlUe^  Atlanta  WB  AP  /     f  (    *  /  ^••""vlr^/         O  \  i 


3' 

Rock  HlllB,  Al 


1  Jonesboro 
Ne»nan  ^  )  Eapei . 

\  

I  Haralr—   

.WEST 

■       La  Grange  Greenville  I  ^ 

I      -O-  Concord  | 


uovington  V  ^ 

A  Greensboro 

"'•°"°!^  (fENTRAu) 

Mootlcello  2  HI 


'  ThomaBton  2  S J 

)CENTRA|?^/ 


WaahlDgtoD    \^  ^^^^^y-ClarkJ  Bill  Daa 


Joboston,   S.  C. 


.50" 


c. 


0 

Sparta  3  Mm 


-r' 


-/A     N  -o-  .x!.t. 

\  \  >■  \     ,  BlfEkvlllo  3  1,  B. 

l..„^n\  \/  ©S"'"-^-'/  <^ 

✓  Augusta  WB  Airport 

'  /  V/ 


-o 

Baaberg,  B.  C. 


^^EABT  '         -lo-  *V.» 

■    »  I  ■ayneaboro  3  m  %. 

^Jyfui^i;^  1  / 

vine  '  \    Hldvllle  Exp  Sta . 


0.25' 


T.lbotton^  .  3  J   1  "i-J.-y 

.bv,._WB  Airport  f  - 'sjC  J  '  ''^  ' 


X        J  \       -O-  ir.lnlon  4  •K*  ^^^y^f 

M       Airport  \  _  '  **" 


Y  .  1^1  Montezuu^Mlfa 

;    -3-   I  *— I       q  I 

\  Buena  Vista  1  SW       \  » 

I     I  AmerlcuaBxp  Sta  KrSy' 
^  ^aton  V-O-      \^  ^ 

Lumpkin  2  HE  '  _  ^ 


JBSvlUe^ 


4    MUlhaven  ^ 
■of    ^vanr*  A-^"'-"^' 


^    ^0. 50" 


Plains  9W  Ga  Bap  Sta 

.    -^r-A.  . 

IsouthWest  \ 

'-'Of 


^--^  Swalnsboro  \    ^     V  Dover    He.iogton  2  8SW 

ibH^^^*^^       Stlllaore         'r.FMTRAll  » 

I  Ql  -A^CIM  I  nML^  BldgelaSd  3  SE    8  c 

I  1       '    o-  I         -o-    >  V 

ij^'-^r^SS::'!  Brooklet.;^ 
>unt  Veri'on  3  aifw  '  tH  J!^  /""^ 

^'j'  pA_    /  A  »v  \   Savannah  IB  »P 

/\                  (Alley!                             (flellvll  l7>- ,  ^  ^  , 

I  '  /  /   y         Savannah  DSDA  Pl  Garden  ^ 

\         ^.  I  ;  ^_  =^  i-O — - — \- 

■■-»L">^-^J  I   ^      :  M..-.  Eap^Statl-r-t; 


DBCOMI-VB-Aabevl 1 1* .   R.    C.   5  U 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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Andrews  2  B,  X.  C. 

I  -o- 


ChKttknooga  WB  AP,  TeDO. 


Rising  Fawn  I 
l^''        Lafayette  ' 


o  (St  I 

lea  Bar  Daa,  Tepn.  ^  I  O  Sweet 

)      O  O     /        O  I  Blue  BldKeTS 

Cblck.m.uo  P.rk  ^1  Be.verdale  |       Q  >P 

I     KeoalDgtonl   Tunnel  Hill-  Ftat  Top"^  Hewpl 

■O-  C  ».  .      .Q  ODla 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


ng  Creek  1  K,  s,  C. 


Cbatsvorth  1  W   Stanley  Gap^^       )      ^^9^7  Burton  J 


Hoontootla  Creek  ^^Iches  ' 


I  WEST  Cal'hiun  Exp  Station  |  ^ 
lu»e?.llle  ;  (i  P- 


Cooper  Gap       I      O  « 
^Cleveland 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


p-'^'u^^.l^le  U  ,Qi.,  i  ""Y':>— ;  V»^"eon  CAA  AP.  S.  C. 

,  5{^Ad.lrsvllle       I       _         Q       1--^-  V  I  <         O-   O  Q 

'r     -0./0^^  °'"r"°X       >    ■^"''"'■Sl':  \-r<"'^\A„trev?i.e 
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-^^ — ,t5"  I   "°<'°r  1  ssr^ 


CalhouD  Falls,   S.  C. 


»       •  Ll.e  Branch  ^'    '"^"^"""nT^A  "  ' 
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Rock  Hills,  Ala. 
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rmtl^^rh     J     ■  |  ThOlliaBtOn     -  — 

<)CENTRA|?^7 

tGoat  Rock  i        -Q-  y 

V^-l — .  iTalbotton/ 

'   ^  ^-'i 

^^Columbus^  WB  Airport  ^ 


ale  6  «,  Ala. 

o 


iBerlcusExp  Sta 
\  Preston  •  "O"  ' 


Plains  SW  Ga  Bxp  Sta  . 


0 

Sparta  2  HKW 


^1  Aiken,  3.  C. 

^^z*  Augusta 

"I^R,.»,       ^  .      BlackvUle  3  t,   S.  C. 
Augusta  WB  Airport  _ 

"  -o- 

-^^^L  Bamberg,   S.  C, 


EAST 


J  60° 
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Un  2    ^  Stlll«ore 
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'  Port  Gaines    I  I 
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/        o-   \  V 
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•  N —      \/  @^ 
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■oodraff  Daa,  Fl: 

I 

Chattahoochee  I 


63 


\  '-.^J. 
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Thoaasvllle 
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^ 

CAA  Airport 


\  souYheast  ' 


■'Bruosvlck  CAA  AP 


Madison.  Fla 


-o- 

Feroasdlna  Beacb,  Fla 


® 

Jacksonville  WB  AP,  Fla. 


Glen  St.  Mary  Nurseries,  Fla. 


USCOHU-WB-Ashevllle.   H.  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

courrrx 

1  DRAINAGE  I 

U 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

 . 

OBSERVER 

a 
£ 

C| 

AMCVILLC 

92  00 

89  IB 

240 

8A 

c 

GeORGC  W*  DO*. 

AOAIRSVILLC 

12 

>♦  22 

•4  96 

710 

8A 

C 

HUfiH  S.  PURT  1 1 

AOCL  1  C 

COOK 

16 

91  08 

89  24 

34  B 

RADIO  STATION  -AA^ 

AlLCr 

MONTOOMCRr 

10 

92  11 

S3  94 

- 

•A 

SA 

BREWTON-PARKC"  tOLLtbt 

ALA^ANA  CIP  STAT lOM 

om 

16     91  21 

TA 

H 

ROT  E>  HOLLAND 

01«0 

6|  91  99 

84  10 

210 

IP 

7A 

ALLATOMA  DAM  t 

OlBl 

9     36  10 

84  «4 

»79 

•A 

SA 

C  H 

COAPS  OF  CNOIMEERS 

ALMA  CAA  AIUVOMT 

0211 

BACON 

19,  91  92 

200 

HID 

MID 

CIVIL  ACRO>  ADM. 

Al.nW*ETTA  1  NM 

FULTON 

3 '  »♦  09 

1100 

6P 

ELI  E.  GNIHES 

AHCKICUS  A  CMC 

02»5 

8*  10 

frP 

7A 

BLAMCmC  S>  RHYNC 

02»B 

32  06 

84  16 

490 

c 

U  OF  CA  EIP  STA  NRSY 

02t* 

96  99 

86  01 

1970 

7A 

APVLIMC 

0310 

COLUMBIA 

1* 

99  92 

82  19 

2*0 

** 

MRS  ANNIE  CRAWFORD 

asmuah 

TURNER 

16 

31  62 

•  3  39 

490 

tl 

6P 

CITY  OF  ASMBURN 

OA  SO 

to 

99  9S 

6F 

PROf.  C.  S.  SELL 

10 

99  95 

89  21 

619 

6» 

6P 

6P 

COLLEGE  Exp  station 

10 

99  97 

89  19 

798 

NID 

HID 

C  HJ 

U.S.  wEATWR  Bureau 

ATKINSCM  1  ■ 

BRANTLET 

19 

91  19 

81  93 

7A 

MIS*  CATHLAtCM  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

99  69 

84  28 

789 

7aI 

MCNRT  T.  BARNCTT 

0»51 

FULTON 

99  99 

84  29 

975 

NIO 

MID 

C  HJ 

U>S.  WEATHER  BuREAo 

0**5 

RICHMOND 

1* 

99  22 

81  98 

143 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

R 1 CHMOND 

1* 

99  28 

81  98 

19D 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

eAINSRtOGC 

OSil 

OCCATUR 

90  99 

86  94 

120 

9P 

8A 

C  H 

SIDNEY  R.  MULLEN 

BALL  CltOUItO 

CHEItOKEe 

96  20 

84  23 

1100 

7a 

MRS.  ESTELLE  CROGAN 

HAVCKOALC 

07*& 

WHITFIELD 

12 

96  99 

84  91 

724 

BA 

MRS.  H.  E.  WARHACK 

0767 

EVANS 

92  09 

c 

6LACKBCARD  1 SLANO 

09A« 

NC  INTOSH 

91  29 

10 

TA 

TA 

U*S>FISH  ♦  WLDF  SVC 

BLAinSVILLC  €IP  STA 

09A4 

UNION 

7)  96  91 

193B 

SA 

GEORGIA  MTN  eXP  STA 

BLAKELV 

6  {  91  29 

900 

7* 

7P 

DR.  J.  0.  STANOIFCff 

102A 

7;   ,*  92 

84  19 

1760 

6P 

6P 

H 

P.  Bi  CARRUTH 

BLUC  mOGC  ACSVR  DAM 

1029 

FANNIN                '  7 

36  99 

9A 

1IS2 

ELBERT 

16 

36  12 

83  02 

780 

8A 

BRAS&TOWM  BALO 

1170 

TOWNS 

96  92 

SA 

TVA-IAT  " 

BROOKLET    1  M 

12A» 

BULLOCH  11 

92  23 

190 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSMICK 

19A0 

GLVNN  2 

91  08 

81  90 

14 

8A 

8A 

H 

BENJAMIN  E.  JAMES 

OL.W.                1  2 

81  29 

MID 

MID 

C  M 

CIVIL  ACRO*  AOH. 

BUENA  VISTA  1  SV 

MARION  6 

670 

9P 

9P 

C  M 

GA.  FOftCSTRT  COHM 

BUR TOM  0AM 

lAl) 

RABUN  16 

C 

GUY  w.  RUCKEf) 

BUTLCR 

TAYLOR                '  6 

84  14 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CRCCK 

lASS 

R1CMM0N0  16 

1 

93  22 

118 

8A 

EDWIN  S.  EPSTCINi  JR 

GRADT 

90 

269 

6P 

6P 

Jt  Da  6CLCMER 

GORDON 

12 

84  98 

650 

6P 

NW  GA>  EAP«  STATION 

CAMILLA 

1900 

KITCMELL 

86  19 

179 

5F 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEWART 

ISM 

LIBERTY 

81  97 

»3 

7P 

POST  ENGINEERS 

ISaS  iCHCROKEE 

96  16 

894 

TA 

c 

1601 

ELBERT 

1* 

83  99 

490 

8A 

SA 

CARNESVILLE  4  NE 

1fcl9 

FRANKLIN 

1* 

89  12 

710 

7A 

C 

CAimOLLTOH 

16*0 

CARROLL 

17 

89  09 

990 

6P 

8A  ' 

C  M 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1697 

IQJItRAY 

12 

86  42 

695 

8A 

RALPH  M.  MCSSER 

1669 

BARTOW 

9*  09 

9P 

9P  ' 

H 

CITY  OF  CARTERSVILlE 

1670 

BARTOW 

84  90 

689 

7A 

1719 

FOLK  * 

89  21 

soo 

c 

WILLIAM  W>  BARNCT 

CCDARTOHN 

1732 

ROLK 

89  19 

789 

6P 

SA  ' 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSKORTM  1  M 

MURRAY 

12 

8*  47 

800 

WILLIAM  L.  ELROD 

1906 

WALKER 

18 

3*  95 

89  16 

TS9 

5P  1 

1927 

UNION 

89  9* 

1900 

8A 

1««2 

RABUN 

16 

83  2* 

2190 

6P 

6P 

JARRELL  N.  BREwER 

CLCKMOMT  3  Stf 

1996 

89  *8 

1100 

c 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

clcvcland 

2006 

WHITE 

83  *6 

1970 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

2199 

MILLER 

91  10 

159 

5P 

9P 

H 

216) 

MUSCOGEE 

92  26 

84  99 

291 

7A 

2166 

MUSCOGEE 

92  31 

84  56 

389 

HID 

HID 

C  HJ 

UaS*  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  1  NE 

IlflO 

JACKSON 

10 

9*  19 

83  26 

7*0 

9P 

9P 

** 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCOOD 

219a 

PIKE 

33  09 

84  27 

829 

TP 

C.  R.  SMITH 

2218 

THOMAS 

91  01 

c 

LUHPK IN 

96  98 

8*  09 

1900 

c 

2266 

C»J  SP 

91  98 

83  47 

309 

9P 

9P 

COMNELIA 

22a3 

HABERSHAM 

9*  91 

83  32 

1*70 

6P 

7A 

BILLY  C.  HASSET 

COVINGTON 

2918 

NEWTON 

99  96 

89  92 

770 

SA 

JACK  L.  CHAPMAN 

2A0B 

FORSTTH 

96  19 

8A 

2629 

FLOYD 

3*  27 

89  06 

690 

8A 

2690 

RANDOLPH 

91  66 

84  47 

461 

9P 

9P 

OAHLOMEGA 

2479 

LUMPKIN 

96  92 

89  99 

1919 

8A 

SA 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS 

2609 

PAULDING 

33  99 

86  69 

1025 

SA 

C  H 

MRS  lONE  L.  BENSON 

269) 

WHITFIELD 

3*  66 

9A 

9A 

H 

2992 

TWIGGS 

32  96 

89  19 

450 

5P 

2970 

TERRELL 

91  66 

86  27 

955 

7A 

OAHSONVILLE 

2978 

DAWSON 

9*  29 

84  07 

1975 

TA 

c 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  PCS1  OFFICE 

9*  66 

1900 

SA 

TVA-633 

2716 

WAYNE 

91  39 

81  51 

SA 

3728 

WORTH 

31  62 

83  93 

260 

c 

fiONALSOMVILLE   3  W 

2796 

SEMINOLE 

31  02 

84  99 

SP 

DOUGLAS  2  MNE 

COFFEE 

31  31 

82  91 

240 

7A 

TA 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

39  69 

84  45 

1319 

SA 

LEONA  B.  TH0I«>S0N 

SCREVEN 

92  39 

SA 

2899 

LAURENS 

92  33 

82  94 

246 

6P 

2BA6 

LAURENS 

92  92 

82  94 

190 

c 

CASTHAN  1  W 

2966 

DODGE 

92  12 

83  12 

400 

8A 

8A 

GA.  FORESTRY  CO*«l. 

CDISOH 

9028 

CALHOUN 

31  96 

84  44 

2«9 

OAN  W.  HAMACK 

9060 

ELBERT 

96  07 

82  92 

690 

9119 

GILMER 

34  62 

84  29 

1900 

8A 

9167 

PAULDING 

33  92 

84  99 

1200 

HISS  JANCTTE  ALLGOOO 

K1R€RIMEMT 

9271 

SPALDING 

39  16 

929 

lOA 

lOA 

tOA 

OH 

U  OF  GA.  EXP  STA 

PAIMOUHT 

3299 

GORDON 

34  26 

8*  62 

739 

SA 

OYNPLE   D.  WARMACK 

3912 

CLINCH 

30  61 

82  34 

119 

FIELDS  CROSS  ROADS 

396) 

FulTOM 

9*  07 

84  19 

1050 

c 

FITZG£RALD 

3986 

BEN  HILL 

31  49 

•  3  19 

9T1 

5R 

FLAT  TOF 

960* 

FANNIN 

36  91 

SA 

TVA-109 

FLEMING  EIF  STATION 

3*09 

LIBERTY 

If 

4P 

4P 

C  H 

SOIL  CONS.  SERVICE 

FOLKSTON  J  SSH 

1*60 

CKABLTON 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

C 

FRANK  M.  DAVIS 

FOLKSrON  9  SO 

CMARLTOM 

30  46 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKCFCNOKCC  REFuCe 

POKSVTH  I  S 

3906 

MONROE 

33  01 

89  57 

690 

6P 

6P 

CITt  of  FORSYTH 

FOMT  GAINCS 

9916 

CLAY 

91  36 

85  09 

940 

5» 

7A 

mi.    NAYME   R.  KAyES 

FOIIT  VALLE»  >  e 

99** 

PEACH 

32  94 

83  91 

490 

MID 

9A 

OLIVER    I.  SNAPP 

FRAMKLIN 

9967 

HCARD 

93  17 

89  06 

6«0 

tA 

COUNTY  AGENT 

iAIMCSVILLE 

3621 

>4  19 

83  90 

129« 

6» 

BA 

SAM  S.  HARDEN 

•lasoN 

9499 

GLASSCOCK 

1) 

33  14 

82  96 

940 

TA 

SAMFORD  N.  BRADDY 

OLENMVILLe 

9796 

TATTNALL 

31  96 

8t  99 

179 

TP 

W.  C.  BANNARO 

OOAT  ROCK 

9782 

HARRIS 

32  36 

89  09 

690 

TA 

GA.  POWER  COHPAHT 

OIEENSBOMO 

98*9 

GREENE 

39  94 

89  11 

620 

SA 

MRS.  LlLLtE  CHRISTIE 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

I — .  

DRAINAGE  t  J 

LATnUDE 

M 

ELEVATION 

1 

OBSEHVAT 
TIME  AN 
TABLES 

ON 

Si 

OBSERVER 

 1 

GREENVILLE  2  W 

MERIWETHER 

99  02 

STATE  FORCSTRV  SvC  1 

SPALOING 

93  19 

HORACE  D.  WCSTBROCKS 

HAMILTON  4  W 
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REFERENCE  NOTES 

Addltloaat  Inforaktlon  regarding  the  cllm&te  of  Georgia  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Inatologls t  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens.  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  folloslog  the  station  nane,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin 

HoDtbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  aissing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue 
Divisions,  as  used  In  "CI imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  'F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement   In  miles      Monthly  degree  day  totals  are 
the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

BvaporatioQ  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  -Evaporation  and  Wind"  Table      Wax  and  Mln  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  Is  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  ere  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 

y  One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.    of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin 
0     "Soil  Temperature"  Table, 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure  etc.   of  substations  throtigh  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   Indicated  above,   price  15  cents. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  UONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  UONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUIfUARY,   either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington  25,  D.  C, 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2  50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  aide  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 


USCOUI-WB-AshevllIe.   N.  C.    1/6/59    850 


-  164  ~ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chiel 


CLIMATOLCDGICAL 


GEORGIA 


DECEMBER  1958 
Volume  LXII    No.  12 


ASHKVILLE:  1959 


GEORGIA  -  DECEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     82°  on  the  5th  at  Bainbridge  and  Quitman 
Lowest  Temperature:     2°  on  the  16th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     4.82  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     1.41  inches  at  Nahunta 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.48  inches  on  the  11th  at  Dawson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     7.0  inches  at  Blue  Ridge 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     6  inches  on  the  14th  at 

Clayton  1  N 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
DECEMBER  1958 
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- 

2.38 

1.28 

28 

1.3 

Q 

4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

54.5 

29.8 

42.2 

71 

30 

16 

12 

703 

0 

0 

19 

0 

2.37 

1.40 

26 

3 

2 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

52.6 

30,5 

41  .6 

-  3,6 

70 

30 

19 

12 

71 7 

0 

0 

20 

0 

2.57 

- 

2.15 

.85 

1.6 

1 

15+ 

7 

2 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

51.8 

33.6 

42.7 

-  2.5 

68 

30 

21 

15 

681 

0 

0 

13 

0 

2.58 

- 

1.97 

.75 

27 

2.4 

T 

13+ 

6 

2 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA  AM 

50.5 

19,6 

35.1 

-  5.3 

67 

31 

2 

16 

920 

0 

0 

28 

0 

2.12 

- 

3.03 

1.33 

28 

5.0 

5 

14 

4 

1 

1 

m  1  ir  D  T  ncr 

OLUt    H 1 uut 

50.8 

26,4 

38.6 

69 

30 

7 

0 

0 

22 

0 

1.20 

27 

7.0 

7 

1 

1 

COMMERCE  1  NE 

54. IM 

26, 3M 

40,2M 

71 

30 

13 

12 

760 

0 

0 

21 

0 

0 

2.37 

1.39 

28 

2.5 

5 

1 

1 

DAHLONEGA  AM 

50,5 

28,7 

39,6 

-  3.6 

68 

31 

17 

16 

760 

0 

0 

21 

0 

GAINESVILLE 

51.4 

31.7 

41.6 

-  1.7 

70 

30 

19 

15  + 

718 

0 

0 

21 

0 

3.19 

- 

2.22 

1  .58 

26 

5.5 

5 

14 

5 

* 

1 

HELEN  AM 

50. 6M 

27, 8M 

39. 2M 

68 

31 

16 

12 

769 

0 

0 

22 

0 

0 

3.70 

2.33 

28 

4.5 

5 

1 

1 

jAoKtK   X  irtw 

50. 6M 

30  •  OM 

40.  3M 

0 

1 

20 

0 

2.43 

1.10 

29 

3 

HINDER  1  SSE 

51.8 

29,5 

40.7 

68 

29 

15 

16 

T44 

0 

0 

19 

0 

1.67 

.54 

24 

2.0 

2 

14 

5 

1 

0 

DIVISION 

40.4 

-  3.5 

2.55 

- 

2.66 

3.4 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE  AM 

54. J 

22.1 

38,2 

-  5.S 

71 

31 

11 

16+ 

826 

0 

0 

27 

0 

2.31 

- 

2,53 

1.40 

28 

1.2 

4 

1 

1 

CLAYTON  1  N 

52.6 

27,3 

40,0 

-  1,6 

68 

30 

17 

16+ 

7?2 

•0 

0 

24 

0 

3.08 

- 

3,62 

1.32 

27 

6 

14 

4 

2 

1 

CORNELIA 

52.1 

28.3 

40.2 

-  2,7 

70 

30 

16 

15 

761 

0 

0 

21 

0 

D 

3.03 

- 

3.14 

1.90 

26 

5.5 

4 

2 

1 

HARTWELL 

55.6 

31.6 

43.6 

-  1.2 

71 

30 

18 

12 

657 

0 

0 

20 

0 

1.60 

26 

2,0 

2 

14 

3 

2 

1 

TOCCOA 

54.3 

32.3 

43.3 

-  1.6 

69 

30  + 

19 

12 

665 

0 

0 

19 

0 

3.15 

- 

2)78 

2.16 

28 

4.5 

5 

14 

1 

1 

WASHINGTON 

53.7 

27,7 

40.7 

-  6.1 

66 

30+ 

10 

12 

746 

0 

0 

23 

0 

6.0 

DIVISION 

41.0 

-  3.2 

2,86 

- 

2.47 

3.6 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA  1  SW 

5S.0M 

34. 8M 

46.  4M 

68 

30 

22 

16 

574 

0 

0 

12 

0 

3.24 

1.25 

11 

T 

0 

5 

2 

1 

CARROLLTON 

53.0 

28.8 

40.9 

69 

30 

18 

22  + 

741 

0 

0 

22 

0 

2.06 

.  80 

14 

2.5 

4 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

56.4 

32.9 

44.7 

-  2.9 

71 

29 

22 

16 

622 

0 

0 

14 

0 

3.40 

- 

1.17 

.99 

27 

T 

0 

9 

3 

0 

PVDCDtUClUT  AU 

C  A^'t  K  1  Wt  "N  1  AM 

53.7 

42.5 

70 

0 

0 

20 

0 

2.26 

.76 

26 

4 

2 

0 

GREENVILLE  2  W 

55.0 

32,8 

43.9 

68 

29 

17 

16 

652 

0 

0 

15 

0 

2.67 

.72 

14 

6 

3 

0 

GRIFFIN 

54.3 

34.3 

44.3 

-  3.3 

71 

30 

21 

16+ 

633 

0 

0 

15 

0 

2.45 

_ 

2.13 

.82 

28 

.3 

0 

9 

2 

0 

55.3 

32,2 

43.6 

fl 

30 

16 

16 

654 

0 

0 

16 

0 

2.98 

.61 

14 

0 

7 

3 

0 

MARSHALLVILLE 

59. 6M 

30, 7M 

45. 2M 

71 

5 

16 

16 

609 

0 

0 

1  8 

0 

3.46 

1.65 

11 

5 

3 

1 

NEWNAN 

53.7 

32.2 

43.0 

-  2.9 

70 

30 

17 

16 

677 

0 

0 

16 

0 

2.82 

- 

2.24 

1.10 

14 

0 

6 

2 

1 

TALBOTTON 

57.0 

30.9 

44,0 

70 

30+ 

19 

12 

645 

0 

0 

19 

0 

3.66 

.92 

27 

T 

0 

7 

2 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.3 

25.1 

39,2 

-  4,4 

71 

30 

10 

16 

792 

0 

0 

25 

0 

3.05 

- 

2.01 

.98 

3 

T 

0 

5 

3 

0 

THOMASTON  2  S 

57.5 

44.  2 

30+ 

20 

22+ 

636 

0 

0 

17 

0 

2.37 

.70 

1 1 

T 

0 

7 

2 

0 

WEST  POINT 

56.3 

31.7 

44.0 

-  3.2 

71 

29 

17 

16 

645 

0 

0 

17 

0 

2.47 

■ 

2.55 

.73 

14 

5 

2 

0 

DIVISION 

43,5 

-  4.2 

2,86 

- 

1.77 

.4 

CENTRAL 

A I  LEY  AM 

60.6 

35.4 

48.0 

73 

5 

20 

16+ 

517 

0 

0 

12 

0 

3.25 

.97 

11 

.0 

0 

9 

4 

0 

COVINGTON 

53.6 

30.9 

42.3 

-  3,1 

71 

30 

20 

16 

698 

0 

0 

19 

0 

2.01 

- 

2.62 

.83 

26 

.3 

0 

4 

2 

0 

DUBLIN 

59,8 

34.0 

46.9 

-  3,0 

74 

5 

21 

16+ 

554 

0 

0 

14 

0 

3.78 

- 

.27 

1.40 

11 

.0 

0 

7 

2 

2 

EASTMAN  1   W  AM 

22 

560 

0 

0 

14 

0 

3.65 

- 

.33 

1  .55 

1 1 

7 

2 

1 

FORSYTH  1  S 

56.0 

32.5 

44.3 

70 

30 

20 

16 

637 

0 

0 

18 

0 

2.72 

.82 

11 

T 

0 

8 

2 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

57.0 

33.3 

45,2 

-  2.9 

71 

5 

23 

12 

607 

0 

0 

15 

0 

3«80 

- 

.63 

1.47 

11 

.1 

0 

6 

3 

1 

GREENSBORO 

56.5 

31,6 

44.  2 

_  ^ 

72 

30 

21 

17+ 

638 

0 

0 

18 

0 

2.4* 

- 

2.00 

1.26 

26 

•  0 

0 

3 

2 

1 

HAWKINSVILLE 

61.5 

33.6 

47.6 

-  2.7 

76 

5 

20 

16 

532 

0 

0 

14 

0 

4.27 

,03 

1.57 

11 

0 

6 

3 

1 

MACON  WB  AIRPORT  R 

57.5 

34,0 

45,6 

-  3.9 

71 

5 

23 

22 

567 

0 

0 

1  3 

0 

3.67 

.57 

1,00 

27 

T 

0 

10 

2 

1 

MC   INTYRE  AM 

57,3 

26.0 

41.7 

70 

31  + 

16 

16 

714 

0 

0 

27 

0 

3.51 

MILLEOGEVILLE  AM 

56.5 

27.3 

41.9 

-  4.9 

72 

31 

19 

17  + 

707 

0 

0 

24 

0 

3.23 

1,14 

1.20 

28 

T 

0 

4 

2 

2 

MONT  I CELLO  2  NW 

SANDERSVILLE 

57.1 

33.5 

45.3 

70 

30 

19 

12 

600 

0 

0 

16 

0 

DIVISION 

44.9 

-  3.3 

3.00 

1,34 

•  1 

EAST  CENTRAL 

APPLING 

57.7 

25.8 

41.6 

72 

30 

7 

12 

715 

0 

0 

24 

0 

3.05 

1.30 

28 

1 

12 

3 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

55.9 

30.6 

43.3 

-  4.2 

71 

5 

14 

12 

667 

0 

0 

21 

0 

3.01 

.72 

.90 

28 

.9 

2 

0 

AUGUSTA 

55.9 

32.7 

44.3 

72 

5 

20 

19+ 

637 

0 

0 

16 

0 

2«99 

1.03 

28 

2 

1 

BROOKLET  1  W 

60.6 

37,2 

48.9 

-  2.4 

78 

5 

20 

12 

492 

0 

0 

6 

0 

2.41 

.93 

1.04 

11 

2.0 

2 

11 

2 

1 

LOUISVILLE 

58.8 

30.9 

44.9 

-  4.4 

70 

5  + 

15 

12 

615 

0 

0 

20 

0 

3.41 

.39 

1.25 

11 

0 

1 

1 

METTER 

60.4 

36.6 

48.5 

76 

5 

21 

12 

503 

0 

0 

9 

0 

3.15 

.92 

28  + 

.8 

0 

3 

0 

MIDVILLE  EXP  STA 

59.4 

33.4 

46.4 

73 

5 

19 

12 

569 

0 

0 

13 

0 

3.69 

1  .33 

11 

.6 

0 

3 

2 

MILLEN 

60.6 

33.4 

47,0 

-  3.0 

76 

5 

16 

12 

551 

0 

0 

16 

0 

4.36 

.49 

1.50 

11 

.0 

0 

S 

2 

See  Refofenca  Nores  following  Station  IfxJei 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 

CONTINUED  DECEMBER  1958 


Tem 

^erature 

Ptecipitahon 

Station 

2  1 
<  1 

2  E 

<  s 

1 
< 

1 
o 

»  1 
J  i 
E  i 
*" 

J 

X 

a 

Q 

a 

No  of  Days 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

o 

1 
o 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Oiyi 

Max 

Mm, 

5 

ll 

O  0 

><  ^ 
5  o 

J 

s 
s 

o 

5 

o 

1 

s 

3 

i| 

s  t 

!>i 

NEWIH6T0N  2  SSW 

61*2 

47  •  3 

78 

5 

543 

0 

0 

2.67 

1  .01 

n 

5 

2 

1 

SWAI NSBORO 

60*2M 

36.0m 

48  . 1 M 

5 

20 

1 2 

527 

0 

0 

10 

0 

4.62 

1  .90 

27 

5 

2 

2 

WARRENTON 

57.0 

33.5 

45.  3 

2.1 

71 

30 

1  8 

1 2 

0 

0 

1  7 

0 

3.91 

-  .22 

1.50 

28 

0 

6 

4 

1 

WAYNESBORO  2  HE 

98,1 

32.1 

45,1 

72 

5 

1  5 

12 

606 

0 

0 

1 9 

0 

3.51 

1.58 

28 

•  5 

1 

11 

9 

2 

2 

DIVISION 

45,9 

3.5 

3.40 

-  .22 

•  6 

e/M  tTuMC  cT 
50UI MWEo 1 

ALBANY 

60«7 

37.5 

49,1 

3.6 

78 

5 

22 

16 

485 

0 

0 

8 

0 

3.01 

.98 

1.02 

11 

T 

0 

6 

2 

1 

AMERICUS  4  ENE 

57.5 

35.4 

46.5 

- 

4.0 

73 

5 

24 

16+ 

567 

0 

0 

12 

0 

3.91 

-  .64 

1  .57 

11 

0 

9 

3 

1 

BAINBRIOGE 

63.5 

38.0 

50.8 

2.6 

82 

5 

20 

16 

436 

0 

c 

8 

0 

2.19 

-  2.01 

•  60 

14 

•  0 

0 

5 

1 

0 

BLAKELY 

38.8 

49.0 

3.3 

78 

5 

25 

ton 

0 

0 

7 

0 

3.32 

-  1.40 

.91 

11 

•  0 

0 

7 

3 

0 

CAIRO  2  NNW 

63a  5 

40  .  8 

52.2 

79 

5 

25 

16 

39 

0 

0 

5 

0 

1  .66 

-  1.90 

.68 

14 

•  0 

0 

4 

1 

0 

CAMILLA 

60.7 

37.7 

49.2 

78 

5 

23 

l*; 

486 

0 

0 

•  0 

0 

COLQUITT 

66. 3M 

40. 3M 

53. 3M 

79 

5 

27 

1* 

355 

0 

0 

^ 

3.03 

.0 

0 

0 

CUTHBERT 

59.2 

38.4 

48.8 

74 

5 

24 

16 

494 

0 

0 

0 

4.31 

1.50 

11 

T 

T 

12  + 

7 

4 

1 

FORT  GAINES 

60. 8M 

36. 3M 

48. 6M 

2.9 

77 

5 

23 

15 

503 

0 

n 

1 2 

0 

3.52 

-  1.49 

1.40 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

LUMPKIN 

59. 5M 

35. 9M 

47. 7M 

71 

30 

19 

16 

527 

0 

0 

11 

0 

3.21 

1.28 

11 

T 

0 

6 

2 

1 

MORGAN 

60.7 

35.9 

48.3 

77 

5 

510 

0 

0 

10 

0 

3,03 

1  .02 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

PLA INS  SW  6A  E  XP  ST A 

58.8 

35.5 

47.2 

73 

5 

22 

16 

it? 

0 

0 

1 1 

0 

4.38 

1  .45 

11 

T 

0 

9 

4 

1 

I  nun A3 V 1 LLL 

62. A 

39.2 

50.8 

3.3 

80 

5 

2  3 

1 6 

0 

0 

8 

0 

2.30 

-  1.22 

.72 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

THOMASVI LLE  WB  CI TY 

60.8 

41.7 

51.3 

78 

5 

26 

16 

419 

0 

0 

0 

2.13 

-  1.40 

.61 

11 

.  0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

49.5 

3.1 

3.08 

-  1.17 

T 

ALAPAnA    CAH    5 1  a t  J  UN  AM 

61.6 

34.  2 

47  .  9 

4.5 

79 

6 

^2 

521 

0 

0 

12 

0 

2.20 

-  1,07 

.64 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

ASHBURN 

60.2 

37.5 

48.9 

76 

5 

22 

16 

494 

0 

0 

7 

0 

3.51 

•  95 

11 

•  0 

0 

7 

3 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

61. 2M 

34.  9M 

48. IM 

76 

6  + 

23 

16 

519 

0 

0 

13 

0 

4.11 

.0 

0 

ULfJoU  Ao    £    MPtt  AM 

60.9 

35.9 

48.4 

79 

6 

2  3 

J  2 

509 

0 

0 

10 

0 

2.25 

•  57 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

FITZGERALD 

60. 3M 

37. 7M 

49. OM 

- 

3.8 

76 

5 

24 

12 

494 

0 

0 

10 

0 

2.80 

.78 

.92 

11 

6 

2 

0 

HOMERVILLE 

LUMBER  CITY  AM 

60. OM 

31. 7M 

45. 9M 

77 

6 

19 

16+ 

5«5 

0 

0 

11 

0 

3.18 

-  .18 

1.38 

28 

.  9 

0 

5 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

62.6 

39,1 

50.9 

- 

3.7 

78 

5 

2* 

12 

429 

0 

0 

6 

0 

2.40 

-  1.06 

•  75 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

NASHVILLE 

63.9M 

37, IM 

50. 5M 

79 

5 

21 

16 

442 

0 

0 

11 

0 

2.21 

.55 

11 

.  0 

0 

5 

2 

0 

It  TU  A  U 

WU 1  1  MAN 

64.  AM 

37  •  7M 

51  •  1 M 

3.8 

82 

5 

2  2 

16 

423 

0 

0 

1 0 

0 

1.91 

-  1.21 

.45 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

T I  FT ON  EXP  STAT  ION  AM 

60  1 

36  3 

48  2 

3.8 

78 

6 

515 

0 

0 

9 

0 

2.73 

-  .67 

•  99 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

VALDOSTA  4  NW 

63.0 

38,3 

50.7 

81 

5 

23 

19+ 

438 

0 

0 

g 

0 

1.73 

•  40 

11 

•  0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

49.  1 

- 

3.5 

2.64 

-  .76 

.  1 

bOU 1  Mr  AS  I 

AIMA    ^  A  A     AT  DD^D  T 
ALWA    (,AA    A  1  Wf'UK  | 

60.6 

36.4 

48.  5 

80 

5 

1  9 

503 

0 

0 

1 0 

0 

2.61 

.59 

27 

0 

8 

1 

0 

BLACKBEARD  ISLAND  AM 

62. OM 

41. IM 

51  •6M 

78 

6 

25 

12 

408 

0 

0 

8 

0 

2.42 

,76 

28 

.  0 

0 

6 

1 

0 

BRUNSWICK 

62.3 

44.1 

53.2 

- 

2.6 

78 

5 

28 

16 

361 

0 

0 

2 

0 

1  .76 

*■  1  .09 

•  62 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

60.5 

43,3 

51.9 

7  6 

5 

28 

1 2 

0 

0 

5 

0 

2.00 

•  65 

27 

T 

0 

7 

1 

0 

61.9 

38.7 

50.3 

78 

5 

2  2 

J  2 

44P 

0 

0 

7 

0 

2.16 

.54 

28+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

61.9 

36  4 

49  2 

77 

5 

2 1 

1 6+ 

482 

0 

0 

11 

0 

1.87 

.54 

11 

T 

0 

5 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

64.7 

41.9 

53.3 

79 

5 

26 

16 

318 

0 

0 

5 

0 

1.62 

•  77 

11 

.0 

0 

0 

GLENNVILLE 

60.7 

38.5 

49.5 

2.9 

77 

5 

21 

12 

471 

0 

0 

7 

0 

2.18 

-  .83 

.66 

11 

T 

T 

11 

4 

3 

0 

JESUP  8  S 

62.4 

37.1 

49.8 

78 

5 

23 

12 

464 

0 

0 

9 

0 

1.97 

•  55 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

NAHUNTA 

63.1 

37,2 

50.2 

80 

5 

24 

19 

454 

0 

0 

9 

0 

1  .41 

.43 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

SAPELO  ISLAND 

62.2 

42. 8M 

52. 5M 

77 

5 

26 

12 

384 

0 

0 

3 

0 

2.25 

.70 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

61.9 

35.2 

48.6 

2.5 

79 

5 

18 

12 

502 

0 

0 

12 

0 

1  .62 

-  1.42 

.50 

11 

0 

5 

1 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

59.4 

36.8 

48.1 

3.6 

77 

5 

IV 

12 

517 

0 

0 

8 

0 

1.85 

-  .79 

.59 

27 

T 

T 

12 

6 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

59.7 

43.4 

51.6 

75 

5 

24 

12 

410 

0 

0 

3 

0 

2.33 

1.11 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

SURRENCY 

62.8 

35.1 

49,0 

79 

5 

20 

12 

487 

0 

0 

10 

0 

3.03 

.64 

11 

8 

3 

0 

WAYCROSS 

63.2 

38,6 

50.9 

3.6 

80 

5 

24 

16* 

429 

0 

0 

8 

0 

1.73 

-  1.25 

.44 

11 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

50.5 

2.8 

2.05 

-  .82 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


DoY  of  month 


13     14  15 


22    23  24 


2a    29  30 


ABBEVILLE 
ADAIflSVtLLE. 
ADEL  2  E 
AILEY 

ALAPAMA  EIP  STATION 
ALBANY 

allatoOna  dam  2 
alma  caa  airport 
alpharetta  1  nu 
americus  *  ene 

ANT lOCH 
APPLING 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  Of  AGRI 

ATHENS  MB  AIRPOUT 
ATKINSON  1  M 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  W8  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKSEARO  ISLAND 

BLAlRSVltLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RID6E 

SLUE  RIDGE  RESVR  DAH 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
8UENA  VISTA  1  SW 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  ?  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARHESVILLE  *  NE 
CARftOLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEOABTOWN 
CHATSWORTM  1  W 

CMICKAHAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COM»«ERCE  I  NE 
CONCORD 

CORDELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  I  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTMBERT 

OAHLONEGA 
DALLAS 
DAL  TON 
DANVILLE 
DAWSON 

DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTQRTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS  2  NNE 

DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  1  W 
ELBfRTON 

ELL  I  JAY 
EWBBY 

EXPERIMENT 
rAIRMOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
fOLKSTON   3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FOBSYTM  I  S 

FORT  GAINES 
FOPT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 

GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 

MARTWELL 
MARTWELL  6  E 
HAWKIN<;VILLE 
HELEN 

ME W TOWN  GAD 

HIAWASSEE 
MOMERVILLE 
JASPER  1  NNW 
JESUP  8  S 
JCNE580RO 

JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 


9.01 
2.44 
2.61 


2.97 
2.92 
2. AT 


3.0) 
2.01 
3.00 


3.78 
3.69 
2.A1 


2.  *3 
3.19 

3.  A3 


RECORD  MISSING 


2.95 
1.81 
2.69 


•06  1.25 
1.35 


.0!  ; 

.14 
.41 


1*39 
1.80 


.01    1.09  .03 


S««  RafervDC*  KotM  Toltovlac  Stfttloo  lodsz 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

.12 

.12 

.23 

■  08 

•  04 

.35 

•  16 

1  .25 

•  37 

.  77 

.09 

.26 

•  09 

•  41 

1  ,2B 

•  10 

.  50 

•  70 

•  19 

■  26 

•  12 

l,6i 

T 

.49 

1.38 

•  44 

•  03 

•  92 

•  06 

.34 

1^50 

.71 

■  05 

1.33 

.43 

U15 

•  09 

.40 

•  04 

1.50 

.08 

.35 

•  94 

20 

30 

1  m6i 

05 

•  65 

«32 

1.02 

.01 

•  45 

.02 

.  50 

*2Z 

*07 

•  95 

•  03 

.48 

•  02 

.07 

.49 

1  aOl 

.  20 

•  16 

•  15 

1.10 

T 

.70 

T 

.06 

.52 

.35 

.07 

.05 

■  19 

•  30 

1.45 

•  01 

•  91 

1  •  B6 

•  11 

•  97 

■  03 

.45 

•  03 

T 

•  34 

•  06 

T 

■  40 

T 

•  25 

•  02 

■  19 

T 

•  01 

•  46 

- 

- 

•  22 

•  21 

.70 

•  02 

.02 

•  19 

• 

*10 

*  33 

- 

*0« 

T 

•  54 

,03 

•  04 

•  03 

U09 

•  55 

.04 

.02 

•  66 

•  47 

.49 

.27 

.69 

0.02 

0.39 

.64 

.30 

.11 

•  05 

1  .40 

•  49 

T 

.42 

•  48 

•  38 

■  48 

T 

T 

.99 

il6 

.70 

.12 

•  72 

**9 

*38 

01 

•  38 

* 

•  40 

•  02 

T 

•  28 

■  10 

•  40 

.21 

•  03 

T 

T 

T 

T 

•  36 

•  80 

•  52 

.60 

•  09 

0.40 

0.20 

•  90 

•  19 

•  44 

■  10 

.37 

T 

1.06 

.01 

•  36 

.02 

T 

•  58 

T 

.73 

.20 

T 

.81 

T 

.71 

T 

1.20 

T 

•  94 

16     17  18 


22    23  24 


25     26  27 


LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT  R 
MARSHALLVILLE 
MAYSVILLE 
MC  INTYRE 

METTER 
MIDVILLE 

MIDVILLE   EXP  STA 

MILLEOGEVlLLE 

MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTICELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON   3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE 
NEEL  GAP 

NEWINGTON  2  SSW 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUI TMAN 

RESACA 

RINGGOLD 

RISING  FAWN 
ROME 

ROME  WS  AIRPORT  R 

SANDERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  WQ  AP  R 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA  2  NNU 
STANLEY  GAP 

STILLMORE 
SUCMES 
SUMMERVILLE 
SURRENCY 
SWAINSeORO 

SWEET  GUM 
TALB0T70N 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 

THOMASVILLE 
THOMASVILLE  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 
TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  4  NW 
WALESKA 
WARRENTON 

WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 

WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 


3^28 
3.42 
)  2*00 
3.03 


1  .73 
3.91 
2.47 


2^94 

3^93 
2^24 


.27  J 
.61  1.15 
.07  ; 


.05     .07  .14 


See  Reference  Notes  rollowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1958 


Day    Ol  Month 


AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

ALPHARETTA   I  NW 

AMERICUS  1  ENE 

APPLIN6 

ASHBURN 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
'  ATHENS  HB  AIRPORT 
ATLANTA  W8  AIRPORT 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIDGE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 
BROOKLET  1  N 
BRUNSWICK 
BRUNSHICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SH 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLL TON 
CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 
CLAYTON    1  N 
COLOOITT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
CORDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 
COVINGTON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAK 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62  66  67 
34     37  51 


ti  68  71 
3*     38  hi 


66  67  69 
♦I     »7  S3 


52  52  51 
35     36  A* 


67  71 
38     45  53 


61  65  68 
36     «6  A8 


53  60  61 
23     42  48 


69  67  70 
39    4  7  50 


49  56  54 
31     45  46 


50  56  55 
29    41  43 


49  56 
30     44  43 


51  57  56 
36     46  47 


52  63  61 
29     45  49 


53     62  62 


72  70  76 
38     47  56 


63  63  67 
37     41  43 


57  56  52 
27     29  37 


65  66  67 
41  45 


54  52  50 
30     33  47 


64  67  66 
34     47  50 


64     69  66 
52  58 


60  67  66 
49  51 


71  68  74 
44     57  55 


52  54  52 
28  39 


70  67 
45     53  52 


66  70  67 
36     47  52 


55  50  56 
25     30  43 


54  55  55 
30  41 


55  52  52 
34     41  46 


53     53  54 
43  47 


50  52  49 
27    42  41 


69  68 
45    49  52 


59     57  62 
42  45 


50  55  49 
25    40  46 


53  53  50 
31     38  42 


49  57  56 
31     42  46 


68  73 
43  45 


50  62 
39  41 


69  78 
45  43 


69  78 
50  51 


71  79 
42  45 


70  78 
46  50 


79 
46 

68 


70  80  67 
40     46  42 


62  65  48 
31     41  24 


63  66 
39  40 


63  65  47 
41     38  34 


69  71 
39  40 


70  72 
40  43 


44     43  45 


70  78  67 
41     48  46 


60  62 
40  41 


70  78  67 
52     53  51 


65 
43 


52  65  68 
40    30  25 


66  64 

33  35 


49 

31 


54 
28 


63  63  53 

39  36  31 

78  79  74 

41  41  47 

67  70  56 

35  38  35 

46  66  57 

33  38  35 

69  76 

44  51 

59  62 

37  35 


65  66 
37  41 


54  68  63 
38     37  44 


60  61  64 
39     48  41 


49  57  50 
21     20  27 


56  60 
19  22 


58 
36 


57  59  68 
46     50  53 


68  60 
36  42 


60  67 
46  43 


59  62  57 
31     31  16 


90  54  60 
23     14  21 


60  66  63 
37     36  39 


45 

23 


56 
25 


55  54  60 
30    24  28 


50  55  59 
28     26  32 


51  57  50 
27     33  34 


60 
27 


56  62 
32  31 


24  18 

56  40 

37  32 

50  40 

34  31 

45  36 

33  28 

42  39 

34  22 

43  38 

35  28 


46  36 
29  20 


59  70 

42  37 

66  56 

40  43  40 

43  49 
15  14 


45  52  49 
30    28  25 


45 
36 

55 


49  47 

19  23 


51 
40 


40 
29 


43 
21 


24 

46 

27 

46 

19 

45 

23 


66  48  48 

48  39  29 

58  55  47 

43  31  28 


54 

37 


58  48 
45  36 


55  51  55 
20     17  20 


53  59  51 
25    21  25 


96 

27 


49 

19 


47 

21 


41      47  49 


93  99  96 
26    29  30 


56 
34 


48  46 

30  29 


47  40 
36  28 


47     41  48 

23     29  13 


46  38  46 
32     28  18 


45  40 
34  28 


48  46 
39  28 


46  40  44 
34     36  24 


41      36  40 

30     31  22 


41  40  37 
27     28  22 


60 
40 


,42     38  37 


26 

44 

16 


42 
28 


40 

27 


46    44  35 

17    26  17 


36  41 
21  16 


45     47  43 

33    32  28 


36  42 

27  16 


50  59 

20  23 


22     25  29 


34  47  56 
19     26  27 


53  63 
24  25 


50  56 
19  20 


53  60  59 
24     26  32 


57  62 
II 


60  60 
22     27  35 


56  60  55 
21     25  29 


18     20  25 


19    20  21 


62  64 

29  39 


62  67 
24  28 


67  69 
25  40 


54 

29 


52  57  52 
22     28  34 


54  62  57 
19     20  25 


55  63  59 
20     24  27 


63     67  65 
35  32 


62  69  74 
28     32  38 


65  66  59 
29     39  28 


64  67 
16  26 


64  64 

28  40 


65  62 
25  40 


66  72 
26  34 


53  57  53 
28     32  33 


69  73  70 
30     39  44 


58     56  91 

22     25  35 


63  64  66 
14     22  48 


70  66 
37  54 


20     39  19 


62  69 

20  33 


68  72  70 
24     36  32 


60  58 

23  27 


59  60 

19  22 


SO  56 
25  14 


68  66 
38  33 


40     37  40 

30     31  21 


58  57 

27  33 


58     97  99 

30     36  33 


61  65  67 
20     28  39 


66  68 

30  50 


70  75 
26  39 


40     43  48 


55  60 

13  15 


71  63 
38  51 


58  54 

16  20 


65     74  ts 

32     37  53 


70  72 
46  46 


62  68  71 
44     42  50 


61  64  62 
31     38  52 


69  74 

41  58 


64  59 

18     22  37 


60  68  65 
35     32  47 


68  74 

36  39 


55  60  60 
14      17  20 


59  96  99 
18     24  99 


61  60  99 
22     27  42 


61  98  92 
17     25  48 


62 
22  26 


67  74  67 
32     34  47 


61 
24  29 


98  60 

39 


64  70 

32 


97  97  96 
18     29  49 


60  99 
22  26 


2i  26 

59  62  60 

31  40 

99  48 

33  33 

99  49  90 

94  37  39 


49  43  93 

39  99  40 

48  44  40 

24  24  32 

99  44  46 

30  32  37 

66  48  48 

20  19  30 

60  46  90 

33  35  36 

48  44  40 


26  24 

55  45 

22  22 

42  44 

26  22 

42  43 


62  49 

18  13 


49     47  46 

27     30  36 


54     48  54 


71  49  49 
40     44  43 


64     47  53 

34     33  37 


59  49  99 
41      43  44 


60  48  93 
36     40  39 


99  90  49 
27     18  91 


20 

41      49  43 

28  23  34 

43     49  44 

29  28  36 

49     44  42 

29     17  96 

49     47  49 

23     26  28 

62  48 
39  40 

47     47  46 

31     34  38 

44  41 

24  24 


42  43 

24  29 
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Indn 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CUTMBERT 

MAX 

btt 

62 

68 

69 

74 

68 

55 

66 

62 

55 

41 

51 

49 

"  44 

44 

53 

60 

60 

66 

64 

60 

64 

69 

66 

59 

46 

44 

50 

69 

69 

65 

MIN 

1>1 

♦  9 

51 

44 

46 

42 

35 

37 

39 

39 

34 

26 

37 

39 

26 

24 

30 

34 

32 

46 

29 

32 

38 

56 

32 

35 

38 

43 

49 

42 

50 

38.4 

DAHL0NE6A 

MAX 

5* 

55 

54 

46 

58 

61 

48 

46 

51 

54 

44 

40 

42 

37 

36 

37 

49 

55 

53 

59 

59 

61 

55 

58 

91 

41 

40 

51 

93 

69 

66 

50a5 

MIN 

32 

33 

43 

40 

37 

34 

26 

23 

24 

31 

32 

18 

21 

28 

18 

17 

22 

23 

25 

25 

22 

23 

29 

34 

27 

24 

24 

39 

49 

98 

38 

28.7 

DALLAS 

MAX 

53 

53 

56 

54 

64 

68 

46 

49 

58 

47 

42 

44 

46 

35 

36 

33 

50 

57 

50 

64 

59 

52 

97 

57 

91 

40 

49 

42 

93 

69 

69 

91  .3 

MIN 

31 

35 

43 

37 

38 

31 

22 

18 

21 

30 

29 

26 

26 

29 

18 

18 

19 

19 

22 

23 

22 

18 

19 

30 

26 

29 

27 

34 

41 

34 

34 

2T.1 

DALTON 

MAX 

♦7 

53 

51 

50 

61 

60 

44 

43 

53 

46 

41 

47 

46 

34 

37 

33 

48 

53 

90 

63 

47 

49 

97 

48 

46 

41 

90 

45 

55 

61 

62 

49.1 

MIN 

33 

42 

38 

37 

39 

28 

22 

20 

25 

29 

31 

22 

29 

29 

15 

12 

20 

26 

20 

31 

22 

13 

25 

43 

27 

18 

22 

35 

39 

33 

40 

27.9 

DOUCLAS  2  NNE 

MAX 

63 

67 

73 

71 

70 

79 

66 

58 

65 

65 

52 

38 

50 

57 

46 

44 

95 

62 

65 

65 

68 

60 

70 

73 

67 

90 

44 

57 

92 

69 

70 

60.9 

MIN 

39 

39 

47 

45 

45 

50 

39 

38 

45 

42 

36 

23 

24 

32 

33 

24 

25 

27 

27 

28 

34 

30 

32 

38 

36 

39 

38 

41 

43 

39 

42 

35.9 

DUBLIN 

MAX 

66 

64 

68 

69 

74 

71 

61 

64 

63 

57 

38 

45 

46 

43 

42 

55 

61 

62 

64 

68 

63 

64 

69 

67 

61 

47 

47 

67 

57 

69 

71 

99.  8 

MIN 

32 

43 

47 

41 

39 

39 

33 

33 

35 

34 

34 

21 

31 

38 

26 

21 

23 

30 

25 

36 

30 

23 

31 

61 

30 

31 

34 

46 

42 

96 

41 

14.0 

EASTMAN  1  W 

MAX 

63 

63 

65 

70 

68 

75 

64 

55 

65 

60 

57 

42 

48 

47 

45 

42 

56 

60 

60 

63 

66 

60 

64 

69 

69 

48 

45 

48 

47 

67 

78 

98.  7 

MIN 

3* 

35 

46 

42 

42 

40 

35 

34 

37 

38 

34 

22 

24 

34 

28 

22 

22 

28 

29 

31 

30 

28 

30 

36 

31 

32 

32 

37 

34 

42 

49 

31.4 

EXPERIMENT 

MAX 

61 

55 

56 

57 

64 

66 

52 

53 

60 

52 

43 

33 

44 

39 

37 

38 

94 

58 

56 

63 

61 

69 

61 

62 

97 

42 

44 

43 

98 

68 

70 

91.7 

MIN 

32 

44 

45 

40 

38 

30 

26 

29 

29 

35 

29 

26 

30 

32 

21 

19 

24 

30 

28 

23 

23 

27 

35 

37 

27 

25 

26 

39 

41 

39 

46 

31.1 

FITZGERALD 

MAX 

66 

69 

72 

68 

76 

72 

60 

65 

64 

57 

40 

48 

55 

52 

42 

51 

99 

59 

62 

68 

64 

62 

71 

62 

49 

51 

51 

63 

68 

66 

60.3 

MIN 

37 

47 

51 

43 

50 

45 

36 

44 

43 

37 

31 

24 

32 

37 

28 

25 

28 

38 

31 

44 

32 

30 

38 

32 

36 

37 

42 

46 

42 

46 

17.7 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

65 

70 

67 

70 

77 

75 

58 

60 

65 

62 

44 

44 

57 

54 

44 

52 

60 

63 

63 

70 

67 

65 

73 

71 

67 

48 

99 

56 

65 

67 

64 

61.9 

MIN 

37 

44 

50 

45 

38 

49 

35 

45 

40 

32 

32 

21 

26 

41 

35 

21 

26 

26 

24 

29 

32 

32 

35 

56 

34 

38 

39 

46 

47 

37 

37 

36.4 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

69 

74 

71 

70 

79 

77 

67 

61 

69 

64 

55 

50 

63 

60 

49 

52 

63 

64 

64 

71 

70 

74 

76 

71 

69 

47 

97 

57 

63 

67 

63 

64.7 

MIN 

*3 

47 

57 

46 

44 

55 

45 

49 

43 

48 

35 

30 

32 

47 

36 

26 

34 

32 

31 

39 

36 

39 

42 

60 

36 

42 

44 

48 

49 

40 

47 

41.9 

FORSYTH  1  S 

MAX 

57 

59 

60 

66 

67 

62 

54 

62 

55 

48 

38 

46 

45 

40 

41 

55 

60 

98 

66 

65 

55 

59 

61 

60 

93 

46 

44 

57 

66 

70 

60 

96.0 

MIN 

31 

42 

46 

39 

40 

32 

28 

28 

30 

35 

28 

24 

3D 

33 

21 

20 

23 

30 

27 

38 

25 

24 

29 

50 

28 

26 

34 

39 

42 

41 

44 

32.9 

FORT  GAINES 

MAX 

69 

67 

68 

77 

66 

52 

67 

61 

56 

43 

53 

52 

46 

52 

62 

61 

66 

67 

47 

65 

64 

69 

65 

63 

49 

48 

53 

69 

69 

62 

60.8 

MIN 

♦1 

46 

50 

42 

42 

36 

36 

41 

40 

34 

28 

36 

25 

23 

25 

29 

28 

28 

32 

29 

26 

33 

57 

32 

32 

42 

44 

49 

37 

50 

36.3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

56 

63 

65 

68 

71 

59 

53 

65 

60 

44 

37 

46 

43 

.40 

43 

64 

61 

59 

66 

67 

69 

63 

66 

64 

49 

47 

47 

60 

67 

70 

59 

97.0 

MIN 

3* 

42 

47 

40 

44 

35 

30 

33 

35 

33 

26 

23 

30 

32 

24 

24 

26 

31 

27 

33 

26 

26 

32 

34 

31 

30 

37 

40 

43 

41 

44 

31.1 

GAINESVILLE 

MAX 

50 

54 

49 

60 

64 

50 

49 

55 

48 

45 

39 

46 

39 

36 

40 

50 

55 

53 

61 

57 

54 

57 

55 

54 

42 

41 

42 

55 

66 

70 

57 

MIN 

32 

43 

44 

41 

40 

32 

26 

26 

12 

32 

28 

19 

31 

28 

19 

22 

26 

29 

26 

38 

23 

26 

29 

40 

26 

24 

32 

42 

41 

41 

45 

31!* 

GLENNVILLE 

MAX 

66 

68 

67 

70 

77 

72 

59 

59 

64 

58 

40 

45 

56 

51 

45 

53 

60 

62 

62 

69 

61 

69 

73 

69 

99 

4* 

52 

54 

65 

69 

61 

MIN 

36 

47 

53 

45 

47 

45 

39 

47 

41 

39 

30 

21 

30 

37 

34 

25 

28 

30 

29 

40 

34 

35 

39 

56 

37 

36 

38 

44 

45 

44 

44 

38.9 

GREENSBORO 

MAX 

51 

59 

58 

66 

67 

60 

54 

59 

61 

54 

43 

40 

44 

41 

46 

59 

60 

56 

64 

66 

58 

62 

98 

63 

91 

46 

45 

57 

68 

72 

65 

96.5 

MIN 

29 

45 

47 

38 

45 

30 

26 

26 

32 

J3 

29 

22 

29 

34 

24 

21 

21 

25 

22 

42 

22 

23 

26 

50 

29 

29 

35 

40 

39 

35 

47 

31.8 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

61 

56 

59 

65 

67 

60 

60 

60 

53 

48 

37 

45 

42 

39 

38 

53 

98 

55 

64 

62 

56 

60 

97 

57 

96 

49 

43 

94 

68 

69 

61 

59.0 

MIN 

33 

44 

39 

39 

47 

29 

26 

30 

31 

34 

29 

21 

32 

33 

18 

17 

28 

33 

29 

43 

24 

27 

37 

47 

28 

27 

33 

31 

40 

41 

41 

32.8 

GRIFFIN 

MAX 

53 

56 

58 

67 

67 

53 

53 

62 

55 

43 

36 

46 

38 

37 

40 

55 

61 

56 

65 

63 

59 

61 

98 

59 

44 

44 

41 

56 

69 

71 

98 

MIN 

33 

45 

48 

43 

46 

32 

27 

31 

31 

36 

29 

27 

33 

33 

21 

21 

27 

32 

31 

44 

29 

30 

39 

41 

29 

27 

33 

39 

41 

43 

47 

34!l 

HARTWELL 

MAX 

55 

56 

58 

64 

57 

61 

52 

54 

60 

54 

42 

48 

45 

40 

39 

53 

60 

52 

62 

64 

54 

99 

62 

63 

99 

43 

43 

96 

67 

71 

69 

99.6 

MIN 

28 

42 

41 

41 

38 

31 

26 

24 

29 

32 

28 

18 

30 

28 

25 

28 

26 

28 

25 

40 

23 

26 

32 

45 

26 

21 

34 

31 

41 

42 

49 

91.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 

63 

66 

71 

70 

76 

69 

61 

67 

63 

56 

54 

49 

48 

45 

44 

57 

63 

62 

65 

68 

62 

69 

70 

67 

59 

91 

54 

96 

69 

72 

66 

MIN 

35 

44 

49 

39 

39 

38 

33 

33 

32 

35 

31 

22 

31 

35 

27 

20 

21 

26 

23 

36 

30 

23 

30 

51 

30 

32 

38 

41 

42 

36 

42 

33.6 

HELEN 

MAX 

56 

57 

55 

46 

59 

64 

52 

47 

51 

53 

47 

37 

44 

41 

38 

35 

54 

51 

59 

50 

43 

42 

48 

54 

69 

68 

90.6 

MIN 

25 

33 

45 

31 

31 

33 

22 

20 

23 

29 

30 

16 

20 

28 

17 

19 

23 

21 

32 

27 

26 

21 

39 

44 

>4 

39 

27.8 

HOMERVILLE 

MAX 

MIN 

JASPER  1  NNW 

MAX 

53 

51 

47 

60 

64 

47 

47 

52 

48 

46 

42 

45 

36 

34 

30 

46 

54 

49 

61 

55 

99 

97 

97 

60 

44 

66 

68 

94 

50.6 

MIN 

31 

39 

43 

39 

39 

30 

21 

21 

30 

28 

29 

18 

30 

29 

17 

18 

24 

29 

27 

36 

21 

22 

30 

37 

26 

43 

38 

45 

30.0 

JESUP  e  s 

MAX 

65 

69 

67 

70 

78 

75 

64 

69 

69 

62 

47 

48 

59 

55 

45 

50 

60 

62 

62 

70 

67 

70 

73 

71 

57 

45 

55 

99 

65 

69 

61 

62  .4 

MIN 

3a 

44 

50 

42 

36 

50 

40 

47 

42 

36 

32 

23 

27 

40 

35 

24 

27 

25 

24 

29 

34 

31 

39 

54 

37 

40 

.41 

47 

44 

36 

37 

17.1 

LAFAYETTE 

MAX 

♦9 

52 

52 

61 

59 

52 

42 

42 

42 

39 

42 

44 

44 

36 

34 

43 

91 

49 

61 

54 

92 

96 

52 

92 

40 

47 

48 

51 

63 

68 

68 

27!* 

MIN 

32 

38 

42 

41 

40 

28 

22 

18 

23 

25 

29 

19 

31 

28 

18 

11 

21 

20 

21 

34 

17 

20 

24 

34 

28 

15 

35 

34 

39 

35 

41 

LA  GRANGE 

MAX 

56 

55 

59 

68 

69 

55 

54 

61 

56 

45 

39 

46 

41 

39 

38 

54 

60 

56 

65 

61 

59 

63 

57 

99 

51 

47 

44 

54 

69 

71 

64 

55.3 

MIN 

33 

41 

48 

38 

43 

29 

26 

25 

28 

35 

30 

25 

33 

35 

21 

18 

22 

28 

25 

42 

2" 

20 

29 

49 

28 

27 

35 

39 

39 

39 

48 

32.2 

LOUISVILLE 

MAX 

58 

66 

65 

70 

70 

65 

64 

61 

59 

54 

40 

43 

<i 

44 

42 

54 

62 

58 

63 

68 

58 

63 

67 

66 

57 

49 

46 

98 

67 

69 

68 

MIN 

28 

42 

45 

40 

41 

32 

30 

28 

30 

33 

24 

15 

25 

30 

28 

17 

20 

27 

22 

37 

25 

23 

28 

47 

26 

26 

31 

39 

40 

38 

41 

3o!9 

LUMBER  CITY 

MAX 

64 

66 

72 

72 

77 

66 

57 

65 

65 

50 

37 

48 

55 

45 

43 

59 

63 

62 

65 

67 

60 

68 

73 

67 

48 

44 

92 

54 

68 

71 

60.0 

MIN 

28 

35 

40 

39 

46 

36 

36 

37 

34 

36 

19 

23 

34 

33 

19 

20 

24 

21 

23 

29 

23 

25 

36 

34 

35 

36 

40 

43 

33 

35 

31.7 

LUMPKIN 

MAX 

65 

63 

67 

70  , 

70 

65 

55 

66 

61 

49 

40 

51 

47 

44 

43 

55 

55 

66 

66 

60 

69 

65 

63 

69 

71 

67 

MIN 

38 

47 

47 

39 

49 

36 

30 

35 

35 

37 

31 

26 

38 

36 

23 

19 

26 

31 

43 

26 

33 

38 

91 

28 

49 

47 

35.9 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

57 

62 

66 

68 

71 

60 

55 

65 

60 

46 

40 

46 

44 

41 

44 

55 

61 

60 

66 

66 

60 

65 

64 

64 

47 

47 

46 

99 

68 

70 

98 

57.9 

MIN 

35 

45 

49 

40 

45 

35 

31 

32 

36 

35 

29 

25 

33 

33 

25 

24 

24 

33 

26 

37 

29 

23 

30 

37 

32 

32 

36 

40 

43 

37 

44 

34.0 

MARSHALLVILLE 

MAX 

59 

63 

65 

67 

71 

64 

55 

63 

68 

56 

40 

47 

45 

40 

43 

52 

60 

62 

64 

66 

58 

59 

65 

70 

65 

56 

66 

70 

68 

99.6 

MIN 

30 

50 

41 

38 

40 

31 

28 

30 

10 

33 

27 

20 

30 

30 

20 

18 

21 

23 

22 

32 

23 

22 

29 

40 

35 

38 

39 

40 

30.7 

MC  INTYRE 

MAX 

60 

57 

64 

68 

69 

70 

62 

55 

66 

60 

45 

34 

43 

44 

38 

44 

54 

62 

64 

65 

67 

67 

57 

66 

65 

47 

48 

47 

60 

67 

70 

MIN 

27 

30 

42 

31 

32 

28 

27 

24 

25 

28 

32 

18 

22 

22 

23 

16 

19 

19 

19 

19 

23 

IS 

18 

26 

27 

28 

29 

36 

39 

31 

33 

26.0 

METTER 

MAX 

63 

68 

65 

71 

76 

73 

63 

60 

62 

58 

42 

44 

50 

46 

45 

52 

62 

60 

62 

68 

65 

69 

70 

66 

63 

47 

50 

54 

66 

68 

69 

MIN 

35 

47 

45 

44 

44 

44 

39 

41 

40 

38 

27 

21 

30 

36 

34 

23 

25 

25 

28 

39 

31 

32 

36 

53 

34 

34 

36 

44 

44 

41 

44 

36.6 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

58 

66 

65 

68 

73 

68 

60 

62 

59 

55 

40 

42 

47 

45 

42 

55 

60 

58 

62 

59 

64 

64 

68 

65 

62 

56 

58 

61 

63 

71 

64 

MIN 

30 

46 

49 

41 

42 

36 

34 

31 

33 

34 

27 

19 

28 

33 

31 

20 

24 

29 

24 

33 

36 

25 

30 

48 

30 

37 

41 

34 

35 

38 

37 

33.4 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

61 

55 

60 

62 

69 

VO 

60 

54 

61 

60 

46 

36 

44 

46 

37 

44 

66 

62 

56 

65 

67 

58 

61 

62 

64 

46 

47 

49 

61 

47 

72 

96.9 

MIN 

30 

31 

42 

34 

35 

32 

28 

26 

27 

29 

31 

19 

21 

27 

25 

19 

19 

21 

21 

21 

26 

20 

20 

25 

27 

27 

28 

39 

35 

33 

33 

27.3 

HILLEN 

MAX 

60 

69 

67 

70 

76 

73 

63 

63 

60 

59 

44 

42 

46 

46 

45 

55 

62 

62 

64 

69 

64 

64 

71 

68 

67 

48 

49 

90 

67 

69 

67 

60.6 

MIN 

31 

45 

49 

45 

42 

38 

35 

31 

33 

32 

29 

16 

28 

34 

31 

21 

23 

26 

22 

35 

29 

24 

30 

51 

31 

31 

36 

39 

44 

39 

40 

39.4 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

MIN 

MORGAN 

MAX 

65 

65 

69 

70 

77 

71 

55 

67 

64 

58 

42 

53 

53 

47 

45 

54 

62 

60 

65 

66 

59 

65 

70 

68 

61 

46 

49 

92 

65 

70 

69 

60.7 

MIN 

<iO 

45 

51 

3S 

40 

45 

37 

33 

42 

40 

34 

24 

32 

39 

27 

24 

22 

26 

24 

37 

28 

28 

31 

55 

33 

36 

38 

43 

44 

36 

49 

39. »  ■ 

See  Reference  No 

es  Following 

Station 

ndex 

-  172  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

0 

? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 
MIN 

69 
41 

69 
47 

74 

53 

70 
43 

7a 

44 

73 
51 

61 
39 

49 
48 

65 
42 

58 
41 

41 
34 

52 
24 

69 
34 

57 
39 

45 

29 

54 

26 

92 
43 

69 
46 

42*4 

39.1 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

67 
M 

75 
45 

74 
45 

71 
40 

ao 

39 

70 
54 

62 
42 

60 
49 

68 
42 

40 
42 

51 
32 

49 

25 

55 

27 

54 

39 

45 

35 

54 

25 

"  n 

*:  i\  n 

i\  :i  :\ 

44  .5 

57     66  6. 

44 

3a 

63.1 
97.2 

NASHVILLE 

MAX 
MIN 

6a 

35 

71 
41 

74 

52 

71 
52 

79 
52 

76 
52 

68 
42 

64 
42 

60 
42 

50 
30 

53 

22 

60 
31 

59 
29 

49 

24 

56 
21 

\i  " 

«'  "  t! 

11  11  Si 

44  I 

'* 

95     61  68 

39    41  42 

65 
42 

41.9 

37.1 

NEWINCTON   2  SSH 

MAX 
MIN 

63 
32 

66 
45 

47 
4a 

71 
44 

7a 

39 

71 
41 

61 
36 

60 
36 

61 
»7 

61 
30 

41 

27 

44 

17 

50 
23 

43 

39 

45 

32 

96 
19 

"  n 

\t  M 

n  »  ti 

\i  i: 

29 

54     66  70 
45     44  35 

41 
39 

41.2 
33.9 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

55 
36 

57 
43 

56 
4S 

65 
37 

67 
45 

59 

30 

53 
25 

59 
26 

53 
30 

44 

34 

39 
28 

44 

24 

40 

30 

38 

33 

38 

20 

93 
17 

1?  U  It 

40     57  54 

52  4, 

62     68  70 

59 
49 

53.7 
)2.2 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

MAX 

MIN 

63 
36 

64 

46 

66 
47 

69 
42 

73 
45 

65 
38 

52 
33 

65 
34 

40 

35 

52 
37 

37 
32 

52 
24 

48 

34 

43 

34 

45 
24 

55 
22 

"  ti  n 

4*     47  44 

.0  44 

63     66  70 
40     44  41 

61 
48 

58.8 

35.5 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

67 
*2 

71 

4a 

72 
53 

77 
39 

a2 

43 

79 
53 

69 
42 

66 
44 

70 
43 

66 
43 

49 

36 

41 
24 

54 
28 

43 
44 

51 
31 

54 

22 

64  70 

n    li  It 

11  3? 

39 

68 

J5 

64.4 

37.7 

ROME 

MAX 
MIN 

5« 

31 

53 
42 

54 
46 

66 
34 

62 

3a 

48 

31 

49 

25 

56 

20 

50 
24 

43 

31 

49 

30 

47 

22 

41 

30 

39 
30 

32 
18 

48 

16 

58  54 

19  23 

65     56  55 
21     33  21 

n  11  \i 

44  4, 

" 

55     6.  7, 

60 
44 

52.8 
29.3 

ROME   HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

2a 

54 

40 

53 
35 

63 
32 

63 
29 

45 

28 

47 
24 

54 

19 

48 

10 

43 

31 

48 

21 

47 

20 

36 
30 

39 
27 

35 
16 

47 

13 

56  61 

17  22 

43     52  94 
19    29  18 

\l  n  11 

36 

57     66  70 
39     42  39 

54 
43 

51.3 
26.8 

SANDER SV I LLE 

MAX 
MIN 

56 
31 

62 
46 

64 
47 

6a 

39 

69 
46 

64 

33 

53 
31 

60 
29 

60 
33 

53 
37 

38 
23 

43 
19 

44 

29 

41 

32 

43 

27 

53 
28 

60 
23 

60 

30 

63    44  97 
24     41  32 

tl 

'* 

60     44  70 
40     42  36 

57 
39 

57.1 
33.5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
*7 

67 
49 

65 
59 

69 
51 

77 
53 

72 
53 

58 

50 

68 
48 

48 
49 

63 
46 

55 
32 

47 
24 

56 
33 

54 
43 

44 

35 

51 
29 

62  65 

37  37 

63     70  65 
33     38  37 

70     70  72 

*' 

40     47  42 
49     44  44 

59 
48 

62.2 
42.8 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

66 
3* 

71 
42 

65 

4a 

71 
46 

79 
43 

75 
46 

62 
34 

61 
45 

67 
19 

44 

31 

41 

31 

45 
18 

57 
24 

49 

38 

45 

32 

63 

20 

63  65 
29  24 

44     71  45 

22     30  30 

99     67  68 
45     45  36 

64 

34 

61.9 

35.2 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

6* 

35 

66 
47 

63 
51 

69 
47 

77 
46 

67 
45 

53 
39 

60 
44 

45 

39 

47 
34 

40 

25 

43 

19 

55 
29 

47 
35 

44 

30 

62 
22 

61  62 
28  29 

42     70  64 
27     39  33 

z 

38 

60     66  65 
45     44  40 

60 
40 

59.4 
36.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

60 
64 

66 
45 

62 

sa 

69 
50 

75 
53 

68 

53 

55 

47 

67 
49 

45 
49 

59 
43 

4< 

31 

43 
24 

65 
31 

54 
43 

43 
34 

48 

36 

60  57 
40  34 

58  70 
35  44 

60 
44 

59     64  42 
47     47  46 

54 
45 

59.7 
43.4 

SURRENCT 

MAX 
MIN 

66 

35 

6a 

43 

70 
51 

72 
39 

79 
39 

72 
41 

60 
36 

60 
45 

44 

37 

55 
34 

43 

31 

47 

20 

58 
26 

60 
37 

46 

39 

54 

22 

62  63 
26  25 

44     44  69 

23    29  31 

38 

59     66  70 
42     45  36 

65 

34 

42.8 
35.1 

SMAINSBORO 

MAX 
MIN 

63 
33 

6a 
4a 

6B 
49 

73 
47 

77 
44 

68 

63 
36 

42 
39 

53 
37 

37 
30 

45 

20 

49 

33 

41 

32 

44 

36 

56 
24 

42  60 
27  34 

44 

52 

40 

49 

42 
44 

40.2 
34.0 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

60 
32 

52 
40 

60 
39 

66 
37 

65 
44 

59 
31 

62 

22 

61 
28 

67 
33 

51 
35 

40 

31 

44 

19 

40 

32 

40 

36 

42 

22 

56 

20 

40  58 
23  26 

40 
28 

45 
34 

70 
41 

70 
34 

41 
41 

57.0 
30.9 

TALLAPOOSA  2  NNH 

MAX 
MIN 

54 

25 

55 

3a 

55 
43 

65 
27 

62 
31 

49 
26 

52 
20 

58 

26 

60 
20 

45 

27 

44 

27 

47 
14 

49 
24 

35 
28 

35 
14 

53 
10 

57  52 
13  16 

42 

32 

43 
39 

59.3 
29.1 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

57 

33 

56 
40 

65 
45 

67 
33 

69 
36 

65 

32 

57 
28 

43 
28 

58 

33 

53 
34 

38 
30 

47 

22 

44 

32 

40 
34 

43 

22 

56 
21 

62  58 
20  25 

44 

35 

58 

41 

57.9 
90.9 

THOHASVILLE 

MAX 
MIN 

71 
43 

69 
49 

70 
55 

71 
42 

ao 

46 

71 

53 

57 
44 

70 
46 

63 
46 

58 
46 

47 

37 

53 
24 

60 
32 

55 
37 

49 

31 

56 
23 

62  61 
2S  29 

62  49 

34  40 

53 
40 

58 

45 

42.4 
39.2 

THOMASVILLE  KB  CITr 

MAX 
MIN 

70 
44 

70 
52 

73 
55 

70 
46 

78 
53 

65 
60 

52 
44 

69 
49 

43 
49 

66 
39 

41 

29 

65 
28 

61 
39 

53 
39 

43 

30 

55 
26 

63  61 
34  33 

47  44 

37  40 

53 
42 

58 

51 

60.8 

41.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

66 
39 

67 
41 

70 
50 

72 
37 

69 
45 

78 
47 

44 

37 

63 
39 

68 

38 

60 
40 

53 
35 

36 
23 

51 
27 

65 
41 

46 

29 

43 

23 

57  62 
25  28 

44 

38 

71 
49 

60.1 
34.9 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

55 
30 

53 
44 

50 
43 

59 
39 

66 
41 

56 

31 

56 
24 

62 
24 

59 
32 

49 

31 

42 

31 

47 
19 

42 

31 

40 

29 

40 

22 

91 
22 

59  53 
25  28 

44 
34 

6J 
44 

54.1 
32.1 

VALDOSTA  *  NW 

MAX 
MIN 

70 
43 

72 
46 

75 
55 

71 
46 

61 
43 

71 
55 

60 
44 

66 
50 

72 
45 

60 
40 

47 

37 

47 

25 

63 
28 

57 
41 

47 

39 

93 
23 

64  63 

25  23 

55 
40 

99 
40 

43.0 
30.3 

MARRENTON 

MAX 
MIN 

52 
29 

61 

4a 

61 
4B 

67 
40 

64 
45 

64 

33 

54 

30 

60 
28 

60 
30 

54 

36 

40 

29 

39 
18 

45 

27 

41 

33 

47 

29 

54 

20 

60  56 
26  29 

44 

37 

45 
39 

57.0 
33.9 

MASHINOTON 

MAX 
MIN 

54 
26 

51 
36 

59 
45 

57 
42 

65 
41 

62 
32 

59 
28 

50 
23 

53 
24 

57 
30 

44 
28 

34 

10 

42 

17 

42 

22 

34 

26 

38 

1  7 

95  59 

16  27 

45 

31 

45 

37 

99.7 
27.7 

WATCROSS 

MAX 
MIN 

66 
40 

74 
44 

74 

53 

72 
43 

80 
43 

70 
52 

63 
41 

62 
49 

47 
44 

58 
41 

45 

33 

52 
24 

61 
30 

55 
30 

45 

35 

52 
24 

63  69 

27  27 

64 
41 

42 
41 

63.2 
18.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

57 

2a 

65 
46 

63 
49 

69 
42 

72 
47 

68 
34 

56 

33 

55 
30 

59 
32 

64 

32 

42 

27 

42 

16 

47 

27 

45 

32 

41 
28 

59 

20 

41  97 
20  28 

40 

28 

53 
31 

44 

49 

98.1 

12.1 

KEST  POINT 

MAX 
MIN 

58 
33 

54 
41 

61 
49 

67 
36 

69 
41 

61 
29 

53 
28 

42 
27 

40 
29 

62 
34 

39 
31 

49 

27 

46 

35 

41 

36 

41 

23 

56 
17 

42  98 

22  26 

44 

30 

44 

37 

41 
44 

54.1 

91.7 

WINDER   1  SSE 

MAX 
MIN 

54 
31 

56 

39 

54 
40 

62 
36 

47 
4* 

54 
34 

SO 
33 

56 

33 

43 

28 

44 

27 

39 
28 

39 
27 

38 

27 

37 
28 

39 

21 

49 

15 

54  55 

57     50  61 
28     29  28 

46 

22 

44 

21 

34 

54 
34 

51.8 
29.5 

Sm  MutwncM  NotM  FoUowtrvg  Stattcxt  lnd«i 
-  173  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
DECEUBER  1958 


Day  of  month 


btanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  of 
e-  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.05 

.14 

.10 

.00 

.07 

.08 

.11 

WIND 

64 

30 

29 

25 

38 

65 

70 

18 

123 

49 

41 

39 

69 

58 

20 

30 

33 

51 

32 

43 

64 

34 

309 

72 

69 

39 

40 

1673 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

* 

.06 

.07 

.25 

.02 

.02 

.07 

.10 

.03 

.05 

.02 

* 

.14 

.02 

.15 

.10 

.10 

.18 

.03 

.04 

• 

« 

.13 

.02 

.22 

.00 

B1.88 

WIND 

38 

11 

10 

65 

81 

80 

47 

7 

28 

46 

56 

32 

13 

28 

49 

53 

49 

27 

43 

107 

40 

29 

13 

86 

40 

72 

52 

37 

96 

13 

38 

1386 

EXPERIMENT 

EVAP 

.13 

.02 

.05 

.04 

.11 

.11 

.16 

.07 

.07 

.12 

.09 

.06 

.06 

.11 

.11 

.17 

.04 

.11 

.02 

.11 

.06 

.05 

.05 

.05 

.06 

82.50 

WIND 

55 

13 

34 

55 

117 

83 

70 

15 

34 

66 

55 

35 

37 

63 

75 

58 

20 

52 

50 

127 

98 

19 

18 

90 

89 

64 

106 

59 

125 

15 

29 

1826 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.01 

.02 

.03 

.04 

* 

* 

.30 

.07 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

• 

.13 

.06 

.06 

* 

.10 

* 

.04 

.06 

.06 

Bl  .05 

WIND 

16 

12 

7 

6 

22 

53 

39 

12 

30 

48 

32 

15 

25 

17 

27 

30 

12 

14 

16 

21 

41 

9 

7 

7 

70 

43 

8 

11 

49 

26 

5 

730 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.07 

.05 

.03 

.06 

.09 

.09 

.14 

.05 

.08 

.09 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.06 

.03 

.06 

.07 

.06 

.11 

.03 

.05 

.05 

.16 

.03 

.00 

.00 

.03 

.06 

.06 

1 .73 

WIND 

20 

9 

5 

18 

36 

45 

31 

10 

19 

19 

43 

30 

10 

9 

46 

24 

9 

13 

19 

11 

37 

11 

8 

38 

48 

19 

22 

24 

62 

9 

6 

709 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Day  oi  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
43 

58 
46 

60 
50 

62 
50 

61 
48 

63 
49 

62 
53 

54 
48 

61 
51 

59 
50 

54 
41 

41 

35 

44 

34 

44 

33 

46 
34 

46 
35 

48 
34 

51 
38 

48 

37 

50 
37 

54 
40 

58 
41 

44 

39 

40 
38 

44 

39 

45 
43 

54 

43 

S3 
44 

52.1 
41.9 

6  INCHES 

MAX 
HIN 

63 
60 

63 
61 

64 
63 

65 
62 

64 
61 

64 
60 

65 
62 

62 
61 

64 
61 

64 
61 

61 

56 

55 
51 

54 
50 

55 
51 

49 
47 

53 
48 

52 
49 

53 
48 

53 
48 

54 
50 

55 
52 

55 
51 

56 
51 

56 
52 

61 
55 

55 
53 

52 
51 

54 
51 

52 
51 

58 

53 

57.7 
54.3 

Soli  Type:  Tlfton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Model  1100.     6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind      speed  , 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  "a 
EST 

7:00  a 
EST 

l:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

— 

.10-49 

66--0S- 

1.0O-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

16 

9.1 

23++ 

NW 

24+ 

78 

83 

55 

66 

4 

2 

5 

2 

0 

0 

13 

5.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

28 

9.8 

29 

ENE 

31+ 

75 

83 

58 

66 

3 

1 

6 

2 

0 

0 

12 

60 

5.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

N 

10 

5.0 

23++ 

W 

5 

85 

85 

54 

72 

3 

4 

5 

2 

0 

0 

14 

6.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.3 

21++ 

W 

28+ 

84 

57 

72 

2 

1 

6 

3 

0 

0 

12 

6.3 

MACON  WB  AIRPORT 

W 

17 

8.6 

26 

SE 

5 

76 

82 

49 

60 

1 

1 

8 

1 

1 

0 

12 

53 

5,7 

ROME  WB  AIRPORT 

64 

76 

48 

57 

0 

2 

6 

1 

0 

0 

9 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

16 

8.5 

25 

N 

11 

81 

85 

55 

70 

3 

3 

5 

1 

0 

0 

12 

42 

6.6 

THOMASVILLE  WB  CITY 

4 

2 

5 

1 

0 

0 

12 

i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEOBCIA 
DECXMBER  l»Sa 


Day  of  moBth 


ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALHA  CAA  AIRPORT 
ALPHAHETTA  1  KB 
AHERICUS  4  ENE 


SNOWTALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN0W7ALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


APPLING 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ATHENS  COL  OF  AGRI 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ATHENS  *B  AIRPORT 


ATLANTA  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
1.4 


1.2 
1.0 


AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.0 
S 


BLUE  RIDGE 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA  1  SW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLLTON 
CARTE RSVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GOT) 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
2.0 


.2 
1.0 


3.0 
3 


1.0 

T 


CEDARTOWN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


CLAYTON  1  N 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
CORNELIA 
COVINGTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
2.5 
5.5 


CUTHBERT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DAHLONECA 
DALLAS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DALTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


EASTMAN  1  W 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


FLEMING  EXP  STATION 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  3  E 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.0 
5 


S««  rsfeKcc*  DO<M  ioUowlng  SUUon  Indrnx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
DECEUBER  19S8 


Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    13    14    15     16    17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HELEN 

JASPER  1  NNW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
HARSHALLVILLE 
MC  INTYRE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


MIDVILLE  EXP  STA 


MILLEDGEVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NEWINGTON  2  SSW 
NEWNAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
ROUE 

ROME  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.3 
1 

1.1 


SANDERSVILLE 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SURRENCY 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASTON  2  S 

TOCCOA 


WASHINGTON 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OEORGIA 
DELAYED  DATA 


Tempeiarutfl  Piecipitstion 


Station 

•  1 
?  e 

II 

&  1 
2  e 

<  1 

& 

E 
t 
< 

III 
IIJ 

J 

X 

a 

i 

a 

c 
a 
1 
i 

No  of  0»ri 

J 

III 
IJJ 

»^ 
a 

i 

I 

o 

a 

Snow.  SU) 

No  of  Dar> 

M 

5 

11 

Is 

i 

1 

B 

s 

1 

o 

"0 

5 

1 

B 

s 

hi 

»i 

ti 

JULY  1958 

COMMERCE  1  NE 

89,5 

65,0 

77.3 

96 

28 

52 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

3.72 

1.00 

31 

.0 

0 

10 

3 

1 

AUGUST  1958 

HOMERVILLE 

93 , 0 

69.5 

81.3 

96 

3  + 

66 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

4.97 

2.10 

9 

.0 

0 

10 

2 

1 

IRWINTON  A  WIM 

92.  6M 

68. 8M 

80. 7M 

99 

23 

63 

28+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.37 

1.95 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

SEPTEMBER  1958 

MIDVILLE  EXP  STA 

90.7 

64.8 

77.8 

98 

17 

48 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

2.71 

1.90 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

MILLEN 

93.3 

6A.3 

78,8 

1.8 

99 

17+ 

45 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

.18 

-  3.77 

.12 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

OCTOBER  1958 

MIDVILLE  EXP  STA 

77.1 

49.0 

63.1 

90 

10+ 

34 

27 

105 

2 

0 

0 

0 

.46 

.26 

4 

,0 

0 

1 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  va 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY  19SS 

CdmSRCE  1  HI 

.25 

.51 

.50 

.03 

.40 

.13 

.17 

.15 

.16 

.30 

.OS 

.07 

1.00 

3.72 

AUGUST  1958 

DAWSONVILLE 

.37 

.07 

.69 

1.30 

.15 

.53 

.  04 

.28 

3.43 

HOVERVILLE 

T 

.65 

.08 

T 

2.10 

.25 

T 

.20 

T 

.45 

.33 

.29 

.25 

.12 

.25 

4.97 

iRiiKTON  4  nni 

1.95 

.05 

.50 

.45 

.37 

.05 

3.37 

SCPTEKBER  1958 

ALLATOOKA  DAM  2 

.56 

.20 

T 

.01 

.11 

.11 

.68 

.94 

2. 81 

HIDVILLE  EXP  STA 

.27 

.  02 

1.90 

.52 

2.71 

MILLEN 

.12 

.03 

.01 

.02 

.18 

OCTCeER  X958 

HIDVILLE  EXP  STA 

.07 

.02 

.28 

.OS 

.05 

.46 

See  Releteace  Nole»  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  Georgia 


Station 

Day  of  month 

« 

f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY  1958 

COHHERCE  1  NE 

UAX 
UIN 

89 

S2 

92 
54 

93 
60 

85 
61 

89 
70 

90 
63 

92 
67 

88 
68 

80 
68 

8S 
68 

87 
68 

89 
68 

84 

63 

82 
65 

88 

63 

92 
66 

93 
64 

93 
64 

95 
69 

95 
69 

92 
69 

90 
66 

87 
64 

81 

68 

89 
64 

91 

65 

88 

66 

96 
67 

92 
67 

94 

62 

94 
68 

89.5 
65.0 

AUGUST  1958 

HOUERV I LLE 

UAX 
UIN 

96 
71 

95 
74 

96 
70 

94 
71 

94 

72 

94 
70 

92 
69 

93 
69 

92 
69 

93 
69 

95 
69 

91 
71 

92 
68 

94 
68 

93 
70 

93 
69 

94 
70 

9S 
71 

92 
69 

93 
68 

94 
68 

92 
69 

94 
70 

93 
69 

94 

70 

92 
71 

83 
69 

89 
68 

94 
66 

93 
67 

94 
69 

93.0 
69.5 

IRWINTON  4  WNK 

HAX 
UIN 

95 
72 

94 

73 

91 
70 

93 
70 

91 
68 

90 
67 

93 
69 

90 
71 

95 
72 

96 
71 

96 
72 

89 
68 

93 
70 

94 
69 

96 
68 

94 
69 

96 
70 

95 
69 

92 
64 

92 
65 

94 

66 

96 
67 

99 
70 

91 
69 

87 
71 

89 
71 

85 
63 

87 
63 

92.6 
68.8 

SEPTEMBER  1958 

HIDVILLE  EXP  STA 

UAX 
UIN 

96 
67 

90 
66 

91 
68 

91 
67 

90 
62 

92 
66 

92 
65 

90 
64 

92 
60 

94 

63 

93 
64 

93 
63 

83 

55 

88 
60 

92 
71 

96 
71 

98 
71 

92 
69 

91 
62 

91 
66 

91 
65 

89 
70 

88 

69 

80 
78 

87 
67 

90 
65 

93 
65 

90 
56 

88 
48 

89 
62 

90.7 
64.8 

UILLEN 

UAX 
UIN 

97 
65 

94 
63 

90 
65 

87 

66 

91 
64 

95 
65 

95 
64 

95 
64 

96 
60 

97 
63 

96 
62 

91 
65 

84 

59 

88 
61 

94 
63 

99 
72 

99 
70 

97 
68 

95 
63 

95 
67 

95 
73 

93 
71 

90 
70 

89 
65 

94 
64 

96 
60 

96 
70 

95 
61 

86 
45 

91 
«1 

93.3 
64.3 

OCTOBER  1958 

UIDVILLE  EXP  STA 

UAX 
UIN 

90 
69 

78 
48 

61 
52 

63 
57 

78 

57 

76 
53 

76 
45 

81 

53 

86 

50 

90 
54 

87 
S3 

85 
49 

76 
41 

81 
42 

85 
49 

82 
51 

85 
51 

75 
60 

70 
50 

70 
51 

71 
SO 

66 
52 

82 
48 

84 

53 

77 
46 

71 

70 
34 

71 
37 

73 
39 

74 
43 

76 
40 

77.1 
49.0 

CORRECTIONS 
MONTH:     SEPTEMBER  1958 

Evaporation  and  Wind  Table: 

Allatoona  Dam  2  Delete  wind  movement,  see  delayed  data, 

table  6  for  corrected  data. 


Soe  reiereoce  notea  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DECEMBER  1958 


CleTelaad  3  RHI,  T«DD. 

I  -o- 


HAlff  B»r  D»M.  T«D 


C<«««t»  Exp  ata,  IT.  C. 
Touac  brrla  llfblaoda  3 


;  d     o  / 


GEORGIA 


I  ICurrjnrlHo  }  ■   Of     ^  ,         ^  •  \  ;  %Aod»r»oo  CXA  A 

Row  mB  KP 


Rome  I  j 

C.rtor.vlU.  3  ■!     .    «  OC»oton,       OCxuunSg  1  H      M^,.viri-  A-^ 


V 


75TH  URIDIAH  Tin  ZOM 


V""^  y  %Aod»r»Oo  CAA  AP,  fl.  C. 

»    ■     o-  o 

\Hart»ell  « 


llle,  8.  C. 


B                T.,lor.rlu.l^  .oodito^T  '^'■''•»  "»•'>■ 

-O-  C.atrlnw,  I  V  J 


r        Toy"  % 


wa  Airport  ^  Carlton  Brldc« 


houD  rails,  S.  C, 


4: 


Rock  mil*,  Ala 


IWEST  ( 


\       La  Graoge  GreeoTille  2  ■  O 

I  -o- 


|l0at  Point 


CT 

Woodbury 


C  Concord    /  I     'orsyth  ^  fl 


f        i   A_  -O-  I— 

^ENTRAU^V  x;.co^,x>,p„..\  ^- 


-o-         V)4— ,        ii.ii^oo/  >  ,  ( 

♦  Uk..   Al.,        \|  L  '  \    fort  V.U., 

\  @  Colimbua  m  iuf^t      ^  (•  —         ^  J 


Atbena  Col  of  A^rl  \  ^ 


2  SSW,  S.  C. 


Clarks  Bill  Daa,  8.  C, 


1       "O  \  \     /  Butl.r 


BlIckTlUo  3  I,  8.  C 

-o- 


t  C 


-O-  i^- 


^EAST 


-o- 


-D- 

**rae«boro  2  KE 


-o- 

SandarsTlllo 


Abbavllla  1  Hinr,  All.  fk 
t 

Bo.dlud,  AU.J  "•»jl7 


U8COMI-»0-A»hcTmg 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
DECEMBER  1958 


BAlejp  Bar  Dam,  Teni 


Cleveland  3  KNE,  Teni 


ChattADooga  WB  AP,  Te: 


\\      KenalDgtoal   Tunnel  Hill  •  FUt  Top~\.  HeBptowD  ^ 

\\^  ;   O       '-oaitonl-o-  Car  O 


OL 


±Bliblm 


GEORGIA 


Chateworth  1  ■    Stanley  Gap^^       i      |   .  O  I 


IWEST 

I    o      '  ,   ^        _    ,  K .   

SumervllU  /   (J  X  _J  •">''°.'°"°  Da.eonvllle  ^  \^ 

.■J.r*-.^,"'"<""~':;r-'NORTi-t;  "-"m 

AdalrsvUU      »      o        O       '  )       ^  » 


Cleveland 

.Dahlonega'  t     -<>- ^ol 

Dawsonvill 


75TH  HEBIDIAN  TIME  ZONE 


Cave  Spgs  4  S3W  -'.  |f) 
I    •   ~_  Taylor: 


<»CaDtoD|  OCumning  IN  u; 
con.  Da»2n  /  Q  / 

Q  «K;Alpharetta  1  N¥._ 

FlefJe  Croes  Roads      I  V 


Roads  I 

I      Winder  1  skT^ 


TaUapooea  3  JflW 


Morcroaa  4  N        v  ' 


42°« 

Rock  mils,  Ala*^ 


Clemson  College,  S.  C. 
Oakvay,  S.  C. 


.  Antrevllle,  S.  C. 


Comnerce  1  NE 


Elber 
O 

Brldge  A 


Calhoun  Palle,  S.  C. 


I  Baral 

IWEST    (  T 

La  Grange  Greenville  2  W    Q  ' 
j      -O-  ^Concord  ^ 


1  I  •  1  • 

IW,„  Po'lu,  I  'oodbur,,  ,ockJ-» 
S    EaJu.on  4  .  "°--fi°°  ^ 

»,    I  •  ^ENTRAI>-V 

IGoat  Rock  I  -O- 

-o-  \o 

Opellka,  Al 

^^ColuBbus 

45° 


48° 


-r 


45" 


O-  Harshallvllle 


Montezuiaa*!  NB 


Buena  Vista  1  s.       >  "I     1  <^          ^^.  v 


Amellcus  ExpSla  Nrs^*''*^ 
kin    I    VpJIston  •"-<>-  ^. 


Lumpkin    .       r\ F 

PlalQs  SW  Ga  Exp  Sta  , 


.V:-?.,  |_J^  ,  


SOUTH 


Columbia,  Ala. 


Houltrle  2  S8E 


1 


^Eastman  1  "(^^ 


HouDt  Vernon  3  ITKW I 


 f  ^Abbeville/ 


1- 


^  Savaanab  DSDA  PI  Garden 


N  Sa 
Fleming  Exp  Static 


A' 


Douglas  2  NNe'*^''*  '^'^  Airport, 


y  V    Camp  Stewart 

\  SOlklHEAST 

Doctorto»n  1  W8W 

.ip^\  \ 


\.  '  Nahunta 

-Of  - 

iBvcross  Atkini 


Jesup  8  S 


Blackbeard  Isla 
SapelD  Island 

^"Brunswick  CAA  AP 


lanna  CAA  AP,  Fla. 

® 


Woodruff  Daa, 
Cbattaboocbea 


I      \_/^  '         TbomiBvllIc  »B  City        n,,TL.^  I  ^  1  1 

 '  Li     I      XI.  r ' "i 

51  o-    .t.  Ple...nt,  Fla.  T   1  I  /  I 

STATION    LEGEm  Hontlcello  2  8.  Fla.  \  '  \.  3-^^  ^ 

\ 


O    #  9    Prgelpltotlon  only 
d>  Precipitation,  storage 

-O-  -•-  -O-  PrvcipHotion  ornS  Temperature  Lament  6  WHW  Fl 

-(J)-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  goge.      O   Nan- recording, 
•  Recording;      d    Botli  types 
Double  circle  combinations  Indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorok>g4col  data 


Uadlsooj  Fla-. 


Joaper  3  SE,  Fla. 


iTllle  tB  AP,  Fla. 


54° 


USCOm-WB-Ashgville.   N.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "hourly  Precipitation  Data".         _  ion  _ 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


VILLE 
AOAlffSVILLC 

Koei.  2  e 

AILCr 

ALABAMA  CiP  STATIOH 
ALBANV 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AiftPOAT 
ALPHARCrtA  1  NN 
AMCRICU5  *  Ihl 

AMEfllCUS  EXP  STA  WSY 

ANIIOCH 

APPCINO 

AS>euRf( 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  ACRl 
ATHENS  MB  AIRPORT 

KINSON  1  w 
ATLANTA  BOLTON 

tTA  Me  AIRPORT 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

BAINBRIOCE 
BALL  GROUND 
6EAVER0ALE 

BELLVILLE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  CxP  STA 
BLAKELV 
SLUE  RIOOE 

BLUE  RIOGE  RESVR  0AM 
BOWMAN 

BftASSTOwN  BALD 
BROOKLET  1  M 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 
BUCNA  VISTA  1  SW 
BURTON  DAH 
BUTLER 

BUTLER  COEEK 

AIRO  ?  NNu 
CALHOUN  EXP  STAT  ION 

MILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  4  NE 
CARROLL TON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 


SW 


CARTERSVILLE 
CAVE  SPGS  *  SSW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH  1  w 
CHICKAMAUGA  PARK 

CMOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLERMONT   J  SH 
CLEVELAND 
COLQUITT 

COLUNBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  HE 
CONCORD 
COOLIDGC 

COOPER  GAP 

CORDELE  HATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUNMING   1  N 

CURRTVILLE  2  W 

CUTH8CRT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DAL TON 

DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONvlLLE 
DIAL  POST  OFFICE 
MCTORTOWN  1  WSW 

DOLES 

DONALSONVILLE  3  H 
DOUClAS  2  NNE 
MUCLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN 
DUBLIN  2 
EASTMAN  1  M 
EDISON 
ElBERTON 

ELLIJAY 

EMBRT 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FARGO 

Fi£LDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  J  SSH 

FOLKSTON  «  SW 
FORSTTM  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALCET  J  E 
FRAWLIN 

GAINESVILLE 
GIBSON 
GLEWtvlLLE 
GOAT  ROCK 
MEENSBORO 


BACON 
>  FULTON 
I  SUMTER 


FULTON 

IICNMONO 
RICHMOND 
DECATUR 
I  CHEROKEE 
S  WHITFIELD 

'  EVANS 

INTOSH 
I  UNION 
I  EARLY 
I  FANNIN 


1029  FANNIN 

11)2  ELBERT 

1170  TOWNS 

12&6  SULLOCh 


134S 
1372 
1*13 
1A25 
1433 


:1CHM0ND 

3  [ORADY 
>  GORDON 

3  [MITCHELL 

LIBERTY 
■  CHEROKEE 

ELBERT 
I  FRANKLIN 
I  CARROLL 


1715  I 
1732  I 
1BS«  I 
1906  I 


1992 
199B 

2006 
2133 


2166 

2iao 

2198 
2236 


NUSCOGEE 
MUSCOGEE 
JACKSON 


2366 
22S) 
2316 

2«oe 


HABERSHAM 
NEWTON 
FORSYTH 

'  FLOYD 
)  RANDOLPH 
UMPKIN 

•  PAULDING 

HITFIELO 

WIGGS 
TERRELL 
I  OAnSON 
'  FANNIN 
i  WAYNE 

I  MORTH 

>  SEMINOLE 
i  COFFEE 

L  DOUGLAS 

•  SCREVEN 

LAURENS 
.AURENS 
DODGE 
CALHOUN 
ELBERT 

>  GILMER 

'  PAULDING 
SPALDING 


3A60  CHARLTOn 
\  CMARLTOn 


156 

3621  hALL 
3693  [GLASSCOCK 
TTNALL 

3762  Karris 

>  GREENE 


2966 
3026 
3060 


32  00 
3A  32 
31  OB 
)2  11 
31  21 

31  33 
34  10 
31  32 


32  0* 
3*  35 

33  32 


33  22 
33  26 
30  33 
3*  20 
1*  35 


32  I 


lA  32 

3A  33 
3*  12 
34  52 
32  23 
31  OB 

31  09 

32  19 
3*  *7 

32  33 

33  22 

30  34 


3*  01- 
34  46 
34  93 


32  26 
32  31 
3*  13 


34  32 

33  33 

34  46 

32  3« 
31  *» 
34  23 
34  46 

31  39 

31  42 

31  02 

31  31 

33  43 

32  39 

32  33 
32  32 
32  12 
31  34 


33  32 
33  U 
3*  2* 


34  07 
31  43 
3*  31 
31  3) 


34  19 
33  14 

31  36 

32  36 


«4  30 
•  3  21 
63  13 


SS  S3 
$4  99 
62  91 


B2  34 
B2  94 
63  12 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

i 


OBSERVER 


•  3  18 

B*  it 

63  24 

62  34 

63  13 

64  10 
84  44 

•  2  31 
84  18 
84  to 


03  21 
83  19 
81  32 


81  23 
84  32 
63  33 

84  14 


83  97 
63  03 
83  31 
69  06 

63  30 
•  2  3* 
81  99 

89  09 
63  11 


GEORGE  W.  DOWDY 
HUGH  S.  MARTIN 
RADIO  STATION  WAAG 
BREW TON- PARKER  COLLEGE 
ROT  £.  HOLLAND 

FRAMK  S.  ORTON 
CORPS  or  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 

E.  GRIMES 
BLANCHE  S.  RhVNE 


r  OF  < 


.  EXP  STA  NRSV 


MRS  ANNIE  CRAWFORD 

'  OF  ASMBURN 
PROF.  t.   S.  SELL 

COLLEGE  EXP  STATION 
I.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  CATHLAEEN  SMITH 
MENHT  I.  BARNtTT 

.  WEATHER  BUREAU 

WEATHER  BUREAU 
NEWSPAPER  PRTG  CORP 
SIDNEY  R.  MULLEN 

iSTELLE  GROGAN 
H.  E.  WARHACK 

HENRY  C.  HEARN 
I.S. FISH  .  WLDF  SVC 
GEORGIA  NTN  EXP  STA 
J.  G.  STANDIFER 


CIVIL  AERO.  ADM. 
GA.  FORESTRY  COMM 

W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.  EPSTEIN,  JR 

.  BELCHER 
NW  GA.  ExP,  STATION 
JAMES  B.  SPENCE 
POST  ENGINEERS 
>  B.  TEASLEY 


.  MOORE 
JOHN  W.  CARROLL 
'  OF  CARROLL 
RALPH  M.  MESSER 

Of  CARTEBSVIl 


ON 


GRANVEL 


ATUI 


TVA-970 

JARRELL  H.  BREWER 
JIMMY  C.  OUILLIAN 
MARY  L.  SUTTON 
CITY  OF  COLQUITT 

ARTHUR  L.  SMITH 

.  WEATHER  BUREAU 
0  STATION  WJJC 


.  LUTHER  GADDIS 
CITY  OF  CORDElE 
r  C.  MASSEY 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 

JOSEPH  B.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 
JOE  w.  WOODWARD 
MRS  lONE  L.  BENSON 
JOHN  S.  ANDREWS 

EARL  T.  SMITH 
S.  W.  KENNEY 
PEARL  P.  CHAMBERS 
TVA-63J 

R.  C.  THOMPSON 

JOHN  R.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 
WARREN  GRANTHAM 
LEONA  a.  THOMPSON 
WARREN  W.  wrANT 

JAMES  M.  DANIEL 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 
DAN  w.  HAMHACK 
shelbtn  C.  GUNTER 

A.  0.  DOVER 
HISS  JANETTE  ALLGOOD 
U  OF  GA.  EXP  STA 
DYHPLE  0*  WARMACK 
SI  REGIS  PAPER  CO 

SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  DEPT 
TvA-109 

soil  cons.  service 
frank  h.  davis 

okefenokee  refuge 
city  of  forsyth 
ms.  hayme  r.  hayes 
oliver  i.  snapp 
county  agent 

SAM  S.  HARBEN 
SAMfORD  N.  BRADDY 
W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
MRS.  LiLLie  CHRISTIE 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  t 

1  ^ 

1 

OBSQIVATION 
TIME  AND 
TABLES 

H 

3 

§ 

t 

Pi 

OBSERVER 

GRECMVlLLC  2  W 
GRIFFIN 

HARALSOM 
HARTWELL 

3919 
39Sft 
4033 
40TO 
4133 

MERIWETHER 
SPALDING 

COWETA 
•lART 

33  01 
39  19 
33  49 

3)  14 

14  31 

a*  *9 

8*  t« 
6*  5* 
6*  3* 
82  9* 

620 
980 
6*0 
840 
789 

9P 

TA 

rATE  FORESTRY  SvC 
•ORACe  D.  WEST8RO0KS 
ObUC  SPRINGS  FARM 
MRS.  Ruin  T.  QAUU 
SAMUEL  A.  vERNCn 

MARTWELL  8  C 
KAWKINSVILLC 
NAZLChuRST 
HCLEN 

HE MP TOWN  GAP 

419B 

41TQ 
4204 
4230 
42*3 

•URT 
PULASK 1 
JEFF  OAvIS 
WHITE 
UNION 

3*  21 
32  IT 
31  99 

34  42 

34  92 

83  90 
63  38 
83  39 

63  44 

64  06 

690 

3*5 
295 
1490 

3100 

6P 

It 

6A 
8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  A.  MC  LENDON 
hOODROw  w.  BROwN 

JOHN  F,  CAtCAR 

TvA-111 

NIAWASSEE 
HOMERVILLE 

JASPER  1  HNW 

JESUP 

42T9 
*«29 
4623 
464B 

4671 

TOWNS 
CL I NCh 
BUTTS 
PICKENS 
WAYNE 

14  97 
31  02 
3)  19 
3*  29 
31  97 

89  46 
82  43 

63  91 

64  27 
61  93 

1990 
160 
420 

1*69 

100 

9P 
*P 

9P 

7A 

C 

TvA-191 

CITY  OF  HOMERwILLC 
GA.  POmEH  company 
hOmARD  L.  DIlBECK 
CITY  OF  JESUP 

JESUP  1  S 
JOHNTOWN 

JULIETTE 
KENSINGTON 

4676 
4686 

4726 
4802 

WAYNE 
DAWSON 

MONROE 
MALKER 

31  29 
34  31 

93  31 
53  07 

34  47 

61  93 
8*  IT 
64  21 
63  48 

69  22 

lOO 
1390 
930 
379 
890 

9P 

9P 

C 

BRuns  Pulp  *  ppr  co 

hiss  MAMIE  L  FAUSETt 
(.    J.  SR. 

■Lit  W.  SMITH 

KINGSTON 
LAFAYETTE 

LEXINGTON 
LIME  BRANCH 

4894 
49*1 
4949 

9163 
9192 

BARTOw 
WALKER 

OGLETHORPE 
POLK 

34  14 
34  42 

33  02 
33  92 
33  96 

8*  96 

89  16 
89  02 
63  07 
69  16 

eic 

7*0 
720 
890 

8A 

c 
c 

■  -,u.  hARGIS 

GWYN 
CAUL  0.  SMITH 
SIDNEY  E.  STEVENS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LlNCOLNTON 
LITTLE  HIGMTOWER 

LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

3204 
92*2 
991* 
9386 

LINCOLN 

TOWNS 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

33  47 
3*  56 
3)  00 

31  99 

32  01 

63  38 
6)  99 

83  34 
82  41 

84  46 

900 
2100 
337 
150 
583 

f  (,. 

JAMES  W.  DLACKatLL 

■vA-iJJ 

M  iBIT  BAKER 

ALEX  JtRNIGAN 

j;>HN  C.  hOuSC 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALLVlLLE 

MC  INTYRE 
METIER 

9443 

9550 
5633 
9696 
5611 

BIBB 
MACON 

Wl LK INSON 
CANDLER 

32  *2 
92  2  7 
3*  19 
32  51 
32  2* 

83  39 
83  96 
83  '>* 
63  13 
62  04 

396 
166 

920 
262 
120 

fio 

9P 

6A 

9P 

HID 

6A 

9P 

U.S.  WEATMR  BUREAU 
CTY  of  NARSHALLVILLt 
EARL  L.  SAlLtRS 
EULbR  S.  MILLS 
CITY  OF  MtTTER 

MIOVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 
MILLEOGEVI LLC 

NILLEN 

MILLHAvEN  8  C 

5698 
9863 
5874 
5682 
9696 

BURKE 
BuRKE 

JENKINS 
SCREVEN 

32  90 

32  93 

33  09 
32  48 
32  96 

82  14 
63  13 

83  13 
61  56 
61  JO 

186 
280 

320 
191 

100 

6P 

9P 

8A 
6P 

7A 

MS.  C.  B.  KING 

SE  GA  BRANCH  EiP  STA 

H.    kOUIS  HORNE 
WALLACE    V.  EDENFIELD 
BATMONO    S.  CABR 

MONROE 

tONIEZUMA  1  NE 
MDNTICELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 

5971 
5979 

6036 
6067 

WALTON 
MACON 

COLQUITT 

9)  47 

32  19 

33  19 
31  32 
31  10 

61  *3 
6*  01 
83  41 
8*  16 
83  45 

760 
179 
930 
2*1 
3*0 

5P 
6P 

6A 

»P 
6P 

BAOlO   STATION  MMtE 
H.    w.  COLLINS 
C.    H.   MC  MICHAEL 
CALhOuN  Pu«  WKS  CAMP 
RADIO  STATION  WHTM 

MOUNT  VERNON  3  MNw 
NAMUNTA 

NEEL  GAP 
NEWINGTON  2  SSW 

6126 
6219 
6237 
6266 

6323 

WHEELER 

BRANTLEY 

BERRIEN 

UNION 
SCHtVEN 

32  13 
31  12 

31  13 

34  44 

32  34 

62  38 

61  99 
81  15 
8]  99 
81  10 

159 
71 
240 
3300 
161 

9P 

7A 
6P 

6A 

*P 

L.  G.  REYNOLDS 
DEWEY  w.  LCE 
GA,  FORESTRY  COMM. 
TVA-115 

mi  mn  v  lancasieb 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
PATTERSON 
PEARSON 

6339 
6399 
6*07 
6836 
6679 

COwtTA 
FANNIN 
GWINNET 
PIERCE 
ATKINSON 

33  22 

34  42 

34  00 
3t  23 
31  16 

6*  49 

84  n 

84  12 
62  08 
62  91 

990 
2090 
1029 
109 
209 

6P 

8A 
6A 

c 

JAMtS  0.  HARDIN.  jR 
TVA-112 

MRS.   N.    H.  OEMPSEV 

GA.  FORESTRY  COMM. 
COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUI TMAN 

RESACA 

RINGGOLD 

7067 
7201 
7274 
7*30 
7*89 

SUHTER 
WEBSTER 

CORDON 
CATOOSA 

32  03 
32  04 
30  47 

34  34 

34  95 

8*  22 
8*  92 
89  35 

64  57 

65  07 

500 
400 
190 
690 
820 

9P 

9P 

7A 
BA 

branch  exp  station 
billy  a.  dick 
Emerson  w.  brownc 
william  h.  pollock 

lVA-721 

RISING  FAWN 
ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SANOERSVILLE 

7600 
7609 
7610 

DADE 
FLOYD 

FLOYD 
WASHINGTON 

94  49 

94  19 
94  10 
34  21 
32  98 

89  32 
89  10 
89  16 
69  10 
82  49 

820 
610 
700 
697 
*39 

MID 

6P 

8A 
6P 

MID 

C  MJ 

TVA-669 

WILLIAM  M,TO>tRS*lll 

j.M.  nonigomcry.  jr. 
U.S.  -eather  Bureau 

RADIO  STATION  aSNl 

sapelo  island 

savannah  usoa  pl  garden 

SAVANNAH   wB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA   2  NNN 

780B 
7B4Z 
76*7 
7660 
6223 

MC  INTOSH 

CHATHAM 

Chatham 

HANCOCK 

31  2* 

32  00 
32  08 
32  00 
13  IB 

61  17 
61  16 
61  12 
60  91 
82  99 

10 
22 

46 

10 
990 

9P 
9P 

9P 

9P 
9P 

9P 
MID 

c 

u  ga  marine  bio  lab 
Plant  introduction  sta. 
U.S.  wEather  bureau 

CITY  OF  SAV.  BtACH 
WILLIAM   H.  mARREN 

STANLEY  GAP 
STILLMORE 

SUMMERVILLC 
SURRENCY 

6269 
8391 

6*14 
6*36 
6*76 

GILMER 
EMANUEL 

:hattooga 

APPL ING 

34  47 

32  26 

34  4t 

3*  29 
31  *3 

64  18 
62  13 
64  01 
69  22 
62  12 

2300 
299 

760 

200 

9P 

6A 

TA 

BA 

9P 

TvA-111 

NBS.MABJORIE  HUOSO*. 
TVA-115 

JAMES  R.  BURGESS 
UNION  e-C  PAPER  CORP 

SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
SVLVANIA 
TALBOT TON 
TALLAPOOSA  2  NMW 

6496 
890* 
8917 

19*7 

EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 
HARALSON 

33  36 
3*  98 

32  49 

32  40 

33  *6 

82  20 
64  1) 
81  39 
84  12 
89  16 

118 

1600 
39* 

TOO 

9P 

*P 

9P 
6A 

6A 
■  A 

: 

C.   H.   MC  NlLLAN 
TvA-139 

SCREvEN  FORESTRY  UNIT 
L.  R.  MINER.  SR. 

MAS.   MAuD  M.  HAGOOO 

TAYLORSVlLLE 
THE  ROCK 
THOMAS TON  2  S 
THOKASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 

6600 
6697 
B661 
6666 
B67I 

BARTOW 
jPSOft 
JPSON 
THOMAS 
THOMAS 

3*  03 
32  96 

32  92 
30  91 
30  90 

64  99 

64  |4 

a*  19 

83  99 
83  59 

710 
600 
669 
340 
383 

6P 

MID 

6A 

7A 

c 

IhOHAS  f  COUSI'iS 
CECIL  HARRIS 
RADIO  STATION  aSFT 
NRS.SABAn  P.  PORTER 

U.S.  WEATHER  Bureau 

TIFTON  £XP  STATION 

TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 

8703 
B732 
1740 

1606 

TIFT 
TOWNS 
STEPHENS 

WHITFIELD 

31  26 
1*  97 
3*  19 

34  92 

63  11 
83  36 

63  19 
61  42 

89  02 

337 
2160 

860 

6P 

8A 
6A 

8A 

7A 

BA 

GH 

C 

GA  CSTL  PtN  txP  STA 
TvA-574 

vlRGLE  C.  CRAIG 

TVA-154 

TvA-192 

VALDCSTA  4  NW 
WALESKA 
WARREN TON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  ARS 

S974 
»07T 
7141 

H97 
9lt9 

.OWNDES 
HEROKEE 
ifARREN 
<ILKCS 
KONEE 

10  92 
34  19 
33  24 

33  44 

33  92 

81  20 
84  33 

62  40 

63  26 

269 

1100 
900 
630 
T90 

6P 

9P 

6P 
8A 

C  H 

&EORGC  B.  COOK 
WS.  MARY  P.  CLINE 
L.  MONROE  CASON 
HILLIAM  R,  HEEKS 
AGR  RESEARCH  SVC 

WAYCROSS 

WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURV 

FI86 

H9» 

>291 
>466 

506 

<ARE 
tuRKE 

ROUP 

ARROW 
<ERIwCTh£R 

31  13 
33  07 

32  52 

31  58 

32  99 

82  22 
81  99 
85  U 
8)  4) 
84  39 

270 
979 
960 
800 

9P 

5P 
8A 

M 

MILLIAN  R.  WILLIAMSON 
RADIO  STATION  aeRO 
J.  SMITH  LANIER 
CECIL  H.  bJIIOtR 
^LVIN  A.  SINS 

WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

32* 
809 

HEROKEC 

OWNS 

84  91 
•  3  91 

992 

1920 

i 

1 

1 

.  G.  BOOTH 
yA-1*6 

ft-OCHLOCKOHEEi     9-OCONCCi     ll-OGCEOteet     12-OOSTAMUUi     11-SATILLA  i  1*-SAVA»MAH| 
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REFERENC5  NOTES 


Additional  inforsatloD  regarding  tb*  climate  of  Georgia  U7  be  obtained  by  wrltlag  to  the  State  CllBtatologlat  at  Agricultural  Bngloeerlng  Building, 
to  any  Weatber  Bureau  Office  near  jou. 

Figures  and  letters  follovlng  the  station  nave,  sucb  aa  12  SSW.   Indicate  distance  In  Miles  and  direction  froa  tbe  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  tbls  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  anoTfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  13  aootbs  vlll  be  carried  in  tbe  June  issue  of  tbls  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  vblcb  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  either  are  alsslng  or  vere  received  too  late  to  be  Included  In  th 

Divisions,   aa  used  In  "Cllnatologlaal  Data"  Table  and  on  the  anps,  becaae  effective  with  data  for  September  1956. 

precipitation  and  evaporation  In  laches  and  wl 


ty  of  Georgia,  Athem 


Honthly  degree  day  totals  are 
and  Wind"  Table      Uax  and  Hln  In  "Evaporation 
vatlona  taken  at  the  present 


sted  to  represen 


n  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  grt 
caslonal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In 

le  "Snowfall  and  Snow  oa  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  a 


Entries  of  sn< 


and  CAA  stations 


For  these  statlo 


Ground"  Table;  and  the  Sta 


Index. 


Snow  on  ground  In  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  la  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bun 

Ho  record  In  tbe  "Clloatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  la  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  tbe  annual   lasue  of  this  publ Icat ion . 

-    Ho  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  wind"  Table;   "Snowfall  and  Sni 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     Tbls  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
•    Amount  Included  In  following  meaauroaent,  time  distribution  unknown. 

0    Tbermoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbe  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  1 
the  roof  of  a  building. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    Tbls  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

r    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If 

carried  for  tbls  station,  have  be^n  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  onounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    Tbls  entry  in  tine  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.3.T.   of  the  following  day. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  mei 


variable. 

under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Preclpltatlo 
G     "Soil  Temperature"  Table. 


Index  the  letters  C, 


and  J  In  the  "Special" 


Data"  Bulletin. 


Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Information  concerning  tbe  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  19SS  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  tbls  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weatber  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologieal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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M 

64.4 

*t 

79.7 

80.6 

75.6 

65.4 

61.1 

48.0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

• : 

54 

.9M 

71 

78.9 

1.6 

.BM 

.e 

~  * 

1 

.4 

-  4 

ALBANY 

7.7 

t* 

*t> 

9 

.8 

57 

.0 

.6 

to  « 

74 

80.7 

81,3 

1  ,4 

.0 
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66.5 

•  6 

62.2 

4 

.1 

*  Q 

■  6 

65.9 

ALLATOONA  DAM  2 

3» 

.2 

47 

,4 

68 

*  9 

75.9 
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77 
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59.7 

53.6 

40.  9H 

58.8 
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44 

•  0 

55.1 

7 

71 

.9 

76.3 
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80 

.9 

78.0 

64.8 

60.8 

48. 

64.4 

ALPHARETTA   1  NH 

37«4 

35 

.7 

47 

,7 

59,9 

7^ 

75,0 

76.5 

In 

•* 

71.3 

59.0 

54.1 

40.2 
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6.0 
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•  0 
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2 
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•  9 

1.0 
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.0 
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•* 
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•3 
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* 

.0 
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APPLING 

40 
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.3 
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79.5 

n 

*n 
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59.4 

56.3 

41.8 

ASHBURN 

45»2 
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.4 
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81.0 

81 
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48.9 
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.9 

60 

1 

.6 

78.7 

1 

3 

66.3 

-  2 

7 

62.0 

3 

2 

50.8 

-  3 

3 

65.6 

THOMASVILLE   WB  CITY 

46.1 

-  8.1 

45 

.9 

-10 

0 

58 

.6 

-  2 

0 

69,0 

1.6 

74 

5 

•  3 

80. 8 

1.1 

62.1 

1,5 

82 

0 

1.4 

79.9 

2 

0 

67.3 

-  2 

0 

63.0 

3 

6 

51.3 

-  3 

3 

66.7 

TIFTON  EXP  STATION 

43.3 

-  9,2 

42 

-10 

.6 

55 

,2 

-  3 

6 

65.7 

.3 

72 

6 

1.4 

79.1 

•  6 

80.0 

1,1 

80 

7 

.1 

78.3 

1 

2 

65.3 

-  3 

0 

61.1 

3 

4 

48.2 

-  3 

8 

64.3 

TOCCOA 

38.7 

-  6.9 

38 

.7 

-  8 

.0 

48 

,9 

-  4 

.0 

60,6 

•  5 

70 

1 

•  a 

76.6 

.3 

77.9 

.9 

77 

6M 

.1 

71.2 

-  1 

4 

61.0 

-  1 

6 

56.4 

4 

4 

43.3 

-  1 

6 

60.1 

VALOOSTA  4  NW 

45.7 

45 

.8 

56 

.2 

68.2 

72 

.8 

79.5 

80.7 

80 

.5 

78.0 

65.5 

62.0 

50.7 

65.7 

WARREN TON 

40.9 

-  7.4 

41 

.1 

-  8 

.2 

51 

.4 

.3 

63.4 

.1 

71 

8 

.2 

77.8 

I.O 

79.6 

.8 

60 

2 

.7 

76.2 

1 

5 

62.1 

-  2 

7 

58.8 

4 

8 

45.3 

-  2 

1 

62.4 

See  Sefereoce  Notes  Following  Station  ladez 
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CONTINUEO 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Gcorai* 
199a 


VASHIN&TON 
KATCROSS 
HAVNESBOiro  ?  HE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NORTH  CENTRAL 
NORTHEAST 
WEST  CENTRAL 
CENTRAL 


EAST  CENTRAL 
SOUTHWEST 
SOUTH  CENTRAL 
SOUTHEAST 


January 


Fabniaiy 


39. en:  -  9.1 


42.0 
40.9 

37. a 


ApiU 


6A.0 

6S.A 
67. A 

6t.a 

66.9 


Mat 


69.9 
6a. 2 
6a. 9 


.0  77.9 
.6  79. a 

Ta.A 

7a. A 

76.6 


July 


Augujt 


S«ptamb«x 


76. 9H 
76.9 
72. a 


61. IW  -  • 
66.1  - 
6J.6 


60.0 
99.2 
99.9 


62. a 
66.2 
69.9 
69.6 


94.2 
91.1 
97.6 
99.1 


2.9 
3.4 
4. a 

1.9 
4.9 


49.9 
49.9 
49.1 
9S.9 


>.a 

9.9 
9.2 
4.2 
9.1 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  February  issue  of 
this  publication  for  1958. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


GEOBGI* 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL  2  E 
AILE» 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  NW 
AHERICOS  *  ENE 

ANTIOCH 
APPLING 
ASHBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON   1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAH 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  1  SW 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE  4  NE 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTM  1  W 

CHICKAHAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLOUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  wa  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
CONCORD 

CORDCLE  WATER  WORKS 

CORNELIA 
COVINGTON 
GUMMING  1  N 
CURRTVILLE  2  W 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS  2  NNE 

DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  1  W 

ELBERTON 

ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOR 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRAKLIN 
GAINCSVILLE 
eiDSON 

GLEWIVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HARTWEU.  «  E 
HAWKINSVILLE 
HELEN 

HEMPTOm  SAP 


•1.83 
-1.32 


1.7» 
.83 

-  .37 

-  .70 


6.BA 

5.52 
3.«1 


5. at 
3. as 


2.92 
1.31 


4.32 
10.02 
9.65 


6.15 
9.45 
6.40 
8.85 
8.40 

8.36 


12.76 
15.93 
3.81 


9.54  3.96 


10.60 
11.04 
10.63 


8.47 
5.01 
12.89 
6.95 


4.72 
4.69 
1.23 


-4.40 
-2.11 


4.14 
.00 
2.16 


1.44  1.93 


-I.i2 

-  .45 
-1.54 


-1.56 
-1.05 


37.77 
38.14 
46.84 

E40.67 
42.09i 

48. ol 
43.65 
39.21 
42.24 
52.46 

44.49 
E35.41 
£47.85 

38.94 

41.38 

41.07 
E47.39 
51.52 
49.64 
36.84 

39.30 
54.40 
48.60 


E55.44 
49.80 
41.25 

48.06 
43.33 
41.61 
42.85 
44.10 

£37.90 
41.86 
56.66 
45.01 

£44.98 

43.24 
44. a2 
40.24 
42.33 
52.63 

46.24 
43.64 
42.14 
£50.54 
£46.92 

45.74 
46.81 

60.51 
62.70 
£44.67 

£45.98 
43.30 

£34.64 
45.35 

E42.87 

£50.96 
38.44 

E47.45 
42.80 
47.70 

E52.14 

45.84 
45.36 
53.74 

49.40 
49.78 
48.61 
46.83 

£51.19 

55.73 
49.09 
£40.00 
45.67 
39.36 

55.98 
51.64 
39.39 
41.41 
49. *1 


49.00 
49.17 
«*.>1 


47.92 
98.32 

£49.71 
39.69 

48.00 
£42.52 
£48.41 
£97.40 

48.42 


8.79 
8.87 


5.70 
2.95 


4.99 
5. 77 
1.04 


4.07 
l.M 

9.«S 

9.9* 
.20 
8.85 

9.98 


Reference  Notes  Followlog  station  Index 
-  186  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


JANUADV 

HMIIABV 

APRIL 

MAV 

MOVCMBfl 

DfCEMifM 

ANNUAl 

STATION 

i 

3 

E 

i 

Hi 
a 

i 

i 

1 
< 

a 

i 

s 

I 

a 

1 

i 

8 

i 

t 

1 

5 

i 

s 
e 
< 

i 

s 

i 

e 
I 

a 

i 

Si 

1 

0 

i 

HIAWASSEE 
HOGGAROS  HILL 
HOHERVILLE 
IRWINTON  4  WNW 
JASPER  I  HNW 

2.71 
*.21 

2.77 

2.S« 

6.4e 

4.60 
:  4.43 

4.05 
5.01 

5.60 
4.56 

6.  71 
6.90 

4.91 
4.14 

1 

3.2! 

1.4s 
3.2a 

1.93 

6.2< 
2.99 

1.07 

7.96 

5.26 
5.51 
10.79 

2.0! 

4.91 
3.31 
3.9( 

3.21 
3.99 

1 

3.7( 
1.31 

) 

2.6 

1.9i 

2.6 
2.43 

47.4 

E44.)i 

JESUP  8  S 

JOMESBOItO 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

2.53 
3.«9 
:  4.37 
).« 
2.42 

2.6« 
6.72 
5.23 
4.27 
2.76 

9.24 
5.13 
4.90 
5.03 
4.68 

1 

4.41 
9.60 
6.96 
6.40 

3.01 
2.4« 
2.4< 
2.91 
l.fi 

7.72 
9.41 
9.6< 
2.21 
2.31 

7.79 
9.66 
6.62 
4.56 
6.05 

3.1* 
1.4S 
.6! 
3.21 
3.00 

2.16 
3.23 
2.10 
3.61 
4.36 

4.61 
1.31 
.41 
l.K 
1.4i 

.61 
2.01 
1.61 
2.01 
2.31 

1.91 
2.11 
2.99 
1.81 
2.61 

47.  6< 
47.71 
C43.23 
41.41 
40.01 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOHER 

4.32 
3.95 
3.35 
3.42 
4.25 

3.26 
6.72 
4.95 
5.75 
5.92 

4.35 
5.76 
5.39 
5.20 
4.42 

9!*: 
9.13 
6.36 
7.26 

1.7< 
1.2< 
1.49 
2.09 
4.66 

2.90 
3.79 
1.47 
2.01 
1.41 

7.06 
8.02 
7.47 
6.33 
7.69 

9.82 
6.1c 
2.35 
1.06 
2.72 

4.00 
3.39 
.87 
1  .15 
2.96 

l.K 
1.7« 
1.04 
.72 
1.70 

2.59 
2.64 
1.71 
.64 
2.51 

1.69 

2.91 
2.21 
2.41 
2.71 

44.41 

51.91 
37.93 
37.22 
46.1! 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

NACOM  WB  AIRPORT 
MAR5HALLV1LLE 

3.9g 

2.94 
3.77 
3.59 
3.43 

.74 

-  .16 

-  .42 

4.40 
2.69 

4.53 
3.96 

.61 
-  .60 

.26 

4.22 
6.00 
4.22 
6.73 
5.99 

-  .23 
1.58 

1.62 

6.9< 
6.25 
3.69 
4.43 

2!7! 
-  .12 

3I7I 
1.11 
1.68 
2.61 

.11 
-1.34 

4.21 
6.05 
4.76 
8.21 

.04 
-  .36 

1.01 

7.07 
7.44 
9.67 
8.24 
10.66 

2.80 
.99 

2.90 

2.05 
2.39 

2.43 
6.29 

-2.94 

-3.60 
-2.21 

.89 
.23 

.64 

1.19 

-2.34 
-4.28 

-2.26 

.49 

1.07 

1.2c 
1.23 

-2.02 
-1.51 

-1.07 

.42 
.74 
.68 

.98 
.76 

-1.71 
-1.17 

-1.75 

3.41 
3.11 
3.21 
3.67 
3.48 

-  .31 

-  .11 

-  .51 

37.31 
41.46 

42.34 
52.51 

-  9.12 

-  6.40 

-  3.97 

MAYSVILLE 
MC  INTVRE 
METTER 
HIOVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 

3.17 

3.43 
4.14 
4.6D 

1.16 

4.66 

2.94 
3.66 
3.11 

.09 

5.62 

5.62 
4.91 
4.66 

.31 

6.81 
3.68 
3.46 

.03 

2.70 
1.90 
1.49 

-1.96 

5.73 
5.29 
7.25 

1.76 

9.15 

7.44 

5.39 
7.19 

.54 

3.41 

1.47 
1.74 
1.19 

-3.09 

1.67 

1.79 
•  90 
2.71 

-2.73 

2.36 
.64 

1.56 
.56 
.46 

-1.49 

1.66 

.73 
1.24 
.55 
.36 

-1.65 

2.79 
3.51 
3.15 
4.62 
3.69 

1.21 

41.64 

43.66 

36.56 
40.39 

-  9.80 

MILLEOGEVILLE 
MILLEN 

HILLHAVEN  B  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 

4.39 
4.01 
3.44 
4.36 

3.72 

.59 
.69 

-  .11 

5.11 
2.66 
;  3.41 
7.90 
5.91 

1.12 
-1.05 

1.90 

4.74 
4.15 
i  4.93 
5.94 
5.68 

.03 
.01 

.77 

6.2! 
5.63 
5.19 
4.65 

2.63 
.06 

1 .09 
4.19 
2.96 
3.89 
2.78 

-2.92 
.69 

-  .16 

7.09 
8.60 
3.34 
1.76 
4.66 

3.82 
4.26 

1.61 

7.69 
4.57 
9.91 
6.02 
10.62 

2.29 
-  .05 

9.06 

3.40 
2.21 
2.00 
3.62 
7.21 

-  .64 
-2.49 

2.61 

1^93 
.16 
.32 
1.44 
1.39 

-  .76 

-3.77 

-1.79 

.54 

1.02 
3.09 
2.35 
.77 

-1.41 
-1.20 

-1.33 

1.07 
.26 

T 

:  1.76 
1.34 

-1.65 
-1.96 

-1.22 

3.23 
4.36 
3.96 
3.60 
3.64 

-1.14 
.49 

-  .65 

44.74 
42.49 
96.41 

e47.89 
93.19 

.18 

-  1.39 

6.79 

MONTICELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  HNU 
NAHUNT  A 

2.a6 
4.04 
4.52 
4.20 
2.22 

.99 

6.06 
3.91 
3.79 
3.90 

.25 

5.06 
4.67 
9.46 
6.37 
3.93 

.54 

8.03 
5.94 
7.40 
7.48 

1.45 

1.8! 
4.38 
2.93 
1.96 

1.37 

2  .60 
5.60 
6.95 
3.4« 
6.87 

2.86 

6.07 
;  8.23 
4.44 
4.06 

1.93 

2.72 
4.40 
4.06 
7.51 

-1.39 

2.04 
.51 
1.15 
3.19 

-3.65 

1.97 
1.16 
.76 
1.63 

-  .92 

.99 
1.46 
.71 
.91 

-  .65 

3.03 
2.40 
3.74 
1.41 

-1.06 

47.07 
E49.34 
42.61 
47.04 

1.82 

NASHVILLE 
NEEL  GAP 
NEWINGTON  2  SSH 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

2.58 
4.40 
2.70 
3.29 

3.a5 

-1.65 

:  3.90 
6.41 
3.69 
5.73 
6.49 

.75 

4.81 
4.66 
4.96 

5.08 
4.76 

-  .67 

9.6C 
5.66 
4.30 
6.85 

-  .63 

6.3! 
3.15 
1.65 
3.93 

-1.76 

*I9! 
9.08 
4.60 
1.89 

.62 

9.01 
24.13 
8.20 
6.70 
11.60 

1.59 

4.50 
8.03 
2.91 
2.66 
3.61 

-1.63 

1  .23 
6.41 
1.06 
2.17 
4.52 

-  .76 

1.24 
1.96 
:  1.41 
1.97 
1.69 

-  .30 

1.01 
3.21 
-.  1.49 
2.49 
3.00 

-  .74 

2.21 
3.40 
2.67 
2.62 
2.57 

-2.24 

E49.49 
82.61 

E43.02 
43.48 
54.92 

-  7.66 

NORCROSS  h  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN 

3.59 
2.42 
3.66 
3.07 
2.96 

-  .37 

4.90 
3.54 
5.33 
5.59 
4.66 

1.03 

6.03 
4.58 
4.29 
3.83 
3.33 

-1.92 

7I02 
6.99 
5.49 
6.73 

2.77 

2.54 
1.61 
L  1.46 
6.74 

3.40 

2.32 
6.76 
3.14 
5.26 
9.63 

4.90 

5.93 
7.92 
9.44, 
9.27 
6.90 

-  .68 

2.23 
1.75 
6.53 
3.40 
L  3.67 

-2.90 

2.25 
1.76 
2.35 
1.57 
1.13 

-3.49 

3.24 
3.99 
1.18 
1.00 
1.46 

-  .60 

2.37 
.70 
1.90 
1.69 
.93 

-1.90 

2.30 
1.57 
4.38 
4.81 
1.91 

-1.21 

42.99 
44.11 
44.96 
E47.2t 

E50.01 

-  .97 

RESACA 
R I NGGOLO 
RISING  FAWN 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

2.96 
3.64 
2.65 
2.73 
2.70 

-3.06 

-2.93 
-2.65 

3.66 
4.41 

3.90 
3.77 
3.14 

-1.79 

-1.60 
-2.26 

4.31 
3.72 
3.80 
4.70 
4.49 

-1.96 

-1.95 
-1.34 

s!" 

9.30 
6.74 
9.09 

2.13 
.47 

2!" 
2.47 
1.99 
1.97 

-1.76 
-2.10 

.91 
2.49 
3.27 
2.14 
2.23 

-2  .66 

-1.99 
-1.84 

5.94 
6.34 
6.22 
6.90 
7.12 

.87 

2.03 
2.41 

2.05 
3.14 
2.00 
1.74 
.95 

-2.27 

-2.39 
-2.94 

3.73 
4.71 
4.67 
4.16 
4.25 

.96 

1.10 
1.27 

2.01 
1.42 
1.20 
1.32 
1.26 

-  .90 

-1.46 
-1.60 

3.26 
2.97 
2.63 
3.00 
2.98 

-  .28 

-  .40 

-  .78 

2.30 
1.65 
1.43 
2.12 
2.15 

-3.35 

-3.28 
-3.07 

41  .23 
45.38 
43.74 
41.93 
36.33 

-12.71 

-12.06 
-14.63 

SANDERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  GARDE 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 

:  4.19 
2.96 
3.33 
3.17 
3.61 

.72 
.72 

4.15 
3.15 
3.10 
2.76 
3.00 

.17 
-  .04 

4.35 
4.41 
5.79 
5.99 
5.34 

2.17 
2.50 

7I43 
6.29 
6.44 
9.09 

3.27 
3.97 

ir6o 

3.90 
4.19 
1.37 

-  .19 
1.26 

4^94 
6.03 
9.96 
1.88 

.11 
.39 

7.49 
2.59 
7.65 
6.52 
1.90 

.45 

-  .57 

2.26 
2.72 
2.42 
6.19 
3.76 

-4.34 
-  .06 

3.68 
6.06 
3.27 
3.02 
2.86 

-3.80 
-3.48 

.00 
2.12 
1.67 
1.71 
1.09 

-1.24 
-  .74 

1.60 
.78 
.97 
.51 
.62 

-1.58 
-  .92 

:  3-75 
2.25 
1.62 
1.65 
2.33 

-1.42 
-  .79 

E42.96 
40.63 
45.60 
48.01 
32.87 

-  9.68 
2.26 

SPARTA  2  NNH 
STANLEY  GAP 
STILLMORE 
SUCHES 
SUMMERVILLE 

3.70 
3.09 
2.72 
5.09 
3.06 

.11 

5.13 
6.27 
1.67 
7.50 
3.97 

1.19 

4.16 
4.59 
8.51 
6.46 
4.74 

-  .66 

6.76 
6.43 
7.69 
6.11 

2.22 

4I29 
1.67 
3.93 
2.97 

-2.36 

4.52 
1.76 
2.61 
1.37 
3.35 

1.24 

6.29 
10.52 

6.57 
16.07 

6.16 

1.64 

.46 

6.31 
.90 
2.94 
2.12 

-3.71 

1.18 
4.13 
1.70 
4.  16 
3.43 

-1.69 

.29 
1.98 

.99 
1.60 
1.26 

-1.79 

1.05 
4.01 
.96 
3.28 
3.16 

-1.60 

3.16 
2.61 
3.28 
3.42 
E  2.00 

-  .95 

37.13 
55.92 
96.01 
69.69 
E45.95 

-  6.40 

SURRENCY 
SkfAINSBORO 
SWEET  GUM 
TALBOT TON 
TALLAPOOSA   2  NNW 

2.57 
3.75 
2.64 
3.93 
3.50 

-1.45 

3.61 
E  2.84 
7.05 
4.33 
4.69 

-  .04 

4.96 
5.63 
3.59 
7.06 
4.76 

-  .67 

4.49 

9.53 
4.63 
5.09 

.11 

2.91 
2.73 
4.06 
3.21 
1.65 

-1.99 

6.02 
5.46 
1.59 
9.39 
7.30 

3.56 

3.09 
5.90 
8.63 
5.25 
8.96 

3.93 

3.63 
1.64 
2.15 
2.96 
1.66 

-2.27 

1.57 
.60 
4.93 
1.15 
4.46 

1.53 

1.37 
2.10 
1.46 
1.19 
3.30 

1.00 

.42 
E  1.14 

3.25 
E  1.64 

1.96 

-1.21 

3.03 
4.62 
2.09 
3.66 
9.05 

-2.01 

39.72 
E40.88 

90.97 
E44.62 
E50.9e 

.33 

TAYLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
THOHASVILLE  HB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 

2.77 
3.67 
3.S2 
3.64 
4.16 

.23 
-  .17 
.66 

4.27 
4.75 
3.31 
3.27 
4.16 

-  .53 

-  .54 
.60 

9.01 
9.59 
4.06 
4.12 
4.70 

-1.19 
-1.23 
.07 

4.96 

5.62 
7.90 
7.50 
6.11 

3.33 
3.20 
1.61 

2.64 
4.19 
3.65 
4.21 
4.17 

-  .05 
.59 
.92 

1.55 
4.40 
8.64 
6.77 
6.62 

4.16 
1.92 
4.64 

7.33 
7.59 
7.34 
8.64 
6.90 

.47 

1.62 
.55 

1.29 
3.94 
3.99 
3.68 
2.98 

-1.90 
-2.03 
-2.60 

4.46 

2.00 
2.98 
3.17 
.65 

-1.33 
-1.78 
-2.94 

3.22 

:  .63 

.67 
1.39 
1.25 

-1.32 

-  .92 

-  .65 

:  2.40 

:  1.22 

1.13 
1.47 
.61 

-1.05 
-  .77 
-1.10 

2.33 
2.37 
2.30 
2.13 
2.73 

-1.22 
-1.40 
-  .67 

E41 .85 

E46.33 
49.79 
50.39 
47.04 

-  .40 

-  1.91 
1.31 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  4  NH 

4.79 
3.69 
5.44 
3.45 
2.63 

-1.70 

7.14 
6.06 
6.03 
3.94 
4.57 

.71 

4.07 
6.50 
5.31 
3.49 
3.43 

.06 

7.61 
4.97 
10.04 
7.67 
7.11 

.55 

3.97 
3.15 
9.49 
3.01 
7.04 

-  .82 

1.60 
2.33 
1.34 
1.46 
7.49 

-1.67 

7.28 
8.02 
15.80 
8.49 
2.97 

2.16 

2.91 
9.94 
3.91 
3.08 
2.63 

.16 

2.52 
1  .68 
2.35 
4.60 
2.22 

-2.07 

1.69 
1.63 
1.69 
1.26 
1.40 

-1.56 

2.71 
2.41 
3.00 
2.67 
1.99 

-1.49 

2.91 
3.15 
3.53 
1.67 
1.73 

-2.76 

49.20 
49.93 
63.79 
44.99 
44.77 

-  8.69 

WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 

3.54 
4.34 
4.56 
2.66 
3.90 

.45 
.35 
.15 

3.95 
6.69 
5.31 
4.15 
4.05 

2.69 
1.26 
.93 

5.99 
4.10 
4.88 
3.66 
4.98 

-  .93 

-  .11 

-  .21 

5.45 
7.13 
5.20 
7.59 
5.47 

2.93 
1.09 
4.29 

.  79 
.91 
4.06 
1.96 

-2.35 
-2.06 
.68 

.76 
6.26 
2.87 
6.39 
3.64 

2.91 
-  .79 
3.93 

9.76 
5.09 
10.38 
7.27 
4.24 

.68 
5.38 
.23 

9.96 
1.64 
1  .97 
4.66 
2.77 

-2.40 
-2.01 
-1.16 

4.49 

1.70 
1.09 
2.37 
1.65 

-1.40 

-1.70 
-3.16 

2.66 
.43 
.99 

4.37 
.49 

-1.96 
-1.49 
1.61 

2.23 
1 .09 

.77 
1.20 

.32 

-2.08 
-  .64 

2.56 

2.66 
1.73 
3.91 

-  .22 
-1.41 
-1.25 

50.34 

E41.59 
E52.29 
97.20 

.63 

-  3.97 
4.80 

WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

3.02 
3.14 
3.17 
2.90 
1.96 

-1.44 

-  .96 

5.44 
4.92 
5.77 
4.96 

5.67 

.66 
1.26 

4.84 
5.96 
4.72 

9.00 
3.03 

-1.31 
-  .97 

4.94 

5.00 
5.46 
5.21 

-  .13 
.76 

1.67 
2.51 
3.96 
2.99 
5.47 

-2.09 
.77 

4.66 
2.33 
9.90 
4.19 
2.34 

1.07 
1.87 

II.41I 
4.98 
6.41 
7.46 

7.97 

5.94 
.92 

1.36 
2.93 
3.60 
2.26 
1.69 

-3.71 
-  .44 

2.48 
1.60 
2.92 
2.67 
3.59 

-  .54 

-  .33 

3.36 
1.76 
1.20 
2.81 
1.66 

1.24 
-  .88 

2.55 
1.60 
1.38 
1.91 

-  .63 
-1.39 

2.47 
1.67 
2.94 
3.53 

-2.55 
-1.69 

46.22 
96.40 
47.49 
45.49 

-  3.47 

-  1.26 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NORTH  CENTRAL 
NORTHEAST 
WEST  CENTRAL 
CENTRAL 

3.01 
3.59 
4.36 
3.35 
3.46 

-2.46 
-1.54 

-  .62 

-  .96 

-  .50 

4.00 
4.67 
5.51 
5.17 
5.07 

-1.29 
-  .11 
•  64 
.64 
1.00 

4.49 

5.03 
5.42 
5.79 
5.74 

-1.51 

-  .60 

-  .39 
.04 
.71 

9.97 
9.24 
6.20 
5.01 
5.03 

1.06 
.67 

1.68 
.37 
.60 

2.66 
3.36 
3.26 
2.27 
2.19 

-  .86 

-  .23 

-  .29 
-1.09 
-1.25 

2.22 
1.69 
2.23 
4.69 
4.41 

-1.66 
-2.04 
-1.64 
.90 
.73 

7.75 
9.11 
9.49 
6.46 
6.55 

3.00 
4.13 
4.29 
2.69 
1.26 

3.29 
3.32 
4.38 
2.87 
2.46 

-1. 10 

-  .81 

-  .47 
-1.74 
-1.90 

4.01 
2.66, 
1.59 
2.39 
1  .49 

1.11 

-  .22 
-1.64 

-  .75 
-1.59 

2.28 
1.671 
1.28 
1.79 
.69 

-  .36 
-1.11 
-1.78 

-  .30 
-1.96 

2.54i 
2.06! 
1  .95| 
2.121 
1.10 

-  .65 
-1.16 
-1.56 

-  .74 
-1.51 

2.30 
2.55 
2.86 
2.66 
3.00 

-3.00 
-2.68 
-2.47 
-1.77 
-1.34 

44.30 
45.41 
46.97 
46.69 
41.19 

-  7.96 

-  5.72 

-  4.67  - 

-  2.73  - 

-  5.17 

CAST  CENTRAL 
SOUTHWEST 
SOUTH  CENTRAL 
SOUTHEAST 

3.70 
3.96 
3.27 
2.86 

.61 
.14 
.01 
.36 

4.00 
5.22 
4.00 
3.19 

1 

.33 
1.06 
.49 
.26 

4.73 
4.93 
4.76 

4.79 

.53 
-  .31 
.22 
1.15 

5.69 
7.24 
7.16 
6.56 

2.06 
2.96 
3.13 
3.57 

2.29 
3.06 
9.27 
2.73 

-  .95 

-  .63 
2.03 

-.40 

4.76 
6.341 
6.80i 
6.12 

.99 
2.01 
2.53 
1.12 

6.3T 
6.60 
5.741 
5.45 

1 

1.63 
.50 
-  .44 

-1.33 

2.32 
4.37 
3.91 
3.98 

-2.39 
-1  .22 
-2.05 
-2.48 

1.39 
2.22 
.94 
2.67 

-2.20 
-1.59 
-3.02 
-3.74 

.97 
1.24 
1.241 
2.04' 

-1.29 

-  .96 

-  .96 
-1.12 

.67 
1.36 
.92 
.81 

-1.57 
-1.27 
-1.06 
-  .97 

3.40 
3.06 
2.64 
2.05 

-  .22 
-1.17 

40.29 
49.82 
44.27 
43.41 

-  2.47 

-  .46 
.12 

-  4.40 

See  Befereoce  Notes  PolloelDg  Station  Index 

-  187  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1958 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32'  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 

below 

16'  or 
below 

0 

0 
« 
SI 

b 

J 
0 
0 
J) 

0 

If 

01 

0 
« 
M 

0 
GO 

1 
M 
0 

S 
& 

d 

a 
e2 

0 

a 

Q, 

a 

Eh 

0 

a 

1 
S 

« 

a 

a 
eS 

S 

ID 

a 

§ 

Eh 

Q 

a 

Eh 

■| 
Q 

1 
E- 

S 

a 

a 
e2 

1 
Q 

d. 

a 

H 

i 

Q 

■ 

1 

H 

AILEY 

101 

6-13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-29 

31 

12-11 

28 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

ALAPAHA  EXP  STATION 

~ 

15 

2-18 

15 

2-19 

19 

2-21 

21 

2-22 

25 

3-22 

30 

10-28 

32 

11-20 

28 

12-12 

21 

None 

None 

- 

- 

294 

271 

220 

ALBANY 

o"i  a 

2-18 

15 

2-19 

19 

2-21 

21 

2-22 

28 

2-22 

28 

11-29 

31 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

294 

293 

280 

ALLATOONA  DAM  2 

0 

9  17 

2-20 

10 

2-21 

19 

3-22 

24 

3-22 

24 

3-29 

31 

11-20 

31 

11-29 

23 

11-29 

23 

12-15 

17 

297 

252 

252 

236 

ALMA  CAA  AIRPORT 

97 

6  12 

14 

2  18 

2-18 

14 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

27 

3-22 

27 

11-22 

31 

11-30 

28 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

294 

294 

253 

245 

ALPHARETTA  1  NW 

97 

6-14+ 

1 

2-17 

2-20 

16 

2-21 

18 

2-21 

18 

3-22 

26 

4-12 

32 

10-29 

30 

11-20 

28 

11-29 

22 

12-  8 

20 

12-15 

IS 

298 

290 

281 

243 

200 

AMERICUS  4  ENE 

100 

6-12 

^3 

2-18 

11 

2-20 

20 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-21 

32 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-15 

24 

None 

None 

297 

281 

253 

APPLING 

~ 

2-21 

13 

2-23 

19 

3-22 

24 

3-22 

24 

4-13 

32 

10-28 

28 

10-28 

28 

11-21 

24 

12-  8 

19 

12-12 

7 

294 

288 

244 

220 

198 

ASHBURN 

9  1  a 

2-18 

14 

2-19 

19 

2-20 

23 

2-21 

25 

2-22 

32 

11-29 

30 

12-12 

23 

12-12 

23 

295 

294 

280 

ATHENS 

96 

6  13 

5 

2~17 

2-19 

14 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

28 

3-29 

31 

11-20 

32 

11-29 

28 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

294 

294 

252 

236 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

98 

7-  2+ 

3 

2-17 

2-20 

16 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-22 

25 

4-  8 

31 

10-29 

32 

11-29 

26 

12-  8 

24 

12-12 

16 

12-12 

16 

295 

294 

290 

252 

204 

ATHENS  WB  AIRPORT 

2-19 

14 

2-20 

18 

2-21 

21 

3-22 

27 

3-29 

32 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-11 

22 

12-12 

19 

None 

295 

293 

252 

245 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

9~1  7 

2-19 

13 

2-20 

19 

2-20 

19 

2-21 

25 

3-22 

29 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-15 

21 

None 

None 

298 

281 

252 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

9  17 

2-19 

16 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

28 

3-23 

32 

11-21 

28 

11-21 

28 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-12 

14 

296 

293 

293 

244 

243 

AUGUSTA 

101 

8  10 

10 

2  17 

2-18 

13 

2-20 

19 

2-20 

19 

2-21 

25 

3-22 

31 

11-21 

30 

11-30 

28 

12-11 

23 

12-16 

20 

None 

299 

294 

282 

244 

BAINBRIDGE 

99 

6-12 

17 

2-18+ 

None 

2-21 

18 

2-22 

24 

2-22 

24 

2-23 

31 

11-20 

32 

12-12 

24 

12-12 

24 

12-16 

20 

None 

- 

298 

293 

293 

270 

BLACKBEARD  ISLAND 

A~1  ^ 

2-18 

14 

2-20 

20 

2-21 

23 

3-23 

27 

3-23 

27 

11-30 

32 

12-12 

25 

None 

None 

None 

264 

252 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

9~17 

3-22 

15 

3-23 

19 

4-  8 

23 

4-13 

25 

5-  8 

31 

10-  8 

32 

10-28 

28 

10-29 

21 

11-20 

18 

12-  7 

15 

260 

242 

204 

198 

153 

BLAKELY 

qa 

1  9 

"1  4 

9  1  a 

2-18 

14 

2-19 

19 

2-20 

24 

2-21 

27 

2-22 

32 

11-29 

30 

12-12 

26 

294 

280 

BLUE  RIDGE 

94 

6  14 

4 

2  17 

2-21 

7 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-13 

28 

4-23 

32 

10-12 

32 

10-28 

27 

11-20 

23 

12-12 

16 

12-12 

16 

294 

265 

243 

196 

172 

BROOKLET  1  V 

100 

7-30 

14 

2-18+ 

2-18 

14 

2-19 

19 

2-19 

19 

2-22 

27 

3-22 

30 

11-30 

32 

12-12 

20 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

- 

296 

296 

293 

253 

BRUNSWICK 

9~1  fl**^ 

None 

2-18 

18 

2-19 

22 

2-21 

26 

2-22 

31 

12-12 

29 

12-16 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

298 

293 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1  Q 

None 

2-18 

19 

2-19 

23 

2-21 

25 

2-22 

32 

12-11 

31 

12-12 

28 

None 

None 

None 

294 

292 

BUENA  VISTA  1  SW 

1  ni 

ft  in 

a 

9  1  a 

2-18 

8 

2-20 

20 

2-20 

20 

3-21 

25 

3-21 

25 

11-29 

28 

11-29 

28 

12-12 

23 

295 

253 

253 

CAIRO  2  NNW 

98 

6  12 

17 

2  18 

None 

2-18 

17 

2-20 

24 

2-21 

27 

2-22 

31 

11-29 

32 

12-12 

26 

None 

None 

None 

294 

280 

CALHOUN  EXP  STATION 

99 

6-13 

0 

2-17 

2-21 

15 

2-21 

15 

2-23 

24 

3-22 

25 

3-29 

32 

10-28 

31 

11-29 

23 

11-29 

23 

12-  8 

20 

12-16 

12 

298 

290 

279 

252 

213 

CAMILLA 

2-18 

15 

2-18 

15 

2-18 

15 

2-21 

26 

2-22 

29 

11-29 

32 

12-12 

25 

12-15 

23 

None 

None 

~ 

300 

294 

280 

CAMP  STEWART 

^99 

7~29 

15 

2~18+ 

2-18 

15 

2-19 

19 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-22 

30 

12-11 

31 

12-12 

22 

12-12 

22 

None 

None 

294 

294 

264 

CARLTON  BRIDGE 

100 

6-14 

g 

2-18+ 

2-22 

14 

2-24 

19 

3-22 

22 

4-  8 

28 

4-13 

30 

10-26 

31 

10-28 

26 

11-30 

24 

12-  7 

20 

12-12 

11 

293 

286 

253 

203 

196 

CARROLLTON 

97 

6-13 

3 

2-17 

2-21 

16 

2-21 

16 

3-22 

24 

3-22 

24 

3-29 

31 

10-28 

31 

11-22 

27 

11-29 

23 

12-15 

19 

None 

297 

252 

245 

213 

CARTERSVILLE 

100 

6-14+ 

4 

2-17 

2-19 

10 

2-21 

17 

3-22 

22 

3-22 

22 

4-  8 

29 

11-20 

30 

12-  6 

28 

12-  7 

24 

12-  8 

20 

None 

- 

290 

260 

259 

226 

CEDARTOWN 

100 

6-13 

2 

2-17 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-22 

22 

3-29 

28 

4-12 

32 

10-28 

29 

11-  8 

27 

11-28 

24 

12-  8 

19 

12-15 

16 

297 

290 

251 

224 

199 

CLAYTON  1  N 

98 

7-20 

_  2 

2-17 

2-19 

9 

2-21 

17 

2-21 

17 

4-  8 

28 

4-12 

32 

11-  8 

29 

11-29 

21 

11-29 

21 

12-12 

17 

None 

294 

281 

235 

210 

COLQUITT 

100 

6-  3 

17 

2-18 

None 

2-18 

17 

2-19 

22 

2-21 

27 

3-15 

32 

11-29 

32 

12-16 

27 

None 

None 

298 

259 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

98 

6-13+ 

11 

2-17 

2-18 

12 

2-21 

18 

2-21 

18 

2-22 

26 

3-22 

30 

11-22 

31 

12-11 

28 

12-12 

24 

None 

None 

294 

292 

245 

COMMERCE  1  NE 

98 

8-11+ 

3 

2-18 

2-23 

16 

2-23 

16 

3-22 

21 

4-  8 

27 

4-13 

30 

10-13 

32 

10-28 

27 

11-11 

22 

12-  8 

14 

12-  8 

14 

288 

288 

234 

203 

183 

CORDELE  WATER  WORKS 

100 

7-22+ 

- 

~ 

~ 

- 

11-20 

32 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

CORNELIA 

94 

6-15+ 

-  4 

2-17 

2-19 

12 

2-21 

19 

3-22 

22 

3-22 

22 

4-  8 

29 

10-28 

32 

10-30 

28 

11-29 

23 

12-12 

18 

12-15 

16 

299 

294 

252 

222 

203 

COVINGTON 

99 

6-13 

5 

2-17 

2-19 

14 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-22 

25 

4-  8 

31 

11-11 

31 

11-29 

26 

12-12 

24 

12-16 

20 

298 

294 

252 

217 

CUTHBERT 

99 

6-13+ 

12 

2-18 

2-18 

12 

2-19 

18 

2-20 

22 

2-21 

26 

2-21 

26 

11-29 

29 

12-12 

26 

12-16 

24 

None 

None 

299 

294 

281 

DAHLONEGA 

94 

6-14 

-  1 

2-18 

2-20 

14 

2-21 

19 

2-22 

22 

3-22 

27 

4-  8 

30 

11-11 

30 

11-29 

26 

12-  8 

23 

12-12 

18 

None 

- 

294 

289 

252 

217 

DALLAS 

2-19 

10 

2-21 

17 

- 

- 

4-13 

32 

11-29 

23 

11-29 

23 

11-29 

23 

12-  8 

18 

None 

290 

230 

DALTON 

QR 

9~i  a 

2-20 

15 

2-21 

18 

3-22 

23 

3-22 

23 

3-29 

31 

11-  8 

28 

11-  8 

28 

11-29 

24 

12-  8 

20 

12-15 

15 

298 

290 

252 

231 

224 

DOUGLAS  2  NNE 

Q7 

■7  T1 

11-30 

32 

12-12 

23 

12-12 

23 

DUBLIN 

100 

8~23 

* 

13 

2  17 

2-17 

13 

2-18 

18 

2-20 

24 

2-23 

27 

3-22 

30 

11-12 

32 

12-12 

21 

12-12 

21 

None 

None 

295 

292 

235 

EASTMAN  1  W 

98 

7-31+ 

12 

2-18+ 

2-18 

12 

2-19 

18 

2-22 

24 

2-22 

24 

3-22 

30 

11-29 

30 

12-12 

22 

12-12 

22 

None 

None 

- 

- 

293 

293 

252 

EXPERIMENT 

2-19 

13 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

26 

4-  8 

32 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-15 

21 

12-16 

19 

None 

298 

297 

252 

235 

FITZGERALD 

QQ 

9~i  a 

2-18 

12 

2-19 

2-20 

22 

2-21 

26 

2-21 

26 

11-29 

32 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

295 

294 

281 

FLEMING  EXP  STATION 

9~i  a 

2-18 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

28 

3-22 

28 

11-12 

31 

11-30 

27 

12-12 

21 

294 

253 

235 

FOLKSTON  9  SW 

98 

6  12 

19 

2  18 

None 

2-18 

19 

2-19 

23 

2-21 

27 

3-22 

32 

12-12 

30 

12-16 

26 

None 

None 

None 

298 

265 

FORSYTH  1  S 

98 

6-14+ 

6 

2-18+ 

2-19 

14 

2-20 

19 

2-21 

24 

3-22 

26 

4-  8 

32 

11-29 

27 

11-29 

27 

12-12 

24 

12-16 

20 

None 

- 

299 

294 

252 

235 

FORT  GAINES 

2-18 

13 

2-19 

19 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-16 

32 

11-29 

29 

12-12 

28 

12-15 

23 

None 

None 

297 

294 

258 

FORT  VALLEY  3  E 

99 

q"!  C 

in 

9~i  7 

2-19 

16 

2-20 

20 

2-21 

23 

3-22 

26 

3-22 

26 

11-29 

30 

12-11 

26 

12-12 

23 

None 

None 

294 

264 

252 

GAINESVILLE 

C    1  T 

1 

9  17 

2-19 

13 

2-20 

18 

2-21 

21 

3-22 

26 

4-  8 

31 

11-11 

32 

11-29 

27 

12-12 

19 

12-12 

19 

295 

294 

252 

217 

GLENNVILLE 

96 

8  23 

* 

14 

218 

* 

2-18 

14 

2-19 

19 

2-20 

24 

2-21 

26 

3-22 

31 

11-30 

31 

12-12 

21 

12-12 

21 

None 

None 

295 

294 

253 

GREENSBORO 

98 

6-13 

6 

2-17 

2-19 

10 

2-21 

18 

2-21 

18 

3-22 

26 

3-23 

32 

11-12 

32 

11-29 

28 

12-12 

22 

None 

None 

- 

- 

294 

252 

234 

GREENVILLE  2  W 

~ 

2-17 

2-19 

12 

2-20 

18 

2-21 

24 

3-15 

28 

4-  8 

32 

11-29 

25 

11-29 

25 

12-12 

21 

12-15 

IS 

None 

298 

294 

259 

235 

GRIFFIN 

2-19 

14 

2-20 

20 

2-21 

24 

3-22 

28 

3-22 

28 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-15 

21 

None 

None 

297 

252 

252 

HARTWELL 

Bin 

9  17 

2-19 

12 

2-20 

18 

2-21 

22 

3-22 

28 

3-22 

28 

11-11 

31 

11-29 

28 

12-  8 

24 

12-12 

16 

295 

290 

252 

234 

HAWKINSVILLE 

100 

9  27"*" 

217 

2-18 

12 

2-21 

20 

2-21 

20 

2-23 

28 

3-22 

29 

11-12 

32 

12-12 

22 

12-12 

22 

12-16 

20 

None 

298 

294 

292 

235 

HELEN 

98 

6-15 

-  1 

2-18+ 

2-20 

14 

2-21 

17 

2-23 

24 

3-23 

25 

4-  8 

30 

10-29 

31 

11-11 

27 

12-  7 

22 

12-  8 

20 

12-12 

16 

295 

290 

287 

233 

204 

HOGGARDS  MILL 

15 

2-18+ 

2-18 

15 

2-21 

19 

2-22 

24 

2-22 

24 

3-21 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

HOMERVILLE 

17 

2-18 

None 

2-18 

17 

2-21 

24 

2-22 

27 

- 

- 

- 

- 

IRWINTON  4  WNW 

100 

6-13 

3-22 

28 

3-22 

28 

JASPER  1  NNW 

97 

6-13 

2-17 

2-20 

9 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-  8 

27 

4-  8 

27 

11-  8 

30 

11-11 

28 

12-  7 

21 

12-12 

18 

None 

265 

260 

217 

214 

JESUP  8  S 

98 

7-29 

15 

2-18 

2-18 

15 

2-21 

18 

2-22 

23 

3-22 

26 

3-22 

26 

11-22 

32 

11-30 

28 

12-12 

23 

None 

None 

- 

- 

293 

253 

245 

LAFAYETTE 

98 

6-14 

4 

2-18 

2-20 

10 

2-21 

17 

3-22 

21 

4-  8 

28 

4-13 

32 

10-28 

31 

11-  8 

27 

11-29 

24 

12-  8 

18 

12-16 

11 

299 

290 

252 

214 

198 

LA  GRANGE 

97 

6-13 

6 

2-18+ 

2-19 

13 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-22 

27 

4-  8 

32 

11-  8 

32 

11-29 

26 

12-15 

21 

12-16 

18 

None 

298 

297 

252 

214 

LOUISVILLE 

103 

6-13 

10 

2-17 

2-18 

12 

2-19 

17 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-22 

32 

11-11 

32 

11-29 

26 

12-11 

24 

12-12 

15 

12-12 

15 

297 

296 

293 

261 

234 

LUMBER  CITY 

99 

6-13 

11 

2-18 

2-19 

12 

2-22 

20 

2-22 

20 

2-23 

26 

3-22 

30 

10-28 

32 

11-30 

28 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

293 

293 

280 

220 

LUMPKIN 

97 

6-13 

8 

2-18 

2-19 

la 

2-20 

17 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-21 

32 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-15 

23 

12-16 

19 

None 

- 

299 

297 

281 

253 

MACON  WB  AIRPORT 

100 

^~oo 

o~^o 

2-18 

12 

2-19 

17 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-22 

30 

11-29 

31 

12-12 

25 

12-16 

24 

None 

None 

- 

298 

294 

252 

MARSHA LLVILLE 

100 

7-28 

10 

2-18 

2-19 

16 

2-20 

20 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-22 

29 

10-28 

32 

11-29 

25 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

295 

294 

281 

220 

MC  INTYRE 

~ 

11-11 

28 

11-11 

28 

12-  8 

24 

12-12 

18 

12-16 

16 

MBTTER 

100 

8—23 

13 

2-18+ 

2-18 

13 

2-19 

18 

2-20 

23 

2-20 

23 

3-22 

29 

12-11 

27 

12-11 

27 

12-12 

21 

None 

None 

295 

294 

264 

MIDVILLE  EXP  STA 

99 

8-23 

9 

2-17 

2-18 

11 

2-19 

17 

2-21 

23 

3-23 

28 

3-23 

28 

11-12 

30 

12-11 

27 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

- 

296 

294 

263 

234 

MILLEDGEVILLE 

9 

2-18+ 

2-20 

16 

2-22 

19 

2-24 

24 

3-23 

25 

3-23 

25 

11-11 

31 

11-29 

28 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

293 

291 

251 

233 

MILLEN 

101 

8-23 

11 

2-17 

2-18 

12 

2-20 

19 

2-21 

22 

3-22 

27 

3-22 

27 

11-12 

29 

11-30 

28 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

297 

295 

294 

253 

235 

MONTICELLO  2  NW 

101 

6-14 

3 

2-17 

2-23 

12 

2-23 

12 

3-22 

23 

3-23 

28 

4-13 

32 

MORGAN 

99 

8-10 

14 

2-18 

2-18 

14 

2-19 

19 

2-21 

21 

2-22 

27 

3-20 

32 

11-20 

31 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

294 

293 

245 

MOULTRIE  2  ESE 

97 

6-12 

16 

2-18 

2-18 

16 

2-18 

16 

2-20 

24 

2-21 

26 

2-21 

26 

11-29 

32 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

- 

- 

295 

294 

281 

NAHUNTA 

97 

7-30+ 

17 

2-18 

None 

2-19 

20 

2-21 

21 

3-22 

28 

3-22 

28 

11-30 

29 

12-12 

25 

12-19 

24 

None 

None 

301 

265 

253 

NASHVILLE 

98 

8-31+ 

15 

2-18 

2-18 

15 

2-19 

20 

2-22 

24 

2-22 

24 

2-23 

32 

11-11 

32 

11-29 

28 

11-30 

24 

None 

None 

281 

280 

261 

NEWINGTON  2  SSW 

99 

6-14 

13 

2-17 

3-22 

27 

3-22 

27 

29 

12-12 

12-12 

17 

294 

294 

253 

244 

NEWNAN 

99 

6-13 

4 

2-17 

2-19 

14 

2-20 

19 

2-21 

24 

3-22 

25 

3-22 

25 

11-29 

25 

11-29 

25 

12-12 

24 

12-15 

20 

None 

298 

294 

252 

252 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

101 

6-12 

11 

2-18+ 

2-19 

16 

2-19 

16 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-21 

31 

11-29 

29 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

- 

- 

294 

294 

253 

QUITMAN 

17 

2-18 

None 

2-18 

17 

2-21 

23 

2-22 

28 

3-21 

30 

11-20 

32 

11-30 

27 

12-12 

24 

None 

None 

294 

281 

244 

ROME 

100 

6-13 

2 

2-17 

2-19 

10 

2-21 

17 

3-22 

24 

3-22 

24 

4-  8 

32 

10-28 

32 

11-  8 

28 

12-  8 

20 

12-  8 

20 

12-16 

16 

300 

290 

261 

231 

203 

ROME  WB  AIRPORT 

99 

6-13 

-  1 

2-18 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-22 

22 

3-22 

22 

4-13 

32 

10-28 

30 

11-  8 

26 

12-  7 

24 

12-  8 

18 

12-15 

16 

297 

290 

260 

231 

198 

SANDERSVI LLE 

98 

8-11+ 

14 

2-17 

2-17 

14 

2-20 

20 

2-21 

24 

3-22 

28 

3-22 

28 

11-12 

32 

12-11 

23 

12-11 

23 

12-12 

19 

None 

295 

293 

264 

235 

SAPELO  ISLAND 

97 

8-17+ 

16 

2-18 

2-18 

16 

2-19 

20 

2-19 

20 

2-21 

28 

2-22 

30 

12-11 

32 

12-12 

26 

None 

None 

None 

294 

292 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

97 

9-  1+ 

13 

2-18 

2-18 

13 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-22 

26 

3-22 

26 

11-12 

30 

11-30 

27 

12-12 

18 

12-12 

18 

None 

294 

294 

253 

235 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

99 

7-30+ 

14 

2-18 

2-18 

14 

2-19 

19 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-22 

29 

11-30 

32 

12-11 

25 

12-12 

19 

12-12 

19 

None 

296 

294 

293 

253 

SAVANNAH  BEACH 

97 

6-14 

13 

2-18 

2-18 

13 

2-18 

13 

2-19 

21 

2-20 

26 

2-21 

32 

12-11 

31 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

None 

296 

295 

293 

SURRENCY 

100 

7-29 

15 

2-18 

2-18 

15 

2-19 

19 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-22 

29 

11-12 

32 

11-30 

26 

12-12 

20 

12-12 

20 

None 

296 

294 

282 

235 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  188  - 


CONTINUED 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
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Station 
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a 

s 
a 

1 

* 

a 

9 

a 

Lost  spring  mioimum  oi 

First  fall  iTiiniwniim  of 

Number  of  days 
hf  tweerl  dates 

16*  or 
b«low 

20' or 
below 

24*  or 
below 

28"  or 
below 

32 

below 

bolo 

M'  or 
below 

24' or 
below 

20*  or 
below 

24*  or  below 

t 
1 

** 

32'  or  below 

J 

1  Temp. 

o 
Q 

a 

a 
i2 

1 
u 

§ 

1 

Temp. 

« 
S 

a 

d 

a 
.» 

s 

& 

Temp.! 

S 
Q 

d 

a 

9 
(- 

o 

3 
u 

a 

c 

« 
Q 

1 
(I 

SWAINSBORO 

100 

8-22+ 

12 

2-18+ 

2-18 

12 

2-19 

18 

2-20 

23 

3-22 

30 

11-29 

31 

12-12 

20 

12-12 

20 

12-12 

20 

295 

- 

2S2 

TALBOTTON 

- 

8 

2-17 

2-19 

16 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

28 

3-22 

28 

10-26 

32 

11-29 

26 

12-  7 

22 

12-12 

19 

294 

289 

252 

218 

TALUPOOSA  2  NtOf 

96 

6-13 

-  3 

2-18 

2-21 

11 

3-22 

20 

3-22 

20 

3-22  20 

5-  8 

32 

10-13 

32 

10-27 

27 

11-  8 

22 

11-29 

20 

12 -'2 

16 

294 

252 

231 

219 

158 

THOMASTON  2  S 

97 

8-11+ 

7 

2-18+ 

15 

2-21 

20 

3-22 

25 

3-22 

25 

12-12 

22 

12-17 

20 

Noil- 

299 

292 

THOMASVILLE 

98 

6-  2 

11 

2-18 

2-18 

11 

2-18 

11 

2-21 

21 

2-22 

25 

3-21 

32 

11-30 

30 

12-12 

26 

12-16 

23 

None 

Nono 

298 

293 

254 

THOUASVILLE  WB  CITY 

98 

6-12 

17 

2-18 

None 

2-18 

17 

2-19 

22 

2-20 

25 

2-21 

31 

12-11 

29 

12-12 

28 

None 

None 

None 

295 

293 

TIFTON  EXP  STATION 

96 

9-18+ 

14 

2-18 

2-18 

14 

2-19 

18 

2-21 

21 

2-22 

26 

3-22 

30 

11-20 

31 

12-12 

23 

12-12 

23 

None 

None 

294 

293 

243 

TOCCOA 

96 

6-14+ 

1 

2-17 

2-19 

12 

2-19 

12 

2-21 

23 

■  3-22 

27 

3-22 

27 

11-11 

32 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-12 

19 

None 

296 

289 

260 

234 

VALDOSTA  4  NW 

96 

8-10+ 

18 

2-18+ 

None 

2-21 :20 

2-21 

20 

2-22 

25 

3-15 

31 

11-22 

31 

11-30 

26 

12-16 

23 

None 

None 

298 

281 

252 

WARRENTON 

98 

8-23+ 

g 

2-17 

2-19 

16 

2-20 

18 

2-21 

21 

3-22 

27 

3-22 

27 

32 

11-29 

28 

12-12 

IB 

12-12 

IB 

None 

295 

294 

252 

235 

WASHINGTON 

98 
97 

6-14+ 

7 

2-17 

2-20 

16 

2-21 

20 

2-22 

21 

2-24 

27 

3-23 

29 

11-11 

30 

11-29 

28 

12-  8 

23 

12-12 

10 

12-12 

10 

295 

294 

289 

278 

233 

WAYCROSS 

7-30+ 

16 

2-18 

2-18 

16 

2-18 

16 

2-21 

22 

2-22 

27 

3-22 

29 

11-30 

31 

12-12 

24 

12-12 

24 

None 

INone 

294 

293 

253 

WAYNESBORO  2  NE 

100 

6-14 

10 

2-17 

2-19 

16 

2-20 

20 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-22 

29 

11-12 

29 

12-  1 

28 

12-12 

15 

12-12 

15 

12-12 

15 

296 

295 

294 

283 

235 

WEST  POINT 

97 

7-19 

8 

2-17 

2-19 

14 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-22 

27 

3-22 

27 

11-  8 

32 

11-29 

27 

12-15 

23 

12-16 

17 

None 

298 

297 

252 

231 

WINDER  1  SSE 

99 

6-13 

1 

2-17 

2-19 

11 

2-21 

19 

2-23 

24 

3-22 

25 

4-  8 

31 

11-28 

30 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-16 

15 

12-16 

15 

300 

298 

279 

252 

234 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

)une 

July 

September 

October 

November 

December 

StAlioa 

and 
DepUi 

• 

• 

> 
< 

Extrames 

e 

? 
e 

> 
< 

: 

a 

c 

1 

0 

« 

I 

a 
« 

1 

• 

« 

a 
• 

s 
• 

< 

: 

a 

1 

W 

• 

J 

Extremea 

w 
• 

o 

a 
• 

1 

• 

« 
> 
< 

8 

a 
• 

1 

« 

• 

> 
< 

• 

a 
« 

1 

« 

• 

> 
< 

s 

B 

1 

• 

• 
•5 

I 

a 
1 

e 

•a 
• 

> 
< 

1 

• 

e 

0> 

• 

1 

s 

1 

EXPERIHSNT 

4   INCHES  (1) 

39.4 

50/32 

37.7 

55/27 

4   INCHES  (2) 

39.9 

50/33 

39.1 

54/32 

4   INCHES  (3) 

41.1 

47/36 

38.9 

47/32 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

43.1 

60/30 

42.3 

67/28 

56.9 

76/40 

60^4 

97/51 

80.6 

105/60 

86.4 

109/72 

82.9 

97/71 

87.9 

107/73 

85.2 

106/6S 

69.7 

92/53 

60.3 

74/45 

47.0 

63/33 

67.6 

109/28 

6  INCHES 

51.2 

59/44 

50.4 

63/41 

59.9 

68/44 

67.3 

77/59 

75.1 

83/68 

82.1 

89/77 

83.7 

90/77 

84.6 

89/79 

82.0 

87/78 

73.7 

83/66 

65.4 

72/60 

56.0 

65/47 

69.3 

90/41 

ExperlnCDt  -  Monthly  averages  are  obtained  fay  taking  the  average  of  nultiple  daily  observations  at  10  a.n.  and  4  p. a. 
Soil  Type:     Cecil  Sandy  Loam. 

(1)  Corn  area  planted  to  oats  10/10/57. 

(2)  Alfalfa. 

(3)  Sod. 


Tifton  Experiment  Station  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  mln  values. 

Soil  Type:  Tlfton  loamy  aaod.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Priez  Standard  Distance  and  Soil 
Thermograph,  Model  1100.     6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


Se«  reference  notes  lollowing  Stabon  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


GEORGIA 
19S8 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

A I  LEY 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

B4 . 53 
2207 

5.83 
1174 

7.25 
1197 

801 

953 

1495 

1357 

2 . 64 
1593 

1673 

- 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.24 
2401 

B2.42 
3441 

B4 . 17 
2164 

86 .48 
2078 

7 . 22 
1090 

1218 

1142 

722 

7 . 24 
881 

4 . 69 

922 

B3,95 
1449 

Bl  .88 
1386 

63.78 
18894 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3.86 
-  .53 

5.74 
-  .07 

87.33 
-  .01 
1330 

B8.01 
.25 
1640 

B7.26 
.23 
763 

B7.17 
.89 
857 

6.70 
1 .28 
920 

4.34 
.13 
1025 

4.05 
1 .47 
1878 

82.50 
.55 
1826 

21305 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.66 

819 
55.3 
40.4 

2.42 

1078 
59.4 
39.9 

3.52 

764 
72.3 
53.5 

85.22 
803 

- 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.46 
-  .93 
1274 

1576 

2.78 
-1 .97 
1698 

4.40 
-1.62 
1658 

5.44 
-2.10 
580 

_ 

B4.20 
-2.31 
699 

5.92 
-  .07 
622 

B5.44 
.52 
878 

3.32 
-  .73 
635 

B2.1B 
-  .  50 
835 

81 .05 
-  .  89 
730 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

Bl  .96 
1182 

B3.08 
1637 

3.45 
1056 

5.49 
1176 

6.08 

6.43 

6.16 
271 

6.  52 
276 

5.11 
467 

3.86 
450 

2.57 
540 

1.73 
709 

52.44 

t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

ADEL  2  E 
AILEY 

CORDELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 
IRWINTON  4  WNW 


OLD  NAME 
Adel 

AILEY  3  I 
CORDELE 
DOUGLAS 
IRWINTON 


DATE 

March 

March 

June 

March 

March 


1958 
1958 
1958 
1958 
1958 


JASPER  1  NNW 
LUMPKIN 


JASPER 

LUMPKIN  2  NE 


March 
October 


1958 
1958 


RELOCATION  AND  CHANGES  IN  EQUIPMENT 


ADEL  2  E 

All 

equipment 

moved 

1 

7 

miles 

E 

March 

5, 

1958 

AILEY 

All 

equipment 

moved 

3 

5 

miles 

W 

March 

31 , 

1958 

CORDELE  WATER  WORKS 

All 

equipment 

moved 

1 

1 

miles 

NW 

June 

3, 

1958 

DALLAS 

All 

equipment 

moved 

1 

0 

mile 

ESE 

June 

20, 

1958 

DOUGLAS  2  NNE 

All 

equipment 

moved 

1 

3 

miles 

NNE 

February 

26, 

1958 

IRWINTON  4  WNW 

All 

equipment 

moved 

4 

2 

miles 

WNW 

March 

1 , 

1958 

JASPER  1  NNW 

All 

equipment 

moved 

1 

0 

mi  le 

N 

March 

19, 

1958 

LUMPKIN 

All 

equipment 

moved 

2 

5 

miles 

SW 

November 

6, 

1958 

MILLEN 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile 

E 

May 

30, 

1958 

NAHUNTA 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile 

SW 

August 

20, 

1958 

RESACA 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile 

NE 

June 

16, 

1958 

SYLVAN I A 

All 

equipment 

moved 

0 

8 

mile 

SW 

August 

16, 

1958 

WASHINGTON 

All 

equipment 

moved 

across  th 

e  Street 

July 

15, 

1958 

WASHINGTON 

All 

equipment 

moved 

across  the  Street 

November 

19, 

1958 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
1958 


Cl«T«lKBd  3  Min,  T»DI 


50"     Aadr«n  3  I,  V.  C 


Cliattuoova  IB  AP,  Tana. 


/  d     o  o 

I    CtalckAjuun  Pftrk  B«ftv«rd«l« 
I      K«aBlBftOD<   Tuasal  1111  •  | 
,'     O         '-D.ltook>  f  » 

»WEST  o      "'"s'^.sJ^  ■ 

Olhoui  Ixp  Stitloo    I  \ 
1"'^'  !.IiTrjilSll  i  1  '40"       l_,  I 

jr»  I"  -INOI 

•^y/"-    «    o    o    '— - 


GEORGIA 


STATUTE  MILtS 


I  ^C.rt.r.Ytll.  3  •!     .  1  <».Cu>ton|       QC"!— lof  1  »  1 1       |  |  fl       J  |'  ' 

"  Vlo^  8  n  0O<r/"«<x>"  0"  n  Coerce  1 

C«'»  »P».  «  »m  J    U       C.rt«^,Ul.Q     ^  »j^Alph.r.<t.  1  } 

\  •   '       "  T."7^.— ll';r",„:5;,o^  Cro..  llo.d.  /|  I 


76TH  UERIDIAH  TIUE  ZONE 


^<|^Cl«uoD  College,  3.  C. 

S.  C. 


%Ander«OD  CAA  AP,  S.  C. 

•   

Bartwell 

-o- 


O    •  d  Pree!fiiterict>  otiy 

(D  Pncipifofion,  stofOffr 

O  ■♦■  -O-  Prtcipifotioft  and  Temprroturr  L»»oot  6  m»,  Fl 

^  ^  ^  Prrcipitation,  Trmptrnture  and  Ertoporation 

Typt  of  ge9*       O  f*ef>-recontlne, 
•  Rtcerdlng,      9  O-P*' 
CtowiV  c/rt-/*  combiftaHpns  k>diaitt  tttt  avolloblHty  of 
mort  Ottell^  mftn>roh^*eol  data 


*50" 

JnckBODTllle  fB  AP.  FU. 


Cleo  St.  Urr  Kursarlos,  Flft 


U3C0m-''B-A»hcv  1  1  U-..__W__£^_1^ 


nines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
< liable  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
1958 


CievfllKod  3  HNE,  Teni 

Ch»tt«ooog»  WB  AP,  Tenn.  ,  -  _ 

Q  I  CoDAaufa  1  M,  TeDD. 


Androva  3  I,  H.  c.  54° 

-o 


Coveetft  Ixp  Stm,  H.  -C. 
Touog  Harris  Jk      StcblkodB  2 


r  Harris  _A_  atcblkodi 

/  Hla»«asee.    T~  -O- 


GEORGIA 


^      aoDaiDEtoD'    runnel  mil  ' 
^   ,'    O        '-D«ltoolo.  ('  o 
ai.lps  W   -O-  1  Ct,.v.»ort_ 


Hltht. 

-O-  ci«. 

O    J^^^^Sh^'''  Moun 

OKUij«7\p    /  fj,""' ."""-O-V^         ^  mih^ll., 
•oontootl.  Crjok^'^<,6„'  "•l?/^ 

^-Cooper  Gap      i  f  _*-v_ 

■^-^^  ^'  -O-Com.lj 

ijuot-  -IMODTUl'  <:i.r.oDt  1  sn  cu-, 

«    O  o 


STATUTE  MILES 


ng  Creek  1  H,  3.  C. 


iWFST         """'-'I  w           Carters  , -cooper  l.«p  1 

^       Clhoun  E»p  Station    \  «      'v         -Ip^.  Jf^^<!'"i'\ 

\^ZnuJ^    P  ^       ^^^***:i,S*S^e  \ 

I         '    CurryvlUe  s  .  |         «  *  ' 


.  VSP      Ad.lr.,lll.       ,  o       I----—'.,      ^  \  / 

P    Ho.e^     I  Iwienk.   Ball  Ground  I,    "O Clnevlll'  V 

I  J  I   O  Klngetonl  _  I  (  /  7^*V 

I  C.rterB.iUe  3  iw.   ,  Scanton,       Ocu«.l5g  1  II  uf„„,n. 

I  •Rome  8  31  0O=<f-i'll«tO0n.  W  21  ,n  "aysvllle 

;.^B.4  83.  JJl  _C.rter,Jllle         ^  iJAlphare;^  1  KW  /  """"'S  ' 

\»                T.s,lora7lluf^,„oa,to^k"«i*<:-roseRo;ad.    T     \^  I 
-OCed.rto.n     ""i  V   i  "iderTs-SB^  JS 

t   ■..  _  y   Daiu^  r:3^.V.::::rrT — — ^^t^^^ 


75TH  HERIDIAN  TIHE  ZONE 


-^^Cleniaon  College,  8.  C. 
^.  C. 

@      ^  60° 

%AiidersoD  CAA  AP,  S.  C, 
Bartwell  6  E 


BlbertoQ V 

O        ^^Calhoun  Palls,  3.  C. 

vjp-  «,<>- 

.  Carlton  Bridge 


'-0- 

Tallapoosa  2  /IKl 


Lime  Branch     "li""!  '  "orcroe.  4  H  , 

Ifflbry  I        Atlanta  Bolton  X 

DouglasTl] 


Jf-         -»o.yj?M3XLl3ton(/-  ./ncoUto:*^  .o.s.e„.^3,. 

S     -roe     /  X         -O        \  I 

y     ^         r  \  '  ,  \   Jasblngton  4k-CUrka  Bill  Dam, 

V 


bene  Col  of  iifl  \  O 


o 

High  Tower. 


60°* 


Rock  mlla,  Ala 


( 


\  

.  „.  _.--^_  „..„i^ 
i 


Baralaon's, — ^  _Grlff 

IWEST  ( 

La  Grange  Greenville  2  »  Q 

I     -O-  (  Concord  i 

^         #  ^ 


t..ck.onD^  Central) 

 iontlcello  2  uw        ^  spa, 


Woodbury' 


-o- 

Opellka,  Ala 


~>  -o-  I-  

I    Hamilton  \  •     j  Thoma^eton  2  sj 

I  •  ^ENTRAI>^7 

iGoat  Rock  i        -Q-      y'^  ^ 

^0-1 — ^  iTalbotton/ 


Bueoa  vista  1  sw 


-o- 

Greensboro 


Johnston  2  SSW.  S.  C. 


Porayth 


-r 


Mllledgevllle 


V 


 ^    ;      ^-w^/  I 

^                           AraeJcus  Exp  Sta  Nrsy^^J]  | 

\                              I     %-JI  ^             \}  I 

#            Lumpkin            (-\  Preston  W               ^  f 


-O-  Harshallvllle  ^  /\ 

JlRR  /'  \ 

M     •  ^    Hawkinsvllle  . 

V — f  ^<r 


l'^,,.!.    /.      .     BlackYtll.  3  «,  s.  C 

^utler  Creek  ^ 

^^^^-^ N.  ^^^.^^uguata  WB  Airport 


Sandersvllle 


Hldvllle  Sxp  sta.- 

.'  -o- 


Nj(^Xl';port\-—        l--^^--  y-ldvlli:'  ;<>,/        S,l.anla  .. 

r^'T  '    °X         ^  Vp"  ""4^.-'" 

In  2 


-o- 

Dublii 


?  /  - 

-%         /  »ett 


>5l 


7^  <^ 
o 

Mlllbaven  B  Jt 

Hampton,  S.  C 


\centra4 


o 

Pla: 


.-J 


-o- 

Eaatnan  1  wj^. 


faula,  Al!.'^H_^  ;  jN^ 

;  IsouthWest\ 

I     r"   -o-     \    o  T 

^  ^     Cuthbert       \^   Dawson  ' 


)  Preston  •  "V"  ^  *^ 

1^  A^er.cusJENE  ]  ^  ,,^,i„. /  ^ 
ins  SW  Ga  Exp  Sta       ■-  -     ■■  1  F_  * 


juDt   vernon  J  wrtw  «  , 


Abbeville  1  Hm . 


Headland,  Ala 

o- 


Woodruff  Daa,  Pla. 
Chattahoochee 


;  @ 

Thoaasvllle  WB  City 


'      >-/^  '  Thoaasvllle  WB  City         ^         ^  /  V  Z   A 

1 1,  FiT^-o-  — • — LJ.  I         XI  f '<>"'■">■!  9  "J 

«t.  Pleaaant,  Fla.  \   ?  'argo  |  I  \ 

STATION    LEBEND  Hontlcello  2  3,  Fla.  "t™  —  ™— —  ■!  1i_  /  ^ 

^  i 


O  •     O    PrtcipltoUon  only 

O  Precipitation,  storage 

■O-  ■•■   -O-  Precipitation  and  Temperature 
-<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


Type  of  gage      o   Nan- recording , 

•  Recording,       <%    Both  types. 

Double  circle  combinations  ln<flcote  the  availability  of 

more  detailed  meteorohgfcol  data. 


-o- 

Brooklet  I  w" 


Rldgelaad  2  SB,  3.  c. 

\  \ 

\\  Savan 
^avan^ah  OSDA  PI  Gardet 


-o- 

Jasper  3  3E,  Pla. 


Lament  6  mcW,  Fla 


-o- 

Pernaodina  Bfla< 


@ 

Jacksonville  WB  AP,  Pla. 


Glen  St.  Mary  Nurseries,  Pla. 


U5C0MM-WB-Ashcvll 1 e.    W .  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


oianon 

Index  No. 

t> 

-| 
& 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
oi  cloaed 

Refer 

to 
tables 

,  Temp.  1 

5 

£ 

Evap.  1 

during  yr, 

■31 
a  a 

•*  o 

11 

ll 

ABSEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

OS  IS 

240 

54 

2  C 

AOAIRtVILLE 

OOAl 

BARTOW 

12 

34  22 

64  56 

710 

31 

49 

2  C 

0053 

63  24 

248 

15 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

6 

8 

5 

12  3  4 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

61 

69, 

12  3 

ALBANV 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

84  10 

210 

66 

66 

1  2  3 

ALLATOONA  DAM  2 

BARTOW 

5 

34  10 

975 

6 

6 

3 

1  2  3  4  c: 

A  LHA  C AA  A 1 R  P  OR  T 

0211 

82  31 

2  00 

20 

20 

ALPHftRETTA  1  NW 

0219 

FULTON 

3 

34  05 

64  18 

1100 

1 

1 

12  3 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

SUMTER 

6 

32  06 

64  10 

476 

72 

72 

1  2  3 

AMERICUS  EXP  STA  NURSERY 

02  50 

SUMTER 

6 

32  06 

84  16 

450 

C 

ANTIOCH 

0296 

UNION 

7 

34  55 

64  01 

1970 

1 

2 

APPLING 

0310 

62  19 

240 

1 

1 

ASHBORN 

0*06 

TURNER 

16 

31  42 

63  39 

430 

2 

2 

12  3 

AT>1ENS 

0%30 

CLARKE 

10 

33  58 

63  23 

700 

70 

60 

12  3 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

685 

19 

20 

5 

12  3  4 

ATHENS  MB  AIRPORT 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

798 

14 

14 

6 

1  2  3  C 

A  T  K I  NS  On  1  W 

0441 

61  52 

2 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

3 

33  49 

64  26 

785 

2 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

6 

33  39 

84  23 

979 

24 

24 

1  2  3  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

61  5B 

143 

8 

8 

I  2  3  C 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

106 

87 

1  2  3 

BA I NBR I OGE 

0561 

DECATUR 

64  34 

120 

91 

61 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

9 

2 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

64  51 

724 

16 

2 

BCLLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  56 

IBS 

C 

BLACKBEARO  ISLAND 

0946 

HC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

3 

6 

12  3 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

0969 

63  56 

1938 

21 

22 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

69 

77 

12  3 

BLUE  RIDGE 

1024 

FANNIN 

34  52 

84  19 

1760 

2 

2 

12  3 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAH 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

64  17 

1560 

36 

2 

BOWWN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

63  02 

780 

6 

2 

BRA5ST0HN  BALD 

1170 

83  49 

4780 

24 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

49 

49 

12  3 

6RUNSMKK 

1340 

GLYNN 

2 

31  08 

61  3  0 

14 

43 

58 

12  3 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

2 

31  09 

27 

27 

1  2  3  C 

BUENA  VISTA  1  SW 

MARION 

6 

32  19 

64  32 

670 

2 

2 

1  2  3  C 

BURTON  DAM 

1413 

83  33 

1770 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

64  14 

625 

2 

40 

2 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICH»tOM> 

14 

33  22 

81  56 

118 

18 

2 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

8 

30  54 

64  13 

265 

27 

32 

1  2  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

f4  29 

84  59 

650 

5 

5 

1  2  3 

1500 

MITCHELL 

84  13 

175 

12 

16 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

61  37 

92 

13 

16 

12  3 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

894 

65 

2  C 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

450 

53 

58 

1  2  3 

CARNESVILLE  A  NE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  23 

83  12 

710 

12 

2  C 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

85  05 

990 

21 

23 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

11 

2 

CAHTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

12 

20 

1  2  3 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

685 

19 

2 

CAVE  SPRINGS  4  SSH 

1715 

POLK 

4 

34  03 

85  21 

800 

C 

CEDAR TOWN 

1732 

85  15 

785 

18 

19 

CHATSWORTH  1  W 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

800 

19 

2  C 

CHICKAHAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  55 

89  16 

789 

12 

2 

CHOESTOE 

UNION 

7 

34  48 

83  54 

1900 

15 

2 

CLAYTON  1  N 

1982 

RABUN 

14 

34  53 

63  24 

2150 

57 

12  3 

CLE  RMONT  3  SW 

1998 

63  48 

1100 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

13 

2 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

6 

31  10 

64  44 

155 

2 

2 

12  3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

66 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

385 

13 

13 

1  2  3  C 

COMMERCE  1  NE 

2180 

JACKSCN 

83  26 

740 

1 

1 

CONCORD 

2198 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

5 

45 

2 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

C 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  03 

1900 

C 

tCORDELE  WATER  WORKS 

2266 

CRISP 

6 

31  SB 

83  47 

305 

17 

21 

1  2  3 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

83  32 

1470 

33 

34 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

770 

41 

66 

1  2  3 

CUWIHG  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

64  08 

1300 

18 

2 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  27 

65  06 

650 

2 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

18 

12  3 

DAH LONE GA 

2475 

LUMPKIN 

83  59 

1519 

65 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

5 

33  55 

84  49 

1025 

1 

7 

1  2  3  C 

OALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

19 

19 

1  2  3 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

32  36 

83  15 

450 

2 

2 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

64  27 

355 

16 

2 

DAWSONVI lle 

2578 

84  07 

1375 

10 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FAfWIN 

7 

34  46 

64  13 

1900 

11 

2 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

60 

20 

2 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

260 

C 

DONALSONVILLE  3  W 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

11 

2 

tDAJGLAS  2  MNE 

2783 

82  51 

240 

14 

20 

DOUGCASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

16 

2 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

25 

2 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

62  54 

244 

47 

65 

12  3 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

C 

EASTMAN  1  W 

2966 

83  12 

400 

55 

64 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  3* 

84  44 

295 

C 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

62  52 

690 

30 

2 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

64  29 

1300 

16 

2 

EM8RV 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

16 

2 

ExPER  IMCNT 

3271 

SPALDING 

84  17 

92  S 

36 

36 

20 

FAIHOUHT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

16 

2 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

1050 

C 

FITZGERALD 

3386 

BEN  MILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

30 

35 

1   2  3 

3404 

64  30 

24 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

16 

21 

1  2  3  C 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

11 

2  C 

FOLKSTON  9  SW 

346S 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  06 

120 

5 

11 

1  2  3 

FORSYTH  1  S 

3506 

83  57 

630 

4 

5 

FORT  GAirCS 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

56 

61 

1  2  3 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

490 

38 

36 

12  3 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

690 

12 

2 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

63  50 

1254 

66 

74 

12  3 

GILSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

3 

2 

GLENNVILLE 

375* 

TATTNALL 

1 

31  56 

61  55 

175 

53 

54 

12  3 

otation 

'  Index  No. 

Uounty 

O 

1 
& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Yean  of 
record 

Opened 
or  cloaed 
during  yi. 

Refer 

to 
tables 

d> 

B 

e2 

d* 

■n 
9 
£ 

« 

W 

1  Month 
!  opened 

5  * 

'S^ 

S  u 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

40 

2 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

54 

55 

12  3 

GREENVILLE  2  W 

3915 

MERIWETHER 

33  02 

64  45 

820 

1 

1 

GRIFFIN 

3>736 

SPALOING 

9 

33  15 

84  16 

960 

56 

64 

12  3 

HAMILTON  4  W 

4033 

hlARRtS 

3 

32  45 

64  56 

660 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

640 

c 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  56 

785 

47 

47 

1  2  3 

HARTWELL  6  E 

4138 

34  21 

62  50 

690 

2 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  26 

245 

66 

64 

1  2  3 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  93 

62  3  5 

235 

C 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

83  44 

1490 

2 

2 

12  3 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  92 

64  06 

2100 

24 

2 

H lAWASSEE 

4279 

34  57 

83  46 

1990 

16 

HOGGARDS  MILL 

4368 

BAKER 

6 

31  12 

64  27 

132 

17 

17 

12 

MAY 

12  3  4 

HOMERVILLE 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  45 

160 

12  3 

tIRWINTON  4  WNW 

4594 

WILKINSON 

10 

32  50 

83  14 

523 

2 

2 

SEPT 

1  2  3 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

63  51 

420 

C 

4648 

34  29 

8*  27 

1469 

16 

21 

JESUP 

46  71 

WAYNE 

1 

31  37 

61  53 

100 

C 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

61  53 

100 

1  2  3 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

1350 

C 

JONESBORO 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

14 

2 

JUL lETTE 

4728 

MONROE 

33  07 

83  48 

375 

1 

jAN 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

18 

34  47 

65  22 

650 

6 

2 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

64  56 

720 

2 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

65  16 

810 

15 

IB 

1  2  3  C 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

25 

40 

1  2  3  C 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

33  52 

63  07 

720 

6 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

4 

33  56 

85  16 

850 

C 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  26 

500 

2 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

24 

2 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

55 

53 

1  2  3  C 

LUMBER  CITY 

9386 

31  55 

82  41 

150 

6 

43 

tLUMPKIN 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

84  48 

582 

2 

2 

1  2  3  C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

356 

10 

10 

1  2  3  C 

MARSHALLVILLE 

5550 

MACON 

6 

32  27 

63  56 

166 

2 

2 

1  2  3 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

920 

23 

14 

2 

MC  INTYRE 

5696 

WI LK INSON 

32  51 

83  13 

262 

0 

0 

OCT 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

3 

3 

1  2  3 

MIDVILLE 

5858 

eURKE 

11 

32  50 

82  14 

186 

2 

MIDVILLE  EXP  STATION 

5863 

BURKE 

11 

32  53 

82  12 

260 

1 

1 

12  3 

MILLEOGEVILLE 

5B74 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

70 

69 

1  2  3 

5882 

JENKINS 

32  48 

61  56 

191 

65 

66 

MILLHAVEN  8  E 

9896 

SCREVEN 

14 

32  96 

81  30 

100 

3 

2 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

2 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

375 

10 

94 

2 

MONTICELLO  2  NW 

5989 

JASPER 

9 

33  19 

63  41 

530 

61 

64 

1  2  3 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

31  32 

64  36 

263 

2 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  45 

340 

28 

29 

1  2  3 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

2 

NAHUWTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  12 

61  59 

71 

2 

2 

1  2  3 

NASHVILLE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  13 

83  15 

240 

2 

2 

1  2  3 

6266 

34  44 

83  99 

3300 

24 

NEWINGTON  2  SSW 

6323 

SCREVEN 

1  1 

32  34 

81  30 

161 

2 

2 

1  2  3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

64  49 

990 

60 

1  2  3 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  P0«) 

BAKER 

6 

3117 

64  37 

182 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

64  13 

2050 

2'. 

2 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

34  00 

64  12 

102  5 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 

105 

2 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

62  51 

205 

C 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SUMTER 

6 

3 

3 

12  3 

PRESTON 

WEBSTER 

6 

2 

2 

QUITMAN 

BROOKS 

16 

64 

67 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  34 

84  57 

650 

67 

2 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

34  59 

69  07 

820 

2 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

34  49 

65  32 

820 

12 

2 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

85  10 

610 

75 

99 

12  3 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

J610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

13 

13 

11 

1  2  3  4  C 

5ANDERSVILLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

435 

12  3 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

81  17 

10 

2 

2 

1  2  3 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GARDEN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

61  16 

22 

30 

30 

12  3 

7647 

32  06 

81  12 

48 

6 

8 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

CHATHAM 

2 

32  00 

60  51 

10 

9 

14 

1  2  3 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

2  C 

STANLEY  GAP 

8269 

GI  LMER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

24 

2 

STILLMORE 

8351 

EMANUEL 

1 

32  26 

62  13 

255 

3 

2 

B414 

34  41 

64  01 

24 

Sur«CRVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

760 

20 

2 

SURRENCY 

6476 

APPLING 

1 

31  43 

82  12 

200 

12  3 

SWAtNSBORO 

EMANUEL 

11 

4 

9 

12  3 

SWEET  GUM 

7 

24 

2  C 

SYLVAN I A 

SCREVEN 

14 

C 

ITALSOTTON 

6535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

700 

57 

59 

12  3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6947 

HARALSON 

17 

33  46 

69  16 

1000 

56 

59 

12  3 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  99 

710 

17 

2 

THE  ROCK 

6697 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

600 

C 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

6 

32  52 

84  19 

665 

3 

3 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  51 

63  59 

240 

68 

80 

1  2  3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

6671 

THOMAS 

8 

30  50 

63  59 

263 

12  3 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  31 

337 

34 

36 

20 

1  2  3  4  G 

TITUS 

8732 

TOWNS 

7 

34  57 

83  36 

2180 

15 

2 

8740 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

1045 

64 

66 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  48 

63  42 

24 

2  C 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

16 

34  52 

69  02 

660 

2 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

269 

4 

1  2  3  C 

WALKESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

10 

2 

9141 

33  24 

62  40 

500 

43 

45 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

62  44 

630 

1  2  3 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  92 

63  26 

750 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

56 

64 

12  3 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

33  07 

61  59 

270 

27 

39 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

575 

57 

69 

1  2  3 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  56 

83  43 

960 

2 

3 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  99 

64  35 

800 

5 

97 

2 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

20 

2 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

11 

2 

Il-OOIICHII;     la-OOSTAXULA;  I3-aATILLA; 
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REFERENCE  NOTES 


Addltloaal  InforaatloD  reffftrdlng  the  cliute  of  Georgia  uy  be  obtained  by  writing  to  tbe  State  CJlutologlst  at  tbe  Agricultural  Engineering  Building,  UDlveralty  of  Georgia,  Athena,  Georgia 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Dnlesa  othervlae  Indicated,  dlnenslonal  units  used  Id  this  bulletin  are:    Teaperature  la  'T;  precipitation  and  evaporation  In  laches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  nod  Wind"  Table,  Uax  and  Uin  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "V.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-tine  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Cllmatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Figures  and  letters  following  tbe  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatological  Data. 

-    Ho  record, 

•¥     Also  later  date  (dates)  or  months. 

*     Amount   Included  in  following  measurement . 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 
B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of 

record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E     Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  tbe  "Refer  to  tables"  column  of  tbe  Station  Index  the  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

U    One  or  more  days  record  nissing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed  daily  record. 
T    Trace,  ao  amount  too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be 
found  in  the  latest  annual   issue  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sunnary,)  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Super inteodeot  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  seat  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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